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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 


Предлагаемый Англо-русский строительный словарь является 
попыткой наиболее полного отражения строительной терминологии 
в ее современном состоянии. В частности, представлены термины 
из областей, получивших развитие за последние годы, например, 
изготовление конструкций из монолитного железобетона, усовер- 
шенствованные системы отопления и вентиляции, организация 
строительства на подрядной основе. 

Словарь включает термины, вошедшие в Британский стандарт, 
в стандарты США, а также значительное число профессионализ- 
мов, встречающихся в англоязычной отраслевой литературе. 

Русские эквиваленты подбирались из соответствующих терми- 
нологических стандартов, сборников строительных норм и правил, 
монографий. Термины, не имеюшце полного аналога в русском 
языке, снабжались пояснениями. 

В конце словаря приведен список сокращений, часто встречаю- 
щихся в англоязычных публикациях. 

Отзывы и замечания просим направлять по адресу: 103012, Мо- 
сква, Старопанский пер., 1/5, издательство «Русский язык». 



О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

Ведущие термины в словаре расположены в алфавитном поряд- 
ке. Термины, пишущиеся через дефис, следует рассматривать как 
слитно написанные слова. 

Для составных терминов принята алфавитно-гнездовая система. 
По этой системе термины, состоящие из определяемых слов и опре- 
делений, следует искать по определяемым (ведущим) словам. На- 
пример, паШга] сетепі следует искать в гнезде сетей. 

Веду щ ий термин в гнезде заменяется тильдой (~) Устойчивые 
терминологические сочетания даются в подбор к ведущему термину 
и отделяются знаком ромба (о) 

В русском переводе различные части речи с одинаковым семан- 
тическим содержанием разделены параллельками (||) 

Различные значения термина разделены цифрами, близкие по- 
нятия — точкой с запятой, синонимичные — запятыми. Кроме то- 
го, синонимичные определения английских терминов и русских эк- 
вивалентов помещаются в квадратные скобки (| |) 

Факультативная часть термина заключается в круглые скобки. 
Например, 1оѵѵ-1тсаГ(-оГ Ііусігаііоп) сетей Следует читать: 1о\ѵ-1іеаі сетей 
и Іо\ѵ-Іісаі оГ Ііусігаііоп сетей 

Отраслевые пометы и пояснения к терминам приведены курси- 
вом. 



СПИСОК ПОМЕТ 
И УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 


амер. — американский термин 

англ. — английский термин 

арх. — архитектура 

АЭС — атомная электростанция 

ВПК — биохимическая потребность в кислороде 

В В — взрывчатое вещество 

ВПП — взлетно-посадочная полоса 

ГАЭС — гидроаккумулирующая электростанция 

геод. — геодезия 

геол. — геология 

гидр. — гидротехническое строительство; гидрология 

ГЭС — гидроэлектростанция 

дор. — дорожное строительство 

ж.-д. — железнодорожное строительство 

кпд — коэффициент полезного действия 

НАЭС — насосно-аккумулирующая электростанция 

ППР — проектно-планировочное решение 

проф. — профессиональный жаргон 

см. — смотри 

тж — также 

ТУ — технические условия 
фирм. — фирменное название 
рі — множественное число 



АНГЛИИСКИИ АЛФАВИТ 
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А 


аЬаса манильская пенька 
аЬасісш 1. небольшая абака 2. плитка, 
плоский камешек (мозаики) 
аЬасиІиз плитка, плоский камешек (мо- 
заики) 

аЬасш 1. абак, абака (верхняя плита 
капители колонны) 2. мозаичная па- 
нель 3. счёіы 4. номограмма, график 
аЬатшті8 подпорная стенка, контрфорс 
аЬапсІоп отказаться (от проекта, 
прав); покинутъ, забросить (дом и 
т.п.) 

аЬаІе 1. стёсывать (пиломатериал, ка- 
мень) 2. отпускать (сталь) 
аЬаІетепІ 1. уменьшение (массы пило- 
и каменных материалов при обра- 
ботке), стёсывание 2. ослабление 
(напр, сечения) 3. стружка; опилки; 
отходы обработки 
~ оГ ргісез снижение цен 
~ оГ \ѵіпі1 ѵсіосйу уменьшение скоро- 
сти ветра 

асйѵе ноіче ~ шумоподавление, актив- 
ные методы борьбы с шумом 
роііиііоп — снижение уровня загрязне- 
ния, борьба с загрязнением 
аЬа(-|оиг световой проём (в стене или 
крыше) с широко раскрытыми откоса- 
ми 

аЬаі- 80 П 8 устройство [экран] для откло- 
нения вниз звуковых волн (элемент 
шумозаищты) 

аЬаІ(-)ѵеп( 1. дефлектор; жалюзи 2. 
зонт дымовой трубы 3. односкатная 
крыша, односкатный навес 

аЬаІ-ѵоіх акустический экран 
аЬЬеу аббатство, монастырь 
аЬШІу способность о ~ Іо гс'8І8І 
\ѵеаІІіегіп§ способность сопротив- 
ляться вывегриванию [воздействию 
погодных факторов], атмосферостой- 
кость 


~ оГ 8ІпісІиге Іо регГогш 8аЙ8ІасІогу 
способность сооружения вьшалнятъ 
своё функциональное назначение, со- 
ответствие сооружения требованиям 
нормальной эксплуатации 
ІіГТігщ ~ грузоподъёмность, (крана, 
домкрата) 

ІоасІ-йеагігщ ~ несущая способность 
(напр, аэродромного покрытия) 
1оас1-сагтуіп§ ~ несущая способность 
(напр, элемента конструкции) 
8еІГ-сигіп§ ~ способность бетонной 
смеси вызревать без специальных мер 
по уходу, самовызревание бетона 
аЫаТіоп абляция, выветривание, разру- 
шение горных пород 

аЬоиІ8ІесІ§е кувадда, ручной кузнечный 
молот 

аЬгайаЬіІНу истираемость; изнашивае- 
мость 

аЬгайапІ 1. абразивный материал, абра- 
зив 2. абразивный, шлифующий 
аЬгас1ш§ см. аЬгавіоп 
аЬга8Іоп і. абразия 2. износ; истирание 
3. шлифование, шлифовка 
- оГ геСгасТогіе8 износ огнеупоров (от 
истирания твёрдыми частицами) 
аЬгавіоп-ргооГ, аЬга8Іон-ге8І8ІапІ изно- 
состойкий, стойкий к истиранию 
аЬга8Іѵе 1. абразивный материал, абра- 
зив 2. абразивный, шлифующий 
аЬга8Іѵепе88 1. абразивность 2. истирае- 
мость; изнашиваемость 
аЬгашп красная охра (краситель для 
придания более тёмного оттенка 
красному дереву) 

аЬгеавІ в ряд, на одной линии (о здани- 
ях, опорах и т. п.) 

аЬ(Ь) гей ѵоіг шов или зазор между кам- 
нями (в кладке), заполняемый раство- 
ром 
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аЪгирІпезз 


аЬгирІпев* крутизна, обрывистость 
(склона, стены) 
аЬзеШп§ спуск на канате 
аЬзепсе отсутствие 
~ оГ йе&сІ8 бездефектность 
~ оГ §1аге отсутствие блёсткости 
~ оГ 8Іу1е отсутствие стиля 
аЬкогЬепсу поглощающая способность 
(материала и т.п.) 

аЬвогЬег 1. абсорбер 2. амортизатор, де- 
мпфер 

Ііубгаиііе 8Іюск - I. гаситель щдрав- 
лического удара 2. гидравлический 
амортизатор 

08 сШайоп ~ амортизатор колебаний 
8Йоск - амортизатор, демпфер 
мшпіі ~ абсорбционный шумоглуши- 
тель 

ѵіЬгаІіоп - виброизолятор 
аЬзогрІапсе коэффициент поглощения 
(световой энергии); лучепоглощаю- 
пшя способность 

аЬ 80 грйоп 1. абсорбция, поглощение, 
впитывание 2. масса поглощённой во- 
ды (пористым телом) 3. процентное 
содержание воды (напр, в кирпиче) 

~ оГ $1юск$ амортизация ударов 
~ о! тѵаіег водопоглощение 
асоивііс ~ звукопоглощение 
епег§у — поглощение энергии 
ПооіІ ~ распластывание [трансформа- 
ция] паводка 

Ііеаі - 1. теплопоглощение, теплоусво- 
ение 2. эидотермия 
^оіині ~ звукопоглощение 
тѵаіег ~ водопоглощение 
аЬвогрйѵіІу коэффициент поглощения 
асоикііс — звукопоглощение, коэффи- 
циент звукопоглощения 
8о1аг ~ коэффициент поглощения сол- 
нечной радиации 

аЬвігасІ 1. документ о землепользовании 
2. заказной бланк на лифтовую уста- 
новку 

Ьісі ~ 1. сводка заявок на подрад 2. пе- 
речень кацдадатов в подрядчики 3. 
сборник единичных расценок (предла- 
гаемых заказчиком для выбора под- 
рядчика на торгах) 

аЬзІгасІіщ; выборка объёмов работ и ма- 
териалов 

аЬЫгасйоп потери атмосферных осадков 
(на задержание, испарение, просачи- 
вание и накопление) 
іпШаІ ~ первоначальные потери стока 


( на заполнение понижений поверхно- 
сти водосбора) 

аЬи! примыкать; соединять(ся) впритык; 
граничитъ; упираться, опираться 

аЪийпеп! 1. пята арки или свода 2. ус- 
той; концевая опора (моста) 3. 
контрфорс 4. примыкание 
агсЬей — свайный устой; устой козло- 
вого типа 

сеііиіаг ~ пустотелый устой 
еоипіегібгіесі ~ устой с обратными 
стенками 

ФѵагГ ~ лежневая береговая опора; 
свайная береговая опора 
§гаѵіІу ~ массивная подпорная стенка 
рагсЬей ~ лежневая береговая опора; 
свайная береговая опора 
рііе Ъепі ~ береговой свайный устой; 
береговая козловая опора 
геіаіпнщ-іуре ~ обсьшной устой 
8рШ-Йігои§1і [хрі1І-ІІіги| ~ свайный 
устой; устой козлового типа 
8 Іге88Іп§ ~8 натяжные упоры, упоры 
для натяжения и закрепления напря- 
гаемой арматуры 

8 ІиЬ ~ лежневая береговая опора; 
свайная береговая опора 
С -8ІіаресІ ~ устой с обратными стен- 
ками 

ѵаиіі — пята свода 

асапЙШ8 акант, аканф (скульптурное 
украшение в виде резных листьев) 

ассеіаіог отстойник с камерой хлопьеоб- 
разования 

ассеіегайоп ускорение о ~ (Іие Іо 
§гаѵі(у ускорение свободного падения, 
ускорение сады тяжести 
~ оі Ііагсіепііщ Ьу Иеаі ускорение 
твердения (смесей) тепловой обработ- 
кой [нагревом] 

~ оГ 8е1(йп§) ускорение схватывания 
~ о! Ігап8Іайоп ускорение поступа- 
тельного движения 
аіщиіаг ~ угловое ускорение 
сепйтЛі§а1 ~ центробежное ускорение 
СогіоІІ8 ~ кориолисово ускорение 
йее-ЫІ ~ ускорение свободного паде- 
ния, ускорение сады тяжести 
§гаѵйайопа1 [§гаѵіІу] ~ ускорение си- 
лы тяжести 

ішіапіапеош ~ мгновенное ускорение 
пе§айѵе ~ отрицательное ускорение, 
замедление 

по ~ нулевое ускорение 

Іащ>епйа1 ~ тангенциальное ускорение 

ипііоті — равномерное [постоянное! 
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асеоітііп§» 


ускорение, ускорение равномерного 
движения 

гего ~ нулевое ускорение 
ассеіегаіог 1. ускоритель (реакции), ка- 
тализатор 2. добавка-ускоритель 
(твердения, вулканизации) 3. цирку- 
ляционный насос (отопление) о ~ 
Гог йагс1епт§ добавка-ускоритель 
твердения 

сЫогібе-ігее ~ добавка-ускоритель 
твердения, не содержащая хлористых 
соединений 

Іщиісі ~ жидкая добавка-ускоритель 
(твердения, схватывания) 
Іоѵѵ-Іетрегаіиге ~ противоморозная 
добавка (к бетону), ускоряющая 
схватывание 

8еІ (Ііп§) ~ добавка-ускоритель схва- 
тываніи 

8Ігещ;іЬ ~ добавка (к бетонной сме- 
си), ускоряющая нарастание прочно- 
сти бетона; добавка, повышающая 
прочность (бетона) 

ассепІиаІіп§ \ѵооб йЪегз [§гаіп8] выде- 
ление текстурного рисунка волокон 
древесины; придание текстуре древе- 
сины более рельефного рисунка 
ассері 1. принимать (работы, материа- 
лы) 2. акцептировать (счета) 3. восп- 
ринимать (нагрузку) 
ассеріапсе приёмка (работ, материа- 
лов) 

~ оГ \ѵогк приёмка (выполненных) ра- 
бот 

еагіу ~ оГ сопсгеіе апробирование ка- 
чества бетона (на ранней стадии про- 
изводства бетонных работ) 
йпаі ~ окончательная приёмка (стро- 
ительного объекта в эксплуатацию) 
ассезз 1. подход, подъезд, проезд (к зда- 
нию) 2. доступ 3. вход о ~ Іо Ійе 
ргсуес! право, доступа на строитель- 
ный объект 

йге-й§Ыіп§ ~ пожарный проход; 
средство доступа для пожарных 
геайу ~ лёгкий доступ 
ассевзіЬіШу доступность (объекта); 
удобство осмотра и обслуживания (ап- 
парата, машины) о ~ Іо аіі рагіз до- 
ступность ко всем частям [узлам] 
(машины, конструкции) 
ассе 880 гіе 8 принадлежности; аппарату- 
ра,; вспомогательное оснащение; вспо- 
могательные материалы 
Ьоііег ~ котельная арматура 
еіесігіс ~ электрическая арматура 


тоогйщ ~ швартовные (причальные] 
устройства 

ассе880гу комплектующее изделие, при- 
надлежность 

ассібепі 1. несчастный случай; дорож- 
но-транспортное происшествие 2. 
складка, неровность (местности) о 
~ аі \ѵогк несчастный случай при про- 
изводстве работ 

сопзішсііоп ~ несчастный случай на 
строительстве 

еіесігісаі ~ поражение электротоком 
Гаіаі - несчастный случай со смер- 
тельным исходом 

та)ог пушу ~ несчастный случай, 
приведший к увечью 
гоай ~ дорожно-транспортное проис- 
шествие 

зегіоік ~ тяжёлый несчастный случай 
8ккМіп§ ~ несчастный случай при па- 
дении от скольжения 
Ігайіс ~ дорожно-транспортное проис- 
шествие 

\ѵогк ~ несчастный случай при произ- 
водстве работ 

ассісІепІ-ргооГ безопасный (об электро- 
инструменте и т.п.) 
ассІітаШайоп выдерживание пиломате- 
риала в помещении (перед укладкой в 
дело внутри здания) 
ассііѵйу подъём (склона) 
ассоіайе акколада (орнаментальное ар- 
хитектурное украшение арки, окон- 
ного или дверного проёма в виде двух 
8-образных криволинейных обломов, 
встречающихся в середине пролёта) 
ассоттойайоп 1. помещение 2. рі удоб- 
ства (в квартире, доме) 
йоіеі ~ гостиничный номер 
1іѵіп§ ~ жилое помещение 
8егѵісетеп'8 1іѵіп§ ~ жилое помеще- 
ние для обслуживающего персонала 
ассотрИвЬтепІ выполнение (работ), 
реализация (плана) 

ассоипі 1. отчёт; доклад 2. счёт; ре- 
гистр; учёт 

ехрепсіііиге - 1. отчёт о расходах 2. 
учёт расходов 

йпаі ~ окончательный счёт (оплаты 
по договору подряда) 
йпапсіаі ~ финансовый отчёт 
геѵепие ~ учёт доходов 
8 аѵіп §8 ~ учёт ЭКОНОМИИ 
ассоип!іп§: 

Ьазіп ~ водный баланс бассейна 
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ііосоиріетепі 


ассоиріетепі расположение парами 
(напр, колонн, пилястр) 

ассгесіііаііоп аккредитация; установле- 
ние компетентности или квалифика- 
ции 

ІаЬогаІогу ~ лабораторное освидетель- 
ствование качества (напр, материа- 
ла), лабораторная аккредитация 
ІаЬогаІогу ~ іог геасіу-тіх сопсгеіе 
лабораторная приёмка товарного бето- 
на 

ассгеііоп отложение наносов (напр, в 
русле реки) 

ісе ~ обледенение, нарастание льда 
Іапсі ~ 1. осушение болот 2. расшире- 
ние и освоение прибрежной полосы 

ассипшіаііоп 1. накопление, аккумули- 
рование (энергии) 2. собирание (напр, 
научных данных) 3. груда, куча, скоп- 
ление 

ассішшіаіог: 

Ііеаі ~ теплоаккумулятор 

Ьоі \ѵа!ег ~ бак-аккумулятор горячей 

воды 

геігі§егапІ ~ коллектор жидкого хла- 
дагента 

ассигасу точность, достоверность о ~ іп 
ЬиіИіп§ точность в строительстве; со- 
блюдение точности геометрических 
размеров в строительстве; - іп 8еІІіп§ 
Гогтз точность установки [монтажа] 
опалубки 

~ оГ а1і§птепІ точность центровки 
[выравнивания, провешивания ли- 
нии]; точность расположения по од- 
ной линии 

~ оГ саісиіаііоп точность вычислений 
[расчёта] 

~ оГ СОП8ІП1СІІОП 1. точность выполне- 
ния строительных работ 2. точность 
построения (напр, графика) 

~ оГ Яхіп§ точность закрепления (де- 
тали в проектном положении) 

~ оГ теазигетепів точность измере- 
ний; погрешность измерений 
~ оГ ріив ог тіпш 3 сш ѵегіісаііу ог 
Ьогігопіаііу точность плюс-минус 3 см 
по вертикали и горизонтали 
~ оГ зерагаііоп точность разделения 
(зернистого материала на фракции) 
ап§и1аг ~ угловая точность 
Ягеі-огйег ~ точность первого класса 
(напр, при триангуляции) 
роіпііп§ ~ точность наводки (геодези- 
ческого инструмента) 

асеіаіе ацетат 


ашуг ~ амилацетат, амішоуксусный 
эфир (растворитель некоторых ла- 
ков и красок) 
асеіуіепе ацетилен 
асій кислота 

аЬіеІіс - абиетиновая кислота 
асіс1-іа8І кислотостойкий, кислотоупор- 
ный 

асМіс кислотный 

айсИщ* травление кислотой 

асіёііу кислотность 

асійргооГ кислотостойкий, кислотоупор- 
ный 

асіс1-ге8І8ІапІ, асіс1-ге8І8Ііп§ кислото- 
стойкий, кислотоупорный 
асоизіісв 1. акустика 2. акустические 
свойства (помещения) 
агсЬіІесІигаІ ~ архитектурная акусти- 
ка 

тот ~ архитектурная (геометриче- 
ская) акустика; акустика помещений 
асои8Іі1о§ акустический каротаж 
асоивіотеіег акустометр, измеритель 
интенсивности [силы] звука 
асциівіііоп оГ Ьиі1с1іп§ Іапб приобрете- 
ние земельного участка для строитель- 
ства [под постройку] 
асге 1. акр (4047 кв.м) 2. полоса отвода 
(вдоль железной дороги) 
асге-іооі акро-фут (1233 кв.м.) 
асгоро1І8 акрополь 

асгоіег(іоп), асгоіегіит і. акротерий 2. 
небольшой пьедестал для статуи или 
архитектурного орнамента 
асгуііс 1. акриловая смола 2. акриловый 
асі: 

~ оГ Оой разрушение, авария, гибель 
в результате стихийного бедствия 
асііпошеіег актинометр 
асііоп действие, воздействие; деятель- 
ность о ~ аі а йІ8Іапсе дистанцион- 
ное действие 

а§§ге88Іѵе ~ агрессивное воздействие 
агсЫп§ ~ горное давление; сводообра- 
зование 

аІтозрЬегіс ~ атмосферное воздейст- 
вие 

Ьаскіѵагсі апб ГогѵѵапЗ ~ возвратно-по- 
ступательное действие [движение] 
Ьо§8у ~ подсасывание воды (в дорож- 
ную одежду) 

Ьоііпёіп§ ~ влияние граничных усло- 
вий 

саіагасі ~ размыв дна реки, продвига- 
ющийся вверх по течению 
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агійіііѵе 


сепІгіііі§а1 ~ воздействие центробеж- 
ных сил 

сЬетісаІ ~ оГ сопсгеіе 8е11іп§ меха- 
низм [химический процесс] схватыва- 
ния бетонной смеси 
сіітаііс ~ климатическое воздействие 
сотЫпед [сотрозііе] ~ 1. совместное 
воздействие (напр, нескольких нагру- 
зок) 2. совместная работа (двух мате- 
риалов в одной конструкции) 3. со- 
вместный эффект действия (добавок и 
т.п.) 

сопігоі ~ регулирующее воздействие 
ёеіауесі ~ замедленное действие 
йоиЫе ~ двойное действие 
ёупатіс ~ динамическое (воздейст- 
вие 

еагіЬциаке ~ сейсмическое воздейст- 
вие 

е^иіѵа1еп^ ~ эквивалентное (воздей- 
ствие 

Ну ааЬ ~ іи (сопсгеіе) тіх эффект 
действия золы-уноса в бетонной смеси 
(гееге (-апсІ)-11іа\ѵ ~ мерзлотный [кри- 
огенный] процесс; морозное действие; 
промерзание 

Гго8І ~ мерзлотный [криогенный] про- 
цесс; морозное действие; промерзание 
§гаѵіІу ~ воздействие гравитационных 
сил 

Ы§1і-1о\ѵ ~ двухпозиционное регулиро- 
вание (без полного выключения) 
іпсіігесі ~ косвенное (воз)действие 
тозі ипіаѵоигаЫе ~ оГ ІоасІ наиболее 
неблагоприятное воздействие нагрузки 
ргіпсіраі ~ оГ аётіхіиге основной эф- 
фект действия добавки 
гесіргосаі ~ взаимодействие 
заіеіу ~ защитное действие 
зЬеагіп§ ~ сдвиг, срез; влияние сдвига 
зіаіісаі ~ (оГ а Гогсе) статическое дей- 
ствие силы 

зіеасіу ~ установившееся [непрерыв- 
ное] (воз) действие 

Іетрегаіиге ~ температурное воздей- 
ствие, воздействие температур 
1\ѵо-\ѵау ~ действие (сил) в двух (вза- 
имно перпендикулярных) направлени- 
ях 

ѵасиит Ьгеакіп§ ~ разрядка сифона, 
срыв вакуума (в сифоне) 

\ѵіпс1 ргеззиге ~ оп Ійе зігисіиге воз- 
действие давления ветра на сооруже- 
ние 

асііѵаіог активатор; активирующая до- 
бавка (восстанавливающая способ- 


ность бетонной смеси схватываться 
и твердеть после стабилизации); 
промотор 

асііѵііу активность; деятельность; работа 
(в сетевом планировании) 

~ оГ 80 І 1 активность грунта 
Ьиі1сііп§ ~ строительная операция [ра- 
бота] 

соіізішсііоп ~ строительная операция 
[работа] 

еіесігосііетісаі ~ электрохимическая 
активность 

Ііусігаиііс ~ гидравлическая активность 
таіпіепапсе ~ операция по уходу (за 
оборудованием) 

р 0220 Іапіс ~ оГ сетеШ гидравлическая 
активность цемента 
гераіг ~ ремонтная операция 
асіиаіе приводить в действие [движе- 
ние]; побуждать; срабатывать (о ме- 
ханизме) 

асіиаіог привод исполнительного органа, 
исполнительный механизм; серводви- 
гатель 

айаріег, айаріог переходный элемент, 
переходник; соединительный элемент; 
соединительная деталь 
асМ о ~ Іо зеі наклон острия зуба пилы 
(выполняемый при разводке зубьев) 
асісіепсіит приложение; дополнение (к 
проекту, договору) 

айсііііоп 1. добавка (вводимая в процес- 
се изготовления материала, напр, 
цемента) (см. тж аётіхіиге,) 2. при- 
стройка; надстройка (над зданием) 3. 
сложение (математическое дейст- 
вие) 4. дополнительные расходы [за- 
траты] по смете о ~ Іо Ійе зігисіиге 
пристройка (к сооружению) 

~ оГ (огсез сложение сил 
ГипсІіопаІ ~ функциональная добавка 
ргосе88Іп§ ~ технологическая добавка 
ѵесіог ~ сложение векторов 
асИіІіѵе добавка (вводимая в процессе 
изготовления материала, напр, це- 
мента) (см. тж айтіхіиге,) 
апііігозі ~ противоморозная добавка 
(к бетону) 

сетепі ~ добавка к цементу 
сопсгеіе ~ добавка к бетонной смеси 
Ьуйгаиііс ~ гидравлическая добавка 
гпіпегаі ~ Іо Рогііапй сетепі мине- 
ральная добавка к портландцементу 
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аіійогвей 


асМогеед спина к спине (об архитек- 
турных украшениях зданий в виде 
парных фигур людей или животных) 
асісіисі продукт присоединения, аддукт 
айеяиасу: 

8ІгисІига1 ~ соответствие строитель- 
ным или конструктивным требованиям 
асМгееге: 

иііітаіе ~ предельная сила смерзания 
(сваи с грунтом) 
ас 1 (гее 2 Іп§ смерзание, примерзание 
асШегепсе Іо зресіЯсаІіопа строгое со- 
блюдение (требований) технических 
условий 

абЬегеш! приклеенная деталь 
асіііевіоп адгезия, слипание, прилипание 
о ~ Ьеііѵееп сопсгеіе аші геіпіогсе- 
тепі сцепление арматуры с бетоном 
рііе ~ безразмерный коэффициент со- 
противления грунта (по поверхности 
сваи) 

гаЬЬег-Іо-теІаІ ~ сцепление резины с , 
металлом (при обрезинивании) 
асІЬезіѵе 1. клей; клеящий состав; клея- 
щее вещество; клеящая мастика; адге- 
зив 2. клейкий, липкий о ~ іог те- 
Іаіз клей для металлов 
апітаі ~ животный клей 
Ьопбіп§ ~ клеящий состав (обычно 
для приклеивания эластомерных об- 
лицовочных листов) 

ВК. ~ водо- и биостойкий клей; пого- 
доустойчивый клей; клей, стойкий к 
воздействию паров 

сопсгеіе Ьопсііп§ ~ клеящий грунто- 
вочный состав, повышающий сцепле- 
ние с бетоном 

ероху ~ эпоксидный клеящий состав 
ЬоІ-8еІІіп§ ~ клей горячего отвержде- 
ния 

тоІ8Іиге-ге8І8ІапІ ~ влагостойкий 
клей 

МК ~ см. тоІ8Іиге-ге8І8ІаШ асШезіѵе 
гезіпош \ѵаІегргооГ ~ смолевой водо- 
стойкий клей 

Ійегто8еІІіп§ ~ термореактивный 
[термоотверждающийся] клей, термо- 
герметик 

Ше ~ мастика для приклеивания кера- 
мических плиток 

1\ѵо-рагІ ~ двухкомпонентный клей 
\УВК ~ см. ѵѵеаіЬег-ргооГ апб Ьоіі- 
ргооЯ асІЪезіѵе 

\уеаіЪег-ргооГ апсі ЬоЯ-ргооЯ ~ клей 


атмосферостойкий, стойкий к горячей 
и холодной воде, сухому теплу и мик- 
роорганизмам 

асШ 1. вход в здание; проход к зданию 
(в классической архитектуре) 2. дре- 
нажная [фильтрационная] галерея; 
штольня; закрытый собиратель 
арргоасіі ~ подходна» галерея; строи- 
тельный тоннель 
сго88 ~ служебный тоннель 
бгаіпа§е ~ дренажная [фильтрацион- 
ная] галерея 

ехріогаіогу ~ геологоразведочная 
штольня 

асіііш см. асііі I. 

аф'исйсаііоп 1. проведение торгов 2. вы- 
несение арбитражного решения 

афи8І о Іо ~ оп сопігоі роіпіз геод. 
ориентировать по опорным точкам, 
привязывать к сети опорных точек 

афизіег: 

зеі роіпі ~ задатчик 

асУшІіщі апсЗ Ьа1апсіп§ наладка (систе- 
мы) на расчётные расходы 

асЦизІтепІ 1. регулирование, регулиров- 
ка, настройка, наладка 2. поверка 
(инструмента) 3. уравнивание 
(напр, полигона) 4. поправка о Іо Ье 
ош оГ ~ быть ненастроенным 
~ оЯ сго88 весііоп переформирование 
поперечного сечения (русла реки) 

~ оЯ Іеѵеі сігсиіі уравнивание ниве- 
лирного полигона 

~ оЯ тіх ргорогііопв корректирование 
состава бетонной смеси 
~ оЯ Іеіезсоре установка зрительной 
трубы 

~ оЯ \ѵеі§Ьіес1 теазигетепіз уравни- 
вание с учётом удельньж весов ре- 
зультатов измерений 
сопсгеіе тіх ~ корректирование соста- 
ва бетонной смеси 

сопігоі роіпі ~ настройка регулятора 
со8І-8аѵіп§ сопсгеіе тіх ~ корректи- 
рование состава бетонной смеси с 
целью повышения экономичности 
Япаі ~ окончательная регулировка 
Япе ~ точная регулировка 
Іеазі зциагез ~ уравнивание по методу 
наименьших квадратов 
ре§ ~ поверка нивелира 
гезеі ~ настройка зоны регулирования 
вузіет ~ регулировка [настройка] си- 
стемы 

Іетрегаіиге ~ регулирование темпера- 
туры 
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;кІ]ііІ;ще гидравлический насадок, пат- 
рубок 

аФшпізігаііоп 1. администрация 2. ад- 
министративные учреждения 
СОП8ІПГСІІОП ~ руководство [руководя- 
щий персонал] строительства [строи- 
тельного объекта] 

еопігасі ~ надзор за выполнением 
подрядного договора (осуществляе- 
мый архитектором в период строи- 
тельства) 

а(йпІ88Іоп о( сіаіт признание иска 
[претензии, рекламации] 
агЬпіііапсе 1. температуропроводность 
поверхности 2. (полная) проводимость 
асіпііііесі Гог иве допущенный к приме- 
нению 

асІтіх(Щге) добавка (к бетонной, рас- 
творной и т.п. смеси); присадка (см. 
тж асііііііѵе; 

ассеіегаіеіі ~ добавка-ускоритель 
аіг-епігаіпіп§ ~ воздухововлекающая 
добавка 

апііігееге ~ прогивоморозная добавка 
апіпѵавіюиі ~ добавка, предупрежда- 
ющая вымывание растворной части 
бетона (укладываемого под водой) 
Ьасіегісісіаі ~ бактерицидная добавка 
Ьопсіііщ ~ добавка, улучшающая 
сцепление (бетона с арматурой) 
соіогііщ — красящая [пигментирую- 
щая] добавка 

сопсгеіе ~ добавка к бетону 
соггоыоп іпЫЬіійщ ~ добавка-ингиби- 
тор коррозии 

Наше геіагсіігщ ~ добавка, повышаю- 
щая огнестойкость 
ОоссиІа(іп§ ~ уплотняющая добавка 
іоапі-епігаіпііщ ~ пенообразуюшая до- 
бавка 

Гоащ-іоппт§ ~ пенообразуюшая до- 
бавка 

1 го8І-ге8І8Ііп§ ~ добавка, повышаю- 
щая морозостойкость 
Аіпфсісіаі ~ противогнилостная добав- 
ка, фунгицид 

§а8-йппш§ ~ газообразуюшая добавка 
Ііагсіепіп^-асссіегабгщ ~ добавка-ус- 
коритель твердения 
геіагсіігщ - добавка-замедаитель 
8 еі-ассе1егаііп§ ~ добавка-ускоритель 
схватывания 

8 еі-сопіго11іп§ — добавка, регулирую- 
щая сроки схватывания 
8 еі-геіагсІш§ ~ добавка-замедлитель 
схватывания 


„„аегаіог 

8 ирегр 1 а 8 ЙсІ 2 Іп§ ~ суперпластифика- 
тор 

ІІііскепііщ — уплотняющая добавка 
гѵаіег гесіисііщ ~ пластифицирующая 
добавка 

\ѵаіег-гереІ1епі [\ѵаіег-гереШп§] 
гидрофобизируюшая добавка 
\ѵаіег-геІаіпш§ ~ водоудерживаюшая 
[противосегрегационная] добавка 
айоЪе 1. необожжённый кирпич, саман 
2. саманная глина 3. суглинок; глини- 
стая почва (с плотной структурой) 
аЙ 80 гЬеп( адсорбент 
айкогЬег адсорбер 
асівогрііоп адсорбция 
асіѵапсе 1. продвижение вперёд, подача 
(инструмента) 2. прогресс, успех 
(науки) 3. повышение, рост (цен) 4. 
опережение 

айѵесііоп адвекция (перемещение возду- 
ха, потоков тепла) 

агІѵегГівспіенІ Гог ЫЙ8 объявление о про- 
ведении торгов на подряд, приглаше- 
ние к участию в торгах 
асіѵівег: 

ІссІніісаІ ~ технический консультант, 
технический советник 
асІуШпі 1. «святая святых» (помещение в 
храме) 2. уединённая комната, уеди- 
нённый кабинет 

айг(е) 1. тесло (плотничный инстру- 
мент) 2. ж. -д. дексель 3. тесалъ 
(гаек ~ дексель для затёсывания шпал 
аесіісиіе эдикула (сводчатая ниша в 
стене) 

аеоіоігоріе анизотропный, аллотропный 
аегаіе насьппатъ воздухом, аэрировать; 
проветривать 

аегайоп аэрация (зданий, потока воды) 
аіг-(ШІгі8Іоп ~ пневматическая аэра- 
ция 

сотпрге88есІ-аіг ~ пневматическая 
аэрация 

сопіасі — контактная аэрация 
сШйвегІ-аіг ~ пневматическая аэрация 
ехіепсіей — продолженная аэрация 
шесЬапісаІ ~ механическая аэрация 
рпешпайс — пневматическая аэрация 
8е\ѵа§е ~ аэрация сточных вод 
віеррей ~ ступенчатая аэрация (с по- 
дачей кислорода по длине аэротенка) 
ГарегесІ ~ рассредоточенная подача 
сжатого воздуха по длине аэротенка 
аегаіог аэратор 
Ьгп8Й ~ щёточный аэратор 
сопіасі ~ 1. погружной аэратор 2. 
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аегаіог 

аэротенк с погружным [пневматиче- 
ским] аэратором 

гіікк ~ дисковый аэратор (сточных 
вод ) ; погружной дисковый биофильтр 
ратісііе — лопастной аэратор 
ргореііег-іуре - лопастной аэратор 
8иЬтег§ес1 ~ погружной аэратор 
ыігіасе — поверхностный аэратор 
аегіаі 1. воздушный, подвесной (напр, о 
дороге) 2. антенна 

аего-ассеіаіог аэроакселатор (аэротенк- 

отстойник круглой формы в плане, 
оборудованный механическими аэра- 
торами) 

аегосЫогіпайоп хлорирование с аэра- 
цией 

аегосгсіе лёгкий теплоизоляционный 
ячеистый бетон 
асгосіготс аэродром 
аіі-тѵеайіег — всепогодный аэродром 
( предназначенный для выполнения 
всепогодных полётов) 
сіѵіі ~ гражданский аэродром 
соазіаі — береговой аэродром 
сопсгсіе-ыігіасеіі — аэродром с бетон- 
ной ВПП 

сопігоіісй ~ аэродром с командно-дис- 
петчерской службой 
йероі ~ базовый аэродром (предназна- 
ченный для выполнения тяжёлых 
форм регламентного обслуживания 
воздушных судов) 

Фнпе$(іс ~ аэродром местных воздуш- 
ных .линий 

Гасіогу ~ заводской аэродром 
Іда-рІадаесІ — аэродром с частыми ту- 
манами 

§га88 ~ аэродром с травяным лётным 
полем 

ИагсІ хіігіасе ~ аэродром с ВПП, име- 
ющей твёрдое покрытие (асфальтобе- 
тонное или цементобетонное) 

Ьеіісоріег ~ вертодром 
Нщй-ІеѵеІ ~ высокогорный аэродром 
йоте ~ аэродром приписки 
]сІ ~ аэродром для реактивных воз- 
душных судов 

ІапсІ ~ сухопутный [наземный] аэрод- 
ром 

ІосаІ ~ аэродром местного значения 
гпаіп — главный аэродром (региона) 
попгасіаг — аэродром без радиолокаци- 
онных средств 

ргіпсіраі ~ основной аэродром (по 
объёму воздушных перевозок) 

ргоѵіхіопаі - временный аэродром 


гехегѵе ~ резервный [запасной] 
аэродром 

гі§і(І раѵспіспі - аэродром с бетонной 
ВПП 

хаіеііііе ~ вспомогательный аэродром 
(для базового аэродрома) 

хиррісгпепіагу ~ дополнительный 
аэродром 

Іетрогагу ~ временный аэродром 
Іехі - испытательный аэродром 
ипраѵес! ~ грунтовой аэродром 
Х-іуре ~ аэродром с перекрещиваю- 
щимися ВПП 

аегоййег аэрофильтр (биофильтр для 
очистки сточных вод фильтрацией 
через зернистый материал при искус- 
ственной аэрации) 

аегощарб аэрограф; пистолет-краско- 
распылитель 

аегоіеѵеіігщ аэронивелирование 

аеготеіег аэрометр (прибор для измере- 
ния плотности воздуха) 

аегораск аэротенк-отстойник 
асгохоі аэрозоль 
аегоіапк аэротенк 

асгоігіагщиіаііоп фототриашуляция 
апаіуіісаі — аналитическая фототриан- 
іуляция 

айесі воздействовать, влиять 
айніаѵіі: 

сопігасіог'х ~ нотариально заверенное 
обязательство [свидетельство] гюдряд- 
чика (об оплате исков, рекламаций и 
т.п.) 

попсоПіхіоп ~ свидетельство | присяга] 

о несговоре (подрядчиков, участвую- 
ишх в торгах) 

айгоШесІ обращенные друг к другу ли- 
цом (об архитектурных орнаментах 
с изображением парных фигур) 

аЙегЬитйщ: 

саіаіутіс - каталитическое дожигание 
айегсооііщ; (оГ аіг) переохлаждение 
воздуха (ниже расчётной температу- 
ры); доохлаждение 
айепігіѵііщ: 

рііе ~ добивка сваи 
айегейссі последействие 
еіахііс ~ упругое последействие 
айегййег фильтр вторичной очистки 
аЙсгНагсІспігщ последующее твердение, 
последующее отверждение 
айегригійсайоп доочистка 
айегвіюск повторный сейсмический тол- 
чок [удар] 
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а§§ге§аіе 


айег-іаск липкость слоя краски лосле 
высыхания (дефект) 
айегігеаітепі последующая обработка 
айегуеііоѵѵіпу (последующее) пожелте- 
ние (краски, обоев и т.п.) 
а§е возраст; продолжительность; срок 
службы о ~ аі Іеві возраст (наир, об- 
разца бетона) во время испыта- 
ний 

~ оГ сопсгеіе возраст бетона 

~ оГ Ііагсіепіпу продолжительность 

твердения 

~ оГ Іоагііп§ продолжительность на- 
гружения; предыстория нагружения 
~ оГ «Іигі^е возраст активного ила 
а§(е)іп§ 1. старение; механическое ста- 
рение 2. нарастание прочности бетона 
с возрастом, выдержка 
ассеіегаіей ~ ускоренное старение 
(материала) 

агІіЯсіаІ ~ искусственное старение 
81ш1§е ~ старение ила 
а§епсу агентство; фирма 
аргоп ІіаікІІіпу ~ отдел перронного об- 
служивания (пассажиров) 
сопІгасІіп§ ~ подрядная фирма 
а^епі 1. вещество; средство; добавка 2. 
представитель, агент; производитель 
работ; начальник строительства 
ассе1егаІіп§ ~ ускоритель схватывания 
асШезіоп ~ поверхностно-активная 
добавка (к вяжущим) 
аіг-епІгаіпіп§ - воздухововлекающая 
добавка 

ап(іГоатіп§ ~ пеногасящая [протаво- 
пенная] добавка 

апіііоиііп;; ~ средство против биологи- 
ческого обрастания 

апіізеііііщ; ~ противосегрегационная 
добавка; стабилизирующая добавка 
апіізкіппіп;; ~ добавка, предупрежда- 
ющая отслоение [шелушение] краски 
апіізкісі ~ добавка, повышающая со- 
противление поверхности скольжению 
апіізіаііс ~ антистатическая добавка 
Ьіпёіп§ ~ вяжущее (вещество) 

Ыа$(іп§ ~ взрывчатая смесь, взрывча- 
тый состав 

ЫеасЫпу ~ отбеливающее вещество, 
отбеливатель 

Ьопс1іп§ ~ добавка, повышающая 
сцепление арматуры с бетоном 
соіогегі геіеаве ~ цветная опалубочная 
смазка 

соіогесі ѵѵах сигіп§ ~ плёнкообразую- 


щий состав на основе воска (для ухо- 
да за бетоном) 

сопігасіог'8 ~ представитель подряд- 
ной фирмы [подрядчика] 
соойп§ ~ холодоноситель; хладагент 
сигіп§ ~ вещество, улучшающее усло- 
вия выдерживания бетона; плёнкооб- 
разующий состав для ухода за бето- 
ном 

йеЯосси1аІіп§ ~ диспергирующее ве- 
щество 

<іеіоагаіп§ ~ пеногасящая [противо- 
пенная] добавка, пеногаситель 
беісіп§ ~ противогололёдный матери- 
ал, противогололёдное вещество 
(напр, соль, песок) 
с1еті5ІГуіп§ ~ уплотняющая добавка 
ёІ5рег8Іп§ ~ диспергатор, диспергиру- 
ющая добавка 

с1гуіп§ ~ влагопоглотитель, сорбент, 
осушитель 

ехрапвіоп ргойисіп§ ~ расширяющая 
добавка 

Оге-геіагбапі [Яге-геІагсііп§] ~ анти- 
пирен 

Ооіаііоп ~ флотационный реагент 
іоатіп§ ~ пенообразователь 
Гопи геіеаве ~ опалубочная смазка 
Ііеаі саггуіщ; ~ теплоноситель 
Ьуйгаиііс Ьіпс1іп§ ~ гидравлическое 
вяжущее (вещество) 
рагІіп§ - опалубочная смазка; смазка, 
предотвращающая сцепление опалуб- 
ки с бетоном 

ро\ѵбег геіеаве ~ порошковая опалу- 
бочная смазка 

зигіасе-асііѵе ~ поверхностно-актив- 
ное вещество, ПАВ 
\ѵаІег-гере11епІ [\ѵаІег-гере11іп§] 
гидрофобизирующая добавка 
\ѵе11іп§ ~ смачивающая добавка 
а§§ег 1. дорожная насыпь 2. крепостной 
вал (в древнем Риме) 
а§§1отегаІе агломерат (рыхлые скопле- 
ния крупнообломочных пород) 
а§§1отегаІіоп агломерация, населённый 
пункт; город с пригородами 
а§§1орогіІе аглопорит 
а§§гаёа!іоп (естественный) намыв; отло- 
жение [накопление] наносов; пескова- 
ние 

а§§ге§а!е 1. заполнитель (бетона) 2. 
конгломерат, смесь 

~ оГ Ьгокеп сопсгеіе заполнитель из 
дроблёного бетона 
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а§§ге§аіе 

аЬгазіѵе ~ заполнитель с шероховатой 
поверхностью 

аікаіі-геасііѵе ~8 заполнители, способ- 
ные реагировать со щелочами 
аіі-іп ~ 1. заполнитель, получаемый в 
природном виде (не подвергаемый об- 
работке) 2. несортированный дроблё- 
ный заполнитель; несортированный 
щебень 

ап§и1аг ~ заполнитель угловатой фор- 
мы, неокатанный заполнитель 
агіійсіаі ~ искусственный заполнитель 
агіійсіаі соагзе ~ искусственный 
крупный заполнитель 
Ыазі-йшіасе соагее ~ крупный запол- 
нитель из доменного шлака 
Ыазі-йшіасе 8Іа§ ~ заполнитель из 
доменного шлака 
ЫоаІіп§ сіау ~ керамзит 
сагЪопасеоив ~ карбонатный [углеро- 
дистый] заполнитель 
саіаіугей ~ активированный (катали- 
затором) заполнитель (для безуса- 
дочных бетонов) 

сіпсіег ~ заполнитель из топливных 
шлаков 

сіеап ~ чистый заполнитель (без при- 
месей пылеватых и глинистых час- 
тиц) 

сііпкег ~ заполнитель из топливных 
шлаков 

соагзе ~ крупный заполнитель (с раз- 
мером зёрен от 4, 76 мм) 
соаг8е-§гас1ес1 ~ крупный заполнитель 
однородного гранулометрического со- 
става 

соіііегу зроіі ~ заполнитель из отваль- 
ных пород каменноугольных шахт 
сопііпиошіу §гас1ес1 ~ заполнитель по- 
добранного гранулометрического со- 
става (со всеми фракциями) 
сгшЬей ~ щебень 

сгшЬей [сгивЬег тип] віопе ~ несор- 
тированный дроблёный заполнитель; 
несортированный щебень 
сиЬісаІ ~ заполнитель с угловатыми 
зёрнами, близкими к кубической фор- 
ме 

сусіореап ~ бутовый камень (крупно- 
стью более 150 мм) 
ёесогайѵе ~ заполнитель для декора- 
тивных бетонов 

йеше(іу) -§гайесІ ~ заполнитель плот- 
ноподобранного гранулометрического 
состава 


е1оп§аІес1 - заполнитель с зёрнами уд- 
линённой формы 

Мг-касей (сопсгеіе) ~ заполнитель 
для декоративного бетона 
йпе ~ мелкий заполнитель (с разме- 
ром зёрен до 4, 76 мм) 

Гіпе-§гасіей ~ мелкий заполнитель од- 
нородного гранулометрического соста- 
ва (со всеми фракциями) 

Яаку ~ заполнитель с зёрнами чешуй- 
чатой [пластинчатой] формы, лещад- 
ный заполнитель 

йат 8Іа§ ~ заполнитель из шлаковой 
пемзы 

йігпасе сіпсіег [йшіасе сііпкег] ~ за- 
полнитель из топливных шлаков 
§ар-§гайес1 ~ заполнитель без одной 
или нескольких фракций 
§1а88у ѵоісапіс ~8 заполнители из 
стекловидных вулканических пород 
§гайес1 ~ заполнитель подобранного 
гранулометрического состава 
Ьеаіесі подогретые заполнители 
Ьеаѵу\уеі§Ьі - тяжёлый заполнитель 
(из скальных пород высокой плотно- 
сти, чугуна, стали) 

Ы§Ь йепзііу ~ заполнитель из плот- 
ных скальных пород 
Ы§Ыу аЪвогрІіѵе ~8 заполнители с 
высокой водопоглощающей способно- 
стью 

іпіегіоск ~ зёрна крупного заполните- 
ля, смыкающие шов или трещину в 
бетоне 

ігге§и1аг ~ заполнитель с зёрнами раз- 
ной формы 

1і§Ьі\ѵеі§Ы ~ лёгкий заполнитель (на- 
сыпной плотностью менее 1000 
кг/куб. м), заполнитель для лёгких бе- 
тонов 

1і§Ьі\ѵеі§Ьі ехрапйей сіау ~ керамзит 
1оай-Ьеагіп§ ~ прочный заполни- 
тель; заполнитель для прочных бе- 
тонов 

1о\ѵ-§гас1е ~ низкосортный заполни- 
тель, заполнитель плохого качества 
теіаі (Ііе) ~ металлический заполни- 
тель (чугунная дробь, стальные 
стружки, стальные опилки и т.п.) 
паіигаі ~ природный заполнитель 
ореп-§гайес1 ~ заполнитель без мел- 
ісих и пьшевидных фракций 
ог§апіс ~8 органические заполнители 
ріазііс ~ пластмассовый заполнитель 
рогоив ~ пористый заполнитель 
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аіг 


роггоіапіс ~ пуццолановый заполни- 
тель 

ритісе ~ пемзовый заполнитель, пем- 
зовый щебень 

геасііѵе ~ активный заполнитель 
гесусіей йот Іей-оѵег сопсгеіе ~ за- 
полнитель, полученный из неисполь- 
зованной бетонной смеси 
гоипйей ~ заполнитель с круглыми 
окатанными зёрнами, гравий 
заіигаіей зигіасе-йгу ~ водонасыщен- 
ный заполнитель с сухой поверхно- 
стью зёрен 

зііщіе-зігей ~ заполнитель из зёрен 
одной фракции 

віпіегей РРА ~ заполнитель, получае- 
мый спеканием золы-уноса 
зресіаі-ригрозе ~8 заполнители спе- 
циального назначения (напр, для из- 
носостойкого, декоративного бето- 
нов) 

зигіасе-йгу ~ поверхностно-сухой за- 
полнитель 

ѵегтісийіе ~ заполнитель из вспучен- 
ного вермикулита 

\ѵе11-§гайей ~ заполнитель оптималь- 
ного гранулометрического состава 
а§§ге§айоп: 

- оі сіау слипание глины 
~ оі рагіісіез слипание частиц, укруп- 
нение частиц в комочки 
афіаііоп побуждение (смеси), переме- 
шивание 

а§і!аІог 1. мешалка, смеситель, переме- 
шивающее устройство (напр, в авто- 
бетоновозе) 2. механический рыхли- 
тель (земснаряда) 3. циркуляционный 
насос 

Ыайе ~ лопастная мешалка 
ЬискеІ \ѵЬее1 Іуре - роторный рыхли- 
тель (земснаряда) 

раййіе ~ лопастной [поверхностный] 
аэратор (сточных вод) 
а§1іззагІа§ бугор пучения 
а§1і!е керамзит 

а§пиз йеі «агнец божий» ( архитектур л 
ный орнамент) 
а§ога агора 

а§геетепІ соглашение; договор о аз рег 
~ как бьшо согласовано (об условиях 
производства работ, о поставках); 
Ьу тиіиаі ~ по взаимному соглаше- 
нию 

созі ріиз (ее ~ соглашение с возмеще- 
нием затрат и оплатой услуг подряд- 
чика 


(ее ріиз ехрепзе ~ договор, предус- 
матривающий возмещение всех затрат 
плюс оплату услуг техперсонала 
оѵѵпег-агсЫіесІ ~ соглашение между 
заказчиком и архитектором (о разра- 
ботке проекта и осуществлении тех- 
надзора за ходом строительных ра- 
бот) 

о\ѵпег-сопІгас(ог ~ договор [соглаше- 
ние] заказчика с подрядчиком, под- 
рядный договор; договор подряда 
аій помощь; помощник; рі вспомогатель- 
ные средства, пособия о ~з Іо 
арргоасй средства (обеспечения) захо- 
да на посадку (воздушного судна) 
аегойготе арргоасй ~з аэродромные 
средства (обеспечения) захода на по- 
садку, аэродромные посадочные сред- 
ства 

соащйап! ~ коагулянт 
сопзішсііоп ~з средства малой меха- 
низации на стройплощадке 
егесііоп ~ монтажное вспомогательное 
средство, монтажное приспособление 
ІаЬгісаІіоп ~з технологические добав- 
ки; добавки, облегчающие технологию 
изготовления (напр, бетонных изде- 
лий) 

йКег ~ ускоритель фильтрования 
ЙГ8І ~ первая помощь (пострадавше- 
му на строительном производстве и 
т.п.) 

§гоипй ~з наземные (аэронавигацион- 
ные) средства 

1апйіп§ ~з посадочные средства (на 
аэродроме) 

тесйапісаі ~з средства механизации 
рагкіп§ ~з средства парковки (воз- 
душного судна) 
ѵізиаі ~з наглядные пособия 
ѵізиаі ~з (о арргоасЬ визуальные 
средства (обеспечения) захода на по- 
садку 

ѵізиаі §гоипй ~8 наземные визуаль- 
ные средства 

аі§иі11е сверло, пёрка (для сверления 
отверстий в кирпиче, камне) 
аіг воздух о ~ апй ^аз проф. кислород 
и ацетилен для газовой сварки 
ассійепіаі ~ случайно захваченный 
(при перемешивании бетонной смеси) 
воздух 

атЬіепІ ~ наружный воздух; окружа- 
ющий воздух 

аітозрйегіс ~ атмосферный воздух 
сотЬизІіоп ~ воздух для горения 
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аіг 

сотргеззей ~ сжатый воздух 
сопйіііопей ~ кондиционированный 
воздух 

соо1іп§ - охлаждающий воздух 

йатр ~ влажный воздух 

сіеііѵегу ~ нагнетаемый [подаваемый] 

воздух 

йгу ~ сухой воздух 
йизі-іайеп ~ запьшённый воздух 
епігаіпесі ~ 1. вовлечённый (в бетон- 
ную смесь) воздух, поризующий воз- 
дух 2. подсасываемый воздух 
епігаррей ~ 1. случайно захваченный 
(при перемешивании бетонной смеси) 
воздух 2. защемлённый воздух (в 
грунте) 

ехсезз ~ избыточный воздух 
ехйаизі ~ вытяжной воздух (удаляе- 
мый из помещения) 
ехіі ~ выбрасываемый воздух 
ехігасі ~ вытяжной воздух (выбрасы- 
ваемый в атмосферу) 

Гаізе ~ воздух, подсасываемый через 
неплотности 
СгезЬ ~ свежий воздух 
Ы§Ь ~ сжатый воздух 
Іштій ~ влажный воздух 
іпйоог ~ воздух помещения 
іпйисей ~ эжектнруемый [подсасыва- 
емый] воздух 

іпзійе ~ воздух помещения; внутрен- 
ний воздух 

1еаѵіп§ ~ уходящий воздух 
1о\ѵ ~ воздушный подпор (незначи- 
тельное избыточное давление, созда- 
ваемое в кессонах, пневмоопорных со- 
оружениях и т.п.) 

шаке-ир ~ компенсационный воздух 
(приточный воздух, компенсирующий 
вытяжку из помещения) 
тіхесі ~ смешанный воздух 
тоізі ~ влажный воздух (с относи- 
тельной влажностью более 85%) 
оиійоог ~ наружный воздух 
оиізійе ~ наружный воздух 
ргітагу ~ первичный воздух 
гесігсиіаіей [гесігсиіаііоп] ~ рецирку- 
ляционный воздух (возвращаемый в 
помещение после вторичной обработ- 
ки) 

геІіеГ ~ сбрасываемый воздух (выпу- 
скаемый из помещения, камеры или 
аппарата при превышении заданного 
давления) 

геріасетепі ~ компенсационный воз- 
дух 


гезрігаііоп ~ вдыхаемый воздух 
геіигп ~ рециркуляционный воздух 
гіпзіп§ ~ продувочный воздух 
гоот ~ воздух помещения 
заШгаІей ~ насыщенный воздух 
зесопсіагу ~ вторичный воздух 
зрасе - воздух помещения, внутрен- 
ний воздух 

зІа§папІ ~ застойный воздух 
зіапйагй ~ стандартный воздух 
зирегзаіигаіей ~ пересыщенный воз- 
дух 

зирріу ~ приточный воздух 
зиггоипйіп§ ~ окружающий воздух 
Іетрегей ~ подогретый воздух 
Ггапз/ег ~ вытяжной воздух (поступа- 
ющий из одного вентилируемого по- 
мещения в другое) 

Ігеаіей ~ обработанный воздух 
ѵепіііаііоп ~ свежий воздух (подавае- 
мый в помещения) 

ѵіііаіей ~ загрязнённый [спёртый] 
воздух, использованный воздух 
\ѵеІ ~ влажный воздух 
аіг-асііѵаіей, аіг-асіиаіей с пневматиче- 
ским приводом, приводимый в дейст- 
вие сжатым воздухом 
аіг-Ыо\ѵп продутый; окисленный (о би- 
туме) 

аігЬглзЬ краскораспылитель 
аіг-сопйіііопег кондиционер воздуха 
аіг-сооіесі ~ кондиционер с конденса- 
тором воздушного охлаждения 
ЬиЬЫіп§ сЬатЬег ~ пенный кондици- 
онер 

саЬіпеІ-Іуре ~ шкафной кондиционер 
сеі1іп§ тошней ~ потолочный конди- 
ционер 

сепігаі ~ центральный кондиционер 
сотрасі ~ агрегатированный [компак- 
тный] кондиционер 
сопзоіе ~ подоконный кондиционер 
сгапе ~ кондиционер кабины кранов- 
щика 

йезіссапі ~ осушающий кондиционер 
йігесі-еѵарогаііоп ~ кондиционер пря- 
мого испарительного охлаждения 
йисііезз зрШ ~ 1. раздельный конди- 
ционер с непосредственной подачей 
воздуха в помещение 2. неавтономный 
местный испарительный воздухоохла- 
дитель с вариаторным регулированием 
расхода в контуре циркуляции хлада- 
гента 

ОХ-сооІіп§ ~ кондиционер прямого 
испарительного охлаждения 
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йее-Ыо\ѵ ~ кондиционер с бесканаль- 
ной подачей воздуха 
Ьогігопіаі ~ горизонтальный кондици- 
онер 

іпсіігесі еѵарогаііоп ~ кондиционер 
косвенного испарительного охлажде- 
ния 

іпйисііоп ~ эжекционный кондицио- 
нер 

тиШгопе ~ многозональный кондици- 
онер 

раска§ес! ~ агрегатированный [ком- 
пактный] кондиционер; автономный 
кондиционер 

раска§еб Іегтіпаі ~ автономный мест- 
ный кондиционер 
гооГ-Іор ~ крышный кондиционер 
гоот - комнатный [местный] конди- 
ционер 

§е1Г-сопІаіпесІ ~ автономный кондици- 
онер 

8р1іІ(-Іуре) - раздельный кондицио- 
нер, автономный кондиционер с выне- 
сенным компрессорно-конденсаторным 
агрегатом 

іЬгои§Ь-іЬе-\ѵаІІ ~ внутристенный 
кондиционер 

ипсіепуіпсіохѵ ~ подоконный кондицио- 
нер 

ипіі ~ местный автономный кондицио- 
нек малой мощности 
ипііагу ~ агрегатированный автоном- 
ный кондиционер 
ѵепіигу ~ эжекционный доводчик 
\ѵа11 ~ настенный кондиционер 
\ѵаІег-соо1ес1 ~ кондиционер с конден- 
сатором водяного охлаждения 
\ѵаІег-соо1ес1 гоош ~ комнатный кон- 
диционер с водяным охлаждением 
\ѵіпс1о\ѵ ~ оконный кондиционер 
гопе ~ зональный кондиционер 
аіг-сопбіІіопіп§ кондиционирование воз- 
духа 

аіі уеаг ~ круглогодичное кондицио- 
нирование воздуха 

сотГоП ~ комфортное кондициониро- 
вание воздуха 

ШИ ~ кондиционирование воздуха во 
всех используемых помещениях или 
зонах здания 

іпсішігіаі ~ промышленное кондицио- 
нирование воздуха 

гпагіпе ~ кондиционирование воздуха 
на морских судах 

рагТіаІ ~ 1. кондиционирование возду- 
ха в отдельных помещениях или зонах 


аІ8Іе 

здания 2. частичное кондиционирова- 
ние воздуха 

ргесізіоп ~ прецизионное кондицио- 
нирование воздуха 

ргосезз ~ технологическое кондицио- 
нирование воздуха 

гезМепІіаІ ~ кондиционирование воз- 
духа жилых помещений 
зшпгпег ~ летнее кондиционирование 
воздуха 

\ѵіпІег ~ зимнее кондиционирование 
воздуха 

уеаг-гоипсі ~ круглогодичное конди- 
ционирование воздуха 
гопе ~ зональное кондициониррование 
воздуха 

аіг-сооіед 1. охлаждённый на воздухе 2. 

с воздушным охлаждением 
аігсіготе аэродром (ім. тж аегосіготе,! 
аіг-сігу воздушно-сухой 
аіг-епігаіпіщ; воздухововлекающий 
аіг-епігаіптепі вовлечение воздуха, вве- 
дение воздухововлекающей добавки (в 
бетонную смесь) 

аігег рамная опора для проветривания 
одежды или сушки белья 
аігіп§ проветривание, аэрация (помеще- 
ний) 

аігйеМ 1. лётное поле (аэродрома) 2. 
посадочная площадка 3. (фунтовый) 
аэродром 

аІІ-ѵѵеаіЬег ~ лётное поле, годное для 
полётов в любую погоду 
аіг-Ьагс1ешп§ твердение на воздухе 
аігЬоше надувное [пневматическое] со- 
оружение 

аіг-іпйаіесі наполненный воздухом 
аіг-іоск I. воздушный шлюз (напр, кес- 
сона) 2 воздушная пробка (в трубоп- 
роводе) 

аігтап проф. рабочий-монтажник 
аіграгк небольшое лётное поле для част- 
ных самолётов 
аігрогі аэропорт 
аігргооГ воздухонепроницаемый 
аігзіісіе аэрожелоб 

аігеігір взлётно-посадочная полоса 
(грунтового аэродрома) 
аігіеі гостиница при аэропорте 
аігГщІіІ воздухонепроницаемый 
аігІі§Ьіпе88 воздухонепроницаемость 
аіпѵау 1. авиатрасса 2. авиалиния 3. 
воздушный тракт, воздушный канал 4. 
вентиляционный штрек 5. продух (в 
крыше) 

аІ8Іе 1. пролёт, отсек (обычно промыш- 


21 



аІ8Іе\ѵау 


ленного здания) 2. проход (между 
стеллажами, полками, рядами кресел 
в театре) 3. проезд (между рядами 
автомобилей на стоянке) 4. боковой 
придел, проходная галерея, боковой 
неф 

аІ8Іе\ѵау проезд, проход (в производст- 
венных, складских и др. зданиях) 
аіагсага каменная кладка в форме орна- 
ментального [декоративного] рельеф- 
ного узора 

аіоиг резной орнамент (в стене), про- 
пускающий свет 

аІаЬазІег 1. алебастр (минерал) 2. стро- 
ительный гипс 

аіагт 1. тревога, сигнал тревоги 2. изве- 
щатель об опасности, сигнальный ап- 
парат 

йге ~ пожарная тревога; сигнал по- 
жарной тревоги 

1о\ѵ-\ѵаІег ~ автомат безопасности (га- 
зового водонагревателя), срабатыва- 
ющий при прекращении подачи воды; 
прибор контроля циркуляции 
втоке-зепвіііѵе ~ дымовой пожарный 
сигнализатор 
аіаз алас 

аІЪагішп белая известь (используется 
для приготовления растворов для 
наружной штукатурки) 
аІЬесіо альбедо, коэффициент отража- 
тельной способности 
~ ой 8по\ѵ альбедо снега, характери- 
стика отражательной способности сне- 
га 

аІЬгопге алюминиевая бронза (сплав 
меди с алюминием) 

аісіаб стальное изделие с алюминиевым 
защитным покрытием 
аісоѵе 1. альков, углубление в стене; 
холл при коридоре 2. небольшая ком- 
ната 3. парковое здание, садовая бе- 
седка 
аіеск: 

атагі ~ проф. предельный выключа- 
тель (крана и т.п.) 

аіесіогіит помещение [комната] для иг- 
ры в кости (древнеримская архитек- 
тура) 

аіеііе 1. небольшое крыло здания 2. вер- 
тикальный брус дверной коробки 3. 
задняя пилястра (напр, группы пи- 
лястр, обрамляющих вход в здание) 
4. боковая ветвь (встроенной колон- 
ны), импост 


МЫ фирм, теплоизоляционный матери- 
ал из алюминиевой фольги 
а1§ае водоросли 

аіісіасіе 1. алидада 2. кипрегель 
8е1й-гес1ист§ ~ авторедукционный 
кипрегель 

Іеіезсоре - кипрегель 
Іеіезсоріс тісгорііс ~ кипрегель с ди- 
оптрами 

аіісігаіп плоская вертикальная дрена 
аіійогт 1. открылок (дорожной трубы, 
устоя моста) 2. крылообразный 
аіщп располагать [выравнивать] по од- 
ной линии, ставить в ряд по линии, 
выставлять в линию 
а1і§пеб (находящийся) в створе 
а1і§піп§ 1. выверка (проектного поло- 
жения конструкции при монтаже) 2. 
рихтовка (ж.д. пути) 3. выравнивание 
(по оси) 

аіщптепі 1. выравнивание [расположе- 
ние] по одной линии, рихтовка 2. про- 
ектное положение элемента конструк- 
ции 3. центровка, обеспечение соосно- 
сти 4. красная линия застройки 5. ви- 
зирование; вешение б. проложение 
трассы; трасса 7. горизонтальная про- 
екция 8. спрямление (русла) 
ойй-8ІгееІ ~ ось (тоннеля), проложен- 
ная вне пределов улицы 
оп-зігееі ~ ось (тоннеля), проложен- 
ная в границах улицы 
оріісаі ~ зрительное ориентирование 
водителей (оптическое трассирова- 
ние) 

гоаб ~ трасса дороги 
Іап§епІ ~ прямая вставка (трассы) 
ѵеійісаі ~ продольный профиль 
аііпе см. а1і§п 

аіііе алит, трёхкальциевый силикат 
аікаіі щёлочь 
аікаііпііу щёлочность 
~ ой сопсгеіе щёлочность бетона, ще- 
лочные свойства бетона, щелочной по- 
казатель бетона 

Іоіаі ~ общая щёлочность (воды) 
аіі о ~ оиі с максимальной скоростью, 
с максимальной интенсивностью 
аіі-аішпіпит цельноалюминиевый 
а11е§е подоконная (более тонкая) часть 
стены 

а11е§огу аллегория (скульптурное изо- 
бражение на здании, носящее симво- 
лический характер) 

аііеу 1. узкая улица; переулок 2. аллея, 
дорожка (в парке) 3. проход, проезд 
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аіитіпит 


Ыіпсі ~ тупик 
Ъо\ѵ1іп§ ~ кегельбан 

а11і§аІогіп§ образование мелких трещин 
аіі-теіаі цельнометаллический 
аііосаііоп распределение (расходов, ра- 
бочей силы); ассигнование (денежных 
средств) 

~ оГ сопігасі продажа подряда с тор- 
гов 

~ оГ гевропзіЬШіу бигіп§ егесііоп ус- 
тановление ответственности за монтаж 
Іапб ~ распределение земель [терри- 
тории] при планировке 
аііоі распределять; отводить (участок), 
выделять (долю) 

аііоітепі участок земли (используемый 
для определённых целей) 
іпсіизігіаі ~ участок земли, обустроен- 
ный инженерными коммуникациями 
под промышленную застройку 
гезібепііаі ~ участок земли (с выпол- 
ненной инженерной подготовкой) для 
продажи под жилую застройку 
аііоѵег повторяющийся декоративный 
рисунок (на поверхности стены, мо- 
стовой и т.п.) 

а11о\ѵаЫе допускаемый, допустимый о 
~ Іо 8а1е допущенный к продаже (о 
строительных и др. изделиях) 
аііоѵѵапсе допуск; припуск о ~ Гог 
аѵѵкѵѵапі [ехіга Ъеаѵу] \ѵогк денежные 
надбавки [дополнительная оплата] за 
работу в сверхтяжёлых условиях; Л Гог 
ітрасі учёт воздействия удара; ~ Гог 
вЬеаг учёт воздействия сдвига; ~ Гог 
Ійе тотепІ8 аі 8иррог(8 учёт воздей- 
ствия опорных моментов 
Ьепб [ЪепІ] ~ припуск на изгиб 
бие ~ должное [надлежащее] допуще- 
ние; должная поправка 
Ьеі§Ьі ~ добавка для учёта повышен- 
ных теплопотерь на верхних этажах 
здания (в расчёте теплового балан- 
са) 

8Йгіпка§е - допуск на усадку 
аііоу сплав 

аіитіпшп ~8 алюминиевые сплавы 
сагЬоп ~8 оГ ігоп железоуглеродистые 
сплавы 

ігоп сагЬоп ~8 железоуглеродистые 
сплавы 

ІщЬі ~8 лёгкие сплавы 
та§пе8Ішп ~8 магниевые сплавы 
аіі-ригрове многоцелевой; универсаль- 
ного назначения, универсальный 
аіі-зегѵісе универсального назначения 


а11-8Іее1 цельностальной 
аііиге см. аіиг(е) 

аііиѵіаііоп отложение [накопление] на- 
носов 

аіі-ѵѵеаійег пригодный [используемый] 
при любых погодных условиях 
аітопгу место или комната для раздачи 
милостыни (в церкви) 
а1ш8 (-) Ьоше дом для престарелых, бо- 
гадельня 

а1оп§ Ііге §гаіп вдоль волокон (о древе- 
сине, пиломатериалах, фанерном 
шпоне и т.п.) 

а1огіп§ парапетные стенки церкви 
аііаг 1. алтарь, престол; жертвенник 2. 
уступ в стенке дока для скуловых упо- 
ров (судна) 

аііегаііоп 1. изменение (напр, проект- 
ного решения) 2. перестройка, рекон- 
струкция (внутри здания) 3. ухудше- 
ние (напр, состояния поверхности) 
вігисіигаі ~ конструктивное изменение 
8иЬ8ІапІіа1 ~ существенное изменение 
а11егпаІіп§ знакопеременный (о силе, 
напряжении) ', чередующийся 
а11егпаІіоп8 оГ ісе прослойки льда (в 
мёрзлом грунте) 

аііегпаііѵе вариант (напр, проекта), ва- 
риантное решение || вариантный о ав 
ап ~ в качестве варианта [вариантного 
решения] 

аііітеіег высотомер 
аЬвоІШе ~ высотомер 
Іазег ~ лазерный высотомер 
аііііисіе высота, абсолютная высота, аб- 
солютная высотная отметка 
8о1аг ~ высота Солнца 
аііо-геііеѵо горельеф 
аіит 1. алюминиевые квасцы 2. алюми- 
ний 

аішпіпа глинозём, оксид алюминия 
асііѵаіесі ~ активированный глинозём, 
активированный оксид алюминия 
аіитіпаіе: 

Ігісаісіит ~ трёхкальциевый алюми- 
нат 

аіитіпіит см. аіитіпит 
а1итіпшп§ алюминирование, плакиро- 
вание алюминием 
аІитіпоГеггіІе: 

іеігасаісіит ~ четырёхкальциевый 
алюмоферрит 

аіитіпозііісаіе алюмосиликат 
аіитіпит алюминий 
согпщаіесі ~ волнистый листовой 
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алюминий, волнистые алюминиевые 
листы 

Іеайгщ ~ алюминиевая фольга 
зігисіигаі ~ 1. конструкционный алю- 
миниевый сплав 2. алюминиевые кон- 
струкции 

аіиг(е) галерея, крытый проход (на вер- 
шине стены) 

атЬіепІ окружающий, наружный (о 
среде) 
атЬо амвон 

атЬгаіп теплоизоляционный материал 
(из силикатов) 

атЬиІаІогу крытая галерея или аркада 
атешЗ исправлять; вносить изменения 
(в документацию и т.п.); улучшать 
атепбтеШ исправление, поправка; 
улучшение 

атепбз возмещение, компенсация 
атепіііез 1. культурно-рекреационное 
обустройство территории города 2. бы- 
товые удобства (жилища) 
іпсіоог ~ культурно-рекреационное 
обустройство территории (в городе, 
включающее места отдыха, мастер- 
ские, игровые площадки, клубы и 
т.п.) 

оШбоог ~ культурно-рекреационное 
обустройство окружающего застройку 
природного пространства (открытые 
пространства, зелёные полосы на- 
саждений, эстетические ландшафты) 
атіпор1а8І(іс) аминопласт (пластик на 
основе аминоальдегидных смол) 
атогрЬош аморфный, некристалличе- 
ский 

атоійігетепі наклонная вершина контр- 
форса или выступающей из плоскости 
стены опоры [колонны] (часто с ар- 
хитектурным украшением) 
атоиШ 1. количество; итог; общая сум- 
ма 2. значение (величины) 3. степень 
о Іо ~ Іо достигать, равняться 
~ ой саісиіаііоп объём вычислений, 
количество вычислительных операций 
~ ой ессепігісііу Значение эксцентри- 
ситета 

~ ой езіітаіеб ѵѵогк количество [объ- 
ём] работ по смете 
~ ой Ьеаі количество теплоты 
~ ой тіхіп§ продолжительность пере- 
мешивания (часто измеряется чис- 
лом оборотов барабана автобетонос- 
месителя) 

~ ой тоѵетепі количество движения 
~ ой ргезігезз значение предваритель- 


ного напряжения (расчётное, конт- 
ролируемое и т.п.) 

~ ой геіпйогсетепі количество армату- 
ры (укладываемой в конструкцию) 

~ ой 8Ігеп§іЬ значение предела проч- 
ности 

~ ой Ігайіс интенсивность движения 
- ой ІѵѵізІ значение угла закручивания 
~ ой ѵіЬгаІіоп Ііте гениігеб потребное 
время вибрационного уплотнения бе- 
тона 

~ ой ѵѵогк Ьш1§е1ес1 количество [объ- 
ём] работ по смете 

~ ой ѵѵогк сотріеіесі количество [объ- 
ём] выполненных (строительных) ра- 
бот 

агЬйгагу ~ произвольное значение 
(величины) 

гециігесі ~ ой ѵѵаіег водопотребность 
атрЫЬоіез амфиболы (минералы класса 
силикатов) 

атр1іірго8Іу1е, атрЫрго 8 ІуІ 08 амфипро- 
стиль 

атрЬііЬеаІге амфитеатр 
атрШибе амплитуда, размах 
~ ой ітрегйесйоп наибольшее значе- 
ние геометрического дефекта (откло- 
нения от проектного очертания) 

~ ой озсіііаііопз амплитуда колебаний 
~ ой ѵіЬгаІіопз амплитуда механиче- 
ских колебаний 

§1ге88 ~ амплитуда напряжений 
апа§1урЬ 1. анаглиф (рельефный орна- 
мент) 2. анаглифический аэроснимок 
апа1о§ аналог; моделирующее устройст- 
во 

апа1о§у аналогия; подобие; сходство 
е^иіѵа1епI Йооікщ ~ свайный фунда- 
мент, эквивалентный массивному (по 
несущей способности) 
тетЬгапе ~ мембранная аналогия 
8Іге88 ~ аналогия напряжённого состо- 
яния 

апа1у8І8 1. анализ, исследование, изуче- 
ние 2. расчёт, исчисление, вычисле- 
ние о ~ Ьу йпііе біййегепсез расчёт 
методом конечных разностей; ~ Ьу 
йпііе еіетепіз расчёт методом конеч- 
ных элементов; ~ Ьу зиссеззіѵе 
арргохітаііопа расчёт методом после- 
довательных приближений 
~ ой 8есІіоп8 подбор [расчёт] попереч- 
ньк сечений (элементов конструк- 
ции) 

~ ой 8Йе1І8 расчёт оболочек 
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~ ок зішсіигев расчёт конструкций 
[сооружений]; строительная механика 
~ оГ Іпі58е8 расчёт ферм; определение 
усилий в стержнях [элементах] фер- 
мы 

асііѵііу - анализ деятельности 
арргохітаіе ~ приближённый расчёт; 
предварительный расчёт 
агсй ~ расчёт арок 

Ьепдіп§ ~ расчёт на поперечный изгиб 
ЬепеЯі С08І ~ экономическая оценка 
окупаемости капиталовложений 
Ьгеак-еѵеп ~ анализ выгод и потерь; 
анализ критических факторов [соот- 
ношений] 

ЬискІіп§ ~ расчёт на продольный из- 
гиб 

сетепі сопіепі ~ контрольная [лабо- 
раторная] проверка содержания це- 
мента в бетоне 

соагзе ~ гранулометрический анализ 
(грунта) 

соге ~ анализ кернов 
соггеіаііоп ~ корреляционный анализ 
сгііісаі раііі ~ анализ методом крити- 
ческого пути (в сетевом планирова- 
нии) 

йійегепііаі іЬегтаІ ~ дифференциаль- 
ный термический анализ (для опреде- 
ления содержания глинистых фрак- 
ций в грунте) 

Ошіа§ап ~ контроль за составом бето- 
на методом разделения готовой смеси 
на фракции, метод Дьюнагена 
сіупатіс ~ динамический расчёт; рас- 
чёт на динамическую нагрузку 
еіазіоріавііс ~ расчёт в предположе- 
нии упругопластической работы (кон- 
струкции) 

ехрегітепіаі ~ экспериментальное ис- 
следование 

Гаііиге ~ 1. анализ причин разруше- 
ния 2. расчёт по методу разрушающих 
нагрузок 

ГеавіЪіШу ~ анализ [экспертиза] вы- 
полнимости [осуществимости] 

Япе ~ пипеточный анализ (глинистых 
грунтов) 

Япііе еіетепі - расчёт методом конеч- 
ных элементов 

Яоос1-йе^иепсу ~ расчёт повторяемо- 
сти паводков 

іоісіесі ріаіе ~ расчёт складок [склад- 
чатых конструкций] 

Яее-ѵіЬгайоп ~ расчёт [вычисление] 


свободных колебаний (конструкций, 
сооружений) 

§гарЫса1 ~ графический расчёт 
§гарЫса1 ~ оГ Ішваев графический 
расчёт ферм 

§гарЫса1 вІшсШгаІ ~ фафическая 
статика, графостатика 
1іус1го§гарЬ ~ построение гидрографа 
Ьурзотеігіс ~ зависимость водосбор- 
ной площади, отсекаемой горизон- 
талью от отметки последней 
іпйиепсе Япе ~ расчёт, основанный на 
построении линии влияний 
іппоѵаііѵе ~ анализ с использованием 
новой методики 

Ііпеаг еіазііс ~ расчёт линейно-упру- 
гих тел, расчёт по закону Гука; рас- 
чёт, основанный на линейно-упругой 
зависимости (напряжений от дефор- 
маций) 

Япеагігесі ~ расчёт, основанный на 
линейной зависимости (напряжений 
от деформаций) 

таігіх ~ матричный анализ [расчёт] 
тесЬапісаІ ~ гранулометрический 
анализ ситовым методом 
тосіеі ~ (экспериментальный) метод 
исследования на моделях 
тодеі ~ оГ 8ІшсШге8 расчёт сооруже- 
ний методом моделирования 
пеІ\ѵогк ~ сетевое планирование 
пошіезішсііѵе Іезі ~ анализ [исследо- 
вание] методом неразрушающего кон- 
троля 

пшпегісаі - числовой расчёт 
оѵегЬеасі ~ анализ накладных расхо- 
дов 

рагІіс1е-8І2е ~ гранулометрический 
анализ ситовым методом 
регйшпапсе ~ анализ эксплуатацион- 
ных качеств сооружения 
ріреііе ~ пипеточный анализ (глини- 
стых грунтов) 

ріапе 8Іге88 ~ исследование плоского 
напряжённого состояния 
ргесізе ~ точный расчёт 
^иа1іIаЯѵе ~ качественный анализ 
диапіііаііѵе ~ количественный анализ 
гіѵег-Ьазіп - определение гидрологи- 
ческих характеристик речного бассей- 
на 

всгееп ~ ситовой анализ 
весИтепІаІіоп ~ седиментационный 
анализ, отмучивание 
зіеѵе ~ ситовой анализ 
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80 ІІ ~ гранулометрический анализ 
грунта 

віаііс ~ статический расчёт 
8Іге88 - анализ напряжённого состоя- 
ния; расчёт напряжений 
8Іге88 ~ Ьеуопй [Ье еіавііс ІітіІ расчёт 
напряжений за пределами упругости 
8Іге88-раіЬ зеШетепІ ~ метод оценки 
осадки по линиям равных напряже- 
ний 

8ІшсШга1 ~ расчёт строительных кон- 
струкций 

8у8Іепі8 ~ системный анализ 
Іеггаіп - геоморфологическое райони- 
рование территории 
іЬеогеІісаІ ~ ок вігевз аналитический 
расчёт напряжений, аналитический 
метод определения напряжений 
11іегто§гарЫса1 ~ термогравиметриче- 
ский анализ (грунта) 
іЬгее-сІітешіопаІ ~ расчёт простран- 
ственных систем 

Ііте-сіерепсіепі ~ расчёт с учётом 
факторов, зависящих от времени; рас- 
чёт на ползучесть 

иііітаіе ІоасІ ~ расчёт по предельным 
[разрушающим] нагрузкам 
\ѵеІ ~ отмучивание; гранулометриче- 
ский анализ (глинистого грунта) 
ареометрический методом 
\ѵеІ тесЬапісаІ ~ отмучивание 
Х-гау йійгасііоп ~ рентгенографиче- 
ский дифракционный анализ (грун- 
та) 
апаіузі: 

8ІшсІига1 ~ специалист по расчёту 
строительных конструкций 
апаіугег анализатор 
§а8 ~ газоанализатор 
ОоЫе рі1е-йгіѵіп§ ~ анализатор Гобля, 
измеряющий допустимую нагрузку на 
сваю при её забивке 
поіве ~ анализатор шума 
осіаѵе Ьаші ~ октавный звукоанализа- 
тор 

рі1е-бгіѵіп§ ~ осциллографический 
анализатор забивки свай (для оценки 
несущей способности сваи) 
апсЬог анкер; анкерное устройство о ~ 
аші соііаг гальсбанд шлюзных ворот 
Ьеат ~ анкер для крепления балки к 
каменной или кирпичной стене 
Ьиск ~ анкер для крепления дверной 
коробки к каменной кладке 
сЬетісаІ ~ стержневой анкер, закреп- 
ляемый в бетоне клеящим составом 


беаб-еші ~- анкер для закрепления не- 
натягиваемого конца напрягаемой ар- 
матуры 

йо§ ~ прямая строительная скоба 
Гопп - анкер для крепления опалубки 
(к затвердевшему бетону) 

§гаѵйу ~ анкерный массивный устой 
(висячего моста) 

§иу ~ анкер оттяжки или ванты 
ІатЬ ~ анкер закрепления дверной 
или оконной коробки в кладке 
Іоізі ~ см. Ьеат апсЬог 
тавопгу ~ закрепа, анкер для крепле- 
ния к каменной кладке 
рііе ~ анкерная свая; ж.-д. анкерный 
блок 

ріре ~ неподвижная [анкерная] опора 
трубопровода 
госк ~ штанговая крепь 
8е1МгШт§ ~ самонарезающий анкер 
Тепсіоп ~ анкер арматуры; анкер от- 
тяжки 

Іезі ~ пробный анкер (на опытной 
площадке) 

Ігіаі ~ пробный анкер (на опытной 
площадке) 

Іиппеі ~ анкерная штольня (устоя ви- 
сячего моста) 

\ѵа1І ~ анкер для крепления балки к 
стене 

\ѵеб§е ~ клиновой анкер, клиновое 
анкерное устройство (для анкеровки 
напрягаемой арматуры) 
апс1іога§е 1. анкеровка; заанкеривание 
2, анкерное устройство 3. анкерная 
опора о ~ Ьу Ггісііоп анкеровка (ар- 
матуры) грением 

~ оГ геіпГогсетепІ анкеровка (напря- 
гаемой) арматуры 

~ оГ Іепсіопз Ьу Ьопб анкеровка пред- 
напрягаемой арматуры созданием 
сцепления с бетоном 
Ьеат ~ іп тавоту анкеровка [креп- 
ление анкерами] балок к каменной 
кладке 

ЬиНоп-Ьеасі - анкеровка стержневой 
арматуры с высаженными головками 
сопсгеіе ~ бетонный анкер; бетонный 
якорь 

беаб-епсі ~ анкеровка ненатягиваемого 
конца напрягаемой арматуры; анкер, 
закрепляющий ненатягиваемый конец 
напрягаемой арматуры 
епб ~ концевое [торцевое] анкерное 
устройство (для закрепления напряга- 
емой арматуры) 
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йап-іуре ~ веерообразная анкеровка 
§гір ~ анкеровка сцеплением 
]аскіп§ ~ натяжной анкер, натяжное 
анкерное устройство 
Іоор ~ петлевая анкеровка 
пиі ~ анкеровка (напрягаемого арма- 
турного стержня) навинчиванием 
гайки 

розі-іепзіопіщ* ~ анкер для закрепле- 
ния арматуры, натягиваемой на бетон 
зеізтіс ~ анкеровка, рассчитанная на 
восприятие сейсмических воздействий 
зргеасі ~ распределённая [веерная] 
анкеровка 

\ѵеЯ§е ~ анкеровка (арматуры) 
клиньями [клиновыми зажимами] 

\ѵіге ~ анкеровка проволочной армату- 
ры [арматурных проволок] 
апсЬогіп§ анкеровка; постановка анке- 
ров [анкерных креплений] 
апсоп(е) 1. анкона, архитектурно офор- 
мленный опорный кронштейн (напр, 
поддерживающий карниз) 2, выступ 
для строповки каменного блока (при 
подъёме и установке в проектное по- 
ложение) 
апЯезііе андезит 
апесйоіс звукопоглощающий 
апето§гарЬ анемограф 
апетотеіег анемометр 
сир ~ чашечный анемометр 
с!еДесІіп§ ѵапе ~ анемометр с упруго 
отклоняющейся пластиной 
сіщііаі ~ цифровой анемометр 
Іюі ѵѵіге ~ термоанемометр с нитью 
накала 

гоіаііп§ ѵапе ~ крьшьчатый анемометр 
8\ѵіп§іп§ ѵапе ~ анемометр с упруго 
отклоняющейся пластиной 
іііегтаі ~ термоанемометр 
ѵапе ~ анемометр с упруго отклоняю- 
щейся пластиной 
апето8соре анемометр 
апетозіаі анемостат, потолочный возду- 
хораспределительный плафон 
ап§1е 1. угол 2. уголок, уголковый 
профиль о ~ Ьу гереііііоп угол, опре- 
делённый способом повторных измере- 
ний; ~ Іо ійе Іей круг лево; ~ Іо Ійе 
гі§Ьі круг право 

~ ой Ьоот 8ѵѵіп§ угол поворота стрелы 
(в горизонтальной плоскости) 

~ ой сйатйег угол скоса кромки 
~ ой сопѵег§епсе угол слияния (пото- 
ков автомобилей) 

~ ОЙ СГО88ІП§ ж. -д. угол крестовины 


~ ой сигѵаіиге 1. угол кривизны 2. 
угол поворота (трассы) 

~ ой сиІІіп§ угол реза 
~ ой ЯеЯесііоп угол отклонения 
~ ой Яеѵіаііоп 1. угол отклонения 2. 
угол удара (между прямым остряком 
и рамным рельсом) 

~ ой Яеѵіаііоп йгот ійе ѵегіісаі угол 
отклонения от вертикали 
~ ой сіір угол падения (пласта) 

~ ой епігу ж. -д. угол горловины 

~ ой ехіегпаі йгісііоп угол наружного 

трения 

~ ой йаіі угол обрушения 

~ ой йгісііоп угол трения 

~ ой іпсііпаііоп ой ійе сгапе фЬ угол 

наклона стрелы крана 

~ ой іпіегпаі йгісііоп угол внутреннего 

трения 

~ ой 1оасИп§ угол наклона ветви стро- 
па, угол нагружения стропа 
~ ой паіигаі 8Іоре угол естественного 
откоса 

~ ой оЫщиііу 1. угол наклона; угол 
скоса 2» угол отклонения (полного на- 
пряжения от нормали к площадке) 

~ ой рагкіп§ угол стоянки 
~ ой роіпі вершина угла поворота 
~ ой гейесііоп угол отражения 
~ ой герозе [гезі] 1. угол предельного 
равновесия 2. угол естественного отко- 
са 

~ ой гоіаііоп угол поворота; угол пово- 
рота сечения 
~ ой зйеаг угол сдвига 
~ ой зйеагіщ; гезізіапсе угол сопро- 
тивления сдвигу, угол связности грун- 
та 

~ ой зіісіе угол скольжения 
~ ой з1іп§ угол наклона ветви стропа 
~ ой зіоре угол откоса 
~ ой ігие іпіегпаі Йгісііоп истинный 
угол внутреннего трения 
~ ой іѵѵізі угол закручивания [круче- 
ния] 

~ ой ѵіеѵѵ угол охвата формата снимка 
~ ой \ѵаД йгісііоп угол внешнего [по- 
верхностного] трения фунта (с под- 
порной стенкой) 
асиіе ~ острый угол 
арех - угол при вершине, угол раство- 
ра 

аррагепі ~ ой іпіегпаі йгісііоп кажу- 
щийся угол внутреннего трения (грун- 
та) 
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ап§1е 


аггів соѵег ~ угловая накладка для за- 
щиты выступающих углов (колонны, 
стены и т.п.) 

азсепс1іп§ ѵегіісаі ~ вертикальный 
угол; угол превышения 
Ьаве ~ опорный уголок (крепится по 
периметру фундамента и служит 
опорой для стеновых панелей) 

Ьеагіп§ ~ румб 

Ьепбіп§ ~ угол изгиба; угол загиба 
Ыабе ~ 1. дорожный струг 2. угол на- 
клона лопасти 
Ышй ~ тупой угол 
Ьоот ~ угол наклона стрелы (крана) 
ЪиІЬ ~ бульбовый уголковый профиль 
с1оск\ѵІ8е ~ угол, отсчитываемый по 
часовой стрелке 

соіб-іогтеб ~ холодногнутый уголок 
сопсіибеб ~ внутренний угол (много- 
угольника) 

соппесІіп§ [соппесііоп] ~ соедини- 
тельный уголок 

сопіасі ~ краевой угол, угол смачива- 
ния; контактный угол 
соиШегс1оск\ѵІ8е ~ угол, отсчитывае- 
мый против часовой стрелки 
сгоокеб ~ искривлённый угол (де- 
фект штукатурки) 
бейесііоп ~ 1. угол отклонения; угол 
наклона (упругой кривой) 2. угол по- 
ворота (трассы) 3. внешний угол по- 
лигонометрического хода 4. угол раз- 
бивки кривой по методу хорд 
бергезвіоп ~ угол понижения (мест- 
ности) 

беѵіаііоп ~ угол поворота (трассы) 
бір ~ угол падения (пласта) 
бізіапсе ~ угол, противолежащий из- 
меряемой стороне (в треугольнике) 
боиЫе ~ парные металлические угол- 
ки; два металлических уголка, соеди- 
ненных полками 

бгаіпеб ~ оГ іпіегпаі йісііоп угол 
внутреннего трения (при компресси- 
онном испытании грунта) 
ейесііѵе ~ ой іпіегпаі йісііоп эффек- 
тивный угол внутреннего трения (в 
глинистом грунте) 
еіеѵаііоп ~ вертикальный угол, угол 
превышения 

еяиаі ~ равнополочный уголок [угол- 
ковый профиль] 

Реііопіиз ~8 углы для нахождения 

центра кривой скольжения 

йап§е ~ поясной уголок (клёпаной 

балки) 


§1ібе раіЬ ~ угол наклона глиссады 
Ьогігопіаі ~ горизонтальный угол 
Ьоиг ~ часовой угол 
ігпрасі ~ угол встречи (соударяющих- 
ся тел) 

іпсібепсе ~ 1. угол падения (напр, лу- 
чей) 2. угол атаки 

іпіегеесііоп ~ внутренний угол у вер- 
шины угла (поворота трассы) 

Іеі (ехрапвіоп) ~ угол раскрытия 
струи 

тахітшп регтіііеб ~ ой іпсііпаііоп 
максимально допустимый угол накло- 
на 

тіпіі8 ~ угол понижения; отрицатель- 
ный угол (на местности) 
пе§аІіѵе ѵегіісаі ~ угол понижения, 
отрицательный вертикальный угол (на 
местности) 

р1и8 ~ вертикальный угол, угол пре- 
вышения (на местности) 
роіаг ~ полярный угол 
розіііѵе ѵегіісаі ~ вертикальный угол, 
угол превышения (на местности) 
гоіі-йогтеб ~ холодногнутый уголок 
8еаІ ~ монтажный уголок, монтажная 
полочка 

8Йеаг ~ угол сдвига 
8Йеаг(іп§) бейогтаііоп ~ угол сдвига 
8Йе1й ~ уголковый ригель фахверка; 
опорный уголок 
80 ІІ 6 ~ телесный угол 
зіійепеб ~ жёсткий упор (в сталеже- 
лезобетонном пролётном строении) 
8Іійепег [8Іійепіп§] ~ уголок жёстко- 
сти 

8\ѵіп§ ~ угол поворота (поворотной 
части крана, экскаватора и т.п. в 
горизонтальной плоскости) 
зѵѵіісіі - ж.д. стрелочный угол 
Іое-іп ~ угол схождения (огней ВПЛ) 
Іогвіоп (аі) ~ угол закручивания [кру- 
чения] 

Іше ~ ой іпіегпаі йісііоп истинный 
угол внутреннего трения 
Іигпіп§ ~ угол поворота 
^те^иа1 ~ неравнополочный уголок 
[уголковый профиль] 
ѵегіісаі ~ вертикальный угол, угол 
превышения (местности) 

\ѵейіп§ ~ угол смачивания 
гепіій ~ зенитное расстояние 
ап§1ебогег англедозер (бульдозер с по- 
воротным отвалом в горизонталь- 
ной плоскости) 
ащщіаг угловой; угловатый 
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ап§и1агіІу 1. угловатость (зёрен запол- 
нителей) 2. угловые размеры (попе- 
речного сечения прокатных профилей) 
апЬубгііе ангидрит (минерал); безвод- 
ный гипс 

апйубгош безводный 
апіоп анион 

апізоігоріс анизотропный 
апівоігору анизотропия 
Ігашѵегзе ~ поперечная анизотропия 
аппеа1іп§ отпуск; отжиг 
аппех(е) пристройка; вспомогательное 
строение 

аппоипсетепі оГ Ъіббіп§ объявление об 
открытии торгов 

аппиіаг кольцевой, кольцеобразный 
аппиіеі поясок, валик (колонны) 
апобе анод 
апобіге анодировать 
апобІ 2 Іп§ анодирование 
апогіііііе анортит (минерал) 
аше бе рапіег трёхцентровая арка 
апіеа анты (выступающие торцы про- 
дольных стен греческого храма); пи- 
лястры на торцах продольных стен 
храма 

апІесЬатЬег прихожая, передняя, вес- 
тибюль 

апІеГіх антефикс 
апіегібе контрфорс стены 
апіегоот прихожая, передняя, вести- 
бюль 

апІе- 80 Іагіит балкон, обращенный в 
южную сторону 

апіЬетіоп антемий (архитектурный 
орнамент в виде переплетённых лис- 
тьев) 

апіісііпе 1. антиклиналь 2. седловина 
апйсогго8Іѵе антикоррозийный, проти- 
вокоррозийный 

апіісит портик главного [переднего] 
входа 

апіійат пеногаситель 
апііпоіве шумозащитный, шумоизолиру- 
ющий, противошумный 
апііроііиіапі предупреждающий загряз- 
нение, противодействующий загрязне- 
нию, защищающий от загрязнения 
апІщиіп§ окраска под текстуру дерева 
или мрамора 

апіігоі противогнилостный 
апііги8І(т§) антикоррозийный, проти- 
вокоррозийный 

апіівкіб противоскользящий, нескольз- 
кий (о полах, дорожных покрытиях и 
т.п.) 


аррагаіиз 

апѵіі 1. свайный наголовник 2. опорная 
плита (паровоздушного молота) 
А-опе, А-1 первосортный, первокласс- 
ный 

арагітепі квартира 
сопботіпіит ~ квартира в доме-со- 
владении; кооперативная квартира 
биріех ~ квартира в двух уровнях 
араіііе апатит 

арегіиге отверстие; проём (в стене) 

- о/ бІ8сопІіпиіІу раскрытие [разрыв] 
сплошности 

Ъеат ~ гнездо в стене для опирания 
балки 

8Іеѵе ~ отверстие сита 
ѵепіііаііоп ~ вентиляционный проём 
арех вершина (сооружения); конёк 
(крыши); гребень 
агсіі ~ замок арки; шелыга свода 
аріііе мелкозернистый светлый гранит 
арорЬу§е апофига, выкружка у низа 
или верха ствола колонны 
аррагаіш прибор; аппарат, аппаратура; 
устройство 

аіг регтеаЬШіу ~ прибор для опреде- 
ления воздухопроницаемости 
аиІо§епоц8 сийіп§ апб \ѵе1біп§ ~ ап- 
парат автогенной резки и сварки 
аиІо§гар1ііс ипсопГшеб сотргеввіоп ~ 
полевой сдвиговый прибор, одометр 
Вагепізеп Ьапб 8оипбіп§ ~ конусный 
ручной пенетрометр Баренцена 
Віеіпе (аіг регтеаЫІііу) ~ аппарат 
Блейна для определения удельной по- 
верхности цемента (по методу возду- 
хопроницаемости) 

Ьох 8Ізеаг ~ сдвиговый прибор (для 
испытания грунтов) 

ЬгеаіЫп§ ~ респиратор 
Сава^гапбе Ііциіб Іітіі ~ прибор Ка- 
загранде для определения пределов 
пластичности (грунта) 

СЬаіеБег ~ прибор ле Шателье (лабо- 
раторный прибор для определения 
объёма взвешенной порции зернистых 
материалов) 

соогбіпаіе теа8игіп§ ~ координато- 
метр 

бігесі зйеаг ~ прибор одношюскостно- 
го среза, сдвиговый прибор 
ОеопоГ сопе репеіготеіег ~ портатив- 
ный зонд-крьшьчатка (норвежской 
фирмы) 

§аіе ~ подъёмный механизм гидротех- 
нического затвора 
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аррагаіиз 

тетЬгапе ~ держатель мембраны (в 
приборе трёхосного сжатия) 

Ока - газоанализатор Орса 
регтеаЪіІйу ~ аппарат для определе- 
ния водопроницаемости (материалов) 
гіп§ зйеаг ~ кольцевой сдвиговый 
прибор (для испытания образца нару- 
шенного грунта) 

запсі сіепзііу (сопе) ~ прибор (конус- 
ного типа) для определения средней 
(насыпной) плотности песка 
зЬеагіщ; ~ сдвиговый прибор 
зисііоп-сиііег ~ механический рыхли- 
тель (земснаряда) 

зисііоп ріаіе ~ прибор для измерения 
водопроницаемости грунта 
Іеп8Іопіп§ ~ оборудование для натя- 
жения арматуры 

Ігапвйшпайоп ~ геод. фототрансфор- 
матор 

1\ѵо-роіпІ ~ прибор, определяющий 
одновременно два параметра испыты- 
ваемого образца 

ѴеЬе - прибор Вебе (для определения 
жёсткости бетонной смеси) 

Ѵісаі - прибор Вика (для определения 
.сроков схватывания бетонной или 
растворной смеси) 

\ѵеі§Ьіп§ ~ взвешивающее устройство, 
весы 
арреаі: 

аезійеііс ~ эстетическая привлека- 
тельность (материала, архитектур- 
ной формы и т.п.) 

р1аппіп§ ~ апелляция при отказе на 
право застройки 
арреагапсе внешний вид 
~ об йпівЬесі сопсгеГе внешний вид 
отделанной бетонной поверхности 
~ об бгасіиге вид излома, форма изло- 
ма 

~ об паіигаііу ѵѵеаіЬегесІ зигГасе внеш- 
ний вид выветренной поверхности 
Ыоісйу ~ пятнистость (дефект бетон- 
ной поверхности) 

§епега1 ~ общий внешний вид (напр, 
здания) 

оѵегаіі ~ общий внешний вид (напр, 
здания) 

зресійей зигбасе ~ об сопсгеіе уста- 
новленный [заданный] внешний вид 
бетонной поверхности 
ип8І§Ьг1у ехіегпаі ~ некрасивый 
внешний вид (напр, здания) 
аррепйа§е служебная пристройка (к 
зданию) 


аррепіісе 1. пристройка с односкатной 
кр’ышей 2. навес над входом в здание 
(прикреплённый к стене) 
арріез ашЗ ріегз проф. лестница, лест- 
ничная клетка 

аррііапсе прибор; приспособление; уст- 
ройство 

сіотезііс Ьеа1іп§ ~ квартирная отопи- 
тельная или водогрейная установка 
йхей 1ійіп§ ~ стационарное грузо- 
подъёмное оборудование [устройство] 
§аз ~ бытовой газовый прибор 
ЬеаІіп§ ~ отопительная установка, 
отопительный агрегат; отопительный 
прибор 

ЬоІ ѵѵаіег ~ водонагреватель 
1ійіп§ ~ грузоподъёмное оборудование 
[устройство] 

гоот зеаіей ~ газовый отопительный 
агрегат закрытого типа (с изолирован- 
ным от помещения газовоздуитым 
трактом) 

запііагу ~ санитарный прибор 
зоіі ~ приёмник фекальных стоков 
(санитарный прибор) 
ѵѵазіе ~ приёмник нефекальных быто- 
вых стоков (санитарный прибор) 
аррйсаЬіИіу пригодность, применимость 
аррйсаііоп 1. применение 2. нанесение, 
наложение (напр, слоя краски) 3. за- 
явление 4. приложение (напр.силы) 
о ~ Сот рауте Ш заявление [счёт] за- 
казчика об оплате 

аййезіѵе ~ нанесение клеящего [свя- 
зующего] состава 

аІотІ 2 Іп§ ~ нанесение (напр, краски) 
методом тонкого распыления 
ехрозесі ** применение в условиях воз- 
действия окружающей среды; приме- 
нение на открытом воздухе 
йпізй соаі ~ нанесение накрывочного 
слоя (штукатурки) 
богсе ~ приложение силы 
§гасІиа1 ~ об богсе постепенное прило- 
жение силы 

§гасІиа1 ~ об ргезігеззіщ* богсе посте- 
пенное [поэтапное] приложение уси- 
лий преднапряжения; поэтапное пред- 
напряжение 

§гоШ ~ подливка жидким раствором 
(напр, фундамента), нанесение слоя 
жидкого раствора 

Іапй ~ 1. почвенная очистка сточных 
вод 2. внесение в почву ила очистных 
сооружений 3. захоронение твёрдых 
отходов 
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Іоасі ~ приложение нагрузки 
1оас1Ьеагіп§ ~ применение в качестве 
несущего элемента (конструкции) 
тесЬапісаІ ~ механизированное нане- 
сение (краски, штукатурного рас- 
твора и т.п.) 

ріазіег ~ нанесение штукатурки 
роог ~ некачественное нанесение 
(штукатурного, окрасочного и т.п. 
слоев) 

гереаіесі ~ оі іогсез повторное прило- 
жение сил 

гезісіиаі ~ применение (материалов и 
т.п.) для строительства жилых зда- 
ний 

гоойп§ ~ устройство мягкой кровли; 
укладка мягкого кровельного покры- 
тия 

гоойщ Іей ~ наклейка рубероида 
(при устройстве кровельного покры- 
тия) 

зішсіигаі ~ применение [использова- 
ние] для целей строительства; исполь- 
зование в строительстве 
ѵагіоиз ~8 различные способы приме- 
нения; различное назначение 
аррйсаіог: 

Іоіпі ~ машина для герметизации [уп- 
лотнения] швов (раствором) 
арріісаіогу применимый на практике; 

практический 
арргаіваі оценка 
ргсуесі ~ экспертиза проекта 
зігисіигаі ~ оценка качества конструк- 
тивной системы (здания, сооруже- 
ния); оценка рациональности конст- 
руктивного решения 

арргепіісе ученик (изучающий ремесло) 
тйепШгей ~ ученик [подмастерье], 
взятый по контракту [соглашению] 
арргепіісезЫр обучение (ремеслу); срок 
обученіи 

арргоасй 1. подход; приближение; пред- 
посылка 2. метод, методика, приём 3. 
участок автомобильной дороги на под- 
ходе к пересечению, мосту и т.д. 4. 
высота зоны охлаждения (в градирне) 
5. «недорекуперация» аппарата испа- 
рительного охлаждения (разность 
между начальной температурой воз- 
духа по мокрому термометру и ко- 
нечной температурой воды) 6. путь 
надвига (сортировочной горки) 
апаіуіісаі ~ аналитический подход (к 
решению задачи) 

Ьгій§е ~ подход к мосту 


аргоп 

йезщп ~ подход к пробчеме расчёта; 
метод расчета 

іппоѵаііѵе еп§іпеегіп§ ~ новаторский 
технический подход 
тісгойехіЪіІйу ~ расчётные предпо- 
сылки, основанные на предположении 
некоторой податливости [незначитель- 
ных прогибов] дорожной конструкции 
гатрей ~ пандус 

зітріійей ~ іо ійе апаіузіз упрощён- 
ный подход к расчёту 
Іоіа1-8у8Іет ~ последовательно-сис- 
темный подход (к планировке терри- 
торий) 

іо\ѵп ~е8 пригороды 
Ігапзіііоп-іетрегаіиге ~ оценка ха- 
рактера работы (сталей) с учётом тем- 
пературы перехода 

ігіаі апй еггог ~ метод пробных попы- 
ток 

арргоасйаЫШу доступность, достижи- 
мость; наличие подходов 
арргоѵаі: 

агсЫіесі'8 ~ одобрение [санкция] ар- 
хитектора 

арргоѵей одобренный, утверждённый 
(особенно с точки зрения техники 
безопасности) 

арргохітаііоп приближение, аппрокси- 
мация о аа а ЙГ8І ~ в качестве перво- 
го приближения 

зиссе88Іѵе ~ последовательное при- 
ближение 

арригіепапсе 1. водосброс, водовыпуск 
плотины 2. рі (дополнительные) при- 
надлежности, приспособления, аксес- 
суары 

тоогіпё ~8 швартовные [причальные] 
устройства 

зезѵег ~8 сооружения или арматура на 
канализационной сети 
аргоп 1. перрон (в аэропорту) 2. место 
стоянки воздушного судна (в аэропор- 
ту) 3. подоконная часть стены 4. пе- 
редняя (разгружающая) заслонка ков- 
ша скрепера 5. подводная часть бере- 
говой одежды 6. флютбет (включая 
понур, водобой, рисберму) 7. укрепле- 
ние откосов 

аігсгай рагкіп§ ~ стояночная площад- 
ка, место стоянки (самолёта) 
йозѵпзігеат ~ рисберма 
йгор ~ отлив (на карнизном свесе, во- 
досточном жёлобе и т.п.) 
іаііігщ ~ гибкая одежда откоса 
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аргоп 

ЯехіЫе ~ гибкое укрепление откосов 

(пойменной насыпи) 

йгопі ~ (ой зсгарег Ьо\ѵ1) передняя 

(разгружающая) заслонка ковша 

скрепера 

Ьо1с1іп§ ~ предстартовая площадка (на 
которой самолёт готовится к выру- 
ливанию на ВПП) 
ісе ~ ледорез 

ореп ~ открытый перрон (у аэровокза- 
ла) 

ргоіесйѵе ~ защитный фартук (спец- 
одежда) 
геаг ~ рисберма 

гетоіе ~ открытый перрон (на удале- 
нии от аэровокзала) 

8рШ\ѵау ~ рисберма; водобой 
Іегшіпаі ~ пассажирский перрон (на 
аэровокзале) 
ирвігеат ~ понур 

арзе, арзіз апсида, абсида (полукруг- 
лая выступающая часть здания, пе- 
рекрытая полукуполом) 
аріегаі 1. храм без боковых колонн 2. 
без боковых колонн 

ациаёисег переносной прибор для изме- 
рения осадки грунта 
аоиа§е1 сухой порошок бентонита 
ациаіогіит акватория 
ациесіисі акведук, водовод 
ациісіисіе водоупорный горизонт 
ациійег водоносный горизонт, водонос- 
ный слой 

агіезіап ~ напорный водоносный гори- 
зонт 

ЬоипсіесІ ~ водоносный горизонт, огра- 
ниченный водоупором 
сопйпей ~ водоносный горизонт, огра- 
ниченный водоупором 
(гее ~ безнапорный водоносный гори- 
зонт 

рйгеаііс ~ безнапорный водоносный 
горизонт 

ипсопйпей ~ неограниченный [незам- 
кнутый] водоносный горизонт 
агаЬезяиез арабески 
агЬог 1. беседка, обвитая зеленью; свод 
из деревьев вдоль аллей; пергола 2. 
ведущий вал (двигателя) 
агЬогеІшп питомник 
агс 1. арка, свод 2. дуга; электрическая 
дуга; искра 3. ряд (в триангуляции) 

~ ой 8Іе\ѵ угол поворота (поворотной 
части крана, экскаватора) 

Іітііесі ~ ой 8Іе\ѵіп§ ограниченный 


угол поворота (стрелы, поворотной 

части крана) 

агсабе 1. аркада, сводчатая галерея 2. 
пассаж (с магазинами) 3. эдикула, 
сводчатая ниша в стене 
8Іюрріп§ ~ торговые ряды 
агс-ЬоШаШ аркбутан 
агсЬ 1. арка; арочная перемычка 2. пе- 
рекрывать аркой или сводом, возво- 
дить арки или своды; выгибать, изги- 
бать (дугой); придавать форму арки 
о ~ ІітсссІ аі ІІіе аЬиІтепІв двух- 
шарнирная арка, арка с шарнирными 
опорами; ~ \ѵій1і а Ііе арка с затяжкой; 
~ ѵѵііЬ іпіегтесііаіе Ііе арка с повы- 
шенной затяжкой 

ассогштюйайоп ~ малый арочный мост 
(под железной дорогой для связи 
между участками землепользования, 
разделёнными этой дорогой) 
асиіе ~ остроконечная стрельчатая ар- 
ка (с центрами окружностей за пре- 
делами пролёта арки) 
аппиіаг ~ круговая арка 
АгаЬіс ~ подковообразная арка 
Ьаск ~ скрытая арка (поддерживаю- 
щая часть стены над проёмом за пе- 
ремычкой) 

Ьеіі ~ круговая арка [арочная пере- 
мычка] (опирающаяся на каменные 
консоли с прямыми четвертными ва- 
лами на торцах) 

ЫіпсІ ~ разгрузочная арка, скрытая 

кирпичной облицовкой 

Ьгасей ~ решётчатая арка; арочная 

ферма 

Ьгасе 6-гіЬ ~ решётчатая арочная фер- 
ма; решётчатая арка 
Ьгій§е ~ арка арочного моста 
ЬиіІІ-іп ~ встроенная (в каменную 
кладку) арка 

сапйіеѵег ~ арка с консолями, кон- 
сольная арка 

сігсиіаг ~ круговая арка (очерченная 
по дуге окружности) 
сопііпиоив ~ многопролётная нераз- 
резная арочная конструкция 
с гевее п с гіЬ ~ серповидная арка со 
сплошной стенкой 
сгезсеп! Іуре ~ серповидная арка 
сіергеввесі ~ пониженная арка 
ейзейагёіщг ~ разгрузочная арка 
ёгор ~ пониженная арка 
БШсй ~ клинчатая кирпичная пере- 
мьика 

ей§е ~ краевая арка 
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агсіііп" 


еіазііс ~ упругая арка 
еіііріісаі ~ эллиптическая арка (очер- 
ченная по дуге эллипса) 
едиііаіегаі (роіпіеб) ~ равносторонняя 
стрельчатая арка (хорды дуг ветвей 
равны её пролёту) 

Йхеб ~ бесшарнирная арка 

Яхеб-епб ~ арка с защемленными 

опорами 

(ІаІ ~ плоская арка; клиновая [клин- 
чатая] перемычка 
Гоптѵогк ~ кружало опалубки 
Гоиг-сепіегеб ~ (круговая) арка, очер- 
ченная из четырёх центров; понижен- 
ная арка 

РгепсЬ ~ клинчатая кирпичная пере- 
мычка 

§аи§еб ~ лучковая кирпичная пере- 
мычка 

§1иес1 Іатіпаіесі (ІітЪег) ~ дощатокле- 
ёная арка 

§1и1ат ~ дощатоклеёная арка 
Ып§е1ез8 ~ бесшарнирная арка 
ЪогзезЬое ~ подковообразная арка 
іпйесіесі ~ обратная арка 
іпѵегіесі ~ обратная арка 
Іаск ~ плоская арка 
кееі ~ килевидная арка 
Іатіпаіесі ~ многослойная дощатая ар- 
ка (из тонких гнутых досок, соеди- 
ненных болтами или на клею)', доща- 
токлеёная арка 

Іапсеі ~ стрельчатая [остроконечная] 
арка 

Іогщііисііпаі ~ продольная арка 

Іор-зібеб - ползучая арка 

тііег ~ арка-перемычка треугольного 

очертания 

МоогізЬ ~ подковообразная арка 
тозяие ~ подковообразная арка 
тиШіоіІ(есІ) ~ многолопастная арка 
оЬіше ап§1е ~ стрельчатая арка с ту- 
поконечной вершиной (с центром ок- 
ружностей в пределах пролёта арки) 
о§ее ~ килевидная арка 
о§іѵе ~ остроконечная арка 
опе-сепіегеб ~ одноцентровая арка 
опе-Ып§еб ~ одношарнирная арка 
опе-ріп (пей) ~ одношарнирная арка 
рагаЬоІіс ~ параболическая арка 
рагаііеі сигѵе гіЪ ~ арка со сплошной 
стенкой и концентрическими поясами 
ріаіе ~ металлическая арка со сплош- 
ной стенкой 

роіпіеб ~ стрельчатая арка 


ргесазі ~ сборная (железобетонная) 
арка 

гаізеб ~ возвышенная арка 
гатрапі ~ ползучая арка 
геаг - 1. задняя арка (в проёме сте- 
ны) 2. разфузочная арка (за гранью 
стены) 

ге1іеѵіп§ ~ разфузочная арка 

гіЬ ~ арка со сплошной стенкой 

гі§іб ~ жёсткая арка 

гІ8Іп§ ~ ползучая арка 

Котап ~ круговая арка; романская 

арка 

гоиші ~ круговая арка 

гоипсі ЬогзезЬое ~ подковообразная 

арка 

заіеіу ~ разфузочная арка 
8агасепіс ~ подковообразная арка 
8е§тепІа1 ~ лучковая арка 
зетісігсиіаг ~ полукруглая арка 
8Іск1е-з1іарес1 ~ серповидная арка 
8Іс1е ~ боковая арка 
8Іп§1е-Ып§еб ~ одношарнирная арка 
зкеѵѵ ~ косая [диагональная] арка 
80 ІсІіег ~ кирпичная перемычка (из 
кирпичей, поставленных на тычок 
ложком вперёд) 

зрапбгеі Шіеб (Ьгіб§е) ~ заполнен- 
ный арочный свод; сплошное надсвод- 
ное строение арочного моста 
зіееі ~ стальная арка 
зіеер ~ возвышенная арка 
8Ігаі§1іІ ~ плоская арка 
Ійгее-Ып§еб [Ііігее-ріп(пеб)] ~ трёх- 
шарнирная арка 

іЬгее-роіпІеб ~ равносторонняя 
стрельчатая арка (хорды дуг ветвей 
арки равны её пролёту) 

Ііігои§1і ~ арка над проёмом (в тол- 
стой массивной стене) 

Ігеіоіі ~ трёхлопастная арка 
Ігапзѵег8е ~ поперечная арка 
Ігиззесі ~ решётчатая арка; арочная 
ферма 

Тибог ~ стрельчатая арка (очерченная 
дугами из четырёх центров) 
Іѵго-сепіегеб - стрельчатая арка 
(очерченная дугами из двух центров) 
1\ѵо-Ып§еб [1\ѵо-ріпсЬ (еб)[ ~ двух- 
шарнирная арка 
ѵаиіі ~ арка свода, ребро сюда 
ѴѴеІзЬ ~ небольшая клиновая пере- 
мычка 

агсЬ-ЬиІІгезз аркбутан 

агсЫп§ 1. система арок 2. сводообразо- 
вание, зависание (сыпучего мате- 
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агсНіІесІ 

риала, грунта) 3. выдавливание [вы- 
пучивание] горных пород, арочный 
эффект 

агсЫіес! 1. архитектор 2. юридическое 
лицо или организация, профессио- 
нально подготовленные для выполне- 
ния комплекса архитектурно-строи- 
тельных работ о ~ ав ргсуесі тапа§ег 
главный архитектор проекта; ~ іп 
сЬаг§е оГ Іііе ргсуесі архитектор, осу- 
ществляющий надзор за строительст- 
вом объекта; ~ іп Ігаіпіп§ архитектор- 
стажёр 

аззосіаіе (б) ~ архитектор-компаньон 
(работающий на договорных нача- 
лах) 

Іапсізсаре ~ архитектор по ландшафту 
агсііііесі-ещшіеег инженер-архитектор 
агсЫіесІопіс(аІ) архитектурный; относя- 
щийся к архитектонике 
агсЫіесІопісз 1. архитектоника 2. архи- 
тектура 

агсйііесіог архитектор 
агсЫіесІ-зигѵеуог архитектор службы 
архитектурно-строительного контроля 
агсііііесіиге архитектура 
Ьагоцие ~ архитектура в стиле барок- 
ко 

сЫдгсЬ ~ культовая [церковная] архи- 
тектура 

сіѵіі ~ архитектура гражданских зда- 
ний 

соттегсіаі ~ архитектура торговых 
зданий 

йіпсііопаі ~ функциональная архитек- 
тура 

§епега1 ~ общая архитектура, архи- 
тектура зданий 

Огеек ~ греческая архитектура 
іпіегіог ~ архитектура интерьера 
Ізіатіс ~ исламская архитектура 
Іапсізсаре ~ садово-парковая [ланд- 
шафтная] архитектура 
Месііеѵаі ~ средневековая архитектура 
тііііагу ~ архитектура объектов обо- 
ронного значения 

тоёегп ~ современная архитектура 
типісіраі ~ городская архитектура 
N 681 Еавіегп ~ архитектура Ближнего 
Востока 

ог§апіс ~ архитектура ансамблей 
р1и§-іп ~ архитектура, основанная на 
использовании пространственных бло- 
ков [модулей] 

ге1і§іои8 ~ архитектура культовых со- 
оружений 


Кепаіззапсе ~ архитектура эпохи Воз- 
рождения 

Котапездие ~ романская архитектура 
гигаі ~ архитектура в сельском строи- 
тельстве 

зсЬооІ ~ архитектура школьных зда- 
ний 

Іоѵѵп ~ городская архитектура 
Ігапзіііопаі ~ архитектура переходного 
периода (от одного стиля к другому) 
ѵегпасиіаг ~ национальная [местная] 
архитектура 

агсЫігаѵе 1. архитрав 2. наличник 
оиізіёе ~ наружный оконный налич- 
ник 

агсЫігаѵе -согпісе антаблемент без фри- 
за 

агсЬіѵез здание архива 
агсЬіѵой архивольт 

агсЫѵау 1. арочный проход [проём] 2. 
аркада 

агсиаіе(сі) арочный; дугообразный; со- 
гнутый в виде арки 

агсиаііоп 1. система арок; применение 
арок в строительстве 2. изгибание по 
очертанию арки 

агеа 1. площадь (помещения, поверхно- 
сти, фигуры и т.п.) 2. площадка 3. 
внутренний двор 4. пространство, зона 
5. приямок (напр, у окна подвального 
этажа) о рег ипіі ~ на единицу пло- 
щади; ~ ишіег сопігоі ж.-д. стрелоч- 
ная зона; ~ ипёег 1Ье Іоаё- 
ёеіогтаііоп сигѵе площадь, ограни- 
ченная (участком) кривой нагрузка - 
деформация 

~ оГ ЬепсІш§ шотепі с1іа§гат пло- 
щадь эпюры моментов 

- оС сопіасі контактная площадь, пло- 
щадь контакта 

~8 ок сиі апё ЕЛ площади выемок и 
насыпей (в зоне производства земля- 
ных работ) 

- о( есопотіс іпДиепсе зона экономи- 
ческого влияния [притяжения] (напр, 
торгового центра) 

~ о( Яиез площадь поперечного сече- 
ния дымоходов 

~ оГ іпДиепсе зона влияния (скважи- 
ны, колодца) 

~ оГ Іоаё ёізІгіЪиІіоп площадь распре- 
деления нагрузки, площадь нагруже- 
ния распределённой нагрузкой 
~ оГ Іоаёіщ; площадь нагружения 

- оГ орегаііоп зона работы (крана и 
пр.) 


34 



~ ок р1апііп§ участок зелёных насаж- 
дений 

~ оГ ргеззиге поверхность [площадь] 
давления 

~ ок (геіп&гсіщ;) зіееі площадь попе- 
речного сечения арматуры (в железо- 
бетонном элементе) 

~ ок ѵѵаіег зирріу район водоснабже- 
ніи 

~ ок ѵѵаіепѵау живое сечение водотока 
~ ок \ѵе11 іпПиепсе зона влияния ко- 
лодца или скважины 
ассоттойаііоп ~ жилая площадь 
асІіп§ ~ игровая часть сцены 
асііѵе сігаіпа§е ~ действующая пло- 
щадь водосбора 

асіиаі ~ действительная площадь 
аегойготе тоѵетепі ~ рабочая пло- 
щадка аэродрома 

аігроП сопзіпісііоп ~ зона застройки 
аэродрома 

арргоасіі ~ зона захода на посадку 
агсЬіІесІигаІ ~ полная площадь эта- 
жей здания 

аззізіесі ~ территория, на которой 
действует благоприятствующий жило- 
му и промышленному строительству 
режим 

Ьаск\ѵаІег ~ зона подпора (напр, перед 
мостом) 

Ьа§§а§е Ьгеак-сіоѵѵп ~ зона обработки 
прибывающего багажа (в аэропорту) 
Ьазіс йоог ~ общая площадь здания, 
выраженная в процентах от площади 
домовладения 

Ъеагіп§ ~ опорная поверхность, опор- 
ная площадь 

Ьеагіщ; ~ оГ а Гоишіаііоп опорная 

площадь фундамента 

Ыазі ~ зона производства взрывньк 

работ 

Ыі§Ы(ес1) ~ городские трущобы, рай- 
он старой застройки, пришедший в 
упадок 

Ыіпсі ~ отмостка (замощённый узкий 
тротуар вокруг здания) 

ЬошЗ ~ поверхность сцепления 
Ьи і Ісі і п§ - площадь застройки 
ЬиіЫ-ир ~ застроенная территория 
[зона]; площадь застройки 
саісйтепі ~ 1. водосборный бассейн, 
площадь водосбора 2. зона обслужива- 
ния (напр, торговым центром; охва- 
тывает территорию проживания по- 
стоянных клиентов) 
сіеагапсе ~ старая застроенная терри- 


агеа 

тория, подлежащая (по проекту пла- 
нировки) расчистке и новой застройке 
сотрге1іеп8Іѵе беѵеіортепі ~ терри- 
тория (города), включённая в гене- 
ральный план (застройки) 
сопсгеІіп§ ~ зона производства бетон- 
ных работ 

соп§е8Іес1 - район с плотной застрой- 
кой и заторами движения 
сопзегѵаііоп ~ 1. территория, на кото- 
рой группа зданий занесена в список 
культурно-исторических объектов 2. 
заповедник 

соп8ішсііоп ~ конструктивная пло- 
щадь (площадь стен и перегородок в 
плане) 

сопіасі ~ контактная площадь, повер- 
хность контакта 

соге ~ 1. площадь сечения брутто 

( воздухораспредел и тельного устрой - 
ства); фронтальное [лобовое, габа- 
ритное] сечение (решётки, теплооб- 
менника) 2. площадь сечения ядра 
воздушной струи 

сгііісаі гитѵау ~ концевая часть 
взлётно-посадочной полосы (подверга- 
ющаяся наиболее интенсивному воз- 
действию нагрузок) 
сго88-8есІіопа1 ~ площадь поперечного 
сечения 

бап§егои8 ~ опасная зона (предупре- 
дительная надпись) 
йау1і§Ьі ~ площадь остекления 
(створки окна) 

с!еас1-1е§ ~ мёртвая зона (неиспользо- 
ванная в проекте планировки) 
бергеззес! ~ зона экономической де- 
прессии 

сІе8І§паІесі ~ территория (города), вы- 
деленная для обязательной продажи 
(в течение 10 лет) 
с1е8І§паІесі йеѵеіортепі ~ территория 
с растянутыми [поэтапными] сроками 
застройки 

беѵеіоресі ~ освоенная территория (с 
построенными инженерными комму- 
никациями и сооружениями) 
сіеѵеіортепі ~ территория (города), 
предусмотренная в генеральном плане 
под застройку 

сііІТегепІіаІ ~ элементарная площадь 
[площадка] 

сИйизіоп ~ зона распространения при- 
точной струи 

бікеб ~ площадь обвалования 
сЗІ8с1іаг§е ~ 1. область, в пределах ко- 
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торой подземные воды разгружаются 
[выклиниваются] на дневную поверх- 
ность 2. площадь живого сечения 
сіізрозаі - отвал; гидроотвал; хвосто- 
хранилище 

йізігезвесі ~ район, испытавший сти- 
хийное бедствие 

сіоіѵпіоѵѵп ~ центральная часть города 
йгата§е ~ 1. бассейн канализации 2. 
осушаемая территория, дренированная 
площадь 3. площадь водосбора 
сігу ~ приямок вдоль стены (для пре- 
дохранения подземной части стены 
от увлажнения) 

еагііщиаке ~ сейсмический район 
ейесііѵе ~ ой ап огійсе эффективное 
сечение отверстия (произведение жи- 
вого сечения на коэффициент расхо- 
да) 

ейесііѵе ~ ой сопсгеіе расчётная пло- 
щадь бетона 

ейесііѵе ~ ой геіпйогсетепі расчётная 
площадь арматуры 

епѵігоптепіаі ~ территория, отвечаю- 
щая эстетическим требованиям едино- 
го архитектурно-ландшафтного про- 
странства 

ехіепзіоп ~ зона дальнейшего разви- 
тия города 

Гасе ~ фронтальная поверхность; 
фронтальное [лобовое, габаритное] се- 
чение (решётки, теплообменника) 
йііег ~ поверхность фильтрации; пло- 
щадь фильтра 

йге ~ противопожарная зона 
йоойей ~ зона затопления 
йоог ~ общая площадь (здания) 
йо\ѵ ~ живое сечение; проходное сече- 
ние 

йгее ~ живое сечение; проходное сече- 
ние 

йгіп§е ~ см. іпіегтесііаіе агеа 1. 

§Г088 ~ ПЛОЩаДЬ бруТГО 
§го88 йоог ~ общая площадь этажа 
здания (по внутреннему обводу на- 
ружных стен) 

§го88 ІеазаЫе ~ общая площадь, сда- 
ваемая в аренду (внутри стен поме- 
щений, занятых розничными торго- 
выми предприятиями) 

§го88 геіаіі ~ общая площадь, занима- 
емая предприятиями розничной тор- 
говли 


Ьап§аг ~ предангарная площадка (в 
аэропорту) 

Ьагс1-1о-геасЬ ~ труднодоступный уча- 
сток (на стройплощадке) 

Ьеаі ІгапзГег ~ поверхность теплооб- 
мена 

йопеусотЬей ~ дефектный участок 
бетонной поверхности (с раковинами) 
ітргоѵетепі ~ территория (города), 
на которой проживающие могут поль- 
зоваться ссудами для её благоустрой- 
ства (строительство гаражей, сто- 
янок и т.п.) 

іпйизігіаі ~ промышленная террито- 
рия [зона] ( города ) 
іпйіігаііоп ~ водоприёмная поверх- 
ность (колодца, скважины) 
іпйиепсе - площадь влияния; инфлю- 
ентная площадь 

іпіегтесііаіе ~ 1. часть города, распо- 
ложенная около делового района (с 
умеренным размером пешеходного 
движения и небольшой оборачиваемо- 
стью стоянок) 2. территория с благо- 
приятными условиями для строитель- 
ства 

іпіегзігеат ~ водораздел 
кет ~ ядро сечения, площадь ядра се- 
чения 

1апсЗіп§ ~ взлётно-посадочная полоса 
(грунтового аэродрома) 

Іаіегаі ~ боковая поверхность 
ІеѵеесІ ~ обвалованная территория 
1і§1іі ѵепіііаііоп ~ приямок у окна (по- 
луподвального помещения) 

Іоайесі ~ площадь нагружении 
тапіійасіигіп§ ~ производственная 
площадь; производственное помеще- 
ние 

теігороіііап ~ город с пригородами 
(связанные общей экономической и 
социальной жизнью) 
тотепі ~ момент площади; площадь 
эпюры моментов 

пеі сго88-8есііопаі ~ площадь попе- 
речного сечения нетто 
пеі гоот ~ площадь комнаты в чисто- 
те (по внутренним габаритам, иск- 
лючая встроенную мебель) 
пеі 8а1е ~ торговая площадь (пола 
торгового зала) нетто 
пеі 8Ііе ~ огороженная территория 
строительной площадки (в пределах 
отведённых границ без подходов и 
подъездов) 



пеі 8ІглсШга1 ~ площадь нетто (попе- 
речного сечения элемента конструк- 
ции) 

потіпаі ~ номинальная площадь 
потіпаі ЬосЗу ~ номинальная площадь 
сечения (стержня болта, заклёпки) 
оЙГ-1ітіІ8 ~ закрытая [запретная] зона 
( опасных работ) 

оіГ-зІгееІ ~ внеуличная территория го- 
рода 

ой'-зігееі рагкйщ ~ внеуличная стоян- 
ка 

ореп аіг ехЫЬіІ ~ открытая выставоч- 
ная площадка 

ореп зіога^е ~ открытая складская 
площадка 

огі§іпа1 сго88-8есІіопа1 ~ начальная 
площадь поперечного сечения 
ои11іпіп§ ~ удалённый (от центра) 
район города (с небольшой интенсив- 
ностью пешеходного движения и низ- 
кой оборачиваемостью стоянок) 
рагкіщ; ~ автомобильная стоянка 
(площадка) 

развале ~ площадь проходного отвер- 
стия клапана 

рііе зигіасе ипіі ~ удельная площадь 
поверхности сваи 

ріап ~ площадь в плане, площадь го- 
ризонтального сечения 
ргеГегепІіаІ игЬапігаІіоп ~ зона перво- 
очерёдной городской застройки 
ргіогііу беѵеіортепі ~ зона первооче- 
рёдной городской застройки 
ргосе88Іп§ ~ производственная пло- 
щадь; производственное помещение, 
производственная зона 
ргойіе ~ площадь поперечного сече- 
ния металлического профиля 
ргоіесіеб ~ защищенная (от пожара) 
зона, противопожарная зона 
ргоіесіеб ЬиіІІ-ир ~ территория, за- 
страиваемая в соответствии с законо- 
дательством об охране памятников и 
ландшафта 

риЫіс Ігашрогіаііоп ~ площадь улнч- 
но-дорожной сети, выделенная для об- 
щественного транспорта 
гасііаііоп гезігісіесі ~ зона опасности 
радиационного заражения 
гесеіѵіп§ ~ приёмная [разгрузочная] 
площадка 

гесгеаііопаі ~ зона отдыха; зона игро- 
вых и спортивных площадок 
гебеѵеіортепі ~ реконструируемая 
территория (города) 


агеа 

геаегѵеб ~ резервная территория, ре- 
зервный земельный фонд (напр, под 
застройку) 

гезісіепііаі ~ 1. селитебная территория 
[зона] (города) 2. жилая площадь 
ге8І ~ площадка отдыха (у дороги) 
гевігісі ~ территория с ограниченным 
правом застройки 

гезігісіесі ~ 1. ограниченная площадь; 
стеснённая площадь 2. запретная зона; 
зона допуска ограниченного круга лиц 
гоот ~ площадь комнаты 
гашѵау 8а&1у ~ полоса, включающая 
по ширине лётную полосу и боковые 
полосы безопасности 
всепіс ~ архитектурный ландшафт 
(прилегающий к дороге) 

8еа80па11у ігогеп ~ район сезонного 
промерзания 

зесііопаі ~ площадь сечения 
зегѵісе ~ 1. район [зона] снабжения 
или обслуживания 2. служебно-техни- 
ческая территория (в аэропорту) 
зегѵісесі ~ территория, пригодная для 
застройки (с выполненной инженерной 
подготовкой) 

8Йеагт§ ~ площадь сдвига [среза, 
скалывания] 

8ІюоІіп§ ~ стрельбище 

8Іюрріп§ ~ торговая зона; торговый 

район (города) 

8Іюррт§ соге ~ территория, занимае- 
мая группой торговых зданий, вклю- 
чая пространство между ними 
8Іит ~ трущобы 

8Іит сіеагапсе ~ территория (города), 
застроенная ветхими домами, требую- 
щими сноса 

8та11 ~ элементарная площадка 
атаіі ЬиіІІ-ир ~ район (города) с не- 
плотной застройкой 
80І1 ~ отвал; гидроотвал; хвостохрани- 
лище 

8роП8 ~ спортивная зона; спортивный 
городок; спортивная площадка 
8Іа§іп§ ~ место сосредоточения [сто- 
янки] (строительных машин, обору- 
дования) 

8Іапс1агсі теІгороШап зіаіізіісаі ~ 
стандартная учётная территориальная 
единица расселения в США (с нали- 
чием не менее одного города с 50000 
жителей) 

8Іога§е ~ 1 . площадка для складирова- 
ния и хранения (материалов, эле- 
ментов конструкций) 2. зона подпора 
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агеа 

зигіасе ~ площадь поверхности 
зіѵатр ~ заболоченная территоріи 
Іаке-ойГ апсі 1апсііп§ ~ взлётно-поса- 
дочная площадка (вертодрома) 
Іегтіпаі сопігоі ~ диспетчерское воз- 
душное пространство (аэропорта) 

Іі§Ьі \ѵогк ~ стеснённое рабочее про- 
странство; стеснённая рабочая зона 
[территория] 

Іоіаі ~ оГ геіпіогсетеШ общая пло- 
щадь поперечного сечения арматуры 
ІоисМозѵп ~ площадка, занимаемая 
одним вертолётом 

ІгаЯс тоѵетепі ~ площадь улично- 
дорожной сети, в пределах которой 
осуществляется движение транспорт- 
ных средств 

ІгапзроПаІіоп ~ площадь, занимаемая 
улично-дорожной сетью 
ипЬиіІІ ~ незастроенная территория 
ипйегзЬооІ - зона перед порогом ВПП 
ипсіеѵеіоресі ~ незастроенная террито- 
рия 

ипгеасЬаЫе ~ недосягаемая зона (для 
крана и т.п.) 

игЬап ~ 1. территория, пригодная для 
градостроительства 2. географический 
уровень урбанизации 
изаЫе йоог ~ полезная площадь 
ѵаіѵе ~ проходное сечение клапана 
[вентиля] 

зѵагеЬоизе ~ складская территория 
[зона] города 

ѵѵаіег ргоіесііоп ~ водоохранная зона 
ѵѵаіег зирріу ~ район водоснабжения 
зѵеНей ~ водное сечение 
\ѵогкіп§ ~ 1. рабочая зона; рабочее ме- 
сто; производственное помещение 2. 
зона деловой активности (в городе) 
агеа\ѵау 1. проход, проезд 2. приямок 
(у подвального окна) 
агепа 1. арена (в цирке и т.п.) 2. зре- 
лищно-спортивное здание с централь- 
ной ареной или сценой 3. крытое или 
открытое спортивное сооружение с 
центральной ареной 
зрогі ~ спортивная арена 
агепесеош песчаный, песчанистый 
агеозіуіе ареостиль (тосканский стиль 
здания с интерколу'мнием не свыше 
четырёх-пяти диаметров колонны) 
аг§Шасеоиз глинистый, аргиллитовый 
аг§і1Ше8 аргиллиты, глинистые минера- 
лы 

аг§і11І2аІіоп глинизация 


агкозе полевошпатовый песчаник, аркоз 
агт 1. рычаг; плечо рычага 2. стрелка 
(прибора) 3. рукоятка, рукоять 
~ оГ а соиріе плечо пары 
Асіат'з ~ проф. лопата 
апсЬог ~ анкерный пролёт консольно- 
го моста 

Ыайе ~ консольный рычаг, поддержи- 
вающий диск портативной механизи- 
рованной пилы 

сапіііеѵег ~ консоль (пролётного стро- 
ения) моста 
егозе ~ траверса 

сіі§§іп§ Ьискеі ~ рукоять (одноковшо- 
вого экскаватора) 

Фррег ~ рукоять (прямой или обрат- 
ной лопаты) 

сІізІгіЬшіоп ~ вращающийся ороситель 
биофильтра 

Л гесІог ~ эректор (для сборки обделок 
тоннеля) 

Іеѵег ~ 1. плечо рычага; плечо внут- 
ренней пары сил 2. расстояние от цен- 
тра тяжести сечения растянутой арма- 
туры до точки приложения равнодей- 
ствующей сжимающих напряжений 
Ипіп§ егесіог ~ рычаг эректора (для 
укладки обделки тоннеля) 
тазі ~ кронштейн осветительного 
столба 

агтаіиге 1. стальные стержни; лёгкий 
каркас; усиливающие элементы кон- 
струкций; металлические связи [креп- 
ления] 2. броня (кабеля) 3. ротор 
(электродвигателя) 4. якорь (элект- 
ромагнита) 

ЬапсІзЬоѵѵег ~ гарнитура душа с гиб- 
ким шлангом 

агтог 1. броня (кабеля) 2. оплётка 
агтогесі бронированный 
агтогу 1. арсенал (здание) 2. оружей- 
ный завод 
аггасЬетеШ нпраба 

аггап§етепІ 1. расположение, размеще- 
ние; расстановка 2. устройство З.схема 
планировки ( напр , улично-дорожной 
сети) 

~ оГ Ъеатз расположение балок (в 
плане) 

~ ок Ьиі1сііп§ сотропеШз расположе- 
ние строительных компонентов [эле- 
ментов] (в сооружении) 

~ оГ Ггатезѵогк схема стержневой кон- 
струкции 

~ ок Ппез расположение (железнодо- 
рожных) путей 
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~ ой геіпйогсетепі расположение ар- 
матуры (в железобетонной конструк- 
ции) 

~ ой зігисіигаі тетЬеге расположение 
элементов конструкций (в общей кон- 
структивной системе) 

Ыа8Ііп§ ~ расположение шпуров (в 
забое) 

соіитп ~ расположение колонн (в 
плане) 

йгзі-аій ~ средства оказания первой 
помощи 

Ьоше-зЫе Іитіпаіге тоипІіп§ ~ раз- 
мещение опор светильников по одной 
стороне вдоль дороги 
1оскіп§ ~ запорное [стопорное] уст- 
ройство [приспособление] 
тебіап Іитіпаіге тоипііп§ ~ разме- 
щение опор светильников по оси раз- 
делительной полосы проезжей части 
оррозііе іитіпаіге тоипІіп§ ~ прямо- 
угольное размещение опор светильни- 
ков в два ряда (вдоль дороги) 
регзоппеі ~ штатное расписание 
гі§§іп§ ~ система запасовки канатов 
(крана, экскаватора и тп) 
зрасіаі ~ ой а Ьиііс1іп§ объёмно-плани- 
ровочное решение здания 
8іа§§егеб іитіпаіге тоип1іп§ ~ разме- 
щение опор светильников в два ряда в 
шахматном порядке (вдоль дороги) 
зігисіигаі ~ расположение зданий; рас- 
положение конструкций 
1\ѵо-1еѵеі ~ ой саггіа§е\ѵау8 ступенча- 
тый поперечный профиль проезжей 
части 

аггезіапсе: 

сіизі \ѵеі§Ьі ~ пьшезадерживающая 
способность фильтра (в процентах) 
при испытании продуванием воздуха с 
известной массовой концентрацией 
пыли 

аггезіег 1. искроуловитель (на дымовой 
трубе) 2. молниеотвод 
§гіІ ~ золоуловитель 
цЬ ~8 предохранительные канаты 
( предупреждающие запрокидывание 
стрелы) 

1і§Ьіпіп§ ~ молниеотвод 
800 І ~ сажеуловитель 
врагк ~ искрогаситель 
ѵѵаІег-Ьаттег - амортизатор гидрав- 
лических ударов 

аггіеге-ѵоиввиге 1. задняя арка (в про- 
ёме стены) 2. разгрузочная арка (за 
гранью стены) 


а§Ь 

аггІ8 1. ребро; кромка 2. выступающий 
угол (стены); наружный угол (зда- 
ния) 

аггІ8\ѵау8 уложенный диагонально [под 
углом] (о кровельных плитках, чере- 
пице и пип) 

агго\ѵ 1. стрелка; линия [стрелка] сете- 
вого графика 2. натянутая разбивоч- 
ная проволока 
сЬаіпіп§ ~ геод. шпилька 
бгор ~ геод. шпилька 
8игѵеуог'з ~ геод. шпилька 
аггоіѵЬеасі стрелка (на конце вектора) 
аг 80 п поджог 
агі: 

тесЬапісаі апб іпсіизігіаі ~8 ремёсла 
агі бесо «ар деко» (декоративный 
стиль своеобразных форм и ярких 
красок) 

агіегу (главная) магистраль 
таіп игЬап ~ \ѵі]Ъ ге§иіаІеб ігаШс 
магистральная дорога или улица об- 
щегородского значения регулируемого 
движения 

таіп игЬап ~ хѵіііі ипіпіеггиріеб 
ІгаШс магистральная дорога или ули- 
ца общегородского значения непре- 
рывного движения 

агіісіе 1. статья (подрядного договора 
или технических условий) 2. товар; 
изделие; предмет (торговли) 3. рі ус- 
тав, договор, соглашение 
агйісиіаіеб шарнирный, шарнирно-со- 
членённый 

агіісиіаііоп 1. шарнир; ось шарнира; со- 
членение 2. гамма различимых (чело- 
веческим ухом.) звуков голоса в поме- 
щении 

регсепІа§е ~ гамма различимых (че- 
ловеческим ухом) звуков голоса в по- 
мещении 

агіійсег, агіізап ремесленник; механик; 
изобретатель 

азбезііпе асбестин (природный волокни- 
стый силикат магния, применяемый 
как белый пигмент или наполнитель) 
азЬезІоз асбест 

согпщаіеб - волнистые асбестоцемен- 
тные листы 

роіѵбегеб ~ асбестовая мука, асбесто- 
вый порошок 

азсегіаіптепі определение, установле- 
ние 

~ ой циаіііу установление качества 
азЬ 1. зола; шлак 2. ясень 
Ьоііег ~ котельный шлак 
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а$Н 

Ьоііег йу ~ котельная летучая зола; 
зольная пыль 

йу ~ зола-унос, летучая зола 
Йшшсе ЬоІІот ~ зола от сжигания 
твёрдого топлива (в зольниках), топ- 
ливная зола 

риіѵегігей йіеі ~ зола-унос, летучая 
зола 

риіѵегігесі йіеі ~ Гог иве іп §гои1в зо- 
ла-унос для жидких строительных 
растворов 

ѵоісапіс ~ вулканический пепел 
\ѵоой ~(ев) древесная зола 
авЫаг 1. тёсаный камень (для кладки 
или облицовки стен) 2. амер, кладка 
[стена] из керамических блоков 3. 
стойка между балкой чердачного пе- 
рекрытия и стропильной ногой 
соттоп ~ тёсаный камень 
Ьаттег-бгезвесі ~ тёсаный камень 
пі§§есІ ~ офактуренный природный 
штучный камень 
ріск-йгеввесі ~ тёсаный камень 
гаЬЫе ~ каменная кладка с облицов- 
кой из тёсаного и забуткой из бутово- 
го камней 

авЫагіп§ 1. кладка из тёсаных камней; 
облицовка (стены) тёсаными камнями 
2. стойка между балкой чердачного 
перекрытия и стропильной ногой 
азресі 1. ориентация (фасадов) здания 
(по странам света); ориентирован- 
ный фасад здания 2. экспозиция скло- 
на (инфляционная, циркуляционная) 
аезійеііс ~ эстетический аспект (зда- 
ния) 

сопвігисііоп ~8 строительные аспекты 
(объекта) 

есопотіс ~8 экономические аспекты; 
экономические перспективы 
вішсіигаі ~8 конструктивные аспекты 
(объекта) 

азрЬаІІ 1. асфальт (смесь битума с ми- 
неральным наполнителем) 2, амер. 
битум 3. асфальтобетон 
аіг-Ыоѵѵп ~ окисленный [продутый] 
битум 

Ыеесііп§ ~ плёнка выпотевшего биту- 
ма (на асфальтобетонном дорожном 
покрытии) 

Ыо\ѵп ~ продутый [окисленный] би- 
тум 

соагее ~ крупнозернистый асфальто- 
бетон 

соЫ ~ холодный асфальтобетон 
сиіЬаск ~ разжиженный битум 


еіазіотег тосййей ~ эластомеризован- 
ный асфальтобетон (асфальтобетон, 
которому приданы высокоэластичные 
свойства путём плавления, обычно 
совместно с термопластичным кау- 
чуком) 

етикійей ~ битумная эмульсия 
йЪег-ЯПей ~ битумная мастика с во- 
локнистым наполнителем 
йпе ~ мелкозернистый асфальтобетон 
Яи8Йіп§ ~ плёнка выпотевшего битума 
(на асфальтобетонном дорожном по- 
крытии) 

Яихей ~ разжиженный битум 
йагй ~ твёрдый битум 
Ы§Ь-те11іп§ роіпі ~ битум с высокой 
температурой размягчения, тугоплав- 
кий битум 

ЬоІ-тіхей ~ горячая асфальтобетонная 
смесь 

Іаке ~ озёрный [тринидадский] битум 
Іеап ~ асфальтобетон с повышенным 
содержанием щебня 
ІфиісІ ~ жидкий битум; мягкий тягу- 
чий битум 

тавііс ~ битумная мастика 
тіпегаі-йііей ~ асфальтовый раствор; 
асфальтовое вяжущее; асфальтовая 
[битумная] мастика 
паііѵе ~ природный битум 
паіигаі ~ природный битум 
охісіігесі ~ окисленный битум 
раѵігщ ~ дорожный битум 
реігоіешп ~ нефтяной битум 
ріі ~ мягкий битум 

роіутег ~ полимербитумное вяжу- 
щее 

ро\ѵйегей ~ порошковый [молотый] 
твёрдый битум 

гарій-сигіп§ ~ быстротвердеющий раз- 
жиженный битум 
гекійиаі ~ остаточный битум 
госк ~ битуминозная каменная порода 
гоііесі ~ укатанный [уплотнённый] ас- 
фальтобетон 

ваш) ~ песчаный асфальт; песчаный 
асфальтобетон 

ветізоіій ~ полутвёрдый битум 
8ЙееІ ~ горячая битумная мастика, 
шит-асфальт; горячий битумный рас- 
твор (смесь нагретого остаточного 
битума с песком и наполнителем) 
виійіг ~ смесь битума с серой (вяжу- 
щее для чёрных дорожных покры- 
тий), сернобитумное вяжущее 
Іаг ~ смесь битума с дёгтем 
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азіуіаг 


азрйаііепез асфальтены 
азрйаіііпё 1. обмазка битумом (для гид- 
роизоляции) 2. асфальтирование 
азрЪаКшп природный битум или ас- 
фальт 

азрігаііоп отсасывание, аспирация 
аззетЫіщ; сборка; монтаж 
а88етЫу сборная конструкция; узел 
~ ой ргейаЬгісаІеіі еіетепіз монтаж 
сборных конструкций 
сотЬіпаІіоп Іар ~ двухвентильный 
смеситель 

соттоп сгоззіщ* ~ сборная крестови- 
на (из рельсов) 

бетоипІаЫе ~ разборное соединение 
боог ~ 1. дверной блок 2. заполнение 
дверного проёма 

йогт ~ сборный опалубочный блок 

йогт ~ йог з1ірйогтіп§ скользящая 

опалубочная конструкция 

іпіеі ѵапе сопігоі ~ направляющий 

аппарат на входе в вентилятор 

ріріпё ~ узел трубопроводов 

8 ІІе ~ (укрупнительная) сборка на 

стройплощадке 

8 Іау саЫе апсЬог - узел крепления 
вант (висячего моста) 
зішсіигаі ~ укрупнённый конструк- 
тивный узел [блок] 
зизрепзіоп ~ подвесные подмости 
аззеззтепі оценка 

~ ой гейаЫШу ой еп§іпеегіп§ 
ениіртепі оценка надёжности инже- 
нерного оборудования 
~ ой Ійе Іезі гезиііз оценка результа- 
тов испытаний 
~ ой Ійе \ѵогк оценка работы 
сойезіоп ~ определение пластичности 
грунта (по раскатыванию шнура) 
сгііісаі ~ критическая оценка 
епѵігоптепіаі ~ оценка состояния ок- 
ружающей среды 

йге бата§е ~ оценка повреждений и 
убытков от пожара 

Іапбзсаре ~ ландшафтная оценка тер- 
ритории (в проекте планировки) 
ріазіісііу ~ определение пластичности 
(грунта) 

рге-ріасетепі ~ ой сопсгеіе оценка 
качества бетонной смеси до её уклад- 
ки 

Ниіск [гарісі] сойезіоп ~ ускоренный 
метод определения пластичности грун- 
та (раскатыванием в шнур) 
циіск [гарісі] ріазіісііу ~ ускоренный 


метод определения пластичности грун- 
та (раскатыванием в шнур) 
зоіі сіаззійсаііоп ~ ускоренный визу- 
альный метод определения типа грун- 
та 

зішсіигаі ~ оценка технического со- 
стояния [целостности] конструкции; 
оценка конструктивного решения 
(здания, сооружения); конструктивная 
оценка 

ѵівиаі ~ визуальная оценка 
аззі§птепІ 1. ассигнование (денежное) 
2. назначение 3. задание 4. выделение 
(земельных участков) 

~ ой сопігасі переуступка контракта 
ігайіс ~ распределение поездок (от- 
правлений - назначений) по улично- 
дорожной сети 

аззізіапі подсобный рабочий; помощник 
а 88 І 2 е 1. ряд каменной кладки 2. цилин- 
дрический каменный блок круглой ко- 
лонны 

аззитрііоп предположение, допущение 
Ъазіс безщп ~8 основные расчётные 
предположения [допущения] 

ВегпоиШ'з ~ гипотеза Бернулли, ги- 
потеза плоских сечений 
саісиіаІіп§ [саісиіаііоп] ~ расчётное 
предположение, расчётная гипотеза 
§епега1 ~8 общие предположения 
огі§іпа1 ~ начальное предположение 
зітрШуіп§ ~8 допущения, упрощаю- 
щие расчёт; упрощающие допущения 
аззигапсе: 

циаіііу ~ обеспечение качества; гаран- 
тия качества 

зйоісгеіе циаіііу ~ гарантия качества 
торкрет-бетона 

азІга§аі 1. арх. астрагал 2. погонажное 
профилированное изделие (с выкруж- 
кой) 3. притворная планка (окна или 
двери) 

оѵег1арріп§ ~ накладная притворная 
планка, притворная накладка 
зрііі ~ парная [разделённая] притвор- 
ная планка (из двух половин, каждая 
из которых прикреплена к притвор- 
ной части парных дверных полотен 
или оконных створок) 
ѵѵтарресі ~ накладная притворная 
планка, притворная накладка 
азігосіоте астрокупол, башня с куполом 
для астрономических наблюдений 
азіуіаг бесколонный, без колонн и пи- 
лястр (о здании или отдельно сто- 
ящей стене) 
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авуішп 


ахуішп 1. приют; дом престарелых, бо- 
гадельня 2. психиатрическая больница 
огрЬап ~ детский дом (для сирот), 
приют для детей 

аіетрогаі не зависящий от времени; не 
подверженный влиянию времени 
аііаін, аііаз атлант, теламон (опора в 
виде мужской статуи) 
аІтозрЬеге атмосфера; воздух 
сопігоііесі ~ регулируемый газовый 
состав воздуха 

бшІ-Ггее ~ незапьшённая атмосфера, 
незапылённый окружающий воздух 
зіапсіагсі ~ ой геіегепсе стандартная 
[рабочая] атмосфера 
аіотігаііоп распьшение (жидкости) 
\ѵаіег ~ тонкий распыл воды 
аіотігег распьшитель, форсунка 
поггіе ~ распылительная форсунка, 
сопло 

аІотІ 2 Іп§ тонкое распьшение 
аіг ~ пневматическое распьшение 
(жидкости) 
аігіит атриум, атрий 
аііасЬтепІ 1. прикрепление, присоеди- 
нение 2. приспособление, устройство, 
оборудование (особенно навесное) 

~ ок іЬе Ьееі корневое крепление (ос- 
тряка) 

асУшІаЫе ~ регулируемое крепление 
ЬаскЬое ~ обратная лопата (навесное 
оборудование) 

ЬаскЬое с1атріп§ ~ захватный рабо- 
чий орган [захват] на стреле обратной 
лопаты 

соапЬа ~ эффект Коанды (налипание 
приточной струи на поверхности ог- 
раждений) 

ехсаѵаіЬщ ~ землеройное (навесное) 
оборудование, землеройный рабочий 
орган 

I Иті ~з грузоподъёмные устройства 

[приспособления] 

8есигіп§ ~ крепёжные детали, детали 
для крепления 

аЬоѵеІ ~ прямая лопата (навесное обо- 
рудование) 

вресіаі Ийіпё ~8 специальные захват- 
ные приспособления (крана и т.п.) 
зигіасе ~ оС аіг іеі см. соапЬа 
аІІасЬтепІ 

ѵѵогкіпё ~ рабочее оборудование, рабо- 
чий орган (строительной машины) 
аііаск 1. (вредное) воздействие, пораже- 
ние; разрушение; ущерб; коррозия 2. 


поражать; разрушать; причинять 
ущерб; разъедать, корродировать 
асЫ ~ воздействие кислот (ы) 
зиііаіе ~ сульфатная коррозия 
аІІаскаЫе чувствительный к внешним 
воздействиям; подверженный разру- 
шению или коррозии 
аііаіп іЬе зресійесі 8Ігеп§іЬ достичь за- 
данной прочности (о бетоне и т.п.) 
аііаіптепі оГ зирегеіеѵаііоп отгон вира- 
жа 

аііепиаііоп 1. ослабление, снижение 2. 
амортизация (колебаний, ударов) 3. 
разбавление 

поізе ~ ослабление [затухание, погло- 
щение] шума; приглушение шума 
зоипсі ~ ослабление [затухание, по- 
глощение] звука; приглушение звука 
аііепиаіог: 

зоипсі ~ шумоглушитель 
аіііс 1. чердак 2. чердачный или мансар- 
дный этаж, мансарда, мансардное 
[чердачное] помещение 3. аттик, 
фронтон 

Ыіпсі ~ чердачное помещение с полом, 

но без отделки внутри 

іаізе ~ ложный чердак (надстройка 

над карнизом, скрывающая крышу, 

без окон и внутренних помещений) 

ЬаЬЬаЫе ~ жилой чердак 

8Іога§е - чердак-кладовая (в жилом 

доме) 

ипіпЬаЬіІаЫе ~ нежилой чердак 
изаЫе ~ чердак, используемый для 
хозяйственных нужд 
айгіііоп износ; истирание 
ашйо§гарЬ аудиограф (прибор для реги- 
страции скорости замирания звука в 
помещении) 
ашЗіі: 

епег§у ~ контроль [учёт, ревизия] 
энергопотребления 
Ниаіііу - проверка качества 
аисіііогіит аудитория (помещение); 
зрительный зал о ~ ѵѵііЬ йхесЗ зеаІ8 
зрительный зал с постоянными сиде- 
ниями; ~ ѵѵііЬ тоѵаЫе зеаіз зритель- 
ный зал с непостоянными [перемеща- 
емыми] сидениями 

асоизіісаііу заіізіасіогу ~ аудитория с 
хорошей акустикой 
зсЬооІ ~ школьная аудитория 
аиіеіз наледь 

аи§ег 1. сверло, бурав, пёрка 2. бур; 
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шнек, змеевик 3. бурошнековая уста- 
новка 

Ьискеі - ковшовый бур 
Висіа ~ шнековый бур 
сіау ~ шнековый бур для глин 
сіовеіі врігаі ЬашІ ~ шнековый (руч- 
ной) бур 

сопіішюив ПщЬІ ~ шнековый буровой 
станок 

сир ~ пробоотборник 
сіізк - шнековый бур 
сІиісЬ ~ голландский бур (для мелко- 
зернистых грунтов) 

ОщЬі ~ шнековый бур 
ЬашІ - ручной бур (-змеевик) 

Ьеіісаі ~ шнековый бур 
тпоіог-іігіѵеп ~ мотобур 
ореп врігаі (Ьапгі) ~ шнековый (руч- 
ной) бур 

ро8І-Ьо1е ~ шнековый (ручной) бур 
рочѵег ~ механический буровой станок 
ро\ѵсгсіІ ~ мотобур 
гііщ ~ винтовое сверло 
яМр ~ бурозмеевик, шнековый бур 
80І1 ~ ложечный бур; желонка (для 
отбора проб грунта) 
аи§ег-ЬасИШег шнековый транспортёр 
для обратной засыпки (траншей) 
аіі§егіп§ бурение (скважин при помощи 
ручного бура) 
аиііюгіі/у: 

ІшіЫіпд ~іев служба технического 
надзора за строительством 
сотреіепі ~ компетентные органы 
(обладающие юридической властью 
утверждать проекты, разрешать или 
запрещать производство строитель- 
ных работ и т.д.) 

Іосаі ріапміпц — архитектурно-плани- 
ровочное управление местного значе- 
ніи 

8ресі(уіп§ ~ власти [органы], разраба- 
тывающие технические условия и др. 
нормативные документы 
ыірегѵіьігщ ~ власти, осуществляю- 
щие (строительный) надзор 
аиіосІаѵаЫе способный выдерживать ав- 
токлавную обработку 
аиіосіаѵе автоклав 
аиіосіаѵщ; автоклавная обработка 
аиіосоііітаііоп автоколлимация 
аиіосоііітаіог автоколлиматор 
аиіосігопіе автодром 
аи іо Гееб с автоматическим питанием 
аиіоцрііііоп самовоспламенение, само- 
возгорание 


аиіотаііоп: 

§а8 ваііеіу ~ газовая автоматика без- 
опасности 

аиіотоЬіІе автомобиль 
аиіораігоі англ, автогрейдер 
аиіоріа транспортная зона города ( выде- 
ленная для движения автомобилей) 
аи1овІге88Іп;> самонапряжение 
аѵаіІаЬШІу 1. пригодность, полезность 2. 
готовность (к эксплуатации); доступ- 
ность, удобство (технического обслу- 
живания 3. наличие; номенклатура 
(производимых материалов и изде- 
лий) 

~ оС вЬееі §1авв номенклатура (по 
толщине, размерам и массе) листо- 
юго стекла 

ЬиіЫег'8 ріапі ~ наличие строительно- 
го оборудования (у подрядной фирмы, 
на строительной площадке и т.д.) 
таіег ~ водообеспеченность 
аѵапі-согрв выступающая часть здания; 
выступ на фасаде 

аѵепие 1 . проспект; авеню; аллея 2. 

подъезд, подход (к домам) 
аѵега§іп§ вывод средней величины, ус- 
реднение 
аѵіагу вольер 

аѵоМапсе оі сгаскіл§ предупреждение 
трещинообразования 
аѵиівіоп 1 . проран 2. изменение русла 
реки 3. смыв [снос водой] при проры- 
ве дамбы 

атапі принятие [утверждение] заявки 
на подряд [на торгах]; выдача заказа 
(на поставку); санкционирование на- 
чала строительства о (о - а сопігасі 
заключить подрядный договор (на 
строительство); сдать подряд 
сопігасі ~ заключение подрядного до- 
говора; предоставление [передача] 
подряда 
а«1 шило 

всгаісЬ ~ чертилка (для дерева) 
а\ѵпіп§ 1 . солнцезащитный тканевый 
навес (напр, над окном) 2. тент 
ах(е) топор; колун 

Іесісііпц ~ зубатка; закольник (камено- 
тёсный инструмент) 
тавоп'в ~ молоток каменщика, одно- 
ручный закольник (каменотёсный ин- 
струмент) 
ахев рі от ахІ8: 
соопііпаіе ~ оси координат 
гесіап§иІаг ~ взаимно перпендикуляр- 
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ные оси (поперечного сечения элемен- 
та) 

ахііаишіег закольник (каменотёсный 
инструмент); молоток-скарпель; мо- 
лоток-кирочка (каменщика) 
ахЬеаЛ лопасть топора; корпус топора 
ахіаі осевой, аксиальный 
ахік ось о ~ 1уіп§ іп Іііе ріапе оГ 
Ііешііп" ось, лежащая в плоскости из- 
габа 

~ оГ айіпііу ось аффинного преобразо- 
вания 

~ оГ сЬаппеі геометрическая ось русла 
~ оГ (Ііадгат ось эпюры 
~ оГ §гагіІу центробежная ось 
~ оГ іпегііа ось инерции 
~ оГ гоіаііоп ось вращения 
~ оГ «уттеігу ось симметрии 
~ оГ геѵоіиііоп [оГ гоіаііоп] ось вра- 
щения 

агсіі ~ ось арки 

Ьепсііпу ~ продольная ось балки, ле- 
жащая в плоскости нагружения 
сепігаі ~ центральная ось (проходя- 
щая через центр тяжести сечения) 
сепігоісіаі ~ центробежная ось; цент- 
ральная ось 

соогсіітшіе ~ координатная ось 
ішігитепі ~ оГ гоіаііоп ось вращения 
инструмента; вертикальная ось инст- 
румента 

піарг ~ главная ось 
пеиігаі ~ нейтральная ось 

ргіпсіраі ~ главная ось 
ргіпсіраі ~ оГ іпегііа главная ось инер- 
ции 

ргіпсіраі яігаіп ~ главная ось дефор- 
мации 

ргіпсіраі 8Іге88 ~ главная ось напря- 
жений 

геіегепсе ~ координатная ось 
8Ііе1І ~ ось оболочки (вращения) 
гего ~ нейтральная ось 
ахівутшеігіс осесимметріщный 
ахіе ось (материальная) 

Ьеагііщ ~ опорная ось 
(іеаіі ~ неподвижная ось 
ігопі ~ передняя ось 
Ііѵе ~ вращающаяся ось 
агітиіЬ азимут 
аззшпегі ~ начальный азимут 
Ьаск ~ обратный азимут 
§гіІ ~ дирекционный угол (на карте) 
та^пеііс ~ магнитный азимут (линии) 
геѵегее ~ обратный азимут 
Іпіе ~ истинный азимут 


агиіеіо 1. терракотовый поясок с орна- 
ментом 2. декоративная испанская 
плитка или черепица 


В 


ЬаЬу дополнительный груз крюковой 
подвески крана (для опускания подве- 
ски под действием собственной силы 
тяжести) 

Ьаск 1 . тыльная [нелицевая, обратная] 

сторона (предмета, конструкции) 2. 
основание под штукатурку; поверх- 
ность, подлежащая оштукатуриванию 
3. верхняя [лицевая] поверхность кро- 
вельных штучных материалов (шифе- 
ра и т. п.) А. ребро или верхняя грань 
(балки, стропил) 5. главное стропило 

6. нижний [нелицевой] шпон фанеры 

7. стеновая облицовочная панель меж- 
ду окном и полом 8. верхнее ребро 
пилы 9. устраивать забутовку 

~ оі агсЬ верхняя [выпуклая] поверх- 
ность арки 

~ оГ (Іат верховая грань (бетонной) 
плотины; верховой откос (земляной) 
плотины 

~ оГ Іііе лицевая сторона облицовоч- 
ной плитки 

~ оГ ѵаиіі верхняя [выпуклая] поверх- 
ность свода 

сЬітпеу ~ задняя стенка топки (ками- 
на, печи) 

Ып§еб ~ шарнирная откидная задняя 
стенка (ковит) 

паггоѵѵ ~ проф. электромонтажник- 
специалист по внутренней проводке 
электросетей 

\ѵіпсІо\ѵ - стеновая облицовка между 
полом и подоконником 
Ьаскасіог обратная механическая лопа- 
та; экскаватор с обратной лопатой 
Ьаскііапіі профильная раскладка [план- 
ка] ; узкий наличник 
ЬаскЬоапі стремянка (лесов) 

ЬаскЬоііег встроенный водоподогрева- 
тель (в печи местного отопления) 
ЬасксЬеск замедляющий механизм гид- 
равлического автоматического закры- 
вателя двери 

Ьаск-соаі обрызг, первый слой штука- 
турки 
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Ьаск(1і§§ег обратная механическая лопа- 
та; экскаватор с обратной лопатой 
ЬасЫгай, Ьасксйащф! обратная тяга 
Ъаск-епй рукоятка (отвёртки, стаме- 
ски и т.п.). 

Ьаскйіі 1. обратная засыпка (операция и 
засыпаемый материал) 2. забутовка 
3. заполнение кирпичом (деревянного 
каркаса фахверка) 

ЬаскйШп§ обратная засыпка (операция) 
ЬаскЯоосііп§ обратное движение водото- 
ка (после сильных дождевых осадков) 
Ъаскйогѵ 1. обратное [возвратное] тече- 
ние, противоток 2. подпор (напр, в 
канализационной сети) 3. распростра- 
нение подпора вверх по течению 
Ьаск-йи$Ып§ обратная промывка 
ЬаскГогт верхний настил опалубки (по- 
крывающий бетонируемую наклонную 
плиту или оболочку) 

Ьаск§гоиш1 фон, задний план о ~ Сот 
ріазіегіпё основание под штукатурку 
іпсоггесі ~ некачественное основание 
(под штукатурку) 

ЬаскЬаиІ канат подъёма ковша скрепера 
ЬаскЬое обратная механическая лопата; 
экскаватор с обратной лопатой 
Ьубгаиііс ~ гидравлическая обратная 
лопата 

ЬаскЬое-риІІзЬоѵеІ обратная механиче- 
ская лопата; экскаватор с обратной 
лопатой 

ЬасЫюше надворная уборная; уборная 
на стройплощадке 

Ъаскіп§ 1. подкладка; основание 2. гидр. 
подпор 3. разгрузочная призма (набе- 
режной) 4. обратная засыпка 5. за- 
бут(ов)ка 6. скос, скашивание (на 
верхней грани накосной стропильной 
ноги или ребра) 7. выравнивание вер- 
хней поверхности лаг или стропиль- 
ных ног (путём прибивки деревянных 
подкладок) 8. обработка нелицевой 
стороны стеновой обшивки [облицов- 
ки] (для плотного прилегания к сте- 
не) 9. необработанная внутренняя по- 
верхность стены 10. надсводная кир- 
пичная кладка И.рІ обрешётка о ~ 
ир 1. забут(ов)ка 2. забуточная кладка 
3. реверсирование потока в канализа- 
ционном трубопроводе (в результате 
подпора) 

сагреі ~ основа [основание] ковра 
[коврового покрытия] (пола) 

Ііпоіеит ~ основа линолеума 


шЬЫе ~ подэкрановая кладка (пло- 
тины) 

Ьаск]'оіп1 паз [желобок] на внутренней 
грани кирпичной стены 
ЬасЫапб пониженная часть рельефа 
вдоль любого берега реки за прирус- 
ловым валом 

Ьаскіазй 1. зазор, люфт 2. мёртвый ход 
Ьаск-1о§ резерв, запас 
~ ок пеебз неудовлетворение спроса 
[потребностей] 

~ ок \ѵогк невыполнение работы; от- 
ставание в работе 

Ьаск-тіхіп§ противоточное смешение 
Ьаск-паі1іп§ прибивка кусков рубероида 
к мягкой кровле (для создания шеро- 
ховатости) 

Ьаск-раскіп§ пикотаж (в тоннелестро- 
ении) 

Ьаскріаіе опорная подкладка (метал- 
лическая или деревянная) 

Ьаскзаѵѵ ножовка с обушком 
Ьасквеі расстояние от лицевой грани 
дверного замка до центра замочной 
скважины или ручки-кнопки 
Ьаск§і§Ьі взгляд назад (при нивелирова- 
нии) 

Ьаск8Ірйопа§е обратное сифонирование, 
засасывание жидкости из канализа- 
ции в водопроводную сеть 
Ьаскзіоре обратный склон 
Ьаск-зіорег грейдер для планировки от- 
косов 

Ьаскзріазй фартук за мойкой 
Ьаскзіау 1. оттяжка; расчалка 2. подкос 
жестконогого деррик-крана 
Ъаскдіор упор; останов; собачка 
Ьаск-ІіІІ обратный наклон (принимае- 
мый тыловой частью сместившегося 
оползневого массива) 

Ьаскир 1. гидр, подпор 2. обратная за- 
сыпка 3. забут(ов)ка 
Ьаскѵѵаіі шкафная стенка устоя 
ЬаскѵѵазЬ гидр, ветровой нагон 
Ьаск\ѵа8Іііп§ обратная промывка 
Шіег ~ обратная промывка фильтра 
Ьаскѵѵаіег 1. подпор, зона подпора 2. 
стоячая вода 3. затон 4. возвратные 
воды 

ЬгЫ§е ~ подпор у моста 
Ьаскуагд задний двор; садик за домом 
Ъафіег 1. шабер, скребок для очистки 
труб 2. зензубель; рубанок для выбор- 
ки широких пазов 

Ьабщеоп шпатлёвка; паста (для замазки 
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мелких дефектов в каменных мате- 
риалах или древесине) 

ЬаШе 1. гаситель энергии потока, гаси- 
тель-растекатель 2. (струе) направляю- 
щая перегородка, направляющая ло- 
патка 3. отражатель 4. рассечка, рас- 
пределитель 5. наплав (оконной 
створки); нащельник 
асошіісаі ~ акустический [противо- 
шумовой] экран 

Сап ~ лопатка направляющего аппара- 
та вентилятора 
ЬаШег см. ЬаШе 

Ьа§ 1. мешок 2. рукав (фильтра) 

~ оС сетепі мешок цемента (массой 
50 кг в большинстве стран) 

Шіег ~ рукав фильтра 
Ьа§§іп§ 1 . упаковка [затаривание] в 
мешки, наполнение мешков 2. мешко- 
вина (ткань) 

ЪаёЬоше пылеуловительная камера с 
тканевыми [рукавными] фильтрами 
Ьа§иеІ(І)е 1. вал, валик (архитектур- 
ный облом) 2. багет; астрагал 3. деко- 
ративная рамка 

Ьа§\ѵогк берегоукрепление из мешков с 
тощим бетоном; укладка сухой бетон- 
ной смеси в мешках (напр, для защи- 
ты берега) 

Ьаіші 1. верхний закруглённый ряд ка- 
менной стены 2. (низкая) стенка под 
верхним карнизом (поддерживающая 
крышу) 

Ьаіі 1. грузоподъёмная петля; грузоподъ- 
ёмная скоба 2. ведро, ковш; черпак; 
дужка ведра 

Ьаііег 1. ковш, черпак, бадья 2. (порш- 
невая) желонка, песочный насос 
Ьаііеу 1. стена замка 2. двор замка 
Ьакеіііе бакелит 
Ьакіп§ обжиг 

Ьаіапсе 1. равновесие; баланс || нахо- 
диться в равновесии, сохранять равно- 
весие; уравновешивать 2. балансир; 
весы 

~ оС Согсев равновесие сил 
аіг -ѵ баланс воздухообмена 
аіг ~ оС Ьиі1сііп§ воздушный режим 
[б ланс] здания 

бупатіс ~ динамическое равновесие 
епег§у ~ энергетический баланс 
§аз ~ газовый баланс (вентиляция) 
Ьеаі ~ тепловой баланс 
Ііитібііу ~ влажностный баланс 
іпегііа! ~ инерционные весы 
таза ~ баланс массы 


шоівіиге ~ влажностный баланс 
тотепі ~ равновесие моментов 
зеёітепі ~ баланс твёрдого стока 
зіаііс ~ статическое равновесие 
зузіет ~ 1. увязка расходов, давлений 
или скоростей в узлах сети 7. устой- 
чивый (гидравлический или аэродина- 
мический) режим сисіг 'ы 3. равнове- 
сие механической системы 
Ійегтаі ~ тепловой баланс 
Іощие ~ равновесие крутящих момен- 
тов 

Іоіаі 8у8Іеш ~ комплексная наладка 
системы (кондиционирования воздуха) 
зѵаіег ~ водный баланс 
Ьаіапсесі уравновешенный 
Ьаіапсег балансир; стабилизатор 
Ьа1апсіп§ 1. уравновешивание, баланси- 
ровка 2. увязка погрешностей (при 
геодезической съёмке) 3. наладка о ~ 
аші соттІ88Іопіп§ пусковая наладка, 
пусконаладочные работы; ~ іп метод 
приближений (при вешении через за- 
крытый створ) 

~ оС 8Іге88ез уравновешивание на- 
пряжений, приведение напряжений в 
состояние равновесия 
~ оС 8у8Іет наладка системы (на рас- 
чётные расходы) 

бге(1§е ашЗ Ш1 ~ баланс земляных 
масс при производстве работ гидроме- 
ханизацией (напр, при дноуглуби- 
тельных работах) 

бупатіс ~ динамическая балансировка 
ргеззиге ~ увязка [уравнивание] дав- 
лений в узлах сети (трубопроводов, 
воздуховодов) 

ргорогііопаіе ~ пропорциональная на- 
ладка 

Ьаіаіа вид каучука [латекса] (для кон- 
вейерных лент и элементов ремён- 
ных передач) 

Ьаісопу 1. балкон; лоджия 2. галерея; 
висячая платформа 

ассе88 ~ входная галерея (дома гале- 
рейного типа) 
ехіегіог ~ наружный балкон 
ЬаЫасЬіп (о) балдахин 
Ьаіе тюк, кипа; связка || укладывать 
[прессовать] в тюки; складывать ки- 
пами 

Ьаік 1. массив грунта между двумя вы- 
емками 2. отёсанное [окантованное] 
бревно, отёсанный брус, отесанная 
балка 
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Ьап(Ип§8 


Ьаіі 1* шар; шарик, комок 2. шаровой 
шарнир 

еуе ~ экспертная визуальная оценка 
(балльная) 

йЬег ~ комок дисперсных фибр (в 
фибрОбетонной смеси) 

Кеііу *• прибор Келли для определе- 
ния подвижности бетонной смеси (по 
глубине, погружения в смесь падающе- 
го плунжера с полусферическим нако- 
нечником) 

роіузіугепе Гоат ~8 пенополисти- 
рольные шарики, зёрна пенополисти- 
рола (заполнитель для лёгкого бето- 
на) 1 

\ѵгескіп§ ~ груша для сноса зданий 
Ъаііазі балласт ( 1 . груз 2. слой из сыпу- 
чих материалов) 

аіі-іп - несортированный зернистый 
каменный материал (из карьера) 
сіпсіег ~ балласт из топочных шлаков 
§гаѵе1 ~ гравийный балластный слой 
ргерагеб ~ балласт из подобранной 
гравийно-песчаной смеси 
гаііѵѵау ~ балластный слой железнодо- 
рожного полотна 

8Іа§ ~ шлаковый балласт, балласт из 
доменных шлаков 
зіопе ~ щебёночный балласт 
Ьа11а8Ііп§ балластировка (железнодо- 
рожного пути, трубопровода) 
Ъаііазі-Іатрег пневматическая или 
электрическая трамбовка для уплотне- 
ния балласта (под шпалами) 

Ьаіі (-) Поѵѵег архитектурный орнамент 
(в вогнутом архитектурном обломе) 
в виде шариков, покрытьи тремя ле- 
пестками 

Ьа11іп§ прочистка трубопровода протяги- 
ванием надувного тела 
ЙЬег ~ образование комков волокон 
(при приготовлении фибробетона) 

ЪаШшп двор за стенами укреплений; 
проход между двумя рядами стен 
средневековой крепости 
Ьаііоііпі мелкие стеклянные шарики (на 
поверхностном слое окраски для по- 
вышения видимости) 

Ьаіігоот бальный зал 
Ьаіза бальза, пробковое дерево 
Ьаііеш 1. полоса [полочка], соединяю- 
щая волюты ионической колонны 2. 
широкая ступень между рядами сиде- 
ний в древнем театре или амфитеатре 
Ьаіизіег 1. (фигурная) стойка перил, ба- 


лясина 2. рі балюстрада 3. завиток ко- 
нической капители 

Ьаішігасіе 1. балюстрада 2. перильное 
ограждение, перила 3. парапет, пара- 
петное ограждение (моста) 

Ьаісопу ~ балконная балюстрада, бал- 
конное ограждение 

ЬатЬоо бамбук 

Ьапб 1. полоса, диапазон 2. полочка; 
поясок (архитектурный облом) 3. 
мерная лента 4. лента; тесьма; ремень 
5. стяжной хомут, бугель б. дверная 
петля 7. слой, прослоек 
агсЬ ~ видимая часть ребра свода или 
арки 

саЫе ~ муфта крепления подвески 
(висячего моста) 
сіір ~ бандаж; хомут 
беасі ~ зона нечувствительности, мёрт- 
вая зона (регулятора) 
с1іа§опа1 ~ диагональные арматурные 
стержни (железобетонной плиты при 
армировании её в четырёх направле- 
ниях) 

сіігесі ~ продольные и поперечные ар- 
матурные стержни (железобетонной 
плиты при армировании её в четырёх 
направлениях) 

сігаѵѵ ~ бандаж, натяжной хомут 
йгіѵе [с1гіѵт§] ~ бугель (сваи) 

Ідкіеге' ~8 зоны Людерса (следы мес- 
тной пластической деформации на 
поверхности металлического образ- 
ца) 

осіаѵе ~ октавная полоса частот 
ргоропіопаі ~ зона пропорционально- 
сти, диапазон пропорционального ре- 
гулирования 

8Ігір ~ ленточный излучатель 
зигѵеуог'з ~ мерная лента 
\ѵішЗо\ѵ ~ ленточное окно 

Ьапс1а§е бандаж, хомут 

ЬашІЬох помещение меньше обычного 
размера; маленький домик 

ЬашЗей рядовая (о каменной кладке с 
рядами различного цвета или факту- 
ры) 

Ъапсіегізе покрывать сталь фосфатными 
растворами (для защиты от корро- 
зии) 

Ьапйегоіе скульптурный или нарисо- 
ванный орнамент в виде ленты с над- 
писью 

ЬашЗіп§8 1. декоративное обрамление 
дверных полотнищ или панелей 2. 
(металлические, пластмассовые или 
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Ьаікічіаікі 

волокнистые) ленты для скрепления 
пучков, связок и т. п. 

Ьапйзіагкі эстрада, сцена, помост (для 
оркестра) 

Ьапізіег Ь перила лестницы; поручни 2. 
(фигурная) стойка балюстрады, баля- 
сина 3. рі балюстрада 
Ьаіцо проф. лопата с коротким черен- 
ком, лопатка 

Ьапк 1. вал, насыпь; дамба; банкет 2. 
крутой склон 3. берег, отмель, нанос, 
банка 4. ряд, набор, комплект, серия; 
батарея 5. верстак б. пласт грунта 
(подлежащий срезке); объем фунта, 
подлежащий извлечению 7. банк, зда- 
ние банка 8. подъём; вираж; крен 
~ оГЪоіІеге батарея котлов 
~ оГ суііпсіеге блок цилиндров 
~ оС біІсЬ кромка траншеи 
~ оГ еіеѵаіогз лифты, расположенные 
в одном лифтовом холле 
~ ок ІгапзГогтеге группа силовых 
трансформаторов, расположенных в 
соседних ячейках одного распредели- 
тельного устройства [РУ] 

~ оГ ПіЪез ряд труб (теплообменника) 

ЬеасЬеб ~ отмостка берегового откоса, 

берегоукрепление 

сапаі ~ откос канала 

сіозеі ~ встроенная шкафная стенка, 

стена-шкаф 

(Зшпр ~ 1. отвал грунта 2. кавальер 
йііег ~ фильтрующая насыпь 
§иісіе ~ струенаправляющая дамба 
Іеѵееб ~ обвалованный берег 
регсоіаііоп ~ фильтрующая насыпь 
зпоѵѵ - сугроб; снежный занос 
зпоѵѵ ргоіесііоп ~ снегозащитный вал 
зроіі ~ 1. отвал грунта 2. кавальер 
зіет ~ тело струенаправляющей дам- 
бы 

Ьапкег боёк (невысокая деревянная 
платформа или помост) 

ЬапкЬеаб полузапруда, буна, попереч- 
ная дамба, траверс 
Ьапкіщ; 1. обвалование 2, вираж 
еагіЬ - дамба обвалования 
Ьапкгоіі финансировать, субсидировать, 
выделять средства о Іо ~ а пеѵѵ 
Ьоизіп§ йеѵеіортепі выделять средст- 
ва на осуществление нового проекта 
застройки; финансировать строитель- 
ство нового микрорайона 
Ъапкзтап см. Ъапзтап 
ЬапциеІІе 1. банкет, дренажная призма 


2. берма 3. узкий тротуар 4. пешеход- 
ный мостик над улицей 
Ъапзтап англ, помощник краяовщика; 

сигнальщик; строповщик 
Ьаріізі (е)гу баптистерий 
Ъаг і. стержень; арматурный пруток; рі 
стержневая арматура 2. полоса (ме- 
талла); брусок; слиток; болванка; 
лом 3. преграда, препятствие 4. рі ре- 
шётка, заграждение, вал $. горбылек 
(оконного переплёта) 6. бар; закусоч- 
ная; буфет (помещение) 7. гряда из 
наносов, 4юрмирующаяса в русле 
вдоль его берегов или вблизи устья 8. 
линия поперечных световых огней (на 
аэродроме) 9. световой горизонт (сис- 
темы огней ВПП) 10. линейка, план- 
ка; рейка 11. (электрическая) шина 
12. засов, щеколда 13. бар (врубовой 
машины) о ~ іп сотргеззіоп сжатый 
стержень; ~ іп Іепзіоп растянутый 
стержень 

~ оС ѵагіаЫе зесііоп стержень [брус] 
переменного сечения 
афизІаЫе ~ регулируемый [натяж- 
ной] стержень 
апсЬог - анкерная тяга 
ап§1е ~ уголковый профиль; стальной 
стержень из уголкового профиля 
апІіза§ ~ подвеска для уменьшения 
прогиба (подвесного элемента) 
агсЬ ~ 1 . криволинейная [арочная] 
перемычка (над топочным отвер- 
стием) 2. криволинейный брусок 
[горбылек] (оконного переплёта) 3. 
стальной пруток или стальная полоса 
рядовой перемычки 
Ьадіо ~ проф. заклёпкодержатель 
Ьеагіп§ ~ опорный брус; опорный 
стержень; несущий стержень 
ЬепІ-бо\ѵп ~ отогнутый вниз арматур- 
ный стержень 

Ьепі-ир - отогнутый вверх арматур- 
ный стержень 

Ьоот ~ стержень решётчатой стрелы 
ЬоПот сЬопі ІопфШсііпаІ ~ (продоль- 
ный) стержень нижнего пояса (фер- 
мы) 

Ьшпрег ~ 1 . колесоотбойный брус 

(автодорожного моста) 2, поручень; 
перила 

Ьиікііесі ~8 пучок арматурных стерж- 
ней 

сігаппеі ~ швеллер 

сЫтпеу ~ перемычка (стальная или 
чугунная) над топочным отверстием 
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Ъаг 


с1а\ѵ - лом с лапой (для распалубли- 
вания); монтажный лом; (лом-) гвоз- 
додёр 

сіозиге ~ металлическая полоса, за- 
полняющая зазор между стеной и те- 
тивой лестницы 
сойее ~ кофейня; кафе 
соІб-ГгѵізГеб ~ скрученный (в холод- 
ном состоянии) арматурный стержень 
сотроипб ~ составной стержень 
сотрге88Іоп ~ сжатый стержень 
соппесГіоп ~ арматурный выпуск 
сопііпиііу ~8 арматурные стержни, 
обеспечивающие неразрезность много- 
пролётной железобетонной балки или 
плиты (устанавливаются в растяну- 
той зоне над опорами) 
согпег ~ угловой арматурный стер- 
жень (в колонне, балке) 
соипІегЬаІапсе Ьап§ег ~8 стяжки для 
крепления противовеса (на противо- 
весной консоли башенного крана) 

СГ088 ~ 1. подставка (зрительной 
трубы) 2. поперечина, перекладина, 
траверса; ригель; поперечный стер- 
жень металлической ограды [решёт- 
ки] 

сго\ѵп ~ продольный подхват (крепи) 
сигѵеб ~ криволинейный стержень 
[брус] 

бейэгтеб ~ арматурный стержень пе- 
риодического профиля 
біаіапсе ~ распорка 
бівІгіЬиІіоп ~8 распределительные ар- 
матурные стержни; распределительная 
арматура 

біѵізіоп ~ горбылек (оконного пере- 
плёта) 

боиЫе-Іее ~ стержень [брус] двутав- 
рового сечения 
боѵѵеі ~ штырь 

ероху-соаіеб геіпГогсйщ ~ арматур- 
ный стержень с (антикоррозионным) 
эпоксидным покрытием 
йге ~ колосник 
йзЬ ~ стыковая накладка 
&11 Гое ~ фартучная накладка (рель- 
сового стыка) 

§1агіп§ ~ горбьшек (оконного переплё- 
та) 

§гаЬ ~ поручневая скоба (напр, у ста- 
ционарных пожарных лестниц) 

§гаппу ~ большой монтажный лом 
Ы§Ь-Ьопб ~ арматурный стержень пе- 
риодического профиля 
Ы§1і Геп8І1е 8ГееІ ~ арматурный стер- 


жень из стали с высоким пределом те- 
кучести 

Іюокеб ~ арматурный стержень с ан- 
керными крюками на конусах 
іпбепГеб ~ арматурный стержень пе- 
риодического профиля, холодносплю- 
щенный арматурный стержень 
Н8§1е ~8 (поперечные) трясущие по- 
лосы (на подъездах к опасным участ- 
кам дороги) 

ІоіпГ ~ стыковая накладка (рельса) 

Іау ~ горизонтальный горбьшек (окон- 
ного переплёта) 

1 іпіп§ ~ путевой лом 
1 оскіп§ ~ засов 

1ощ;іГибта1 ~ продольный арматур- 
ный стержень 

Іоозе ~ незакреплённый стержень 
таіп (геіпГогсетепІ) ~ стержень ра- 
бочей арматуры 

поГсйеб (теГаІ) ~ металлический об- 
разец с надрезом (для испытания 
ударной вязкости металла) 
ріпсй ~ лом с лапой, монтажный лом 
(для распалубливания) 
ріаіп ~ гладкий арматурный стержень 
ріаіп зіпкег ~ нагрузочная штанга бу- 
рового инструмента 
ро8І-Геп8Іопіп§ ~ напрягаемый арма- 
турный стержень (натягиваемый на 
бетон) 

ргоГгибіп§ ~ арматурный выпуск, вы- 
пуск арматуры, выступающий конец 
(арматурного) стержня 
гаек ~ зубчатая рейка 
геіпГогсетепІ [геіпіогсіп§] ~ арма- 
турный стержень 

гезГгаіпеб ~ защемлённый стержень 
гірріп§ ~ лом с лапой (для распалуб- 
ливания); монтажный лом; (лом-)гвоз- 
додёр 

гоипб ~ круглый (металлический) 
стержень 

8а§ ~ подвеска для уменьшения про- 
гиба (подвесного элемента) 

8 Э 8 І 1 ~ горбылек (оконного переплёта 
или створки) 

зЬаГГег ~ накидной плоский (поворот- 
ный) крючок, запорный плоский крю- 
чок (для ставень) 

зіпкег ~ нагрузочная штанга, ударная 
штанга 

впаек ~ закусочная, буфет (помеще- 
ние) 

зрасег ~ распорка 

зргеабег ~ 1. траверса ( грузоподъём- 
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Ъаг 

ная) 2, (временная) распорка (в осно- 
вании дверной рамы) 
здиаге ~ (арматурный) стержень 
квадратного (поперечного) сечения 
зіагіег ~8 арматурные выпуски 
§Іее1 Ііе ~8 соединительная арматура 
8Іеегіп§ ~ линия огаей пути руления 
8Ігір - полосовой прокат, металличе- 
ская полоса 

виЫеше ~ базисная высокоточная 
рейка 

Іатріп§ ~ стержень для трамбования 
или штыкования; узкая металлическая 
трамбовка; шпалоподбойка 
Іепзіоп ~ растянутый стержень 
Іезі ~ образец для испытания металла 
на растяжение 

іЬіп-\ѵаі1ес1 ~ тонкостенный стержень 
ШгезЬоМ ~ арматура с входными ог- 
нями концевой полосы безопасности 
(аэропорта) 

Ііе ~ 1. стяжка; соединительный 

штырь 2. шпала (рельсового пути) 
Іотту ~ (оГ зраппеге) торцовый 
ключ 

Іор ~8 верхние арматурные стержни 
(железобетонной балки, плиты) 
!о\ѵіп§ ~ тяговое дышло 
ІШ88 ~ стержень [элемент] рамы 
1ш88еб ~ решётчатый стержень (фер- 
мы, рамы) 

І\ѵіп-і\ѵІ8Іес1 ~ витая арматура (из двух 
скрученных арматурных стержней) 
ѵегіісаі ~ вертикальный горбьшек; им- 
пост (оконного переплёта) 
ѵѵаіег ~ уплотняющая [водоизолирую- 
щая] планка 

ѵѵеаіЬег ~ уплотняющая [гидроизоли- 
рующая] планка 

\ѵеЬ ~ отогнутый арматурный стер- 
жень; арматурный стержень, воспри- 
нимающий в балхе растягивающие 
усилия по косым площадкам 
\ѵіпсіо\ѵ ~ 1. горбьшек (оконной 

створки); средник 2. уплотняющий 
нащельник 3. (оконный) шпингалет 
\ѵіп§ ~ ок 1і§1П8 одиночная арматура с 
огнями (светотехническое оборудова- 
ние аэропортов) 

\ѵгескіп§ ~ лом с лапой (для распа- 
лубливания); монтажный лом 
2 ~ металлический профиль 2-образ- 
ного сечения 

ЬагаЬага хижина из дернин (на Аляске) 
ЬагЬ 1. бородка (ключа) 2. остриё, зу- 
бец, колючка 3. заусенец, грат 


ЬагЬісап барбикан (оборонительная по- 
стройка, защищающая вход или 
подъёмный мост в крепость) 
Ьаг-сийег ручной станок для резки ар- 
матуры 

Ьаге голый, неизолированный (о прово- 
дах); обнажённый (о заполнителях) 
Ьаг§е 1. баржа 2. дымоход, дымовая 
труба (выступающие из фронтонной 
стены) о іо ~ Іо Іосаііоп подавать 
баржами (элемент мостового про- 
лётного строения) в створ проектно- 
го положения 

бгес1§т§ - грунтоотвозная шаланда 
ріреііпе 1гепсЫп§ ~ баржа для рытья 
траншеи для прокладки подводного 
трубопровода 
Ьагк кора ( дерева) 

Ьагп 1. сарай, лёгкое укрытие (для ма- 
шин) 2. амбар, хлев 
8Іее1 ~ ѵѵіііі сигѵесі гооГ стальное лёг- 
кое укрытие [лёгкий гараж] с ароч- 
ным покрытием 

Ьагпеу проф. тягач тоннельных вагоне- 
ток 

Ьаготеіег барометр 
апегоіб ~ барометр-анероид 
Вагодие барокко (архитектурный 
стиль) 

ЬаггаЬкіе жилище эскимосов 
Ьаггаскз казармы 
Ьиі ~ казармы барачного типа 
Ьагга§е 1. водоподъёмная плотина 2. за- 
градительная перемычка о ~ апб Іоск 
ступень подпора (гидроузел с плоти- 
ной и шлюзом) 

8е1Г-ге§и1аііп§ ~ низконапорная пло- 
тина с автоматическим затвором 
іісіаі ~ приливная [морская] плотина 
Ьаггеі 1. бочка 2. баррель (нефти и т. 
п.) 3. баррель цемента (равен четы- 
рём мешкам) 4. лоток для воды (в до- 
рожной трубе) 5. барабан, цилиндр; 
втулка 6. труба сифона, сифонный во- 
довод 7. стакан пробоотборника 
агсЬ ~ арочный свод 
соге ~ колонковый напор; колонковая 
труба 

боиЫе соге ~ двойная колонковая 
труба 

Ьагге1іп§ окраска мелких предметов во 
вращающемся барабане; галтовка 
Ьаггеііе ряд близкорасположенных ог- 
ней (на аэродроме) 
сепіегііпе ~ осевые огни ВПП 
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ЬаггісасЗе заграждение, преграда; ограж- 
дение 

Ьаггіег і. заграждение, барьер 2. изоли- 
рующий [непроницаемый] слой 3. 
шлагбаум 4. перемычка; целик 5. пе- 
регораживающее сооружение, плоти- 
на 6. противофильтрационная диаф- 
рагма [мембрана, завеса] 
асоизіісаі ~ акустический экран 
аіитіпшп ѵарог ~ алюминиевая паро- 
изоляция 

аиіотаііс ~ автоматический шлагбаум 
Ъаскйоѵѵ ~ обратный клапан (на тру- 
бопроводе внутридомовой канализа- 
ции) 

Ьаіапсеё ~ двухстороннее барьерное 
ограждение 

сагЬопаІіоп ~ средство (покрытие, 
плёнка, слой) защиты бетона от кар- 
бонизации 

сопзішсііоп зйе ~ ограда [огражде- 
ние] строительной площадки 
сгазй ~ 1. ограждение (на мостах и 
дорогах) 2. аварийное тормозное уст- 
ройство (в конце ВПП) 
сглзй ~ барьер (на стадионах, вокза- 
лах и т. п.) 

йгій ~ запань, наплавное заградитель- 
ное сооружение 

епег§у аЬзогЬіп§ ~ энергопоглощаю- 
щее ограждение 

йге ~ противопожарная преграда 
йзй ~ рыбозаградительное сооружение 
Ы-йго сизйіоп сеіі ~ энергопоглощаю- 
щее ограждение из ёмкостей, запол- 
ненных жидкостью 

Ьиггісапе ~ заградительное сооруже- 
ние для защиты устья от штормовых 
нагонов 

тейіап ~ ограждение на разделитель- 
ной полосе (скоростной автомобиль- 
ной дороги) 

шоІ8Іиге (репеігаііоп) ~ 1. гидроизо- 
ляция 2. гидроизоляционная проклад- 
ка, гидроизоляционный слой 
поізе ~ звукоизолирующая преграда, 
противошумовой экран 
оѵеггап ~ аварийное тормозное уст- 
ройство (в конце ВПП) 
зайеіу - защитное [предохранитель- 
ное] ограждение 

зейітепі - наносозадерживающая за- 
пруда 

8по\ѵ ~ снежный вал; сугроб 

зоипй - звукоизолирующая преграда, 

шумозащитный экран 


ЪазеЪоагй 

Ійегтаі ~ теплоизолирующая про- 
слойка 

ѵарог ~ пароизоляция; паронепрони- 
цаемая кладка 
Ьаггоѵѵ тачка, тележка 
Ьагіізап, Ьагіігап сторожевая башенка 
на углу крепостной стены 
Ьагуіез бариты, тяжёлые шпаты 
Ьазай базальт 

базе 1. основание 2. основа (состава) 
о ~ йог р1аз1ег(іп§) основание под 
штукатурку 

~ ой Ьаііазі основание балластной 
призмы 

~ ой гаіі подошва рельса 
~ ой зсаіе основание масштаба 
аіг ~ 1 . воздушная база, база летатель- 
ных аппаратов 2. базис фотографиро- 
вания ( при аэросъёмке) 
айіс ~ романская база колонны (с вер- 
хним и нижним ярусами, выкружка- 
ми и пояском между ними) 

Ыоскіп§-ир ~ база выносных опор 
(колёсного крана, экскаватора) 
сейиіаг ~ многокамерная опорная кон- 
струкция (железобетонного морского 
основания) 

соіигпп ~ база колонны 

сопсгеіе ~ бетонное основание (напр, 

пола на грунте) 

еп1аг§ей ~ уширенная пята (сваи) 

Й11 ~ основание насыпи 
йхей ~ бесшарнирная база (колонны) 
йоипйаііоп ~ подошва фундамента 
раіпі ~ связующее окрасочного соста- 
ва 

гезіііепііу зиррогіей ~ виброоснование 
( под оборудование) 
зІаЬіІігег ~ база (крана, экскаватора) 
зіапсйіоп ~ база [башмак] металличе- 
ской стойки 

зігисіиге ~ основание сооружения 
зиррогІіп§ ~ база (крана, экскавато- 
ра) 

Іурісаі соіитп ~з типовые базы ко- 
лонн 

ѵепеег ~ гипсокартонная обшивка, 
служащая основанием под штукатурку 
\ѵаІ1 ~ 1. цоколь 2. подошва стены 
зѵеійей зіееі ~ сварная стальная база, 
сварной стальной башмак (колонны, 
стойки) 

зѵйееіей ~ колёсная опорно-ходовая 
часть 

ЪазеЬоагй плинтус 
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Ьа8есоаі 

Ъазесоаі любой нижний слой штукатур- 
ки [штукатурного намёта] 

Ъазесоигзе нижний слой дорожного по- 
крытия 

Ъазетепі 1. подвал; цокольный этаж; 
цоколь 2. основание; фундамент 
Атегісап ~ цокольный этаж 
сіеер - подземный этаж здания глубо- 
кого заложения 
Еп§1ізЬ ~ цокольный этаж 
рііеб ~ плитный фундамент, опираю- 
щийся на сваи 

Ъазісз о! ЬеЬаѵіог основные данные или 
понятия о характере работы (конст- 
рукции и т. п.) 

Ьазіі скос режущей кромки лезвия 
(стамески, долота и т. п.) 

Ъазйіса базилика 

Ьазіп 1. бассейн, водоём 2. водосборный 
бассейн 3. акватория 4. резервуар 
асііѵаіей 8Іисі§е ~ аэротенк 
аегаііоп ~ резервуар-аэратор 
саІсЬ ~ отстойный приямок водосбор- 
ного колодца; грязеуловитель; до- 
ждеприёмник 

саІсЬтепІ ~ водосбор, водосборный 
бассейн 

сіагійсаііоп ~ отстойный [осветли- 
тельный] бассейн 

соа§и1а!іоп ~ коагуляционный бас- 
сейн, коагулятор 

сотреп8аІіп§ ~ выравнивающий [бу- 
ферный] бассейн 

сотроипй 8е111іп§ ~ двухъярусный от- 
стойник 

сопІіпиои8-Яо\ѵ зе111т§ ~ отстойник 
непрерывного промыва 
баііу ропс1а§е ~ бассейн суточного ре- 
гулирования ГЭС 

сіезйііщ; ~ наносозадерживающее во- 
дохранилище; отстойный бассейн 
йеіепііоп ~ паводкоаккумулирующий 
бассейн 

с1І8сопІіпиои8-Яо\ѵ 8еіШп§ ~ отстой- 
ник периодического промыва 
ЯоиЫе-Яеск 8е111іп§ ~ двухъярусный 
отстойник 

Ягаіпа§е ~ водосборный бассейн 
еѵарогаііоп ~ испарительный бассейн 
Япаі зе111іп§ - вторичный отстойник 
Яге ехііпсііоп ~ пожарный водоём 
ЯіІіп§-оиІ ~ достроечный бассейн вер- 
фи 

ЯооЯ ~ паводковая площадь 
Яоѵѵ^иаіігаііоп ~ усреднительный 


резервуар, усреднитель (для сточных 
вод) 

ЯизЫп§ ~ промывной бассейн (для 
промывки фарватера) 

§гоиш1-\ѵаІег ~ бассейн подземных вод 
ЬагЬог - портовый бассейн 
1югІ2оШа1 Яо\ѵ зебітепіаііоп - гори- 
зонтальный отстойник 
ітроипсИп§ ~ резервуар-накопитель, 
накопительный бассейн 
іпЯиепсе ~ зона влияния (колодца) 
іпіаке ~ бассейн водоприёмника 
іпіегтебіаіе зеіЯіп§ ~ промежуточ- 
ный отстойник 

Іаѵаіогу ~ глубокий туалетный умы- 
вальник 

1еасЫп§ ~ инфильтрационный бас- 
сейн 

тиііісотрагітепі зеіЯіп§ ~ многока- 
мерный ОТСТОЙНИК 

ргітагу зесіітепіаііоп ~ первичный 
отстойник 

гезегѵоіг ~ 1. чаша водохранилища 2. 
водосбор водохранилища 
геіепііоп - резервуар-накопитель, на- 
копительный бассейн 
гіѵег ~ речной бассейн 
зесИтепІаІіоп ~ отстойник, отстойный 
бассейн 

зегѵісе ~ распределительный резерву- 
ар, резервуар чистой воды; напорно- 
регулирующая ёмкость 
8еШіп§ ~ отстойник, отстойный бас- 
сейн 

зе\ѵа§е Іпіаке ~ приёмник сточных 
вод 

8е\ѵег ~ бассейн канализования 
8ІІІ - 1. отстойный бассейн 2. наносо- 
задерживающее водохранилище 
8ІиЯ§е ~ иловый отстойник 
зргеасНпё ~ канализационный распре- 
делительный бассейн 
8ІаЬі1І2аІіоп ~ стабилизационный 
[биологический] пруд 
зШІіп§ ~ успокоительный бассейн; ка- 
мера гашения энергии потока; водо- 
бойный колодец 
8Іогт-\ѵаІег ~ дождеприёмник 
Яіаѵѵіп§ ~ чаша протаивания 
Іібаі ~ приливный бассейн 
Іое ~ водобойный бассейн 
іѵазЬ ~ умывальник 

Ьа8Із основание, базис о ~ іог 
саісиіаііоп основы расчёта 
~ оГ Яезщп основные положения про- 
ектирования, основы расчёта 
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Ьаіісг 


апаіуіісаі - оГ бе8І§п основы аналити- 
ческого расчёта 
саісиіаіігщ ~ основы расчёта 
8етігі§іс1 ~ ок Йе8і§п расчёт, основан- 
ный на предположении полужёсткой 
[податливой] работы соединения (эле- 
ментов конструкции) 

ЬазкеІ 1. корзина 2. барабан капители 
(коринфской или композитной) ко- 
лонны 3. решётчатый кузов или короб 
4. ковш (многоковшового экскавато- 
ра), черпак 5. защитная сетка (всасы- 
вающей трубы) б. бункер, бадья 7. 
каркас, шаблон (для фиксации поло- 
жения штырей в швах бетонных до- 
рожных покрытий) 
бгор-ЬоІІот ~ бадья с откидным дни- 
щем 

іазсіпе ~ тура 
Ьубгаиііс \ѵогкз ~ габион 
ЪазкеНѵеаѵе расположение кирпичей (в 
облицовке, покрытии) в шахматном 
порядке; шахматный рисунок деревян- 
ной инкрустации или окраски 
Ъаз-геІіеГ барельеф 

Ъазіагсі неспецифичный, нетипичный; 
неполноценный; неравномерный; не- 
натуральный; ложный (о породах, 
материалах, конструкциях) 

Ьазіісіе 1. средневековое поселение с ук- 
реплениями 2. небольшой сельский 
дом (на юге Франции) 

Ьа8Іі1(1)е 1. замок с фортификационны- 
ми укреплениями 2. Л тюрьма 3. сторо- 
жевая башня крепостной стены 
Ьазііоп бастион 

Ьавіоп 1. торус 2. рейка, планка, дере- 
вянный брусок; обрешетина; нащель- 
ник 

ЬаІ 1. половняк, неполный кирпич (более 
1/4 по длине) 2. теплозвукоизоляцион- 
ная плита из волокнистого материала 
3. деревянный раскос 4. рейка, планка; 
обрешетина; нащельник; схватка 
ЬаІС ~ (кирпич-)половняк, половинка 
(кирпича), полкирпича 
Ійгее-пиагіег ~ трёхчетвертной кир- 
пич, «трёхчетвёрка» 

Ьаісіт замес, отмеренная порция, доза; 
дозировка || замешивать; дозировать 
сопігоі ~ контрольный замес 
дгу ~ сухой замес, замес жёсткой бе- 
тонной смеси 
Ігіаі ~ пробный замес 
ЬаІсЬЬох мерный [дозаторный] ящик, 
дозатор 


ЬаІсЬег дозатор 

а§§ге§а!е ~ дозатор заполнителей 
аиіотаііс - автоматический дозатор 
ЬеІІ - ленточный дозатор 
шапиаі ~ ручной дозатор, дозатор 
ручного действия 
\ѵеі§Ьіп§ ~ весовой дозатор 
ЬаІсЫп§ приготовление замеса; дозиро- 
вание, дозировка 
ѵоіите ~ объёмная дозировка 
\ѵеі§Ъ ~ дозирование по массе 
Ьаісйтеіег дозатор 

ЬаіЬ 1. ванная (комната) 2. ванна; бак, 
чан 3. баня 4. термостат 5. раствор 
(для травления и т.п.) 
сигіпё ~ ванна для выдерживания 
[твердения] бетонных образцов 
Ііір ~ (терапевтическая) сидячая ванна 
оіі ~ масляная ванна 
заипа ~ сауна 

Іетрегаіиге та1сЫп§ сигіп§ ~ тепляк 
с регулируемым температурным ре- 
жимом 

ТигкізЬ ~8 турецкие бани 
ЬаіЬорЬоЬіа боязнь (падения с) высоты 
ЬаіЬгоот ванная (комната) 

ЬаіЬіиЬ ванна 

ЬиіІІ-іп [іп-Ьиік] ~ встроенная (в пе- 
рекрытие) ванна 

ЬаН теплозвукоизоляционная плита из 
волокнистого материала 
асошііс ~ звукоизоляционный мягкий 
листовой материал 

ЬаІІеп рейка, планка; деревянный бру- 
сок; обрешетина 

соипіег ~ 1. поперечная планка, 

скрепляющая дощатый настил 2. де- 
ревянный брусок, прибиваемый по- 
верх стропильной ноги (для крепле- 
ния обрешётки) 

Яоог ~ лага 
гоой ~ обрешетина 

8ІюІ-йгес1 ~ планка, прикрепляемая 
(напр, к бетону) дюбелями строи- 
тельного пистолета 

8ІаІіп§ ~ обрешетина для шиферной 
кровли 

Іі1іп§ ~ обрешетина для черепичной 
кровли 

ЬаІІепЬоапЗ столярная плита с сердеч- 
ником из деревянных планок (шири- 
ной менее 76 мм и часто с облицов- 
кой из фанерного шпона) 

ЬаІІепіп§ обрешётка стены (для крепле- 
ния драни); деревянные маяки 
Ьайег 1. наклон 2. уклон откоса; зало- 
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жение откоса; обратное значение кру- 
тизны (откоса) 3. убежная штраба 
(каменной кладки) 4. мятая глина, 
глиняное тесто 5. скребок для раство- 
ра б. деформация головки рельса 
Ьа!Іегіп§ 1. отклонение (стены) от вер- 
тикали (внутрь здания) 2. наплавка 
на кромки (при сварке) 

ЬаІІегу 1. батарея 2. группа из несколь- 
ких санитарных приборов со стоком в 
общую горизонтальную отводящую 
трубу 

~оГ Гогтз [оГ Гогтзѵогк] батарейная 
опалубочная форма [опалубка] 

~ оГ 8сгееп5 набор сит 

~ оГ 8 ІІ 08 батарея силосов, силосная 

батарея 

аіг сооіег ~ змеевик воздухоохладите- 
ля 

аіг Ііеаіег ~ отопительный регистр, 
змеевик [регистр труб] воздухонагре- 
вателя 

соо1іп§ ~ (воздухо) охлаждающая [хо- 
лодильная] батарея 
Ьеаіег ~ отопительная батарея, много- 
секционный радиатор 
тіхіп§ - смеситель воды, смеситель- 
ная арматура 
Іапк ~ резервуарный парк 
ЪаШетеп! 1. парапетная стена с бойни- 
цами; зубчатая стена 2. амбразура 
Ьаихііе боксит 
Ьаѵіп фашина 

Ьау 1. пролёт (промышленного здания, 
моста) 2. секция или отсек (жилого 
здания) 3. эркер 4. глубокая ниша в 
комнате (часто с окном) 5. водослив- 
ное отверстие (плотины) 6. блок бе- 
тонирования (напр, плотины) 7. кар- 
ман (уширение проезжей части для ос- 
тановки автомобиля, - автобуса); 
участок уширения (напр. ВПП) 8. ж.-д. 
платформа 9. захватка 10. бьеф 11. 
водоём, бассейн 12. шаг колонн 13. 
плита дорожного покрытия 
~ оГ а Ьиі1с1іп§ секция [отсек] здания 
аЬиітепІ ~ береговой пролёт (моста) 
Ьи8 ~ 1. автобусный карман (на доро- 
ге для остановки) 2, автобусный па- 
вильон 

сап! ~ трёхгранное эркерное окно 
сазе ~ отсек между смежными балка- 
ми или стропилами 
Ьеасі ~ аванкамера шлюза 
Ьо1с1іп§ ~ площадка ожидания (в 
аэропорту) 


1оасПп§ - погрузочная платформа (для 
загрузки самосвалов) 

Іоск ~ шлюзовая камера 
рагкіп§ ~ 1. карман (для парковки ав- 
томобилей) 2. площадка для стоянки 
воздушных судов 

Іаіі ~ 1. камера нижних ворот шлюза 
2. концевая панель мостовой фермы 
ІитЫіп§ ~ перепадный колодец 
ѵаиі! ~ отсек [пролёт] сводчатого по- 
крытия (между двумя смежными по- 
перечными рёбрами) 

\ѵіпс1о\ѵ ~ эркер 

Ьахоока портативный шнек для выгруз- 
ки цемента (из автомобильных цис- 
терн или вагонов) 

ЬеасЬ 1, пляж; отмель; отлогий берег 2. 
триангуляционный знак 

ЪеасЬ (-) Ьеаб переворот (в технике и 
тли); новый принцип 

ЬеасЫп§ отмостка [одежда, облицовка] 
берегового откоса, берегоукрепление 

Ьеасоп 1. береговой маяк 2. геодезиче- 
ский знак [сигнал]; марка, метка, ве- 
ха || устанавливать сигнал (на мест- 
ности) 3. навигационный знак; бакен 
4. аэромаяк 5. сигнальный огонь 

Ьеай 1. выпуклая полукруглая калёвка 
2. притвор; уплотняющий [изолирую- 
щий] брусок 3. арх. астрагал; вал (ик) 
4. пузырёк (газа, воздуха) 5. запле- 
чик, реборда, буртик 6. тонкий свар- 
ной шов; металл, наплавленный за 
один проход 7. кромка; загиб; закраи- 
на I загибать кромку 8. шарик, буси- 
на; дробь; небольшая шаровидная де- 
таль 9. рі натёки, наплывы (дефекты 
покрытий) 10. штапик о ~ аші ЬШІ 
филёнка (филёнчатой двери) с боко- 
выми калёвками 

ап§1е ~ 1. уплотнительный валик 

(треугольного сечения) 2. уголковая 
накладка (для защиты рёбер конст- 
рукции) 

агсй согпег ~ уголковая накладка (для 
защиты арочного проёма или арки) 
Ьаве ~ металлический штукатурный 
маяк (из перфорированного профиля 
или просечно-вытяжной листовой 
стали) 

согпег ~ см. ап§1е Ьеаб 
§1агіп§ ~ штапик 

Ьееі ~ нижний слой замазки (уклады- 
ваемый в фальц оконного переплёта 
для опирания стекла) 

8 ІаипсЫп§ ~ противофильтрационное 
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уплотнение вертикального осадочного 
шва плотины 

8Ігіп§ег ~ валик сварного шва (на- 
плавляемый за один проход) 

\ѵе1сЗ ~ тонкий сварной шов 

Ьеабег 1. англ, калёвка (вид рубанка) 2. 
зиг-машина; хромкозагибочная маши- 
на 

Ьеак 1. капельник, слезник 2, клюв (го- 
тическая деталь) 

Ьеак(-)1іеасІ архитектурный орнамент в 
виде головки с клювом 

Ьеат 1. балка; прогон; ригель 2. луч 3. 
брус; поперечина, траверса 4. коро- 
мысло (весов) 5. стрела или рукоять 
стрелы (крана) о ~ апб соішнп ба- 
лочно-стоечная конструкция; конце- 
вая [торцовая] рама металлического 
каркаса; ~ саггуіп§ Ігашѵегзе Іоасіз 
балка, нагруженная поперечными си- 
лами [поперечной нагрузкой]; ~ ГіхесЗ 
аі ЬоіЬ епЙ8 балка с защемлёнными 
концами; ~ Іоабеб ипвуттеігісаііу 
балка, нагруженная несимметричной 
нагрузкой (действующей вне плоско- 
сти симметрии сечения и вызываю- 
щей косой изгиб); ~ табе ой ргесаві 
Ьоіклѵ Ыоскв балка, собираемая из 
пустотелых [коробчатых] секций (с 
натяжением продольной арматуры); 
~ оп еіазііс іоипбаііоп балка на упру- 
гом основании; ~8 ріасеб топойіЫсаІ- 
1у \ѵі(1і 8ІаЬ8 балки, бетонируемые со- 
вместно с плитами перекрытий; ~ 
ргесазі оп 8ІІе сборная железобетон- 
ная балка, изготовленная на стройпло- 
щадке [построечного изготовления]; ~ 
8иЬ]'есІеб Іо (ЬоіЬ) Ігашѵегзе апб 
ахіаі Іоабв балка, нагруженная попе- 
речными и продольными силами; бал- 
ка, подверженная воздействию попе- 
речной и осевой нагрузок; ~ зиррогіеб 
оп а §ігбег балка, опирающаяся на 
прогон; балка, поддерживаемая прого- 
ном; ~ \ѵііЬ оѵег1іап§8 консольная бал- 
ка; ~ \ѵііЬ гесіащщіаг весііоп балка 
прямоугольного сечения; ~ \ѵііЬ 
зутшеігісаі (егозе) весііоп балка 
симметричного (поперечного) сече- 
ния; ~ іуііЬ ипзуттеігісаі (сгозз) 
зесііоп балка несимметричного (попе- 
речного) сечения 

~ оС сопаіаш берііі балка постоянной 
высоты 

~ оС опе 8рап однопролётная балка 


Ьеат 

~ оГ ипііогт 8Ігеп§іЬ равнопрочная 
балка 

апсЬог - анкерная балка 
ап§1е ~ металлический уголок; угол- 
ковая сталь 

аппиіаг ~ кольцевая балка 
агсЬ(еб) ~ 1. балка с выпуклым верх- 
ним поясом 2. выпуклая балка с поя- 
сами различной кривизны 
Ьайіе ~ забральная балка 
Ьаіапсе ~ балансирная балка; коро- 
мысло весов 

ЪатЪоо-геіпГогсеб сопсгеіе ~ бетон- 
ная балка, армированная бамбуком 
Базе те Ш ~ балка надподвального пе- 
рекрытия 

Ьебріаіе ~ балка [ребро] опорной 
плиты 

Ьепбіп§ 1е8І ~ балочка (-образец) для 

испытания на изгиб 

Вепкеітап ~ балка Бенкельмана, про- 

гибомер 

Ьіпб ~ свайная насадка 
Ьізуттеігісаі ~ балка с сечением, 
симметричным относительно двух 
осей 

Ыоск ~ преднапряжённая железобе- 
тонная балка из отдельных блоков 
[секций] (соединяемых натяжением 
арматуры) 

Ьопб ~ связывающая [усиливающая] 
балка (железобетонная балка, усили- 
вающая каменную стену и предуп- 
реждающая образование в ней тре- 
щин) 

Ьоипсіагу ~ подстропильная балка; 
краевая балка 

Ьох ~ балка коробчатого сечения; ко- 
робчатая балка 
Ьгасеб ~ шпренгельная балка 
Ьгасіп§ ~ раскрепляющая балка; рас- 
порка 

Ьгаке ~ тормозная балка 
Ьгеазі ~ перемычка [балка] над ши- 
роким проёмом в стене 
Ьгіск ~ рядовая кирпичная перемычка 
(с усилением стальными прутками) 
Ьгіб§е ~ мостовая балка, мостовой 
прогон 

Ъгіб§іп§ ~ поперечная балка (между 
балками перекрытия) 

Ъгоаб-йап§е (б) ~ широкополочная 
двутавровая балка, широкополочный 
двутавр 

Ьийег ~ буферный брус, бампер 
ЬиіІІ-іп ~ встроенная (в каменную 
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Ъеат 

кладку) балка; балка с защемлёнными 
концами 

ЪиШ-ир ~ составная балка 
сатЬег ~ 1. балка с выпуклым верх- 
ним поясом 2. балка, слегка выгнутая 
вверх (для создания строительного 
подъёма) 

сапсііе ~ балка, поддерживающая све- 
чи или светильники 
саппіеѵег ~ 1. консольная балка, кон- 
соль 2. балка с одной или двумя кон- 
солями 

сарріп§ ~ 1. оголовок; насадка (опоры 
моста) 2. ростверк ленточного свай- 
ного фундамента 

сазеб ~ 1. стальная балка, замоноли- 
ченная в бетон 2. стальная балка с на- 
ружной оболочкой (как правило, де- 
коративной) 

сазіеііаіеб ~ перфорированная балка 
сазіеііа 2 ~ перфорированный зето- 
вый профиль 

сеі1іп§ ~ потолочная балка; балка, вы- 
ступающая из потолка; балка ложного 
потолка 

сйаппеі ~ швеллерная балка 

сЫеС ~ главная балка, прогон 

сігсиіаг ~ кольцевая балка 

соііаг ~ повышенная затяжка висячих 

стропил 

сотровііе ~ составная балка 
сотроипб ~ составная балка 
сощи§а!е ~ сопряжённая балка 
соп8ІапІ-8есІіоп ~ балка постоянного 
сечения 

сопііпиош ~ неразрезная балка 
сгапе 1іЯіп§ ~ монтажная траверса 
сгапе гишѵау ~ подкрановая балка 
егозе ~ 1. поперечная балка 2, гидр. 
шапочный брус 

сигѵесі ~ 1 . балка с криволинейной 
осью (в плоскости нагружения) 2. 
криволинейная (в плане) балка 
беек ~ балка, поддерживающая на- 
стил; ребро настила 
беер ~ балка-стенка 
боиЫе-Т ~ 1. сборная железобетонная 
балка в форме дюйного «Т» 2. сборная 
железобетонная панель с двумя рёбра- 
ми 

боиЫу вуттеігісаі ~ балка симмет- 
ричного сечения с двумя осями сим- 
метрии 

бга§§іп§ [бга§оп] ~ отрезок бруса, 
поддерживающий внизу накосную 
стропильную ногу; подбалка 


бгор-іп ~ висячая балка; балка, под- 
держиваемая (на обоих концах) кон- 
солями 

еаѵев ~ подстропильная балка (наруж- 
ного ряда колонн) 

еб§е ~ 1. краевая балка 2. бортовой 
камень 

еіазіісаііу гезігаіпеб ~ упруго-защем- 
лённая балка, балка с упруго защем- 
лёнными концами 

епсазіге ~ балка с защемлёнными 
концами 

ехіегпаііу геіпйгсеб сопсгеіе ~ желе- 
зобетонная балка, усиленная наруж- 
ными арматурными элементами 
(обычно наклейкой стальных полос 
на верхней и нижней гранях балки) 
Саке ~ ложная балка 
Й8Іт(еб) ~ 1. деревянная составная 

балка с боковыми металлическими 
стыковыми накладками 2. балка с вы- 
пуклыми криволинейными поясами 
Гіхеб(-епб) ~ балка с защемлёнными 
концами 

ШісЬ (еб) ~ составная деревометалли- 
ческая балка (состоящая из средней 
стальной полосы и двух боковых до- 
сок, скреплённых болтами) 

Яоог ~ 1. балка перекрытия; балка по- 
ла, лага 2. поперечная балка проез- 
жей части моста 3. балка лестничной 
площадки 

ГооІіп§ ~ затяжка стропильной фермы 
(на уровне концов стропильных ног) 
Соипбаііоп ~ фундаментная балка, 
рандбалка 

йшпе\ѵогк - ригель рамы (рамной 
конструкции) 

Сгее ~ свободноопёртая балка на двух 
опорах 

§аШгу ~ подкрановая балка 

ОегЬег ~ шарнирная балка, балка 

Гербера 

§1ие(б) Іатіпаіеб [§1и-1ат, §Шат] 
(ІітЬег) ~ многослойная дощатоклеё- 
ная балка 

§габе ~ фундаментная балка, рандбал- 
ка 

§гі11а§е ~8 балки ростверка 
ёгоипб ~ 1. фундаментная балка, рос- 
тверк; рандбалка 2. нижняя обвязка 
каркасной стены, лежень 
Н ~ широкополочная балка, широко- 
полочный двутавр 

Ьаттег ~ опорный консольный брус 
[подбабок] стропильной ноги 
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ЬаішсЬеб ~ балка с вутами 
Ы§1і 8ігеп§1й сопсгеіе ~ балка из вы- 
сокопрочного железобетона 
Ып§еб ~ шарнирная балка 
ЬоПоѵѵ ~ пустотелая балка; коробчатая 
[трубчатая] балка 

Ьо11о\ѵ ргезігеззеб сопсгеіе ~ пустоте- 
лая преднапряжённая железобетонная 
балка 

Ьогігопіаііу сигѵеб ~ криволинейная в 
плане балка 

1шп§-8рап ~ многопролётная консоль- 
но-подвесная балка, балка Гербера 
ЬуЬгіб ~ стальная составная балка 
(изготовленная из сталей разных 
марок) 

I ~ двутавровая балка, двутавр 
іпѵегіеб Т ~ тавровая (железобетон- 
ная) балка со стенкой, обращенной 
вверх 

Іаск ~ подстропильная балка 

]е8Ііп§ ~ декоративная [орнаментная] 

балка 

]о§§1е ~ составная балка из деревян- 
ных брусьев, соединённых по высоте 
ответными выступами и пазами 
Іоіпіеб ~ 1. монолитная железобетон- 
ная балка, бетонируемая с устройст- 
юм стыковых швов 2. сборная железо- 
бетонная балка, собираемая из отдель- 
ных секций 

кеуеб ~ балка из брусьев с соединени- 
ями на призматических шпонках 
Ь ~ балка Г-образного сечения 
Іатіпаіеб ~ дощатоклеёная балка 
Іаіегаііу-ипзиррогіеб ~ балка без бо- 
ковых связей 

Іаііісе ~ решётчатая [сквозная] балка 
1еѵе1іп§ ~ рейка для проверки ровно- 
сти дорожного покрытия 
НШп§ ~ грузоподъёмная траверса 
Ипк ~ перемычка (над проёмом в 
стене) 

1оп§іІибіпа1 ~ продольная балка 
таіп ~ главная балка 
тобійеб I ~ сборная железобетонная 
балка с выпусками хомутов из верх- 
ней полки (для соединения с верхней 
монолитной железобетонной пли- 
той) 

тиііізрап ~ многопролётная балка 
паііеб ~ составная деревянная балка с 
соединениями на гвоздях; гвоздевая 
балка 

пеесііе ~ 1. балка для временного опи- 
рания стены (при усилении фундамен- 


Ъеат 

та) 2. верхний упорный прогон спи- 
цевого затвора 

оиІгі§§ег ~ балка выносной [дополни- 
тельной] опоры (крана, экскаватора) 
оѵегііеаб шшѵау ~ кран-балка 
рагаііеі Яащез ~ балка с параллель- 
ными полками 

рагііііоп ~ балка, несущая перегород- 
ку 

ргесазі ~ сборная железобетонная бал- 
ка 

ргесазі Іое - сборная опорная балка 
(напр, поддерживающая кирпичную 
облицовку) 

рге8Іге88ес1 сопсгеіе ~ предварительно 
напряжённая железобетонная балка 
рге8Іге88ес! ргесазі сопсгеіе ~ сборная 
предварительно напряжённая железо- 
бетонная балка 

ргізтаііс ~ призматическая балка 
ргорреб сапіііеѵег ~ балка с одним за- 
щемлённым и другим шарнирно опёр- 
тым концами 

гесіащщіаг ~ балка прямоугольного 
сечения 

геіпГогсеб сопсгеіе ~ железобетонная 
балка 

геіпГогсесі (Іоог ~ балка железобетон- 
ного ребристого перекрытия 
гезігаіпеб ~ балка с защемлёнными 
концами 

гіб§е ~ коньковый брус, коньковая 
балка 

гіп§ ~ кольцевая балка 
гоііеб ~ іѵіій соѵег ріаіез прокатная 
(двутавровая) балка с поясными лис- 
тами 

гоііесі 1 ~ прокатная [горячекатаная] 
двутавровая балка 

гоііеб 8Іее1 ~ прокатная стальная бал- 
ка 

гооГ~ балка покрытия 
гишѵау ~ кран-балка 
запбсѵісЬ ~ составная балка 
зесопбагу ~ второстепенная [вспомо- 
гательная] балка 

8Ітр1е ~ простая [однопролётная сво- 
бодно опёртая] балка 
зітріе-зрап ~ однопролётная балка 
зітріу зиррогіеб ~ свободно опёртая 
балка 

8Іп§1е \ѵеЬ ~ (составная) балка с од- 
ной стенкой, одностенчатая (состав- 
ная) балка 

зіепбег ~ гибкая балка (балка, требу- 
ющая проверочного расчёта на поте- 
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Ьеат 

рю устойчивости из плоскости изги- 
ба) 

зоісііег ~ стальная стойка крепления 
стенок траншей или больверка 
зрапсігеі ~ 1. фундаментная балка, 
рандбалка 2. ригель каркаса, поддер- 
живающий [несущий] наружную сте- 
ну 

вргеабег ~ распределительная балка 
зіаіісаііу беіегтіпаіе - статически оп- 
ределимая балка 

зіаіісаііу іпсіеіегтіпаіе ~ статически 

неопределимая балка 

8іее1 ~ стальная балка 

зіееі Ьіпсііп§ ~ стальная распорка, 

стальная соединительная балка 

8ІІІГ ~ жёсткая балка 

8ііЯепіп§ ~ балка жёсткости 

8Ігаі§Ьі ~ прямая [прямолинейная] 

балка 

8Ігеп§іЬепесі ~ усиленная балка 
8ІшІ-ігатесі ~ шпренгельная балка 
8иррогІіп§ ~ опорная [поддерживаю- 
щая] балка 

8И8репсіесі-8рап ~ подвесная [вися- 
чая] балка консольно-балочного про- 
лёта (моста) 

Т ~ тавровая балка 

Іаіі ~ укороченная деревянная балка 
перекрытия (у проёма) 

Іее ~ тавровая балка 

Іегііагу ~ балка, поддерживаемая 

вспомогательными балками 

Іезі ~ испытательная балочка, балоч- 

ка-образец 

іЬгои§Ь ~ неразрезная многопролётная 
балка 

Ііе ~ 1. затяжка (стропил, арки) на 
уровне опор 2. распределительная 
фундаментная балка (распределяет 
внецентренную нагрузку) 
іор ~ повышенная затяжка стропил 
Іор-гиппіп§ сгапе ~ опорная кран- 
балка (перемещающаяся по верхнему 
поясу подкрановых балок) 

Ігап8ѵег8е ~ поперечная балка 
Ігоііеу I ~ катучая (двутавровая) бал- 
ка 

Ігшзесі ~ 1. ферма с параллельными 
поясами, балочная ферма 2. шпрен- 
гельная балка 

ипіГогтІу Іоабесі ~ балка, нагружен- 
ная равномерно распределённой на- 
грузкой; равномерно нагруженная 
балка 

ііпіоіпіесі ~ 1. монолитная железобе- 


тонная балка без рабочего шва 2. 
стальная балка без стыка в стенке 
ирзіапсі ~ балка ребристого перекры- 
тия, выступающая над плитой 
ѵаііеу ~ подстропильная балка средне- 
го ряда колонн; балка, поддерживаю- 
щая ендову 

ѵіЬгаІіп§ ~ виброрейка, вибробрус 
ѵіЬгаІіп§ 1еѵе1іп§ ~ выравнивающий 
вибробрус 

ѵіЬгаіогу ~ виброрейка, вибробрус 
\ѵа11 ~ стальной анкер для крепления 
деревянных балок или перекрытий к 
стене 

\ѵеМес1 I - сварной двутавр 

\уИе-Яап§ес1 ~ широкополочная балка, 

широкополочный двутавр 

\ѵіпі1 ~ повышенная затяжка висячих 

стропил 

ѵѵоосі 1 ~ деревянная двутавровая бал- 
ка 

Ьеат-соішпп сжато-изогнутая балка; 

балка, подверженная сжатию и изгибу 
Ьеаг о іо ~ а§аіп8І опираться, покоить- 
ся 

Ьеагег 1. горизонтальный несущий эле- 
мент конструкции 2. ригель (служа- 
щий опорой балок перекрытия) 3. па- 
лец (деревянных лесов) 4. опорный 
элемент [брус] лестничной площадки 
или забежной ступени 
еаѵе ~ кобылка 

зсайоШнщ ~ палец, поперечина 
(строительных лесов) 

Ьеагіп§ 1. опора; опорная [несущая] по- 
верхность 2. подшипник; вкладыш 
подшипника 3. цапфа 4. азимут; румб 
5. ориентированные линии 6. смятие; 
напряжение смятия 7. грузоподъём- 
ность; грузовместимость 
~ оі Ьеат опора [опорная часть] бал- 
ки 

- оі ігеші направление простирания 
( пласта , льда) 

асЦшІаЫе ~ регулируемая опора 
[опорная часть] 

агсЬ ~ арочная опора, опора арки 
а88итеб ~ истинный румб 
Ъаск ~ обратный румб 
Ьаіі ~ шарикоподшипник 
Ьаіі іоіпіесі госкег ~ балансирная шар- 
нирная опора 

Ьгісі§е ~ опорная часть пролётного 
строения моста 

саЫе госкег ~ секторная опорная 
часть (на пилоне висячего моста) 
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сепіег ~ центральная пята разводного 
поворотного моста 
сотразз ~ магнитный азимут 
сопйпесі роі ~ комбинированная опор- 
ная часть (моста) в обойме 
суііпсігісаі кпискіе ~ секторная ци- 
линдрически-шарнирная опорная 
часть (моста) 
еіазііс ~ упругая опора 
еіазіотегіс ~ эластомерная опорная 
часть [опора] 

еіазіотегіс сопйпеб роі ~ комбиниро- 
ванная опорная часть (моста) в обой- 
ме 

еіазіотегіс Іатіпаіесі ~ резиновая 
комбинированная (армированная) 
слоистая опорная часть (моста) 
еіазіотегіс ипсопГтеб раб ~ резино- 
вая опорная часть (моста) 
еіазіотегіс ипгеіпіогсеб ~ резиновая 
неармированная опорная часть (мос- 
та) 

епб ~ крайняя [концевая] опора 
ехрапзіоп ~ опора, допускающая тем- 
пературные перемещения; подвижная 
опорная часть (моста) 

Яхеб ~ неподвижная опорная часть 
(опорного строения моста) 
йхеб еіазіотегіс роі ~ неподвижная 
комбинированная опорная часть (мос- 
та) в обойме 

Гооі ~ опорная пята (мачты); опор- 
ный (пятовый) подшипник 
Ггее ~ подвижная опорная часть (мос- 
та) 

(Шсгшп ~ ножевая опора (напр, на 
ребро трёхгранной призмы) 

§гіб ~ дирекционный узел 
Ып§еб ~ шарнирная опора 
кіп§ розі Іоѵгег ~ нижняя опора мачты 
вантового или жестконогого крана 
кіп§ розі Іор ~ верхняя опора мачты 
вантового или жестконогого крана 
кпискіе ріп ~ шарнирно-неподвижная 
опорная часть (моста) 

Ііпеаг госкег ~ плоскотангенциальная 

опорная часть (моста) 

та§пеІіс ~ магнитный румб 

теіаі ~ металлическая опорная частъ 

(моста) 

тоібеб геіпіогсеб еіазіотегіс ~ сфор- 
мованная резино-металлическая опор- 
ная часть (моста) 

тиііііаіегаі еіазіотегіс роі ~ подвиж- 
ная комбинированная опорная часть 
(моста) в обойме 


Ьесі 

тиіііріе гоііег ~ многокажовая по- 
движная опорная часть (моста) 
решіиіит ~ маятниковая [качающая- 
ся] опора 

ріег епб ~ буронабивная свая-столб 
(работающая как свая-стойка) 
ріапе зіібіпё ~ плоская подвижная 
опорная часть (моста) 
ріаіе ~ плоская опорная часть (мос- 
та) 

роіпі госкег ~ шаровая опорная часть 
(моста) 

роі ~ комбинированная опорная часть 

(моста) в обойме 

гіт ~ каткрвая опора (моста) 

госкег ~ балансирная опора [опорная 

часть] 

гоііег ~ 1. катковая опора; катковая 

(подвігжная) опорная часть (моста) 

2. роликоподшипник 

гоПег-сшп [К. С] госкег ехрапзіоп ~ 

подвижная балансирная катковая 

опорная часть (моста) 

гиЬЬег ~ резиновая опорная частъ 

[опора] 

зіп§1е гоііег ~ однокатковая подвиж- 
ная опорная часть (моста) 
з1ібіп§ ~ скользящая опорная часть 
(моста) 

зрйегісаі кпискіе ~ шаровая опорная 
часть (моста) 

зіееі ~ стальная опорная часть (балки, 
фермы и т. д.) 

зігисіигаі ~ опорная часть строитель- 
ной конструкции 

з\ѵіп§ ~ маятниковая [качающаяся] 
опора 

Ігие ~ истинный румб 
ипііаіегаі еіазіотегіс роі ~ продольно- 
подвижная комбинированная опорная 
часть (моста) в обойме 
ѵѵіюіе сігсіе ~ дирекционный угол 
Ьеаіег 1. киянка 2. трамбовка 3. кувалда 

4. проф. домкрат одинарного действия 

5. молоток (дробилки); било; лопасть, 
лопатка (мешалки) 

ЬеаІіп§ выравнивание облицовочных 
плиток в плоскости облицовки (по- 
стукиванием деревянным молотком 
по правилу); трамбование, трамбовка 
Ьеаѵег-Іаіі проф главный [основной] 
домкрат 

Ьеб 1. основание (фундамента) 2. под- 
стилающий слой, постель 3. лещадь 4. 
постельная грань (камня, кирпича) 5. 
клумба, гряда 6. геол. пласт, горизонт, 
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Ьегі 


слой 7. русло; дно (реки) 8. заделы- 
вать, укладывать (напр, кабель) 

~ ок Ьоагсіз нары 

~ оГ Ьгіск постельная грань [постель] 
кирпича 

~ оГ тогіаг постельный слой строи- 
тельного раствора (расстилаемый на 
стене при кладке) 

~ оГ зіаіе нижняя грань шиферной 
плитки 

аегаііоп ~ аэрофильтр (аэрируемый 
биофильтр) 

апіоп ~ слой анионита, анионообмен- 
ная загрузка фильтра 
Ьаск ~ слой замазки или прокладки в 
фальцах оконной створки 
Ьасіегіа ~ 1. загрузка биофильтра 2. 
биологическая плёнка 
Ъаііазі ~ балластный слой, балластная 
подушка 

Ьеат ~ стенд для изготовления желе- 
зобетонных преднапряжённых балок 
сапаі ~ русло канала 
сазііщ; ~ стенд для изготовления сбор-, 
ных бетонных и железобетонных кон- 
струкций 

саііоп ~ слой катионита, катионооб- 
менная загрузка фильтра 
сотреіепі ~ компетентный слой 
[пласт] (горной породы, способный 
противостоять давлению складкооб- 
разования) 

сопсгеіе са8Ііп§ ~ стенд для формовки 
сборных бетонных и железобетонных 
изделий 

сопГіпіп§ ~ водоупор 
сопіасі ~ контактная загрузка (вихре- 
вого реактора); контактный фильтр 
сопіасі Шіег ~ контактная загрузка 
фильтра 

сшзйесі-віопе ~ постель из каменной 
наброски 

(Згаіп Шіег ~8 поля фильтрации с дре- 
нами 

Огуіп§ ~ иловая площадка 
ециа1І2Іп§ ~ бетонная или гравийная 
подготовка на дне траншеи (для опи- 
рания труб) 

Шіег ~ 1 . (контактная) загрузка филь- 
тра 2. биофильтр 3. фильтрующий 
слой 4. дренажный тюфяк, донный 
фильтр 

Шігаііоп ~8 поля фильтрации 
Яиісіігеб ~ кипящий [псевдоожижен- 
ный] слой 

ІЫіпсІаІіоп ~ основание (грунтовое) 


ісе ~ пласт подземного льда 
Іітезіопе ~ известняковая загрузка 
фильтра 

1о\ѵ-ѵѵаІег ~ меженное русло 
шіхесі ~ смешанная загрузка фильтра 
тогіаг ~ 1. растворная постель 2. тво- 
рильный ящик 

паіигаі ~ 1. естественное русло 2. ес- 
тественное [грунтовое] основание 
раскей ~ набивка фильтра; насадка 
скруббера (-абсорбера) 
ріреііпе ~ ложе трубопровода 
рге8Іге88(іп§) [ргеІеп8Іопіп§] ~ стенд 
для преднапряжения элементов сбор- 
ных железобетонных конструкций 
гаіігоасі [гаі1\ѵау] ~ железнодорожное 
полотно 

гіѵег ~ речное русло 
гоаб ~ земляное полотно (автодоро- 
ги) 

госк ~ скальное основание 

запсі ~ 1. песчаная загрузка фильтра 

2. песчаная постель [подушка] 

8еера§е - фильтрационная [дренаж- 
ная] траншея 

8Іис1§е сігаіпіп§ ~ иловая площадка 
8Іис1§е с!гут§ ~ иловая площадка 
зизрешЗеб 8Іис1§е ~ иловая корка (на 
поверхности сточной жидкости в 
очистных сооружениях) 
ипс1егс1гаіпа§е ~ поддерживающий 
слой фильтра 

ЬесШіп§ 1. подстилающий слой; опорная 
подушка; подготовка; постель 2. уп- 
лотнение (стёкол в фальцах горбыль- 
ков) 3. уплотняющий [герметизирую- 
щий] состав 

сопсгеіе ~ бетонная подготовка 
сопѵоіиіе ~ конволютная [волнистая] 
слоистость (пласта) 
іасе зЬеІІ ~ слой раствора, накладыва- 
емый на боковую грань пустотелого 
бетонного стенового блока 
Ьей-поок ниша-спальня 
Ьейріаіе 1. фундаментная плита 2. опор- 
ная плита станка [машины] 

Ьебгоск коренная порода 
Ьебгоот 1. спальня, спальная (комната) 
2. гостиничный номер 
§иезІ ~ спальная комната для гостей 
Ьебзрасе вместимость гостиницы или 
больницы (по количеству коек) 

ЬеесЬ бук; древесина бука 
Ьееііе 1. тяжёлая деревянная киянка 2. 
деревянная трамбовка 
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Ье§іппіп§ оГ сигѵе начало кривой (в 
плане) 

ЬеЬаѵе о Іо ~ аз ап епіііу работать как 
единая целая конструкция (о комби- 
нированных конструкциях) 

ЬеЬаѵіог поведение, работа (конструк- 
ции, материала); режим, характер 
(работы) о ~ ипёег Ьеаі работа 
(конструкции) при нагревании 
~ оГ С0П8ІШСІІ0П таіегіак работа [по- 
ведение] строительных материалов 
~ оГ вігисіигез работа [поведение] 
конструкций [сооружений] 

~ ок 8ІгисШге8 аі Іііе \ѵогкіп§ Іоасіз 
работа сооружений [конструкций] 
при эксплуатационных нагрузках 
авутріоііс ~ асимптотический харак- 
тер изменения (кривой), асимптотиче- 
ское поведение 

Ьигпіп§ ~ поведение (материала, 
конструкции) при горении 
соііарве ~ работа [поведение] (конст- 
рукции) при разрушении [обрушении] 
сопсгеіе ~ поведение [работа] бетона 
(при разных воздействиях) 

С0ГГ08І0П ~ работа (материала) в ус- 
ловиях коррозии [в коррозионной сре- 
де] 

ёеГоппаІіоп ~ поведение (конструк- 
ции) при деформировании 
йупатіс ~ 1. динамическая характе- 
ристика 2. динамический характер ра- 
боты (конструкции) 
еагіу а§е ~ оГ сопсгеіе поведение [ра- 
бота] бетона на ранней стадии его 
твердения 

еагіЬииаке ~ оГ зішсіигев поведение 
конструкций при землетрясении; ра- 
бота конструкций на сейсмическое 
воздействие 

еіавііс ~ упругая работа (материала, 
конструкции) 

епбигапсе ~ характер работы [поведе- 
ния] (материала, элемента конст- 
рукции) при нагрузках, вызывающих 
усталость 

ГаІі§ие ~ работа [поведение] (мате- 
риала, элемента конструкции) при 
нагрузках, вызывающих усталость 
Ггасіиге ~ работа (материала) при 
разрушении, механизм разрушения 
іпеіазііс ~ неупругая работа (матери- 
ала, элемента конструкции) 
таіегіаі ~ работа [поведение] матери- 
ала 


Ьеіі 

попііпеаг еіавііс ~ нелинейно упругая 
работа (материала, конструкции) 
ріазііс ~ пластическая работа 
ро8іЬисЫіп§ ~ работа [поведение] за 
пределами потери устойчивости 
розі-сгііісаі ~ оі ріаіеб зігисіигев ра- 
бота листовых конструкций в закрити- 
ческой области 

вегѵісе - работа (конструкции, соору- 
жения) в условиях эксплуатации 
8Йеаг(іп§) ~ работа (напр, соедине- 
ния) на срез [скалывание] 

8ІаЬі1іІу ~ работа [поведение] (конст- 
рукции) в состоянии равновесия 
8Іеаёу-8ІаІе ~ установившийся режим 
зішсіигаі ~ работа [поведение] строи- 
тельной конструкции 
вішсіигаі ~ ипёег вегѵісе Іоаб 
СОПСІІІІОП8 работа конструкции в усло- 
виях эксплуатационных нагрузок 
вшрешіоп саЫе ~ работа несущего 
кабеля [ванты] 

Ійегтаі ~ тепловой режим 
Ігаѵеі ~ транспортная подвижность 
\ѵеаг ~ характер [характеристика] из- 
носа 

ЬеІГгу колокольня, звонница 
Ьеіііе белит, двухкальциевый силикат 
(один из основных минералов порт- 
ландцементного клинкера) 

Ьеіі 1. раструб 2. капитель (коринфской 
колонны) 3. купол (в форме колоко- 
ла) 4. уширять основание (придавая 
ему конусообразную или куполообраз- 
ную форму) о ~ апй Ьоррег колош- 
ник (доменной печи); -ей оиі уши- 
ренный (в основании, в пяте сваи) 

~ (/ріре раструб трубы 
біѵіп§ ~ водолазный колокол 
§а8 (ЬоЫег) ~ колокол газгольдера 
8І§па1 ~ сигнальный звонок 
ЬеІІЬоу проф. сигнальщик (крановщика) 
Ьеіісоіе маленькая колокольня на краю 
крыши церкви, башенка на краю кры- 
ши церкви для подвешивания колоко- 
лов 

Ье11о\ѵ8 сильфон 

ехрапзіоп ~ сильфонный компенсатор 
Ье1о\ѵ-§гоипс1 подземный 
Ьеіі 1. поясок (на кирпичной или камен- 
ной стене) 2. лента (конвейера и 
т. п.) 

аЬгазіѵе ~ абразивная [шлифоваль- 
ная] лента 

Ьискеі ~ лента многоковшового экска- 
ватора (с ковшами) 
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Ъеіі 

сЬаіп ~ гусеничная цепь; цепная пере- 
дача 

соскіаіі ~ зелёные пригороды с зажи- 
точным населением (обладающим 
комфортабельными коттеджами и 
т. п.) 

соттиіег ~ пригородный пояс, приго- 
родная зона (с населением, работаю- 
щим в городе) 

сопѵеуог ~ конвейерная лента 
Яаі ~ плоская лента (конвейера) 

Ягові ~ морозозащитный пояс ( канава , 
ускоряющая промерзание грунта) 
§гееп ~ зеленая пригородная зона 
Ше ~ предохранительный пояс 
ваГеІу - предохранительный пояс 
ва&іу ~ аші Ііагпе88 предохранитель- 
ный пояс с лямками 
вапб - абразивная [шлифовальная] 
лента 

8еІ8пііс ~ сейсмический пояс 
\ѵеЬ ~ широкий пояс (рабочего) для 
ношения ручного инструмента 
\ѵеі§Ьіп§ ~ дозировочный конвейер 
Ьеіѵебеге бельведер 

ЪепсЬ 1. уступ, берма (в выемке); сту- 
пенчатая выемка 2. верстак, верстач- 
ный станок, стенд 3. скамейка, скамья 
4. рі огнеупорные кирпичи топки (об- 
ращенные к пламени) 5. терраса (реч- 
ная) 

Ьепбіп§ ~ верстак для гибки арматуры 
іппег ~ банкет на внутреннем откосе 
дамбы 

ріапіп§ ~ верстак для строжки 
ргеіепвіопіп§ ~ стенд для преднапря- 
жения сборных железобетонных кон- 
струкций 

Іеві ~ испытательный стенд 

Ьепс1ііп§ 1. берма траншеи или котлова- 
на 2. уступная разработка (карьера) 3. 
ступенчатость фундамента (на косого- 
ре) 

Ьепсіітагк нивелирный знак, марка, ре- 
пер 

Ьепб 1. отвод (криволинейного очерта- 
ния); колено (трубы) 2. сплётка (ка- 
ната) 3. р/ кессонная болезнь о Іо ~ 
іЬгои§Ь а сигѵе изогнуть по заданной 
кривой; Іо ~ ир отгибать (арматур- 
ные стержни) 

а11-80скеІ ~ раструбный отвод (с дву- 
мя раструбами) 

боиЫе Яап§е - фланцевый отвод, 
фланцевое колено 


боиЫе Яап§еб биск-іооі ~ фланцевое 
колено с опорной лапой 
боиЫе воскеі ~ раструбный отвод, 
раструбное колено 

бискйюі ~ отвод с опорными лапами 
еі§ЬіЬ ~ отвод под углом 45°, полуот- 
вод 

ехрапвіоп ~ гнутый компенсатор 
Яап§еб ~ фланцевое колено 
кпее ~ колено (трубопровода) 
кпискіе ~ крутоизогнутый отвод 
1оп§-габіив ~ отвод с нормальным 
[стандартным] радиусом закругления 
тііег (еб) ~ сегментный отвод 
погтаі ~ отвод под углом 90° 
ойвеі ~ отгиб арматуры 
ріре ~ отвод 

ргеввеб ~ штампованный отвод 
циагіег ~ отвод под углом 90° 
геві ~ 1. отвод в основании канализа- 
ционного стояка 2. отвод с опорными 
лапами 

геіигп ~ двойной отвод 
ваббіе ~ отвод «скобой» (деталь тру- 
бопровода) 

ве§теШеб ~ сегментный отвод; секци- 
онный отвод 

вЬагр ~8 іп горев острые перегибы ка- 
ната 

зітогі габіив ~ крутоизогнутый отвод 
вѵѵері ~ криволинейный отвод 
Нѵіп ~ штанообразный тройник 
і\ѵо-Ып§е ехрапвіоп ~ двухшарнир- 
ный компенсатор 

Іб ~ 1. двойной отвод 2. П-образный 
компенсатор 

ипіоп ~ отвод с муфтовым соединени- 
ем на одном конце 

Іб-Іуре ехрапвіоп ~ П-образный ком- 
пенсатор 

Ьепбег щипцы; клещи; гибочный станок 
аиіотаііс віігшр ~ автоматический 
станок для гибки арматурных хомутов 
Ьаг ~ 1 . станок для гибки арматурных 
стержней 2. рабочий-арматурщик 
Ьеат ~ станок для правки и гибки 
стальных балок 

Іаск іуре гаіі ~ накладной домкрат 
(для правки рельсов) 
ріре ~ трубогиб 

роѵѵег ~ механический станок для гиб- 
ки арматуры 

гаіі ~ рельсогибочный станок с руч- 
ным приводом 
гоб ~ см. Ьаг Ьепбег 
віееі ~ станок для гибки арматуры 
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Ьепсііп§ 1. изгиб; выгибание, изгибание 
2. гибка (напр, арматуры) о ~ аЬоиІ 
ЬоіЬ ргіпсіраі ахез изгиб вокруг обеих 
главных осей, косой изгиб; ~ апб ахіаі 
сотргеззіоп продольно-поперечный 
изгиб, поперечный изгиб со сжатием; 
~ апб ахіаі Іепзіоп изгиб с осевым 
растяжением; ~ іп 1\ѵо ріапез косой 
изгиб 

~ ок геЬагв [ок геіпГогсіщ; Ьага] гибка 
арматурных стержней 
Ъеат ~ изгиб балки 
Ьіахіаі ~ косой изгиб 
сотЬіпеб ~ аші сотргеввіоп продоль- 
но-поперечный изгиб 
ЯеЫ ~ гибка [заготовка] арматуры на 
стройплощадке 

Ьо§§іп§ ~ изгиб (неразрезной балки) в 
зоне отрицательных моментов 
тегібіопаі ~ изгиб (оболочки) в мери- 
диональном направлении 
ріаіе ~ изгиб пластины 
ріаіе ~ іп іі8 о\ѵп ріапе изгиб пласти- 
ны в собственной плоскости; продоль- 
ный изгиб пластины 
ріаіе ~ погтаі Іо ІІ8 ріапе попереч- 
ный изгиб пластины 
риге ~ чистый изгиб 
8Ішріе ~ чистый изгиб 

Ьепфгоок обладающий жёсткостью на 
изгиб, жёсткий на изгиб 

Ьепейсаііоп обогащение (руды, породы, 
сырьевых материалов) 

~ оі 1о\ѵ-§гасІе ^урзигп обогащение 
низкосортного гипса (породы) 

8апй ~ обогащение песка; улучшение 
гранулометрического состава песка 

Ьепейі 1. преимущество; польза 2. при- 
быль; пособие 

тесіісаі ~ медицинская помощь, посо- 
бие на лечение 

ЬеШ 1. поперечная рама; рамная опора 
(напр, моста) 2. кривизна, выгиб, из- 
гиб 3. склон холма 4. изогнутый дере- 
вянный брус 5. участок земли, порос- 
ший травой 6. изогнутый, согнутый; 
криволинейный 

агсй ~ поперечная рама с арочный 
[криволинейным] ригелем 
саЫе ~ концевой пилон (висячего мо- 
ста) малой высоты 
соішпп ~ столбчатая опора (моста) 
сопііпиоиз ~ двухпролётная попереч- 
ная (одноярусная) рама 
§аЫе ~ поперечная рама с двускатным 
ригелем 


ъм 

рііе - свайная опора; свайный ряд; 
башенная опора (деревянного моста) 
гесіащщіаг ~ портальная поперечная 
рама; двустоечная рамная опора 
Ьепіопііе бентонит, бентонитовая глина 
ЬеШѵѵоосІ изогнутая древесина; изогну- 
тый деревянный элемент 
Ьегііпег пол терраццо с чередованием 
крупных и мелких кусков мрамора 
Ьегт(е) берма 

Ьаііазі ~ обочина (железнодорожного 
земляного полотна) 

Ьегтіп§ устройство берм 
ЬегіЬ 1. причал; причальное сооружение 
2. стапель 

саг§о ~ грузовой причал 
беер-\ѵаІег ~ глубоководный причал 
боІрЬіп ~ рейдовый причал 
Гіхеб тоогіпё ~ причал с отбойными 
палами 

Ігаск 1оасііп§ ~ загрузочная площадка 
Ьезапі см. Ьегапі 

Ьеііегтепі увеличение стоимости зе- 
мельного участка (в результате полу- 
чения разрешения на некоторые пла- 
нировочные решения) 

Ьеѵеі 1. (несимметричный) скос кромки; 
косой срез; фаска 2. малка; ерунок 
боог ~ скос притвора двери 
геѵегее ~ обратный скос (напр, на 
язычке замка для дверей, открываю- 
щихся наружу) 

Ьегаі скос режущей кромки лезвия 
(стамески, рубанка и т. п.) 

Ьегапі архитектурный орнамент в фор- 
ме диска или композиции дисков 
Ьіахіаі двухосный, биаксиальный 
Ьіахіаіііу отношение главных нормаль- 
ных напряжений (меньшего к больше- 
му) при двухосном напряжённом со- 
стоянии (упругого тела); двухосность 
ЫЬ: 

Ьозе ~ водоразборный кран с резьбой 
на изливе (для присоединения шлан- 
га) 

зіпк ~ кран для мойки 
ВіЫе проф. сборник (строительных) 
технических условий и норм 
Ьіб 1. заявка на подряд, заявка на уча- 
стие в торгах 2. предлагаемая цена 
(на торгах, на аукционе и т. п.); сто- 
имость подряда 3. проф. грубый [при- 
близительный] подсчёт 
аііегпаіе ~ стоимость выполнения ва- 
риантных решений [предложений] 
(заявляемая подрядчиком на торгах) 


63 



ЬісІ 

Ьаве ~ основная [базовая] стоимость 
объекта (заявляемая подрядчиком на 
торгах; не включает стоимости ва- 
риантных предложений) 

ЬопаіЫе ~ заявка на торгах, заслужи- 
вающая доверия (оформленная по 
всем правилам и подтверждённая га- 
рантиями) 

ЪісИег подрядчик, подающий заявку на 
участие в торгах; участник торгов на 
получение подряда 

іпѵйесі -5 приглашённые (заказчи- 
ком) подрядчики для участия в торгах 
веіесіесі ~ выбранный подрядчик (в 
результате торгов) 

Ьіббіп§ 1. торги, проведение торгов 2. 
составление заявки на участие в тор- 
гах 

Ьібеі биде 

ЬібопѵШе «бидонвиль», посёлок город- 
ской бедноты, лачуги из жестяной та- 
ры и га. п. 

ЬіГигсаІіоп 1. разветвление форм равно- 
весия; возможность нескольких форм 
равновесия 2. разветвление (дороги и> 
т. п.) 

Ьікеѵѵау велосипедная дорожка 
Ьііаіегаі двусторонний 
Ьі-1еѵе1 индивидуальный жилой дом с 
комнатами в двух уровнях 
ЪШ ведомость 

~ ок таіегіак ведомость объёмов работ 
~ оС ^^ 1 апIі^іе 8 ведомость объёмов ра- 
бот и расходов материалов на объект 
Ьіііеі 1. деревянный брус, окантованный 
на три канта 2. заготовка, стальная 
болванка; мощная стальная опорная 
плита типа сляба (для распределения 
нагрузки) 3. архитектурный облом 
шш орнамент, состоящий из несколь- 
ких поясков с выпуклыми квадратика- 
ми или цилиндриками 
Ып 1. бункер; бачок; силос 2. ларь; за- 
кром 

а§§ге§аІе (8Іога§е) ~ бункер для за- 
полнителей 

сетепі ~ цементный бункер, бункер 
для цемента 

соііесііоп ~ собирательный бункер 
ІіІІег ~ мусоросборный бачок 
Йтгее-сотраіТтепІ ~ бункер с тремя 
отделениями (для цемента, песка и 
гравия) 

Ып<3 связывать; соединять о Іо ~ іп 
ровіііоп связывать арматуру в проект- 
ном положении 


Ьіпйег 1. связующее; вяжущее, вяжу- 
щий материал 2. арматурный хомут; 
рі поперечная арматура 
асгуііс (сопсгеіе) ~ акриловое вещест- 
во (для полимерных или полимерце- 
ментных бетонов и растворов) 
Ьііитеп-Іаг ~ битумодёгтевое вяжущее 
(с преобладающим содержанием до- 
рожного битума) 

Ьуйгаиііс ~ гидравлическое вяжущее 
1о\ѵ-ІетрегаІиге саісіпесі §ур8ііт ~ 
гипсовое вяжущее из полуволною 
гипса 

тіпегаі ~ минеральное вяжущее 
ог§апіс ~ органическое вяжущее 
ріІсЬ-ЬіІитеп ~ пекобитумное вяжу- 
щее 

роіутег(іс) ~ полимерное вяжущее 
8и1йлг-а8рЬа11 ~ серно-битумное вяжу- 
щее 

Іаг-ЪіШтеп ~ дёгтебитумное вяжущее 
(с преобладающим содержанием дёг- 
тя) 

Ійгее-сотропепі Ьусігаиііс ~ трёхком- 
понентное гидравлическое вяжущее 
(готовая смесь из цемента, пуццола- 
на и извести) 

Ьіо-аегаііоп аэрация при биохимической 
очистке 

Ьіосоа§и1аІог биокоагулятор 
ЬіоеЯиепІ8 биологические выделения 
(напр. СО 2 в выдыхаемом воздухе) 
ЬіоШіег биофильтр 

асііѵаіесі ~ биофильтр с частичной ре- 
циркуляцией активного ила 
Ы§1т-гаІе ~ высоконагружаемый био- 
фильтр 

Іо\ѵег ~ башенный биофильтр 
Ьіоіапк биотенк 

ЬігсІЬаіЬ проф. выбоина [углубление! в 
дорожном покрытии (дефект) 

ЬівсиіІ неглазурованная плитка 
ЬІ8сиіІіп§ вторичный обжиг кирпича со 
слоем глазури 

Ьізесіог геод. биссектор нитей 
ЬівІаЫе равноустойчивый относительно 
двух осей 

ЬізиШіе ок Ііте бисульфит извести 
Ьівуттеігісаі симметричный относи- 
тельно двух осей 

Ьіі 1. буровая колонка; буровое долото 2. 
лезвие; сверло 3. рабочая головка па- 
яльника 

аи§ег ~ 1. винтовое [витое] сверло; 
пёрка 2. шнековый бур; земляной бур; 
буровая желонка 
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сагЬібе ~ карбидовый наконечник бу- 
ра 

сепіег ~ центровое сверло 
сйізеі ~ ударное буровое долото 
сЬізеІ-зйаресІ ударное буровое до- 

лото 

сЬорріп§ ~ ударное буровое долото 
соге [согіп§] ~ буровая коронка; ко- 
лонковое долото 

беіасЬаЫе ~ съёмный бур; съёмная 
[сменная] буровая коронка 
бга§ ~ долото режущего типа 
бгі 11 іп§ ~ буровая коронка; буровое 
долото 

ехрапзіоп [ехрашіѵе] ~ расширяюще- 
еся [регулируемое по диаметру] свер- 
ло (для сверления отверстий в дере- 
ве) 

йзЬіаіІ ~ буровое долото типа «рыбий 
хвост» 

§ои§е ~ перовое сверло 
р 1 и§ ~ буровая коронка 
гоііег ~ шарошечное долото 
ЬіІсЬ обратная скоба 
Ьініп§ бородка ключа 
Ьіішпазііс битумная мастика; битумный 
окрасочный состав 
ЬіШтеп битум 

аіг-Ыо\ѵп азрйаіііс ~ продутый [окис- 
ленный] битум 

аіг-гесіійесі (азрЬаШс) ~ продутый 
[окисленный] битум 
Ыо\ѵп ~ продутый [окисленный] би- 
тум 

сШ-Ъаск ~ разжиженный битум (быс- 
трогустеющий) 

ЯИеб ~ битумная мастика, битум с на- 
пылителем (портландцементом или 
извест ью -пушонкой ) 

Яихеб ~ разжиженный битум (мед- 
ленногустеюищй) 

НяиеЯеб ~ разжиженный битум 

Іідиісі оіі ~ жидкий битум 

паіигаі ~ природный битум 

оіі ~ нефтяной битум 

реігоіеит ~ нефтяной битум 

гоаб ~ дорожный битум 

шЬЬег тобШеб ~ резинобитумная 

смесь [композиция] 

80 ІІ 6 ~ твёрдый битум 
8 Ігаі§Ьі-гип ~ нефтяной битум 
ТгіпісіасІ ~ тринидадский битум 
ѴІ8СОИ8 ~ ВЯЗКИЙ битум 
Ьііитіпош битумный, битуминозный 
ЬйиіЬеп битумопласт 
Ыаск 1. чёрная краска; чёрный пигмент; 


Ыапксі 

чёрный цвет 2. сажа 3. чёрный, тём- 
ный 4. окрашивать в чёрный цвет 5. 
рі тёмная глина; тёмный сланец 
Вегііп ~ берлинский чёрный (пиг- 
мент); берлинская чёрная краска 
Ьопе ~ чёрная жжёная кость (пиг- 
мент) 

сагЬоп ~ сажа (пигмент) 

ЬубгосагЪоп ~ сажа (пигмент) 
рІитЬег'з ~ водопроводная замазка 
ЫаскЬеагі чёрная или тёмнокоричневая 
сердцевина древесины 
Ыаскріаіе чёрная жесть 
Ыабе 1. нож (ковит, отвала); лезвие; 
отвал 2. лопасть, лопатка (рабочего 
колеса) 3. створка; перегородка 4. ост- 
ряк (стрелочного перевода) 
аігіоіі ~ створка [лопатка] аэродина- 
мического профиля 

баскЯПищ - отвал для обратной за- 
сыпки грунта 

Ьаскѵѵагсі сигѵесі ~ загнутая назад ло- 
патка (рабочего колеса вентилятора) 
батрег ~ створка [лопатка] воздуш- 
ного клапана 

(ап ~ лопатка рабочего колеса венти- 
лятора 

ЯехіЫе ЯШп§ ~ гибкий стальной шпа- 
тель 

ГопѵагсЗ сигѵеб ~ загнутая вперёд ло- 
патка (рабочего колеса радиального 
вентилятора) 

Ып§еб ~ поворотная лопатка [створ- 
ка] (воздушного клапана) 

Ьубгаиіісаііу сопігоііеб тоЫ ~ гидро- 
управляемый отвал (бульдозера) 
тоІЯ ~ отвал бульдозера 
р1апіп§ ~ отвал для планировки грун- 
та 

8^иа^е тоиіЬ зрабе ~ квадратное по- 
лотно лопаты; полотно лопаты с пря- 
мой режущей кромкой 
Ігір1е-еб§е сиНіп§ ~ трёхгранное ре- 
жущее лезвие (с тремя режущими 
кромками) 

Ыабіп§ Ьаск разравнивание валов грун- 
та (грейдером, бульдозером) 

Ыапк 1. заготовка, полуфабрикат 2. про- 
бел, промежуток 3. пустой, чистый 
зіееі ~ стальная заготовка 
Ыапкеі поверхностный, слой; защитный 
слой; покров; (дорожное) покрытие; 
укрепление (откоса) 
асоизіісаі ~ звукоизоляционное по- 
крытие, звукоизолирующий слой 
азбезіоз ~ асбестовая ткань 
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Ыапкеі 

сіау ~ глиняный противофильтрацион- 
ный экран 

сопсгеіе ~ противофильтрационное 
покрытие (верховой грани бетонной 
плотины) 

сопсгеіе сигіп§ ~ защитное покрытие 
для выдерживания свежеуложенной 
бетонной смеси, покрытие для ухода 
за бетоном 

сигіп§ ~ защитное покрьпие для вы- 
держивания (свежеуложенного) бето- 
на 

бгаіпа§е ~ дренирующий слой 
еагіЬ ~ грунтовой противофильтраци- 
онный экран 

еіесігіс 1геаІіп§ ~ электронагреватель- 
ный защитный мат 
Шіег - фильтрующий слой 
ітрегѵіош ~ понур; противофильтра- 
ционный экран; уплотняющий [водо- 
непроницаемый] слой 
Іпзи1а1іп§ сигіп§ ~ теплоизоляцион- 
ный мат для ухода за бетоном 
регтеаЫе ~ дренирующий слой, пла- 
стовая дрена 

регѵіоиз ~ дренирующий слой, пла- 
стовая дрена 

госк(ЦД) - каменная наброска (для 
укрепления откосов пойменной насы- 
пи) 

8аші ~ песчаная постель, песчаная по- 
душка; песчаный защитный слой (на 
глинистом дне каналов, водохрани- 
лищ) 

8Іисі§е ~ взвешенный слой осадка (в 
осветлителе); корка (в метантенке) 
Ыапкіп§: 

асоизііс - акустическое зондирование 
(горных пород) 

Ыазі взрыв I взрывать 
аіг ~ 1. дутьё 2. напорная струя возду- 
ха 

Ьоі ~ горячее дутьё 

Ыавіег 1. взрывник 2. пескоструйный 
[дробеструйный] аппарат 
Ы§Ъ ргевзиге \ѵаІег ~ высоконапорная 
струйная установка (для промывки 
оборудования) 

Ыа8Ііп§ 1. взрывные работы 2. пескост- 
руйная [дробеструйная] обработка 
[очистка] о ~ Ьу рге8р1ініп§ теіЬосІ 
контурное взрывание 
аЬгавіѵе ~ абразивоструйная обработка 
ап§1е ~ пескоструйная [дробеструй- 
ная] обработка абразива струёй, на- 
правленной под углом менее 90° 


циаггу - производство взрывных работ 
в карьере 

8ЙОІ ~ дробеструйная [пескоструйная] 
обработка 

ипсіепѵаіег - подводные взрывные ра- 
боты 

ЫеасЫп§ 1. обесцвечивание, выцвета- 
ние (краски) 2. осветление 3. беление, 
отбелка 

Ыеебег спускной [стравливающий] кла- 
пан 

аіг ~ воздухоотводчик 

Ыеесііп§ 1. водоотделение; выступание 
цементного молока на поверхности бе- 
тона 2. выступание чёрных вяжущих 
на асфальто- или дёгтебетонных по- 
крытиях 3. выделение воздуха 
ехсеввіѵе ~ чрезмерное водоотделение 
(бетона) 

Ыееб-оІГ слив [спуск] воды; нерегули- 
руемый отбор пара 

ЫетізЬ 1. недостаток (допускаемый 
техническими условиями, стандар- 
тами и т. п.) 2. поверхностный де- 
фект (пятно, щербина, рябина) 
вигіасе ~ поверхностный дефект 

Ыеші смесь || перемешивать, смешивать 
о Іо ~ \ѵііЬ іЬе Іашізсаре гармониро- 
вать с ландшафтом 

Ыепбег 1. смесительный кран 2. насос- 
смеситель (сред с неодинаковыми па- 
раметрами) 

аіг ~ воздухосмесительная секция кон- 
диционера 

ЫепсПп§ смешение, смешивание (напр, 
красок); перемешивание; гомогениза- 
ция 

~ оГ сопсгеіе іп \ѵа1І8 перемешивание 
слоев уложенной в стены бетонной 
смеси (при бетонировании стен) 
а§§ге§аІе ~ смешение разных фрак- 
ций заполнителя (обычно для получе- 
ния требуемого гранулометрического 
состава), дозировка по фракциям 

Ыі§Ьі трущобы, руины, дома, пришед- 
шие в упадок 

Ыіпсі рі жалюзи; ставни 
а\ѵпіп§ ~ верхнеподвесной откидной 
ставень 

Ыаскоиі ~ светоизолирующая штора 
тоіогігесі зоіаг сопігоі ~8 механиче- 
ские жалюзи, контролирующие по- 
ступление света 
гоПег ~8 роликовые шторы 
зішііег ~8 жалюзи с поворотными 
створками 
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зоіаг сопігоі ~8 шторы [жалюзи, став- 
ни] , регулирующие инсоляцию 
8іш ~ солнцезащитный навес (над ок- 
ном) 

Ѵепеііап ~ жалюзи 

Ыіпсііп§ 1. стяжка (из тощего бетона); 
выравнивающий слой (песка, гравия); 
посыпка; расклинцовка 2. устройство 
стяжки выравнивающего слоя; нанесе- 
ние высевок, расклинцовка 3. ослеп- 
ление (фарами на дорогах) 

ЫІ8Іег 1. вздутие, пузырь; бугорок 2. бу- 
гор пучения 
Гго8І ~ бугор пучения 
зигіасе ~8 дутики, пузырьки (на по- 
верхности бетона, красочной плёнке 
и т. п.) 

ЫІ8Іегіп§ образование пузырей [душ- 
ков, вздутий]; пузырение 

Ыоск 1. камень, блок (бетонный, кера- 
мический) 2. отрезок бревна или бру- 
са, колода 3. распорка или подкос 
между балками 4. глыба (скальной по- 
роды) 5. блок, блочная обойма (поли- 
спаста) 6. квартал (города) 7. много- 
квартирный дом 8. преграда; засор; 
затор || засорять, закупоривать 
~ ок ЬиіМіп§8 ансамбль зданий 
~ оГ йаіз многоквартирный жилой дом 
А ~ пустотелый бетонный стеновой 
блок [камень] с двумя ячейками (од- 
ной замкнутой и другой открытой с 
торца) 

апсЬог ~ 1. анкерный блок; анкерный 
массив; анкерная опора 2. деревянная 
пробка 

апсйогіпё ~ якорь (для крепления от- 
тяжек или расчалок) 
ап§1е ~ соединительный угловой бру- 
сок (в деревянной раме), угловой бру- 
сок жёсткости (обычно в форме треу- 
гольной призмы) 

арех ~ замковый [ключевой] камень 
(каменной арки); камень шелыга 
(свода) 

агсЬ ~ клинчатый камень [блок] (для 
кладки арок) 

агсЫігаѵе ~ закладная деталь для 
крепления [тумбочка] наличника 
азрЬаІІ ~ асфальтобетонный блок [ка- 
мень], асфальтобетонная шашка (для 
мощения) 

аиіосіаѵеб аегаіесі сопсгеіе ~ поризо- 
ванный бетонный блок автоклавного 
твердения 


Ыоск 

ЬаскЬаиІ саЫе §иісіе ~ направляющий 
блок обратного тягового каната 
ЬаскЬаиІ Ііпе §иібе ~ направляющий 
блок обратного тягового каната 
Ьаскіп§ [Ьаск-ир] ~ камень для 
забутки или для заполнения фахвер- 
ка 

Ьайіе ~ шашечный гаситель (энергии 
потока) 

Ьаіапсе ~ противовес (разводного) по- 
воротного или подъёмного пролёта 
(моста) 

Ъаве ~ закладная деталь для крепле- 
ния, тумбочка (дверного наличника) 
Ьеагіп§ ~ опорный блок, опорная по- 
душка; подферменник; опорная под- 
кладка 

Ьесі ~ подферменная плита, оголовок 
(опоры моста) 

Ьебгоот ~ спальный корпус 
Ьопб-Ьеат ~ корышая бетонная пере- 
мычка (с жёлобом для замоноличива- 
ния арматуры) 

Ьойот ~ нижний блок (с крюком) 
грузоподъёмного полиспаста (стрелы 
крана) 

Ьгаке ~ тормозная колодка 

Ьгееге ~ шлакобетонный (стеновой) 

блок (из топочных шлаков) 

Ьиіісіі п§ - стеновой блок, стеновой ка- 
мень 

ЬиІІпове ~ керамический или бетон- 
ный (стеновой) блок [камень] с за- 
круглённой лицевой поверхностью 
Ьигпі сіау тазопгу ~ стеновой кера- 
мический камень [блок] 
сатЬег ~ опорный брус [блок], регу- 
лирующий создание строительного 
подъёма 

саѵііу ~ пустотелый (стеновой) блок 
сеі1іп§ ~ лепное украшение на потол- 
ке, потолочная «розочка» [розетка] 
сеііиіаг ~ пустотный [дырчатый] сте- 
новой камень [блок] 
сЬаіп ~ 1. дифференциальный блок 
[звёздочка] цепной тали 2. таль; цеп- 
ной полиспаст 

сЬітпеу ~ амер, пустотелый блок для 
кладки дымоходов (керамический или 
бетонный) 

сіпсіег ~ амер, шлакоблок, стеновой 
шлакобетонный камень 
сіау ~ керамический стеновой блок 
сііпкег ~ англ, стеновой шлакобетон- 
ный камень 

сіозег ~ замыкающий (стеновой) блок 
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Ыоск 

соіогесі сопсгеіе раѵіп§ ~8 цветные 
бетонные блоки [камни] для дорожно- 
го покрытия 

сопсгеіе ~ 1. бетонный блок 2. бетон- 
ное здание 3. гидр, искусственный 
блок, искусственный массив 4. проти- 
вовес (консольного моста) 
сопсгеіе ГіПег ~ бетонный блок меж- 
балочного заполнения 
сопсгеіе раѵіп§ ~ бетонный камень 
[блок] для дорожного покрытия, бе- 
тонная брусчатка 
согпег ~ угловой (стеновой) блок 
соѵег - фиксатор арматуры для созда- 
ния защитного слоя бетона 
сгоѵѵп ~ замковый блок [камень] арки 
сизЫоп ~ прокладка-амортизатор (на 
наголовнике сваи) 

сиііег ~ ножевой вращающийся ци- 
линдр строгальной машины 
Сусіореап - циклопический массив 
суііпсіег ~ блок цилиндров 
бесогаііѵе ~ бетонный декоративный 
стеновой блок 

сііЯегепІіаІ риііеу - дифференциаль- 
ный (подъёмный) блок [звёздочка] 
цепной тали 

йійткіоп ~ гаситель-растекатель (на 
водобое) 

'йізіапсе ~ распорный блок, распорка; 
фиксатор арматуры 
йогшііогу - спальный корпус 
сіоз&егеі ~ см. ітрозі Ыоск 
йоиЫе-зЬеаѵе риііеу ~ блочная обой- 
ма с двумя шкивами 
епсі ~ концевой блок (торцевая опор- 
ная часть предварительно напряжён- 
ной балки, служащая для закрепления 
концов напрягаемой арматуры) 
епег§у дІ8рег8Іоп ~ шашечный гаси- 
тель энергии потока 
іасе ~ лицевой бетонный стеновой 
блок 

Гасей ~ облицованный бетонный сте- 
новой блок 

йасігщ ~ облицовочный бетонный ка- 
мень [блок] 

(аіі ~ 1. подвижная блочная обойма 
полиспаста (с крюком) 2. баба копра 
йсЫІе ~ плоская блочная обойма (с 
двумя блоками в одной плоскости) 
Шіег ~ 1. бетонный или керамический 
блок межбалочного заполнения 2. 
шпонка (противофилътрационное уп- 
лотнение шва) 


Яге ~ разделка (слой теплоизоляции 
между печью и стеной или полом) 
Яхіп§ ~ см. паШп§ Ыоск 
ЯоаІіп§ ~ см. 1гаѵе1іп§ Ыоск 
Яие - дымовентиляционный (бетон- 
ный) блок 

(оат-ЯІІесІ ~ пустотелый бетонный 
блок с заполнением пустот пенопла- 
стом 

іооі ~ 1. опорный блок; опорная по- 
душка 2. опорный лежень 
Гоипсіаііоп ~ фундаментный блох 
§іп ~ простой блок с одним шкивом 
§1а88 ~ стеклянный блок, стеклоблок 
§1ие ~ см. ап§1е Ыоск 
§ур8іші ~ гипсобетонный камень 
[блок] , гипсоблок 

Ьееі ~ упорная пята (стрелочного 
башмака); упорная накладка 
Ьеіѵп тазопгу іѵаіі ~ каменный тёса- 
ный стеновой блок 
Ьі§Ь-гІ8е ~ высотное жилое здание 
ЬоІ8Ііп§ ~ грузоподъёмный блок, гру- 
зовая блочная обойма 
ЬоПоіѵ (\ѵа11) ~ пустотелый (стеновой) 
блок 

Ьоок ~ крюковой блок, крюковая 
обойма 

ітрозі ~ каменный блок на капители 
колонны (для восприятия распора от 
арки или свода) 

іпегііа ~ инерционный фундаментный 
блок (на виброизолирующем основа- 
нии) 

іпіегіоскіщ; сопсгеіе ~8 бетонные кам- 
ни [блоки] с замковыми соединения- 
ми 

іпѵегі ~ блок дренажного лотка 
кеу ~ замковый камень (арки) 
кеуей Ьоікж сіау ~ ребристый пусто- 
телый керамический блок [камень] 
ЬЕСА ~ керамзитобетонный стеновой 
блок 

1ійіп§ ~ грузоподъёмный блок, грузо- 
вая блочная обойма 

1і§Ы\ѵеі§Ы сопсгеіе ~ легкобетонный 
стеновой блок 

1о\ѵег Іоад ~ нижняя грузовая блочная 
обойма (кранового полиспаста) 
тазопгу ~ стеновой блок, стеновой 
камень (природный или искусствен- 
ный) 

тойиіаг тазопгу ~ модульный стено- 
вой камень 

тиііізіогу - многоэтажное здание 
паШп§ ~ деревянная пробка, заклады- 
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ваемая в кладку и т. п. (для крепле- 
ния гвоздей) 

оі&еі ~ фасонный бетонный стеновой 
блок (укладываемый в углах камен- 
ной кладки) 

опе-ЬапсІ ~ мелкий стеновой блок (ук- 
ладываемый вручную) 
ращиеі ~ паркетная клёпка [дощечка, 
планка] 

рагііііоп ~ бетонный блок для кладки 
перегородок 

раѵіп§ ~ камень [блок] для мощения, 
брусчатка 

рИпіЬ ~ закладная деталь для крепле- 
ния, тумбочка (наличника двери) 
роіпі ~8 многоквартирное здание то- 
чечной застройки; отдельно стоящее 
многоквартирное здание 
ргесазі сопсгеіе ~ бетонный блок за- 
водского изготовления 
риііеу ~ полиспаст; блочная обойма 
гиппіп§ ~ см. Ігаѵе1іп§ Ыоск 
гшіісаіесі зіопе ~ рустованный камен- 
ный блок, рустованный камень 
затріе ~ монолит (образец грунта) 
8а\ѵп гпазошу ѵѵаіі ~ пилёный камен- 
ный стеновой блок 
8с1юо1 - школьное здание 
зсіепсе ~ здание центра научных ис- 
следований, здание научно-исследова- 
тельского института 
8Іп§1е-8Ітеаѵе ~ одношкивный [одно- 
роликовый] блок 

8та11-е1етеШ сопсгеіе ~8 мелкие бе- 
тонные блоки 

зтооіЬ Ьоііоѵѵ сіау ~ гладкий пустоте- 
лый керамический блок [камень] 
зпаісй ~ отводной блок (для тягового 
каната) 

80 ІІСІ ~ полнотелый (стеновой) блок 
[камень] 

8р1іІ(-іасе) ~ бетонный стеновой блок 
с рустованной [фактурной] лицевой 
гранью 

зіау ~ якорь для крепления расчалок 
зіопе ~ каменный блок; брусчатка 
зігееі - городской квартал; островок 
компактной застройки, ограниченный 
по периметру улицами 
зѵѵіѵеі ~ вертлюжный блок; полиспаст 
с вертлюжной блочной обоймой 
Іаскіе ~ полиспаст 

іЬгее-сІітепзіопаІ иіііііу ~ саннтарно- 

техническая кабина 

Іоіѵег - здание башенного типа 


Ыоскоиі 

Ігаѵе1іп§ ~ подвижной блок, подвиж- 
ная блочная обойма (полиспаста) 
Іѵѵо-соге сопсгеіе ~ двухпустотный бе- 
тонный блок [камень] 
ипіі ~ элементарный блок (скальной 
породы) 

ипіІ-ЬиіІІ ~ здание из сборных эле- 
ментов, сборное здание 
ітііігеб ЬаіЬгоот ~ объёмный [про- 
странственный] блок-ванная комната 
иррег ІоасІ ~ грузовой блок (крана) 
\ѵа11(іп§)~ стеновой блок 
іѵоосі ~ паркетная клёпка [дощечка, 
планка] 

Ыоска§е 1. засор, закупорка (трубопро- 
вода) 2 блокировка, блокирование; за- 
пирание 

бгаіп ~ закупорка дрены 

Ыоск-апсі-іаскіе полиспаст 

ЫоскЬоагб столярная плита (из дере- 
вянных реек, обклеенных с обеих сто- 
рон фанерным шпоном) 

ЫоскЬоЫйщ подрывание валунов шпу- 
ровыми зарядами 

ЫоскЬоше 1. блокгауз; укреплённое 
здание из брёвен с бойницами; сруб; 
бревенчатый блиндаж 2. железобетон- 
ное убежище (защищающее от взры- 
ва и радиации) 

Ыоскіп§ 1. соединение двух брусков под 
углом (путём вклейки во внутренний 
угол призматической накладки) 2. со- 
единение двух стен штрабой 3. дере- 
вянные бруски между стойками (для 
прибивки обшивки стены); деревян- 
ное заполнение (фахверковой стены) 

4. слипание материала; образование 
комков 5. деревянный клин б. засоре- 
ние, закупоривание 7. блокирование, 
блокировка; запирание 
~ оі ісе ледяной затор 
Ьаск ~ подкладка под стыковой шов 
листов сухой штукатурки (из отрезка 
гипсокартонного листа) 

Ъеат ~ 1. короб вокруг балки (декора- 
тивного назначения) 2. ложная балка 
из деревянных реек 

Ыоскоиі 1. канал [пустота] в теле желе- 
зобетонной конструкции 2. проёмы 
[отверстия] в стене для замоноличи- 
вания распределительных коробок 3. 
закладная пробка (для образования 
отверстий в бетонируемой конст- 
рукции) 

сЗоог ~ временная закладная дверная 
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Ыоскріапі 


коробка (используемая при бетониро- 
вании стен в скользящей опалубке) 
Ыоскріапі установка [пресс] для изго- 
товления бетонных камней [блоков] 
ѵегзаіііе ~ универсальная установка 
для изготовления бетонных блоков 
разных типоразмеров 
Ыоск\ѵогк каменная кладка (из мелких 
блоков); гидр, блочная кладка, кладка 
из бетонных массивов 
аегаіесі ~ каменная кладка из поризо- 
ванных бетонных блоков 
сопсгеіе ~ каменная кладка из бетон- 
ных камней или блоков 
соигеесі ~ правильная [рядовая] клад- 
ка из бетонньк массивов 
Гасіп§ ~ облицовочная каменная клад- 
ка 

зіісесі ~ кладка из бетонных массивов, 
уложенных наклонными рядами 
Ыоскуагй полигон для изготовления бе- 
тонных блоков 

Ыопсііпе подвесная канатная дорога 
Ыооб: 

шопкеу ~ проф. распыляемый плёнко- 
образующий состав (для выдержива- 
ния бетона) 

Ыоот выцвет; выцветание; потускнение 
Ыо88от проф. капсюль-детонатор 
Ыо\ѵ 1. выпор грунта 2. промыв (гидро- 
сооружения) 3. прорыв заградительно- 
го сооружения 4. прорыв воды или га- 
за 5. дутьё, обдувка 6. удар 
йасіигтё ~ разрушающий удар 
ЫоѵѵЬаск 1. обратная промывка фильтра 
2. обратный удар пламени 3. характе- 
ристика предохранительного клапана 
(разность давлений срабатывания и 
автоматического закрытия) 
Ыо\ѵ-сЗоѵѵп 1. продувка (котла) 2. спуск 
воды (из бойлера, трубопровода) 
Ыоѵѵег вентилятор высокого давления, 
дутьевой вентилятор, воздуходувка 
8по\у ~ роторный снегоочиститель 
8001 ~ обдувочный аппарат (для очи- 
стки от сажи поверхности котла) 
Ыо\ѵЬо1е пора, каверна, пустота, рако- 
вина (в бетоне, в металле) 

Ыо\ѵіп§ 1. дутьё 2. дутик (дефект шту- 
катурки) 

Ыо\ѵ-ойГ 1. продувка (котла) 2. спуск 
воды (из бойлера, трубопровода) 3. 
промывное отверстие в трубопроводе 
4. сдув (пыли) 

аіг Шіег ~ «проскок» (пыль, сдуваемая 


с воздушного фильтра потоком воз- 
духа) 

ЫоѵѵоиІ 1. выброс песка и воды (из зоны 
избыточного давления внутри масси- 
ва грунта) 2. аварийный размыв зем- 
ляной плотины; гриффон 3. промыв 
(в результате суффозии) 

Ыо\ѵріре 1. газовая горелка (с дутьём) 

2. паяльная лампа [трубка] 3. шланг 
для подачи сжатого воздуха 

Ыоѵѵ-ир 1. бугор пучения 2. пучение 
(грунта) 3. трещина (появляющаяся 
в дорожном бетонном покрытии в 
зоне штыревого соединения) 

ЫиЬ англ пузырь, вздутие (на штука- 
турном слое) 

Ыие синий пигмент; синяя краска 
сегиіеап ~ лазурь железная сухая 
(пигмент) 

рЬіЬаІосуапіпе ~ синий фталоциани- 
товый пигмент 

Ргиззіап ~ прусская синяя (пигмент) 
§ІаЯогсІ8Ыге ~8 высокопрочный и 
твёрдый кирпич тёмно-синего цвета 
иіігатагіпе ~ ультрамарин синий 
(пигмент) 

Ыиепе88 синева (напр, древесины) 
ЫиергіпІ «синька» (копия чертежа на 
синей копировальной бумаге) 

Ыиезіопе строительный камень серо-го- 
лубого цвета (песчаник, гранит, слю- 
дяной сланец) 

ЫиЯГ отвесный берег; обрыв; утёс 
Ыип§е смешивать глину с водой; приго- 
товлять глиняный раствор 
Ыип§ег мешалка; глиномялка 
ЫшП тупой (об угле, инструменте); 
притуплённый (о кромке) || притуп- 
лять 

Ыи8Ь(іп§) помутнение, образование ма- 
товых пятен (на лакокрасочной плён- 
ке) 

Ьоагй 1. доска 2. плита, панель; лист 

3. строительный картон 4. обшивать 
досками 5. приборный щит, прибор- 
ная панель; табло о ~ апсі Ьаііеп чис- 
товая деревянная обшивка стены с че- 
редованием толстых и тонких досок; 
наружная дощатая обшивка с натель- 
никами 

асошіісаі ~ акустическая панель, зву- 
копоглощающая плита 
ап§1е ~ направляющая доска (для рез- 
ки или строжки под углом) 
авЬевІов ~ асбестовый лист 
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ЬоаічІ 


азЬезІоз-сетепі ~ асбестоцементный 
лист 

азЪезіоз-сетепі ѵѵаіі ~8 асбестоцемен- 
тные листы для обшивки стен 
Ьаскег [Ьаскіп§] ~ 1. подкладной 

лист, подкладочная обшивка (часто 
из гипсокартонных листов) 2. осно- 
вание под облицовку потолка (с аку- 
стическими панелями) 

ЪаЯІе ~ 1. звукопоглощающая перего- 
родка 2. перегородка дымохода 3. де- 
флектор, отражатель 
Ъаг§е ~ фронтонная доска 
базе ~ плинтус 
ЬаІІег ~8 обноска 

Ьеѵеі ~ 1. клиновая (в продольном се- 
чении) доска 2. доска со скосом кром- 
ки, доска с фаской 
Ьопіп§ ~ визирка 

Ьгеазі ~ доска траншейного крепления 
Ьпй§е - ступенчатая тетива (со сту- 
пенчатыми вырезами в верхней грани 
для крепления элементов ступеней 
деревянной лестницы) 

Ьиіійищ ~8 строительный пиломатери- 
ал, строительные доски 
сапі ~ 1. доска со скосом или уклады- 
ваемая с наклоном 2. отлив оконного 
переплёта 

сагѵей ~ доска с резьбой 
сотрозііе ~ многослойная (облицовоч- 
ная или теплоизоляционная) плита 
[панель] 

сга\ѵ1іп§ ~ стремянка на крыше 
О апд М ~8 шпунтованные доски 
йізігіЬшіоп ~ распределительный щит 
йгаіп (іп§) - сливная полка раковины 
йгаѵѵт§ ~ планшет (мензулы); чер- 
тёжная доска 

йгеззесі ~8 строганые доски 
Диск ~ стремянка кровельщика 
еаѵев ~ доска на конце карнизного 
свеса (соединяющая концы стропиль- 
ных ног) 

іасіп§ - облицовочная панель; обли- 
цовочный лист; обшивочная доска 
іазсіа ~ тепловая доска карниза (при- 
биваемая к торцам деревянных 
стропильных ног) 

Гаі - сокол каменщика 
йа1Ьег-ей§ес1 ~ клиновая (в попереч- 
ном сечении) доска 

(іЬег Ьиі1сііп§ ~ древесно-волокнистая 
плита, ДВП 

Даке ~ древесно-стружечная плита, 

дсп 


ЯазЬ ~ шандоры 

Да8Ып§ ~ опорная доска под сливом, 
ендовой, водосточным жёлобом 
Яоог ~ доска для пола [настила] 

Яоіі іасед 8ЙеаіЫп§ ~ обшивочный 
лист, покрытый тонкой плёнкой или 
фольгой 

іоіт рапеі ~ опалубочный щит 
(тате ~ фризовая доска 
§аЫе ~ фронтонная доска 
§ап§ ~ кровельная стремянка (широ- 
кая доска с прибитыми планками) 
ёаи§іп§ ~ боёк (платформа, доща- 
тый настил для приготовления 
строительных смесей вручную) 

§1а88 ДЬег ~ стекловолокнистая плита 
ёіахіег'в ~ рабочий стол стекольщика 
§гаѵе1 ~ Замятина (нижняя доска де- 
ревянного забора на уровне грунта) 
§гооѵеД ~ шпунтованная доска 
§гоир сіізігіЬшіоп ~ групповой рас- 
пределительный щит 
§иагД ~ бортовая доска (настила 
строительных лесов) 
ёурзшп ~ гипсокартонный лист, лист 
сухой штукатурки 

ЬаипсЬ ~ боковой вертикальный щит 
опалубочного короба балки 
Іп8и1аііп§ ~ теплозвукоизоляционный 
листовой материал 

Іп8и1аііп§ іогт ~ несъёмный тепло- 
изолирующий опалубочный щит 
Іп8и1аііп§ ріазііс іоат ~ теплоизоля- 
ционная плита из пенопласта 
кпее ~ подколенник, наколенник; щи- 
ток для опирания рабочего (напр, при 
отделке бетонных полов) 
кпоі-Ггее - доска без сучков 
Іауег [іеаг] ~ доска, поддерживающая 
водосточный жёлоб (на крыше) 

1ей§ег ~ 1. доска горизонтальной до- 
щатой обшивки 2. опорная доска, про- 
гон (для опирания концов балок) 
1еѵеііп§ ~ правило, рейка, шаблон 
(для разравнивания бетонной или 
растворной смеси) 

ІиЯег ~ наклонная планка деревянной 
жалюзийной решётки 
гпаІсЬ (ей) ~8 шпунтованные доски 
тіпегаі \ѵооі ~ минераловатная плита 
тіхіп§ ~ боёк для приготовления бе- 
тонной смеси вручную 
тоій ~ отвал (бульдозера, грейдера) 
тогіаг ~ растворная доска, боёк для 
приготовления строительного раство- 
ра; сокол каменщика 
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Ьоагй 

попзігисіигаі ~ ненесущая [облицо- 
вочная] плита 

поісй (ей) ~ 1. ступенчатая тетива (с 
верхними ступенчатыми вырезами) 
2. амер, тетива с параллельными 
(верхней и нижней) гранями 
рарег ~ картон 

рагіісіе ~ древесно-стружечная плита, 

дсп 

регіогаіей сеі1іп§ ~ перфорированная 

панель подвесного потолка 

ріапесі ~8 строганые доски 

ріазіег ~ гипсокартонный лист, лист 

сухой штукатурки 

ро1іп§ ~ 1. крепь (деревянная или 

стальная) 2. затяжка; забивная доска 
гій§е ~ коньковая доска 
зсгеей ~ правило, рейка, шаблон (для 
разравнивания бетонной или рас- 
творной смеси) 

зеті-гццй §1азз ЙЬег ~ полужесткая 

стекловолокнистая плита 

зйеаіЫщ* ~ обшивочный лист 

8Ійе ~ 1. доска без сердцевины дерева 

2.забирка 

зкігііп§ ~ плинтус; борт(ик) 

8ПОЗѴ ~ снегомерная рейка 

зоипй аЬзогЫп§ ~ звукопоглощающая 

плита 

зігаѵѵ ~ соломенный мат 
8Ігіп§ ~ тетива 
зішсіигаі ~ несущая плита 
зішсіигаі Іпзи1а1іп§ - конструкцион- 
ная звукоизолирующая плита 
ійегтаі тзиіаііщ* ~ теплоизоляцион- 
ная [теплоизолирующая] плита [па- 
нель] 

іоп§ие-апй-8гооѵе ~8 шпунтованные 
доски 

ігеай ~ проступь 

ѵаііеу ~ опорная доска [дощатое осно- 
вание] разжелобка [ендовы] 
ѵег§е ~ фронтонная доска 
ѵѵаіі ~ обшивочная доска (для стен) 
ѵѵеаійег ~ 1. накладка, нащельник 2. 
отлив (оконной створки) 
ѵѵіпйоѵѵ ~ подоконная доска 
ѵѵоой сЫр ~ древесно-стружечная 
плита, ДСП 

ѵѵоой ЙЬег ~ древесно-волокнистая 
плита, ДВП 

ѵѵоосі рагіісіе ~ древесно-стружечная 
плита, ДСП 

Ьоагйіп§ деревянный настил; дощатая 
обшивка о ~ іп обшивка досками; 
прибивка досок, деревянной обшивки 


сіозе ~ 1. сплошная обрешётка кровли 
2. шпунтовая дощатая стенка [перего- 
родка] 3. сплошная деревянная ограда 
іеаіііег ~ наружная горизонтальная 
обшивка стен внакрой клиновыми (по 
ширине) досками 

ЬогІ2ота1 ~ горизонтальная дощатая 
обшивка 

ореп ~ сквозная обрешётка кровли 
ѵѵеаійег ~ горизонтальная дощатая об- 
шивка стен внакрой (с выборкой чет- 
верти в нижней доске) 

Ьоакіѵѵаік деревянный тротуар 
Ьоазі грубо отёсывать [оспицовывать] 
камень 

Ъоазіег скарпель; закольник; троянка 
(инструмент для приближённой об- 
работки камня) 

Ьоазііп§ приближённая [грубая] обра- 
ботка камня 
Ьоаі: 

йеггіск ~ катер с краном-дерриком 
Ьоаіеі прибрежная гостиница, отель с 
причалами для лодок 
ЬоЬ 1. груз отвеса, отвес 2. диск, шарик 
маятника 3. мягкий полировальный 
круг 

ріитЬ ~ отвес 

Ьойу 1. тело 2. корпус 3. консистенция, 
вязкость 4. вяжущая основа (лакокра- 
сочного материала) 5. кузов о ~ 
асіей ироп Ьу іогсез іп аіі Йігесііопз 
тело, подвергнутое воздействию про- 
странственной системы сил (действу- 
ющих в разных направлениях); ~ аі 
гезі тело в состоянии покоя; ~ гоіаііщ; 
аЬоиі а §іѵеп ахІ8 тело, вращающееся 
относительно заданной оси 
~ оГ Ьаііазі балластный слой, балласт- 
ная призма 

~ ок зйіеісі опорное кольцо (проходче- 
ского щита) 

а§ііаіог ~ барабан автобетоносмесите- 
ля 

апізоігоріс ~ анизотропное (твёрдое) 
тело 

Ьиік (іоасі) ~ кузов для насыпных гру- 
зов 

соп8ігаіпі еіазііс ~ закреплённое уп- 
ругое тело, упругое тело с наложен- 
ными связями 
йат ~ тело плотины 
йеіогтаЫе ~ деформируемое тело 
йеіогтей еіавііс - деформированное 
упругое тело 
еіазііс ~ упругое тело 
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Ызе ~ ложное схватывание (окрасоч- 
ного состава) 

йпііе ~ физическое тело конечных 
размеров 

Яиісі ~ жидкое тело 
йее (ГаШтщ) ~ свободно падающее те- 
ло, тело в состоянии свободного паде- 
ния 

ЬеІего§епеош ~ неоднородное тело 
іпйпііе ~ бесконечное тело, тело бес- 
конечных размеров 
опе-йітеп8Іопа1 ~ линейное тело 
ріапе ~ плоское [двумерное] тело 
гі§ісі ~ твёрдое тело 
80 І 1 ~ грунтовый массив, грунтовое те- 
ло 

Ійгее-\ѵау сіигпр ~ кузов (самосвала), 
наклоняющийся [опрокидной] на три 
стороны 

ипЬоипсІесі еіавііс ~ бесконечное уп- 
ругое тело, упругое тело бесконечных 
размеров 

ипііогт ~ однородное тело 
ѵаіѵе ~ корпус клапана [вентиля] 
зѵаіег ~ водный объект 
Ьойут§ іп подготовка под окраску 
(включает травление, шпатлёвку, 
огрунтовку) 

Ьо§ болото 

Ы§Ьтоог ~ верховое болото 
реаі ~ торфяное болото 
Ьо§еу, Ьо§іе 1. ходовая тележка рельсо- 
юго крана 2. тележка (пневмоколёс- 
ного ходового устройства крана) 3. 
вагонетка 

Ьо§1іте болотная известь 
Ьоіі 1. выброс песка и воды (из зоны из- 
быточного парового давления внутри 
массива грунта) 2. гидр, гриффон 
йо8І ~ морозное пучение (грунта) 
тшЗ ~8 пятна-медальоны (многолет- 
немёрзлых грунтов) 

8апд ~ гриффон 

Ьоііег 1. бойлер, видонагреватель, подо- 
греватель сетевой воды, водогрейный 
котёл 2. отопительный котёл; пароге- 
нератор 

аиіотаііс ~ автоматизированная ко- 
тельная установка 

Ьаіапсеё йие ~ котёл с уравновешен- 
ной тягой 

ЬіШтеп ~ битумный котёл 

сепігаі ЬеаІіп§ ~ котёл центрального 

отопления 

сіозесі сігсиіі ~ циркуляционный газо- 
вый'водонагреватель 


Ьоііег 

соаі-йгесі ~ котёл с угольной топкой 
сотЬіпайоп ~ котёл для отопления и 
горячего водоснабжения 
сопсіеп8аІіп§ [сопсіеп8Іп§] ~ конден- 
сационный котёл (котёл с конденса- 
цией влаги из дымовых газов, охлаж- 
даемых ниже 55° С обратной водой в 
экономайзере; использование скрытой 
теплоты конденсации повышает кпд 
котла до 90-93%) 

сопѵегйЫе ~ котёл с универсальной 
топкой, комбинированный котёл 
сго88-ІиЬе ѵегйсаі ~ вертикальный по- 
перечный котёл, вертикальный котёл 
с поперечными кипятильными труба- 
ми 

дігесі-ѵепі §а8 ~ газовый котёл с изо- 
лированным газовоздушным трактом 
дотезйс ~ водогрейный котёл бытово- 
го назначения 

ёиаі &е1 ~ котёл с топкой для сжига- 
ния топлива двух видов 
еіесігосіе ~ электрокотел 
йге-ШЬе ~ жаротрубный котёл 
§аз ~ газовый котёл; газовый водонаг-' 
реватель; газовый агрегат водяного 
отопления 

ёгаѵііу бей ~ котёл с самотёчной по- 
дачей твёрдого топлива 
ЬеаІіп§ ~ отопительный котёл 
Ы§Ь ргеввиге ~ котёл высокого давле- 
ніи 

ЬогігоШаІ ~ горизонтальный котёл 
Ьоі \ѵа1ег ~ водогрейный котёл 
ішіерешЗепІ ~ передвижной котель- 
ный агрегат со встроенной топкой, во- 
догрейный котёл бытоюго назначения 
тиііійдеі ~ универсальный котёл 
паіигаі сігсиіаііоп ~ котёл с естествен- 
ной [гравитационной] циркуляцией 
оіі-йгесі ~ котёл на жидком топливе 
раска§ей ~ транспортабельный котло- 
агрегат 

рге88ііге-йгес1 ~ котёл с наддувом 
риіѵегігесі-соаі йгей ~ пылеугольный 
котёл 

гап§е ~ малый секционный котёл, 
встраиваемый в камин или кухонную 
печь 

зесііопаі ~ секционный горизонталь- 
ный котёл 

8Йе11 Іуре ~ жаротрубный котёл 
80 ІМ йіеі ~ котёл, работающий на 
твёрдом топливе 
зІапйЬу ~ резервный котёл 
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Ьоііег 

зіеат ~ паровой котёл 
зшшпег ~ котёл, рассчитанный на 
летние нагрузки 
ѵегіісаі - вертикальный котёл 
ѵѵазіе Ьеаі ~ котёл-утилизатор 
\ѵаІег-ШЬе ~ водотрубный котёл 
Ьоііегвиіі рабочий комбинезон 
Ьоі1іп§ 1 . всплывание [выпор] грунта 
(под давлением фильтрации воды) 2. 
кипение; кипячение 
Шт ~ плёночное кипение 
Ьоііргоой, Ьоі1-ге8І8ІапІ стойкий к кипя- 
чению 

Ьоіесііоп фигурный выпуклый облом 
(для прикрытия швов между филён- 
кой и обвязкой дверного полотна) 
ЬоІІагсі 1. причальная [швартовая] тум- 
ба, пал, кнехт 2. (ограждающая) тум- 
ба (на дороге) 

Ьоіотеіег болометр 
іпігагесі ~ инфракрасный болометр 
Ьоізіег 1. опорный брус; подбабок; под- 
балка 2. завиток капители колонны 3. 
скарпель; долото каменщика 4. гор- 
быль; обапол 5. (широкий) фиксатор 
арматуры б. поперечныый элемент 
кружального свода (опалубки) 7. гидр. 
цилиндрический габион 8. фигурная 
стойка перил 

Ъеат ~ фиксатор арматуры [арматур- 
ного каркаса] балки 

Ьоіі 1. болт 2. задвижка, засов 3. корот- 
кий отрезок бревна 4. упаковка с ру- 
лонами обоев (содержащая два и бо- 
лее рулонов) 5. решето, сито 
а88етЫіп§ ~ монтажный [сборочный] 
болт 

ЬагЬ ~ крепёжный ёрш 

Ыаск ~ чёрный [неточёный] бсшт 

Ьох ~ дверная задвижка 

Ьгі§Ьі Іигпесі ~ точёный болт 

сапе ~ нижний дверной шпингалет 

саІсЬ ~ пружинная дверная задвижка; 

шпингалет 

соасЬ ~ см. сир-8циаге Ьоіі 
сир^иаге ~ болт с полусферической 
головкой и четырёхгранным утолще- 
нием стержня под ней 
беасі ~ дверной засов, открываемый 
завёрткой [поворотной ручкой] или 
ключом 

боог ~ дверной шпингалет, дверная 
задвижка (круглая) 
сігій ~ 1. штырь; стальной нагель 2. 
шлямбур; выколотка; бородок; пробой- 
ник 


е8ра§по1еІІе - оконный (натяжной) 
шпингалет 

ехрапвіоп ~ распорный [расширяю- 
щийся] болт 

ехіепзіоп ЯизЬ ~ откидная или вы- 
движная дверная защёлка (для креп- 
ления полотна двери к полу или при- 
толоке) 

еуе ~ болт с проушиной 

Яеісі ~ монтажный болт 

ЯзЬіаіІ ~ анкерный болт с раздвоенной 

лапой [раздвоенным концом] 

Яніп§-ир ~ сборочный [монтажный] 
болт 

Яаі Ьеай ~ болт с плоской головкой 
ЯизЬ ~ врезной дверной шпингалет 
іооі ~ нижний дверной шпингалет 
йох ~ см. ЯзЬіаіІ Ьоіі 
Ы§Ь-з1геп§1Ь ~ высокопрочный болт 
Ь]'§Ь-зІгеп§іЬ (йісііоп) §гір ~ высоко- 
прочный болт (сдвигоустойчивого 
болтового соединения) 

ЬщЬ-Іепзіоп ~ высокопрочный болт 
Ьо1с1іп§-с1о\ѵп ~ анкерный болт 
Ьоок ~ бож с крюком 
Ниск ~ хакбож 
кеу ~ шплинт 

1а§ ~ винт с квадратной головкой для 
дерева 

ІоаЯ Іпс1іса1іп§ ~ бож, контролирую- 
щий предельное усилие натяжения 
Іоозе ~ незатянутый бож 
рШаг ~ распорный [расширяющийся] 
бож 

га§ ~ заершённый анкерный бож 
гіЬЬесі ЬеасІ - бсшт с ребристой голо- 
вкой 

госк ~8 штанговая крепь 
зайеіу - предохранительный бож 
зЬе ~ натяжной бож с нарезным от- 
верстием в головке 
зііе - монтажный бож 
зіоііесі госк ~ клинощелевой анкер 
1Ьгои§Ь ~ сквозной бож 
ТогзЬеаг ~ высокопрочный бож с 
кольцевой выточкой (для контроля 
усилия натяжения) 

Ті ~ I. ІЙ-образный бож, болт-скоба, 
серьга 2. анкерный хомут (напр, для 
закрепления ишндор) 
ѵепеег ~ заготовка для дранки (отре- 
зок бревна) 

Ьоііеі см. Ьо\ѵІе1(1) 

ЬоШп§ анкеровка; болтовое соединение; 
анкерная [штанговая] крепь 
госк ~ анкерная [штанговая] крепь 
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Ьоок 


Ьопсі 1. крепление; сцепление; связь; со- 
единение 2. перевязка (кладки) 3. 
разрезка (рисунок на поверхности 
стены, образованный плитами и т. 
п) 4. долговое обязательство 5. строп 
6. слой клея (между шпонами фане- 
ры) о ~ Ьеіѵѵееп зіееі апсі сопсгеіе 
сцепление между арматурой и бето- 
ном 

абЬезіѵе ~ 1. клеящая способность, 
прилипающая способность 2. адгези- 
онное сцепление; сцепление, обеспе- 
чиваемое клеящим составом 
а11-8ІгеІсЬег ~ ложковая кирпичная 
кладка, ложковая перевязка 
Атегісап ~ многорядная перевязка 
Ьапк ~ банковская гарантия (состоя- 
тельности заказчика или подрядчи- 
ка) 

Ыб ~ 1. форма залога [залогового обя- 
зательства] подрядчика 2. залог, зало- 
говое обязательство (подрядчика) 3. 
гарантия; поручительство 
сетепІ-а§§ге§аІе ~ сцепление цемент- 
ного камня с зёрнами заполнителя 
согшпоп ~ многорядная перевязка 
сотріеііоп ~ обязательство (подрядчи- 
ка заказчику) об окончании строи- 
тельства в срок 

сопсгеІе-Іо-8Іее1 ~ сцепление армату- 
ры с бетоном 

сопігасі ~ обязательство (подрядчика 
заказчику) о выполнении всех строи- 
тельных работ в соответствии с техни- 
ческими условиями договора 
соѵаіеш ~ ковалентная связь 
біа§опа1 ~ перевязка «в ёлку», диаго- 
нальная перевязка 

БШсй ~ 1. фламандская перевязка 2. 
английская крестовая перевязка 
Еп§1І8іг ~ цепная [английская] пере- 
вязка 

ЕщбізЬ егоза ~ английская крестовая 
перевязка 

РІетіаЬ ~ фламандская перевязка 
Яехлгаі ~ напряжение сцепления (ар- 
матуры с бетоном) при изгибе 
Ьеаб(іп§) ~ тычковая перевязка кир- 
пичной кладки 
іопіс ~ ионная связь 
тесЬапісаІ ~ механическая связь, ме- 
ханическое сцепление (напр, заполни- 
телей с цементным камнем в бето- 
не) 

регГогтапсе ~ обязательство (подряд- 
чика заказчику) о выполнении строи- 


тельства в соответствии с проектной 
документацией; гарантия качественно- 
го выполнения строительных работ 
циаггувіопе ~ нерегулярная перевязка 
(каменной кладки) 

диеііа ~ армированная колодцевая 
кирпичная кладка (с вертикальными 
арматурными стержнями в поло- 
стях, заполняемых раствором) 
гакіп§ ~ перевязка с косым располо- 
жением кирпичей в тычковых рядах 
гоойщ ~ гарантия (заказчику) каче- 
ственного выполнения кровельных ра- 
бот 

гиппіп§ ~ ложковая перевязка 
8Іоріп§ ~ перевязка массивов при их 
укладке наклонными рядами (во 
внешнем оградительном сооружении) 
8ІгеІсЬег [8ІгеІсЫп§] ~ ложковая пе- 
ревязка 

Ігапвіег ~ передаточные силы сцепле- 
ния, силы сцепления, обеспечиваю- 
щие передачу усилий натяжения ар- 
матуры бетону 

Ъопбег 1. соединительный тычковый 
кирпич (в колодцевой кирпичной 
кладке); перевязочный кирпич 2. ан- 
керный [связующий] кирпич [камень, 
мелкий блок] (для крепления к стене 
облицовки) 

Ьопбіп§ 1. связь; сцепление; скрепле- 
ние, склеивание 2. перевязка (кладки) 
о ~ пеѵѵ сопсгеіе Іо оіб сцепление 
нового бетона со старым 
абЬевіѵе ~ склеивание; клеевое соеди- 
нение 

Ше ~ Іо сопсгеіе сцепление плитки с 
бетоном 

Ьопіп§ визирование; нивелирование с 
помощью визирок 

Ьоппеі 1. крышка; колпак; кожух 2. 
зонт (дымовой трубы) 3. искроулови- 
тель (проволочная сетка) 4. крыша 
над эркером 5. проф. свайный наго- 
ловник 

ѵаіѵе ~ крышка клапана [вентиля] 

Ьопиа премия о ~ Гог сотр1еІіп§ ѵѵогк 
Ьеіоге Ійе Іаг§еІ баіе премия за до- 
срочное выполнение работ; ~ раіб Гог 
ехіга Ьеаѵу ѵѵогк надбавка за работу в 
сверхтяжёлых условиях 
Іаг§еІ бау ~ премия за окончание ра- 
бот 

Ьоок книга; журнал (рабочий, регист- 
рационный); сборник [том] докумен- 
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Ьоок 

тов I регистрировать [принимать] за- 
казы 

йеМ ~ полевой журнал, журнал на- 
блюдений; журнал съёмки 
Ьо\ѵ-Іо ~ руководство, инструкция 
(напр, по столярному делу и т. п.) 
Іеѵеі ~ полевой журнал, журнал на- 
блюдений; журнал съёмки 
зутЬоІ ~ условные знаки (топогра- 
фические) 

Ьоокіп§ ведение записей в полевом 
журнале 

Ьоот 1. стрела (крана, экскаватора) 2. 
монтажная стрела 3. стрела-укосина 
4. вылет (стрелы) 5. запань 6. за- 
бральная балка 7. забральная стенка 
8. пояс (составной балки.) 
агсЬ ~ пояс арки 
агсЬеб - стрела подъёма арки 
аг!іси1аІіп§ ~ шарнирно-сочленённая 
стрела 

Ьазіс ~ основная стрела крана (без 
гуська) 

Ьойот ~ нижний пояс (балки) 

СЫса§о ~ 1. монтажная стрела 2. стре- 
ла-укосина 

сопсгеіе ріасетепі ~ бетонораспреде- 
лительная стрела 

сопсге!іп§ ~ бетонораспределительная 
стрела 

сгапе ~ крановая стрела; стрела крана 
ёеііѵегу ~ бетонораспределительная 
стрела 

(ЗеІасЬаЫе р1асіп§ ~ снимаемая [де- 
монтируемая] переставная бетонорас- 
пределительная стрела 
сіІ5ІгіЪиІіп§ - бетонораспределитель- 
ная стрела 

е1еѵа!іп§ ~ грузоподъёмная стрела 
йоаІіп§ ~ запань; бон 
йуіп§ сопсгеіе ~ переставная бетоно- 
распределительная стрела 
Гоиг-зесііоп р1асіп§ ~ четырёхсекци- 
онная бетонораспределительная стрела 
Гоиг-зесііоп Іе1е8соріп§ ~ четырёхсек- 
ционная телескопическая стрела 
§иагс1 ~ запань 

ісе ~ ледозащитный бон, запань 
Іаск - двуногая стойка (крана-экска- 
ватора, стрелового крана и т. п.) 
рЬ - гусёк стрелы крана 
Іаііісе (сгапе) ~ решетчатая стрела 
(крана) 

Ііѵе ~ стрела (экскаватора, крана) в 

работе 

1о§ -бон 


р1асіп§ ~ бетонораспределительная 
стрела 

ршпр(іп§) - бетонораспределительная 
стрела 

верагаіе р1асіп§ - отдельная перестав- 
ная бетонораспределительная стрела 
зйоѵеі - стрела прямой лопаты 
віаііопагу - стационарная (поворот- 
ная) грузоподъёмная или распредели- 
тельная стрела 

Іеіезсоріс - телескопическая стрела, 
раздвижная [выдвижная] стрела 
Ігиск-тошііесі р1асіп§ - бетонораспре- 
делительная стрела, смонтированная 
на грузовом автомобиле 
1\ѵо-ріесе ~ стрела из двух шарнирно- 
сочленённых элементов 

Ьоош-с1га§1іпе механическая лопата с 
ковшом драглайна [с драглайном] 

ЪоозІ 1. повышение (напр, давления), 
усиление 2. наддув 

еагіу тогпіп§ ~ режим утреннего ра- 
зогрева (отопительной системы) 

Ьоозіег 1, вспомогательный агрегат 
(напр, насос, компрессор), повышаю- 
щий интенсивность циркуляции рабо- 
чего тела или давление в системе 2. 
проф. автобетоновоз или автобетонос- 
меситель большой вместимости 

ЬооІ 1. кожух, колпак 2. металлический 
стакан с фланцем для пропуска трубы 
через крышу 

ЬооІІі 1. кабина, будка; камера 2. венти- 
ляционное укрытие с рабочим про- 
ёмом (напр, вытяжкой шкаф); отсос 
полузакрытого типа 3. выставочный 
стенд 

ізоіаііоп ~ звуконепроницаемая каби- 
на ('в теле- и радиостудии) 
1атіпаг-Яо\ѵ - рабочий бокс с вытес- 
няющим потоком воздуха 
раіпі 8ргауіп§ ~ окрасочная кабина 
рщіесііоп - проекционная кабина (в 
кинотеатре, планетарии и т. д.) 
зргау - окрасочная кабина 
Іеіерйопе - телефонная переговорная 
кабина 

Іе8І - испытательная камера 
Ігаѵе1іп§ вргау - накатное вентиляци- 
онное укрытие (напр, для окрасочных 
работ) 

Ьогйеаих бордб (пигмент) 

ЬопЗег 1. край; граница; кромка 2. 
окантовка; бордюр; фриз о - Гог а 
\ѵа11 рапеі филёнка 
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~оЯ Іо\ѵп наружная [периферийная] 
граница города 

\ѵа11рарег ~ бордюр обоев, обойный 
бордюр 

ЬопЗегіп§ 1. обвалование (поливных 
участков) 2. окаймление (напр, пане- 
лей) 

Ьоге 1. бурить 2. (буровая) скважина; 
ствол скважины 3. внутренний диа- 
метр (трубы, отверстия) 
потіпаі ~ номинальный внутренний 
диаметр 

ЬогеЬоІе (буровая) скважина; ствол 
скважины 

Ьогег 1. бурильщик 2. бур 3. сверло; 
дрель 

Сеопог ѵапе ~ зонд-крыльчатка (Нор- 
вежского геотехнического институ- 
та) 

іЬгші ~ пресс для прокладки трубо- 
провода [трубы] методом продавлива- 
ния [прокола] 

ѵапе ~ зонд-крьшьчатка (для глубин 
до 30 м) 

Ьогевсоре оптический бороскоп 

Ьогіп§ бурение 
саіух ~ дробовое бурение 
ехріогаіогу ~ разведочное бурение 
Ьапй ~ ручное бурение 
тий-ЯшЬ ~ бурение с промывкой 
глинистым раствором 
зЬай ~ бурение шахтного ствола 
8Йе11 апб аи§ег ~ бурение желонкой и 
долоюм (стандартный метод грун- 
тово-геологических обследований, 
принятый в Великобритании) 
іѵазЬ ~ бурение с промывкой, мокрое 
бурение 

ѵѵеі ~ мокрое бурение, бурение с про- 
мывкой 

ЬозЬез заплечики доменной печи 

Ьок'п'з подвесная люлька 

Ьо88 1. утолщение, прилив; бобышка; 
выпуклость, бугорок 2. упор; распорка 
3. ступица (колеса) 4. замковая часть 
купола (часто из стекла) 5. конус 
для расширения отверстия труб 6. 
прораб, десятник 7. декоративная ар- 
хитектурная деталь в форме диска с 
украшениями (служит для прикры- 
тия мест пересечения балок, брусьев 
и т. п.) 

8Іга\ѵ ~ проф. помощник прораба, по- 
мощник бригадира 
ѵѵаіккщ ~ проф. прораб; бригадир 

Ьо88а§е камень [каменный блок] для 


Ъоипйагу 

руста [рустики] (с рваной лицевой по- 
верхностью) 

ЬоІІІе баллон 
аіг ~ воздухосборник 
йепзііу ~ пикнометр 
8Э8 ~ газовый баллон 
вресіЯс §гаѵіІу ~ пикнометр 
Ьоііот 1. дно (колодца, реки); днище 
(резервуара) 2. низ (лестницы) 3. по- 
дошва; основание (фундамента) 4. 
подстилающий слой (дорожной одеж- 
ды) 5. под, лещадь (печи) 6. пойма 7. 
палуба (опалубки) 

~ о/ІгепсЬ дно траншеи 
Ъеат ~ 1. нижняя грань балки 2. дни- 
ще опалубочного короба балки 
Ъіп ~ днище бункера 
сіівЬеЯ ~ выпуклое днище 
йоиЫе ~ двойное днище 
ехсаѵаііоп ~ дно выемки 
ЯІІег ~ дренажное дно фильтра 
ЙГ8І ~ пойма реки; пойменная терраса 
Яаі ~ плоское днище 
Ьеаѵіп§ ~ пучинистое основание 
гайіаі сопе ~ радиально-коническое 
днище 

госк ~ скальное основание 
зесопб ~ высокая пойма; первая над- 
пойменная терраса 

ЪоІІотіп§ гравийный подстилающий 
слой; балластный слой 
ЪоИопЯапЯ пойма; низина 
ЬоиІЯег валун, валунный камень (диа- 
метром свыше 250 мм) 

ЬоиІеѵагЯ бульвар 
ЬоиІІіпе см. Ьо\ѵІе1(1) 

Ьоипсе 1. отскок 2. внезапный удар 3. 
упругость 4. отскакивать 5. проф. 
увольнять с работы 
ѵаіѵе ~ вибрация клапана 
ЬоипЯ 1. предел, граница, отражение; 
ввязывание || ограничивать; связывать 
|| связанный 2. прыжок, скачок, от- 
скок || отскакивать 
йтеі ~ граница промерзания 
Іоѵѵег ~ Гог иііітаіе ІоаЯ нижний пре- 
дел критической [разрушающей] на- 
грузки 

иррег ~ іог иііітаіе ІоасЗ верхний пре- 
дел критической [разрушающей] на- 
грузки 

Ьоітйаг/у граница; контур; предел; по- 
рог || граничный; краевой 
Ягаіпа§е ~ водораздел; граница водо- 
сбора 
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Ьоипйагу 


еіазіісаііу гекігаіпей ~ граница разде- 
ла с упругими связями 
&ее-5Ігеат ~ свободная поверхность 
водотока 

іпйпііеіу гіфіі -ісь граничные усло- 
вия, предусматривающие бесконечно 
жёсткое закрепление элемента 
\ѵа(ег ~ урез воды 

ЬоиІеІІ см. Ьоѵѵіеі(і) 

Ьтѵ 1. выгиб; изгиб; дуга 2. искривле- 
ние из плоскости (напр, панели, пла- 
стины) 3. продольная кривизна 4. ар- 
ка 5. выступающая часть (здания, ок- 
на) б. рама (пилы) 7. изгибать; изги- 
баться 8 . эркер 

Ьо«іп§ кривизна (балки и т. п.); иск- 
ривление о ~ іи (Не 1еп§(Ь сШпепыоп 
кривизна по длине, продольная кри- 
визна 

Ьо\ѵ1 1. ковш (скрепера) 2. чаша (бето- 
носмесителя) 

саЫе-орегаІесІ зсгарег ~ ковш скрепе- 
ра с канатно-блочным управлением 
Яехигаі ~ чаша прогиба (дорожной 
одежды) 

(оиг-«ІіееІеіІ ясгарег ~ ковш двухос- 
ного колёсного скрепера 
ІіусІгаиІісаІІу орега(еіі ьсгарег - гид- 
роуправляемый ковш скрепера 
«сгарег ~ ковш скрепера, скреперный 
ковш 

(\ѵо-\ѵІіееІесІ 8сгарег ~ одноосный 
(двухколёсный) скреперный ковш 
\ѴС ~ чаша унитаза 

ЬоѵѵІігщ-аІІеу кегельбан 

Ьо\ѵ8І1І диагональный лежень (опорной 
рамы жестконогого деррик-крана) 

Ьо\ѵ8Ігіп§ затяжка (арки); нижний пояс 
(арочной фермы) 

Ьо\ѵ(еІ(І) 1. четвертной, полукруглый 
или трёхчетвертной выпуклый валик 
(архитектурный облом) 2. торус, по- 
лукруглый (выпуклый) кольцевой ва- 
лик (напр, базы колонны) 3. ствол 
[тело] пучковой колонны 

Ьох 1. короб, коробка; ящик 2. будка, 
кабина; небольшое отгороженное по- 
мещение; небольшой домик (охотни- 
ка, рыболова) 3. ложа в театре 4. тю- 
ремная камера о (о ~ ои( образовы- 
вать отверстия или ниши в бетоне (пу- 
тём закладки обрамляющей рамки); 
(о ~ ир обшивать досками 
аіг (1і$(гіЬи(іоп - потокораспредели- 
тель 


аіг тіхіп§ - воздухосмесительная ка- 
мера, воздухосмеситель 
аіг вирріу ~ воздухораспределительная 
камера, камера статического давления 
азЬ ~ зольник, поддувало 
Ьаіапсе ~ противовес на крановой 
стреле [кране] 

Ьаісіі ~ мерный ящик 
Ьеат - закладной короб для образова- 
ния в стене гнезда [ниши] (для опи- 
рания конца балки) 

Ыепгіег ~ смесительная камера, возду- 
хосмеситель 

Ьгапсіі ~ ответвительная коробка 
саіі ~ телефонная переговорная каби- 
на 

Се88 ~ 1. выгребная яма 2. воронка во- 
досточной трубы 

сопііиіі ~ коробка в кабельной кана- 
лизации 

соге (в(ога§е) ~ керновый ящик, кон- 
тейнер для образцов грунта 
сиіѵегі ~ водопропускная труба прямо- 
угольного сечения 

сигЬ-ѵаіѵе ~ колодец наружного вен- 
тиля (водоснабжение) 

<1І5(гіЪи(іоп ~ 1. распределительная 
камера (распределяет по дренажным 
линиям сточную жидкость, сбрасы- 
ваемую из септика на поля ороше- 
ния) 2. распределительный шкаф, 
распределительная коробка 
(ііѵІ8Іоп ~ ящик-вододелитель 
сіиаі і!ис( ~ двухканальный воздухо- 
смеситель 

йп іпіе( ~ всасывающий патрубок ра- 
диального вентилятора 
Геегіег ~ фидерный короб 
Ооог ~ напольная электрораспредели- 
тельная коробка (скрытая в полу) 
Ошѵег ~ ящик для цветов (подвешен- 
ный к ограждению балкона) 

§аи§е ~ мерный ящик (для дозировки 
материалов); водомерный ящик 
§Іоѵе ~ герметизированный рабочий 
бокс (с вмонтированными перчатка- 
ми), «перчаточный» бокс 
§гаѵеі ~ гравиеловка 
§гои( ~ стальной короб с анкерной 
плитой (замоноличенной в фундамен- 
те для крепления анкерного болта) 
Ііугігаігі ~ колодец для гидранта 
іпіеі ~ всасывающий патрубок (тур- 
бомашины) 

Іипсііоп ~ соединительная [ответви- 
тельная] коробка (электросети) 
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теа8игіп§ ~ мерный ящик 
тііег ~ стусло 

тіхіп§ ~ 1. творильный ящик 2. воз- 
духосмесительная камера, воздухосме- 
ситель 

тогіаг ~ ящик для раствора; твориль- 
ный ящик 

тис] ~ 1. грязевик (на трубопроводе), 
грязевая камера 2. отстойник ливне - 
стока 

ріре ~ трубоизоляционный короб с за- 
сыпной теплоизоляцией 
гійіе ~ набор стандартных сит (для 
определения зернового состава грун- 
та) 

ваімі ~ 1. песколовка 2. песочный дом- 
крат 

зебітепі ~ 1. отстойник 2. наносопе- 
рехватывающая галерея 
8еНІіп§ ~ отстойник 
8Ііакіп§ ~ гасильный ящик 
зЬеаг ~ срезыватель, срезная коробка 
(сдвигового прибора) 

8ІІІ ~ илоуловитель 

8Іп§1е йисі ~ одноканальный доводчик 
зтоке ~ дымовая коробка, камера ды- 
мовых газов 

8Іі11іп§ ~ закрытый водобойный коло- 
дец 

зіопе-йііесі ~ ряж с каменной засып- 
кой 

8Ігаіпіп§ ~ сетчатый фильтр 

8Іибш§ ~ сальник, набивочная камера 

сальника 

Іеіерітопе ~ телефонная будка, теле- 
фонная переговорная кабина 
Іегтіпаі ~ присоединительная короб- 
ка; распределительная коробка 
ишіепѵаіег сопсгеІіп§ ~ кессон для 
подводного бетонирования 
ѵаіѵе ~ теплоизолирующий кожух 
клапана (на изолированном трубо- 
проводе) 

ѵагіаЫе аіг ѵоіите [ѴАѴ] ~ доводчик 
системы с переменным расходом воз- 
духа 

\ѵа11 ~ 1. закладной короб для образо- 
вания в стене гнезда [ниши] (для 
опирания конца балки) 2. стальной 
распределительный шкаф (скрытый в 
стене) 

\ѵеі§1і ~ весовой бункер 

\ѵеіг - водомерный ящик с водосливом 

(на оросительной системе) 

Ьохіп§ 1. перемешивание (напр, краски) 
повторным переливанием (из одного 


Ъгаскеі 

сосуда в другой) 2. ящичная тара; 
упаковка (в ящики) 

Ьохгоот кладовка, чулан 
Ьгасе 1. связь (жёсткости); подкос; рас- 
кос 2. ручная дрель; коловорот 
ап§1е ~ 1. угловая связь, угловой рас- 
кос; угловая схватка, угловая стяжка 
2. угловая дрель 

агсЬ ~ криволинейный подкос, криво- 
линейный элемент связи; криволиней- 
ный ригель деревянной рамы 
сгапк ~ коловорот 

егоза ~ крестовые [перекрёстные] свя- 
зи 

йіа§опа1 ~ диагональный [раскосный] 
элемент связей; наклонная схватка 
егесііоп ~ монтажный подкос; мон- 
тажная распорка; монтажная схватка 
Яап§е ~ связь, предупреждающая бо- 
ковое смещение полки балки; распор- 
ка между полками балок 
Ьаші ~ ручная дрель 
Ьогігопіаі ~з горизонтальные связи, 
распорки 

кпее ~ угловая связь, угловой раскос 
Іеі-іп - наклонный раскос, врублен- 
ный в стойки деревянного каркаса 
пиі - коловорот с (накидной) гаечной 
головкой (для завёртывания гаек) 

8\ѵау ~8 перекрёстные [крестообраз- 
ные] (ветровые) связи 
ІгепсЬ ~8 распорки креплений тран- 
шей 

ѵѵіпсі ~ ветровая связь 
X ~8 крестовые [перекрёстные] связи 
Ьгасесі раскреплённый связями о ~ аі 
іЬе зріісе Іеѵеі раскреплённый связя- 
ми в местах наращивания (стоек); ~ 
іп Нѵо тиіиаііу регрепсіісиіаг 
сіігесііопз раскреплённый связями в 
двух взаимно перпендикулярных на- 
правлениях 

сИа§опа11у ~ раскреплённый диаго- 
нальными [раскосными] связями 
Ьгасіп§ 1. система связей, связи 2. уста- 
новка [монтаж] связей 
фЪ ~ решётка (стрелы крана) 
тавопгу ѵѵаіі ~ раскрепление камен- 
ных стен связями (в процессе кладки) 
Іетрогагу \ѵіге-горе ~ расчалка из 
стального каната, тросовая расчалка 
Ігіап§и1аІес1 ~ связи в форме треуголь- 
ной решётки; связевая ферма 
Ъгаскеі 1. кронштейн 2. схватка, узловая 
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Ъгаскеі 

связь 3. светильник на кронштейне, 
бра 4. боковой подступенок 
ап§Іе ~ Т-образный кронштейн (иног- 
да усиливаемый подкосом.) 

Ьеагег ~ несущий кронштейн на скат- 
ной крыше (для крепления лестниц, 
висячих лесов и т. п.) 

Яхіп§ ~ крепёжная скоба (для крепле- 
ния горбылька к оконному переплё- 
ту) 

§аІ1о\ѵ8 ~ выступающий из стены А- 
образный кронштейн 
ріре ~ кронштейн для опирания тру- 
бопровода 

гооГнщ ~ см. Ьеагег Ьгаскеі 
ыйетаік ~ тротуарная консольная тре- 
угольная рама (для осмотра моста) 
«Іееі ~ стальной кронштейн 
8Ііггир ~ стременная подвеска трубы 
8иррогііп§ ~ опорный кронштейн (для 
труб, светильников и т. п.) 
ѵѵаІІ ~ настенный кронштейн 
ЬгаіІ 1. плоский клинообразный гвоздь с 
прямоугольной шляпкой (для крепле- 
ния досок пола) 2. гвоздь без шляпки, 
штифт 

Ьгаке тормоз о ~ \ѵі(Ь Іоскііщ сіеѵісе 

тормоз со стопорным [защитным] уст- 
ройством 

аіг ~ пневматический тормоз 
аІ1-\ѵЬее1 ~ тормоз на все колёса (ав- 
томобиля, колёсной ходовой части) 
Ьоош ~ тормоз стрелы [механизма 
подъёма или поворота стрелы] 
іооі-орегаіеб ~ ножной тормоз 
ЬаііЯ-орегаіеЯ ~ ручной тормоз 
Э ~ см. Ьоош Ьгаке 
рііешпаііс ~ пневматический тормоз 
8Іе«іп§ ~ тормоз механизма поворота 
(крана) 

8\ѵіп§ ~ тормоз механизма поворота 
(крана) 

ЬгапсЬ 1. ответвление трубопровода 2. 
патрубок 

а11-80ске( ~ косой раструбный тройник 
(с тремя раструбами) 

Ыо\ѵ-(іо\ѵп ~ грязеспускной патрубок 

са«1 ~ литой отвод 

ЯеКа ~ проток [ветвь] дельты 

(ІоиЫе ~ крестовина с двумя косыми 

ответвлениями 

іІоиЫе 8оекеІ Іее ЛагщсЯ ~ тройник 
«двойной раструб - фланец», двойной 
раструб с фланцевым отростком 
Яхіиге ~ распределительная подводя- 


щая или отводящая труба (обслужива- 
ющая группу санитарннх приборов) 
ЬогігопіаІ ~ горизонтальная ветвь тру- 
бопровода 

ргітагу ~ ответвление первого поряд- 
ка (магистрального трубопровода, 
канала) 

зріау ~ косой [несимметричный] 
тройник 

иуе ~ косой [несимметричный] трой- 
ник с ответвлениями под углом 45° 
ЬгапсЬіщ; разветвление (трубопровода, 
электрических сетей) 

ЬгапсЬ-оіГ ветвь трубопровода 
Ьгаші I. марка; клеймо; торговый знак 
2 . сорт; класс 

~ оГ сетепі марка цемента 
ЬгазЬпезз хрупкость древесины, склон- 
ность древесины к скалыванию 
Ьга«8 1. латунь, жёлтая медь 2, медная 
мемориальная или надгробная доска 3. 
медные украшения; медные изделия 
Ьеіа ~ сплав меди с цинком (при со- 
держании меди 54%), бета-латунь 
ЬгаШсе деревянная башня или выступа- 
ющая часть средневекового фортифи- 
кационного сооружения 
ЬгаШкЬш^ архитектурный орнамент в 
форме листьев, цветков или миниа- 
тюрных зубцов (на верху парапета 
или карниза средневековых зданий) 
Ьгаитѵаге керамика с коричневой гла- 
зурью 

ЬгеасЬ поломка; нарушение сплошно- 
сти; прорыв; пролом 
~ оГ сопігасі нарушение (подрядного) 
договора [соглашения] 
йіке [ііѵке] ~ прорыв дамбы 
Ьгеак 1. разрыв; излом, разрушение 2. 
слезник, капельник 

~ оГ (Ье §га(1е Іше перелом проектной 
линии 

Яге ~ противопожарная преграда 
теаі ~ обеденный перерыв (для рабо- 
чих) 

«тЯ ~ снегозащитные посадки (вдоль 
дорог) 

Ьгеака§е 1. обрыв; разрыв 2. поломка, 
авария, неисправность 3. дробление, 
измельчение 4. дроблёный материал 5. 
отбойка 

~ оГ горе обрыв каната [троса] 
Ьгеакатау отрыв [срыв] потока 
Ьгеакііоѵѵп 1. разрушение, обрушение; 
поломка, авария 2. дробление, из- 
мельчение 3. распад; разложение; 
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расслоение; классификация (зерново- 
го материала) 4. пробивание, пробой 
(электрический) 
іпзиіаііоп ~ пробой изоляции 
орегаііоп Лѵогкр ~ перечень работ по 
операциям 

Ьгеакег 1. дробилка; ударный рабочий 
инструмент; корчеватель 2. ледорез 3. 
выключатель; прерыватель 
аіг (раѵетепі) ~ пневматический бе- 
тонолом 

Ьаіі ~ груша для сноса зданий 
ЬопсІ ~ опалубочная смазка 
сЬетісаІ ЬопсІ ~ химический антиад- 
гезионный состав (препятствующий 
сцеплению бетона с опалубкой) 
сігсиіі ~ разъединитель 
сопсгеіе ~ бетонолом 
Гоат ~ пеногаситель 
ісе ~ ледорез 
Іаѵѵ - щековая дробилка 
тетЬгапе-іопшп§ Іуре ЬопсІ ~ плён- 
кообразующий состав, предотвращаю- 
щий сцепление (напр, опалубки с бе- 
тоном) 

раѵетепі [раѵіп§] ~ бетонолом 
гоай ~ бетонолом 

госк ~ 1. (камне) дробилка 2. отбой- 
ный молоток 
гоП ~ валковая дробилка 
гоіагу ~ ротационная дробилка 
зірііоп ~ 1. устройство, предупрежда- 
ющее подсос сточной жидкости (из 
санитарных приборов во внутреннюю 
водопроводную сеть) 2. разрядное ус- 
тройство сифона 
ѵасишп ~ прерыватель вакуума 
\ѵаѵе ~ волнолом 

Ьгеакіп§ разрыв; излом, разрушение о 
- боѵѵп продольная распиловка брё- 
вен; получение (из брёвен) пиломате- 
риалов; ~ ир разжижение пастообраз- 
ной краски (разбавителем, раство- 
рителем) 

ЬопсІ ~ нарушение сцепления 
Ьиск1іп§ ~ разрушение при продоль- 
ном изгибе 

СГ 088 ~ 1. диагональные габы (эле- 
менты жёсткости металлических 
панелей) 2. операция изготовления 
диагональных гибов 
Ьуйгаиііс ігоіЬ ~ гидравлическое пе- 
ногашение (в аэротенке) 
ѵасишп ~ девакуумирование 

ЬгеакіЬгощф 1. прорыв (плотины, дам- 


Ьгіск 

бы) 2. проскок (через фильтр) 3. 
спрямление русла (реки) 

Ьгеакир 1 . вскрытие реки (ото льда) 2. 

фракционный состав 
Ьгеакѵѵаіег внешнее оградительное соо- 
ружение (порта); волнолом; мол 
аіг ~ пневматический волнолом 
Ыоскѵѵогк ~ волнолом из массивов 
ЬиЬЫе ~ пневматический волнолом 
сеііиіаг зЬееІрііе ~ волнолом ячеистой 
шпунтовой конструкции 
йоаІіп§ ~ плавучий волнолом 
йжпесі ~ сквозной волнолом 
Ьусігаиііс ~ гидравлический волнолом 
тоиші ~ волнолом откосного профиля 
регіогаіесі ~ сквозной волнолом 
шЬЫе-шоипсІ ~ волнолом из камен- 
ной наброски 

8 ІоІІес1 ~ сквозной волнолом 
8иЬтег§ес1 ~ подводный волнолом 
ѵѵай ~ волнолом вертикального профи- 
ля 

Ьгеазі 1. выступ стены (в месте распо- 
ложения дымохода) 2. часть стены от 
пола до оконного проёма, подоконный 
простенок 3. нижняя часть [поверх- 
ность] балки, поручня и т.п. 4. забой, 
площадь забоя 5. сердцевина (доски, 
бруса) 6. отвал (бульдозера) 
сЬітпеу ~ выступающая (в помеще- 
ние) часть камина или печи с топкой 
Ьгеа8І8шптег см. Ьгезашпег 
Ьгеа8І\ѵогк 1. кладка камина или ком- 
натной печи 2. парапетная стенка 
(здания) 3. оборонительный вал не- 
большой высоты 

ЬгеаіЬег дыхательный клапан (резервуа- 
ра) 

Ьгессіа 1. брекчия 2. зона разрушенных 
пород 

ЬгеесЫп§ 1. боров, дымоход, газоход 2. 
тройник (в системе дымоходов, тру- 
бопроводов) 

Ьгеззшшпег перемычка [балка] над ши- 
роким проёмом в стене 
ЬгеІесЬе см. Ьгаііісе 
Ьгеіеазе см. Ьгаііісе 
Ъгеіізтепі см. ЬгаІІізЬіп§ 

Ьгіск 1. кирпич 2. закладывать кирпи- 
чом (напр, проём); заполнять кирпи- 
чом (напр, фахверк); облицовывать 
кирпичом; мостить кирпичом; замуро- 
вывать в кирпичной кладке; возводить 
конструкцию из кирпича; придавать 
внешний вид кирпичной кладки, де- 
лать разрезку (напр, стены) под кир- 
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Ьгіск 

пич о ~ апсі Ьгіск полусухая кладка 
(с заполнением раствором лишь не- 
ровностей в кирпичах); ~ апсі зіисі 
кирпичное заполнение фахверка; ~ оп 
Ьесі кирпич, уложенный плашмя [на 
постель]; - оп ей^е кирпич, уложен- 
ный на ребро 

асій-ргоок Гасій-гезізІапІ] ~ кислото- 
упорный [кислотостойкий] кирпич 
айоЬе ~ саман, кирпич-сырец 
аегаіесі ~ 1. вентішируемый [провет- 
риваемый] кирпич (с вентиляцион- 
ными каналами) 2. вентиляционная 
решётка в стене (в форме коробки по 
размеру кирпича) 

аіг-йгіесі ~ глиняный кирпич воздуш- 
ной сушки 

аішпіпоиз (Йге) ~ алюминатный [гли- 
нозёмистый] (огнеупорный) кирпич; 
шамотный кирпич 

ап§1е - косоугольный кирпич, кирпич 

со скошенным тычком 

агсіі - клинчатый [клиновой] кирпич 

со скошенными гранями (для кладки 

арок) 

азЫаг ~ кирпич с околотой лицевой 
поверхностью под камень 
ахей ~ околотый кирпич 
Ьаскіп§ [Ьаск-ир] ~ кирпич для за- 
бутки 

Ъазіс ~ основный [щелочной] кирпич 
Ъеат ~ кирпич для облицовки моно- 
литных железобетонных перемычек 
Ыие ~ высокопрочный кирпич из тём- 
но-синей глины (типа железняка) 
Ъойу ~ нормально обожжённый кир- 
пич 

Ьопйег ~ тычковый кирпич 
Ьиіісіігш соттоп ~ обыкновенный ке- 
рамический строительный кирпич 
Ьиііпозе ~ кирпич с одним или двумя 
закруглёнными углами и рёбрами 
Ьигпі ~ обожжённый кирпич 
саісіит зііісаіе ~ силикатный кирпич 
сап! ~ кирпич со скошенным ребром 
саѵііу ~ пустотелый кирпич 
сеііиіаг - амер, пустотелый [яче- 
истый] кирпич (с несквозными пус- 
тотами объёмом свыше 20% от объ- 
ёма кирпича) 
сіау ~ глиняный кирпич 
сііпкег ~ клинкерный кирпич, клин- 
кер 

соттоп - обыкновенный кирпич (для 
кладки), рядовой кирпич 


сотразз ~ клиновой кирпич; лекаль- 
ный кирпич 

сопсгеіе ~ бетонный камень (штуч- 
ный стеновой материал размерами 
не свыше 10 X 10 X 30 см) 
сгизЬесі ~з кирпичный щебень; кир- 
пичный бой 

сиі ~ околотый (до нужных размеров) 
кирпич 

йіаіотасеоиз ~ диатомитовыіі кирпич 
ОиісЬ ~ клинкерный кирпич, клинкер 
(для мощения) 

есопоту ~ эффективный (пустоте- 
лый) модульный кирпич (основанный 
на модуле 4 дюйма или 10 см) 
епатеіесі ~ глазурованный кирпич 
еп§іпеегей ~ модульный кирпич раз- 
мерами (вместе с толщиной по- 
стельного шва) 20 X 10 X 8 см 
еп§іпеегіп§ ~ плотный кирпич повы- 
шенной и высокой прочности 
Гасе [Гасіп§] ~ лицевой кирпич 
іеаІ1іегей§е ~ 1. кирпич, скошенный 
по ширине; клиновой кирпич 2. ре- 
бровый клиновой кирпич 
йге - огнеупорный кирпич 
Яоог ~ износостойкий кирпич для 
(мощенія) пола 

йо§ ~ кирпич с желобком (на посте- 
ли) 

Гиггіп§ ~ облицовочный пустотелый 
кирпич 

§аи§ей ~ 1. клиновой [клинчатый] 

кирпич для арок 2. кирпич, механиче- 
ски обработанный до заданных разме- 
ров; лекальный кирпич 
§1азз ~ стеклоблок 
§1а2ей ~ глазурованный кирпич 
Ьа1Г~ (кирпія-)половняк, полкиршяа 
Ьеайег ~ тьяковый кирпич 
Ьоііоіѵ ~ пустотный кирпич с пло- 
щадью пустот не более 40% (амер.) 
или не более 25% (англ.) от площади 
постели кирпича 

іпіегпаі-пиаіііу ~ кирпич для забутки, 
забуговочный кирпич 
кеу ~ замковый клиновой кирпич 
(для кладки арок) 

кіезе1§и(Ь)г ~ диатомитовый кирпич 
кііп ~ огнеупорный кирпич 
1і§Ьі\ѵеі§1іІ Ьиі1йіп§ ~ лёгкий строи- 
тельный кирпич 
Ите-запсі ~ сішикатный кирпич 
1іпіп§ ~ лицевой кирпич; футеровоч- 
ный кирпич 
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Ьгій§е 


пкхіиіаг ~ модульный кирпич, кирпич 
модульных размеров 
тоМей ~ 1. фасонный декоративный 
кирпич, профильный лицевой кирпич 
2. обычный формованный кирпич 
шоіег ~ диатомитовый кирпич; тепло- 
изолируюпщй кирпич 
по &о§8 ~ полнотелый кирпич 
раѵіп§ ~ клинкерный кирпич для мо- 
щения 

регіоіаіегі - пустотелый кирпич (со 
сквозными вертикальными пустота- 
ми объёмом свыше 25% от объёма 
кирпича) 

ргеззесі ~ прессованный кирпич 
гасііаі ~ лекальный кирпич; клшювой 
кирпич 

гасі і 118 ~ лекальный кирпич; клиновой 
кирпич 

геГгас(огу ~ огнеупорный кирпич 
госк-йасесі ~ кирпич с околотой лице- 
вой поверхностью под камень 
гоіщй-ахесі ~ околотый кирпич 
гаЬЬіп§ ~ абразивный кирпич [бру- 
сок] (для шлифования бетонных или 
каменных поверхностей) 
аапсі-ііте ~ силикатный кирпич 
8е\ѵег ~ кирпич для канализационных 
сооружений (высокой плотности и 
прочности, с низкой водопоглощаю- 
щей способностью) 

80ІІСІ ~ полнотелый кирпич 

вріау ~ кирпич со скошенным углом 

или ребром 

Ійгее-пиагіег ~ трёхчетвертной кир- 
пич 

штйгесі ~ необожжённый кирпич 
V ~ стеновой керамический блок с 
вертикальными пустотами (размера- 
ми 230 X 230 X 76 мм) 
ѵепШаІіоп ~ вентилируемый [провет- 
риваемый] кирпич (с каналами для 
поступления воздуха) 
ѵегіісаІ-йЬег ~ шероховатый клинкер- 
ный кирпич (шероховатость верхней 
лицевой грани или постели, образу- 
ется при резке глиняного бруса про- 
волокой) 

ѵіігійесі ~ глазурованный кирпич 
ѵоиззіог - клиновой кирпич (для 
кладки арок) 

\ѵесі§е-8Ьарес1 ~ клиновой кирпич (в 
форме торцового, ребрового или тра- 
пецеидального клина) 

\ѵіге-сиі ~ полнотелый керамический 
кирпич (пластического прессования) 


\ѵоой ~ деревянная пробка (в форме 
кирпича, закладываемая в кладку) 
ЬгіскЬаІ неполномерный кирпич; обло- 
мок кирпича 

Ьгіск-ЬиіІІ построенный из кирпича, 
кирпичный (о здании, стене и т. п.) 
Ьгіскіе англ проф. каменщик 
ЬгіскйеМ кирпичный завод 
Ьгіскіп§ 1. заполнение, облицовка, за- 
муровка и т.п. кирпичом; возведение 
из кирпича 2. каменная кладка (соо- 
ружение); имитация под каменную 
кладку 

Ьгісккііп печь для обжига кирпича 
Ьгіскіауег каменщик; облицовщик (спе- 
циалист по кирпичной облицовке); 
мостовщик (кирпичом) 

Ьгіскіе, Ьгіскіу ломкий, хрупкий (о 
штучных строительных материа- 
лах) 

Ьгісктакег 1 . исследователь в области 
кирпичного производства 2. оператор 
кирпичной формовочной машины 
Ьгіскшакіп§ изготовление кирпичей 
Ьгісктааоп каменщик 
Ьгіск-зеііег каменщик 
Ьгіск\ѵогк 1. кирпичная кладка (соору- 
жение) 2. рі кирпичный завод о ~ 
ЬаІГ а Ьгіск ійіск каменная кладка 
толщиной в полкирпича 
соигзесі ~ рядовая каменная кладка 
іаіг-іасесі ~ ровная [гладкая] лицевая 
кирпичная кладка 

§аи§ес] ~ кирпичная кладка с тонкими 
швами (не свыше 3 мм) из точно 
пригнанного кирпича 
рге8іге88есІ ~ предварительно напря- 
жённая [преднапрягаемая] каменная 
кладка 

геіпйгсесі ~ армированная кирпичная 
кладка 

Ьгіску 1. кирпичный, сделанный из кир- 
пича 2. кирпичного цвета 3. проф. ка- 
менщик 

Ьгіскуагсі кирпичный завод 
Ъп(3§е 1. мост; мостовой переход; путе- 
провод; эстакада 2. защитный козырёк 
(над входом, проходом, тротуаром) 
3. колосник сцены о ~ йог 8Ігеат 
§аи§е гидрометрический мостик; ~ 
\ѵійі соипІег-ѵѵеі§Ьіесі сапіііеѵеге кон- 
сольный мост с противовесами 
аішшпшп ~ алюминиевый мост 
агсй ~ арочный мост 
Ваііеу ~ сборно-разборный мост из 
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Ъгій§е 


инвентарных металлических ферм, 
мост Бейли 

Ьаіапсе ~ раскрывающийся мост 
Ьаіапсесі сапіііеѵег ~ мост с консоль- 
но-подвесными строениями 
Ьазсиіе ~ разводной раскрывающийся 
мост 

Ьау ~ мост через залив 
Ьеат ~ балочный мост 
Ьеіоѵѵ ~ низководный мост 
Ьо\ѵзІгіп§ §ігс1ег ~ (железобетонный) 
арочный мост с затяжкой 
саЫе-зІауес! ~ вантовый мост 
саЫе-зІауес! §іпЗег - вантовый мост с 
балкой жёсткости 
сапаі ~ мост-канал 
сапіііеѵег ~ консольный мост 
сепІег-Ьеагіп§ з\ѵіп§ - разводной по- 
воротный мост с центральной пятой 
сошро8ІІе ~ сталежелезобетонный 
мост 

сотро8ІІе-§ігс1ег - сталежелезобетон- 
ный мост 

сопсгеіе саЫе-зІауес! - железобетон- 
ный вантовый мост 

сопііпиоиз ~ мост неразрезной конст- 
рукции, неразрезной мост 
сопііпиоиз §іпЗег *- мост с неразрез- 
ными пролётными строениями; мост 
неразрезной конструкции 
сопііпиоиз 8Іее1 Ігизз Ііесі агсЬ ~ не- 
разрезной мост со сквозной металли- 
ческой фермой с затяжкой 
соѵегесі ~ (деревянный) мост со сквоз- 
ными фермами и крытым верхом 
сгапе ~ мост (мостового или козлово- 
го) крана, пролётное строение мосто- 
юго или козлоюго крана 
сигѵесі ~ криволинейный (в плане) 
мост 

йеск(-іуре) ~ мост с ездой поверху 
доиЫе -Ьазсиіе ~ разводной раскрыва- 
ющийся двукрылый мост 
сіоиЫе 1еаИ Ьазсиіе ~ разводной рас- 
крывающийся двукрылый мост 
ііхесі агсЬ ~ бесшарнирный арочный 
мост 

ЯоаІіп§ ~ наплавной мост 
ігате-іуре ~ рамный мост 
ѵігсіег аші 8ІаЬ ~ (железобетонный) 
мост с ребристыми пролётными строе- 
ниями из балок таврового сечения 
§1и1аш ~ клеёный балочный мост, 
мост с дощатоклеёными пролётными 
строениями 


ЪаИ-іЬгои§1і ~ мост с ездой посереди- 
не 

Ъаіі'-ѵѵкіііі - полумост 

Ьеаі ~ тепловой мост(ик) (нарушение 

теплоизоляции) 

Ііееі Ішппіоп Ьазсиіе ~ разводной 
раскрывающийся мост коромысловой 
системы 

Ы§Ь Іеѵеі ~ высоководный мост 
Ы§Ь\ѵау ~ автодорожный мост 
Ьоізі ~ вертикально-подъёмный раз- 
водной мост 

Ьоііоѵѵ §іпіег ~ (железобетонный) 
мост с коробчатыми пролётными стро- 
ениями 

ісе ~ ледяная переправа 
ІгізЬ ~ 1. затопляемый мост; мощёный 
брод 2. открытая каменная дрена; до- 
рожный (водопропускной) лоток 
ігоп - металлический мост 
Іаке - мост через озеро 
Ий ~ разводной вертикально-подъём- 
ный мост 

1і§Ьііѵеі§Ьі ргезігеззесі сопсгеіе 
мост с пролётными строениями из 
преднапряжённого лёгкого бетона 
1оас1іп§ ~ мостоюй кран, перегрузоч- 
ный мост; погрузочная эстакада 
1о§ ~ деревянный балочный мост 
1оп§ зрап ~ мост с большими пролёта- 
ми 

1о\ѵ-1еѵе1 ~ низководный мост; пере- 
права 

1о\ѵ іѵаіег ~ низководный мост 
гпарг ~ большой мост 
гпазопгу ~ каменный мост 
таІегіа1-1іапсШп§ ~ мост-перегружа- 
тель 

тійіагу ~ мост из сборно-разборных 
инвентарных конструкций (сооружае- 
мый инженерными войсками) 
тіпог ~ малый мост 
тоѵаЫе ~ разводной мост 
тоѵаЫе -Ьазсиіе ~ разводной раскры- 
вающийся мост 

тоѵаЫе-з\ѵіп§ ~ разводной поворот- 
ный мост 

тиііііапе ~ мост с многополосной про- 
езжей частью 

тиіііріе-зрап ~ многопролётный мост 
шиііізрап Ьаіапсесі зизрепзіоп ~ мно- 
гопролётный уравновешенный вися- 
чий мост с анкеровкой главного кабе- 
ля в вершине пилона 
орегаІіп§ ~ служебный мостик 
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огіЬоІгоріс-сІеск - (металлический) 
мост с ортотропной плитой 
огіЬоІгоріс (зіееі) ріаіе ёеск ~ мост 
или пролётное строение моста с орто- 
тропной плитой 
оѵегразз ~ путепровод 
реёезігіап ~ пешеходный мост 
регтапепі ~ высоководный мост 
рііе ~ мост на свайных опорах 
ріп-соппесіеб ~ металлический мост с 
болтовыми соединениями 
ріреііпе ~ мост-трубопровод 
ропіооп ~ понтонный [наплавной] 
мост 

розі-іепзіопесі ргезігеззесі сопсгеіе ~ 
железобетонный мост с предваритель- 
ным напряжением после бетонирова- 
ния 

ргеГаЬгісаІесІ ~ мост из сборных эле- 
ментов 

ргезігеззесі сопсгеіе ~ мост из пред- 
напряжённого железобетона 
ргезігеззесі сопсгеіе Ыілгсаіесі Ьох 
§ігс1ег ~ преднапряжённый железобе- 
тонный мост с раздваивающимся в 
плане коробчатым пролётным строе- 
нием 

рге8Іге88ес1 зе§тепІа1 ~ преднапря- 
жённый железобетонный мост из мно- 
госекционных балок коробчатого сече- 
ния 

рге8Іге88е<1 сѵоосі ~ преднапряжённый 
деревянный мост 

ргеіепвіопесі ргезігеззесі сопсгеіе ~ 
железобетонный мост с предваритель- 
ным напряжением до бетонирования 
гаіігоаё [гаіЬѵау] ~ железнодорожный 
мост 

геіпіогсесі ~ железобетонный мост 
геігасіііе сігасѵ ~ разводной откатный 
мост 

гі§іс1 Ггате ~ рамный мост 
гіт-Ьеагіп§ з\ѵіп§ ~ разводной пово- 
ротный мост с центральным бараба- 
ном 

гіѵег ~ мост через водоток [реку] 
гіѵеіесі ~ металлический клёпаный 
мост 

юаб-сит-гаіі ~ совмещённый мост 
(для одновременного пропуска авто- 
мобильного и железнодорожного 
транспорта) 

гоІІесі-Ьеат - металлический мост со 
сплошными главными балками 
гоШп§-1ій (Ьазсиіе) [гоШгщ ІіЙ зрап] 


~ разводной откатно-раскрывающийся 
мост 

зсайоісі - подмости типа перекидных 
мостиков, перекидные подмости 
зе§тепІа1 Ьох §ігсіег ~ мост с членён- 
ными коробчатыми пролётными строе- 
ниями 

зегѵісе ~ служебный мостик; смотро- 
вой мостик 

8ІюгІ Ьі§Ь\ѵау - автодорожный мост с 
малыми пролётами 

8ІЮГІ зрап (зіееі) ~ (стальной) мост с 
малыми пролётами 

зі§п ~ ферма над дорогой (для подве- 
шивания дорожных знаков) 
зітріе ~ мост разрезной системы; ба- 
лочный мост 

зітріе І-Ьеат ~ металлический раз- 
резной мост со сплошными главными 
балками с параллельными поясами 
зітріу зиррогіесі ~ мост со свободно 
опёртыми пролётными строениями 
зіп§1е -Ьазсиіе ~ разводной (однокры- 
лый) раскрывающийся мост 
зіп§1е Іапе ~ автодорожный мост с од- 
ной полосой движения 
зіп§1е 1еаЬ Ьазсиіе ~ разводной рас- 
крывающийся однокрылый мост 
зіп§1е зрап ~ однопролётный мост 
зіп§1е Ігаск гаіЬѵау ~ однопутный же- 
лезнодорожный мост 
зкесѵ ~ косой мост 
зІаЬ ~ плитный мост 
8ІапІ-1е§§ес1 гщіб-ігате ~ рамный 
мост с наклонными стойками 
зциаге ~ прямой мост (пересекающий 
водоток под прямым углом) 
зіееі ~ 1. металлический мост 2. 

стальной мост 

зіееі Ьох-§ігс1ег ~ мост со стальными 
коробчатыми пролётными строениями 
зіееі саЫе-зІауеё ~ стальной ванто- 
вый мост 

зіееі ріаіе §ігс1ег - стальной балочный 
мост со сплошными стенками 
зіееі зЬор-соаІеё ~ металлический 
мост с заводской покраской конструк- 
ций 

зіееі Ііеб-саЫе агсіі ~ арочный желе- 
зобетонный мост с дополнительно на- 
прягаемым кабелем в балке жёсткости 
зіееі Ігизз ~ металлический балочный 
мост с фермами 

зіійепесі зизрепзіоп ~ висячий мост с 
балкой жёсткости 
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8ігаі§Ьі ~ прямой мост (пересекающий 
водоток под прямым углом) 
8ігеп§іЬепесІ (Ьі§Ьѵѵау) ~ мост с уси- 
ленными пролётными строениями 
8иЬтег8ІЫе ~ затопляемый мост 
виврепвіоп ~ висячий мост 
8ѴѴІП§ ~ разводной поворотный мост 
Т-Ьеат ~ (железобетонный) мост с 
ребристыми пролётными строениями 
из балок таврового сечения 
Іетрогагу ~ временный мост 
іетрогагу Ьуразз - временный мост 
на обходе 

іЬгее-Ып§есІ агсЬ ~ трёхшарнирный 
арочный мост 

іЬгои§Ь ~ мост с ездой понизу 
іЬгои§Ь-§ігс!ег гаіЬѵау ~ железнодо- 
рожный мост с пролётными строения- 
ми из сплошных балок с ездой понизу 
Ііеб-агсЬ ~ арочный мост с затяжкой 
ІітЬег ~ деревянный мост 
ІітЬег 8Ігіп§ег8-сопсгеІе беек ~ дере- 
вянный балочный мост с бетонным на 1 

СТИЛОМ 

ІітЬег 8ігіп§ег8-1атіпаіеё беек ~ де- 
ревянный балочный мост с дощатым 
настилом 

ІітЬег ігезііе ~ деревянный балочный 
мост 

ІОІ1 ~ мост с оплатой проезда по нему 
ігапзрогіег ~ трансбордер, мостовой 
паром 

ігезііе ~ мост-эстакада 
ігиппіоп(-іуре) Ьазсиіе ~ откатно-рас- 
крывающийся мост 

ІШ88 ~ балочный мост со сквозными 
фермами, мост с фермами Гау-Жу- 
равского 

і\ѵо-Ып§еб агсЬ ~ двухшарнирный 
арочный мост 

іѵѵо-іапе ~ мост с двухполосной проез- 
жей частью 

ѵегіісаі іій ~ разводной вертикально- 
подъёмный мост 

ѵгеібеё ~ сварной металлический мост 
ѵѵогк ~ пневмоколёсная тележка в 
форме мостика, передвижной мостик 
Ьгіб§еЬоагб ступенчатая тетива 
Ьгіб§еЬиіібег мостостроитель 
Ьгіб§іп§ 1. наводка моста 2. вертикаль- 
ные перекрёстные связи (между бал- 
ками или фермами) 3. монтаж [по- 
становка] вертикальных перекрёстных 
связей 4. планка, перекрывающая тре- 
щину 5. плёнка краски поверх трещин 
б. сводообразование сыпучих материа- 


лов (в бункерах и силосах) 7. сгуще- 
ние сети опорных точек; сгущение се- 
ти геодезического планово-высотного 
обоснования 8. привязка (аэроснимка) 
соИ ~ проникновение холода в здание 
через неплотности в ограждениях, де- 
фектные места в теплоизоляции и 
т.п. 

егозе ~ вертикальные перекрёстные 
связи 

Ьогігопіаі ~ плановая привязка 
\ѵа!ег ~ (конструктивные) меры по 
предупреждению проникания [проса- 
чивания] воды 

Ьгісііе грузоподъёмная траверса 
Ьгібіе\ѵау пешеходная дорожка, дорожка 
для прогудрк на лошади 
ЬгіеС техническое задание (заказника) 
на строительство объекта 
Ьгі§абе бригада 

йге ~ пожарная команда (на стройке) 
Ьгіпе рассол 

Ьгіпк урез воды; кромка берега русла 
(реки) 

Ьгщиеііе 1. восьмёрка (образец для ис- 
пытания цементного раствора на 
растяжение) 2. брикет 
ЬгІ 8 е- 80 Іеіі солнцезащитное устройство; 
солнцезащитные козырьки (на зда- 
нии) 

Ьгііііе хрупкий 
ЬгіІі1епе88 хрупкость 
асіб ~ кислотная хрупкость (стали) 
ЬгоасЬ 1. шпиль (церкви) 2, протяжка, 
прошивка; развёртка 3. околка (кам- 
ня) 

ЬгоасЬ-8іор фаска, переходящая в ост- 
рое ребро 
Ьгопге бронза 

§оМ ~ золотистая бронза (пигмент) 
Ьгоп 2 Іп§ бронзирование 
Ьгоотіп§ 1. размочаливание (головы 
сваи) 2. подметание; обработка повер- 
хностей метлой 

\ѵеі зигГасе ~ обработка поверхностей 
свежеуложенного бетона метлой (для 
придания шероховатости) 

ЬгоіЬегз двух- или четырёхветвенный 
строп (цепной или канатный) 

Ьго\ѵ 1. выступ (карниза, облома) 2. 
кромка, бровка 

Ьгоѵѵп коричневый пигмент; коричневая 
краска 

Ѵапбуке ~ коричневый Вандейка 
( пигмент ) 


86 



Ьиск1іп§ 


Ьго\ѵп\ѵаге керамика с коричневой гла- 
зурью 

Ьшшрііе составная железобетонная свая 

ЬгшЬ кисть; щётка 

йпізЫп§ ~ кисть-макловица (для сма- 
чивания водой затираемой штука- 
турки и т.п.) 

Яаі раіпі [ЯаІ \ѵа11] ~ плоский руч- 
ник, плоская кисть; флейц 
§гоипсі ~ ручник (кисть) 
раіпі ~ малярная кисть 
рарегЬап§іп§ ~ щётка обойщика 

ЬгизЬаЬіііІу способность (красочного со- 
става) наноситься кистью 

ЬшзЫп§ окраска кистью; обработка ки- 
стью [щёткой] 

ЬгизЬгоІІ хворостяная фашина 
зіопе-йііесі ~ тяжёлая хворостяная 
фашина (заполняемая камнем) 

Ьшіаіізт брутализм (архитектурное 

направление 50-х годов XX столе- 
тия) 

ЬиЬЫе пузырь, пузырёк 
аіг ~ пузырёк воздуха 
сопігоі ~ пузырёк уровня 

ЬиЬЫег барботёр 

ЬиЬЫіп§ 1. пузырчатость (дефект окра- 
ски) 2. выделение пузырьков; барбо- 
таж 

Ьиск 1. обрамление дверного проёма 
(металлическое или деревянное) для 
крепления дверной коробки 2. козлы 
для распиловки лесоматериалов 
боог ~ см. Ьиск 1 . 
гои§Ь ~ см. Ьиск 1. 

Ьискег рабочий, держащий подложку 
при ручной клёпке 

Ьискеі 1. ковш (экскаватора, погрузчи- 
ка) 2. бадья (для бетонной смеси) 3. 
ведро 4. вогнутый носок, уступ, трам- 
плин (элементы профиля водослива) 
ЬаскЬое ~ ковш обратной лопаты 
Ье11іп§ ~ расширитель грейферного 
типа (для устройства уширения пя- 
ты сваи) 

ЬоИот с1І8сЬаг§е - бадья [ковш] с 
донной разгрузкой [выгрузкой] 

Ьойот йитр ~ бадья с открывающим- 
ся днищем (для бетона), бадья с дон- 
ной разгрузкой [выгрузкой] 
саЫе\ѵау ~ ковш кабельного крана 
сапйу ~ бадья для подъёма грязи (из 
колодца, шахты) 

сіатзігеіі ~ грейферный ковш, грей- 
фер 


сопсгеіе ~ бетонораздаточный ковш; 
бадья для подачи бетонной смеси 
йі§§іп§ ~ землеройный ковш 
йга§ ~ драглайн (ковш) 
йгор-Ьойот ~ бадья [ковш] с откид- 
ным днищем 

еіеѵаіог - ковш подъёмника 
§гаЬ ~ грейфер, грейферный ковш 
§гоШ ~ бадья для строительного рас- 
твора 

Нау\ѵагй §гаЬ ~ двухчелюстной грей- 
фер (ковш) 

Ып§ей Ьойот ~ бадья [ковш] с от- 
кидным днищем 
Ьое ~ ковш обратной лопаты 
огап§е-рееі ~ грейферный ковш с 
криволинейными челюстными створ- 
ками 

8Іп§1е-горе-Іуре §гаЬ ~ грейфер, под- 
нимаемый и опускаемый грузовым ка- 
натом 

8ІаІ ~ ковш для разработки липких во- 
донасыщенных грунтов (решётчатой 

конструкции) 

8Іір-оѵег ~ перекидной ковш (погруз- 
чика) 

врШхѵау ~ водосливный носок (плоти- 
ны) 

Іір-ир ~ опрокидная бадья (напр, для 

бетонной смеси) 

йѵо-іеак §гаЬ ~ двухчелюстной грей- 
ферный ковш [грейфер] 

\ѵеі§1і ~ дозаторный ковш (по массе) 
Ьискіе 1. скоба; хомут; стяжная муфта 
2. продольный изгиб; выпучивание 
зкуѵѵау 1аипсЫп§ Ігизз ~8 передвиж- 
ная монтажная ферма (в мостостро- 
ении) 

Ьиск1іп§ 1. продольный изгиб; потеря 
продольной устойчивости; выпучива- 
ние 2. дор. «гребёнка» 

~ ок соіитп продольный изгиб колон- 
ны 

~ ок ріаіе продольный изгиб пластин- 
ки; выпучивание пластинки 
Ьаг ~ потеря продольной устойчивости 
стержня; выпучивание стержня; про- 
дольный изгиб стержня 
сгеер ~ выпучивание или продольный 
изгиб при ползучести 
бупатіс ~ 1. продольный изгиб при 
действии динамических нагрузок 2. 
потеря устойчивости от динамических 
нагрузок 

еіазііс ~ 1. потеря устойчивости в уп- 
ругой области 2. упругое выпучива- 
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ние; продольный изгаб в упругой об- 
ласти 

§епега1 ~ общая потеря устойчивости 
(в отличие от местной) 
іпеіазііс ~ продольный изгиб в неуп- 
ругой области (за пределами упруго- 
сти) 

Іаіегаі - 1. боковое выпучивание 2. 
продольный изгиб с кручением 
Іаіегаі-Іогзіопаі ~ продольный изгиб с 
кручением 

Іосаі ~ 1. местная потеря устойчивости 
2. местное выпучивание; местный 
продольный изгиб 
попеіазііс ~ см. іпеіазііс Ьиск1іп§ 
ріаіе ~ 1. потеря устойчивости пла- 
стинки 2. продольный изгиб пластин- 
ки; работа пластинки при продольном 
изгибе 

зесопбагу ~ 1. местная потеря устой- 
чивости 2. местное выпучивание; мес- 
тный продольный изгиб 
Іогзіопаі-йехигаі ~ крутильно-изгиб- 
ная потеря устойчивости 

Ьисгапе, Ьисгапіиш архитектурный ор- 
намент в виде бычьей головы 

Ьиб§еІ 1. смета расходов; бюджет; ба- 
ланс 2. проф. сумка или карман для 
гвоздей (кровельщика и т. п.) о ~ Гог 
сопзішсііоп рщіесі общая сметная 
стоимость строительства объекта 
сопзішсііоп ~ договорная стоимость 
строительства объекта (устанавливае- 
мая заказчиком, либо предложенная 
подрядчиком на торгах) 
епег§у ~ сметные затраты на электро- 
энергию 

§гоипб\ѵаІег ~ баланс подземных вод 
Ьубго1о§іс ~ гидрологический баланс 
оѵегаіі ~ Гог ІаЬог созі общая сто- 
имость [сумма затрат] по смете на ра- 
бочую силу 

о\ѵпег'8 ркуесі ~ смета расходов под- 
рядчика на строительство 
рщі'есі ~ общая стоимость строитель- 
ства объекта 

зебітепі Ігапзрогі ~ баланс наносов 
ѵѵаіег ~ водный баланс 

Ьиб§еІіп§ составление сметы; финансо- 
вое планирование 

ЬиГГег буфер; демпфер; амортизатор; бу- 
ферный брус [упор] 
оіі ~ гидравлический (масляный) 
амортизатор (кабины лифта) 
зргіп§ ~ пружинный амортизатор 


Ьийіщ полировка; зачистка (пемзой 
шлифовальным кругом) 

Ьи§§у тележка; вагонетка 
сопсгеіе ро\ѵег ~ механическая [при- 
водная] тележка для подвоза бетонной 
смеси 

1іпіп§ ~ ж. -д. выправочная тележка 
теазигіщ; - измерительная тележка 
роіѵег ~ самоходная тележка, мототе- 
лежка, приводная тачка 
геаг Іепзіоп ~ хвостовая тележка с на- 
тяжением (при выправке 

железнодорожного пути) 

Ьи§Ьо1е8 пустоты, поры, каверны (де- 
фекты бетона) 

Ъиііб 1. строить 2. наложение слоев кра- 
ски 

ЬиіІбаЪіІіІу приспособленность сборных 
строительных конструкций для быст- 
рого и безопасного монтажа; удобство 
монтажа строительных конструкций 

Ъиіібег 1. строительный рабочий; строи- 
тель 2. строительная фирма [корпора- 
ция] 

Іеггу ~ проф неквалифицированный 
рабочий; плохой мастеровой 
гоаб ~8 дорожно-строительные орга- 
низации 

Ьиі1біп§ 1. здание; сооружение; по- 
стройка; строение; корпус 2. строи- 
тельство; возведение зданий о ~ 
сопзігисіеб Іо 12 ш §гіб здание с сет- 
кой колонн 12 X 12 м; ~ геабу Гог 
тоѵіщ-іп здание «под ключ»; ~ ир оГ 
зигГасе Іауег нанесение поверхностно- 
го слоя (напр, бетона при торкрети- 
ровании) 

аЪоѵе-§габе [аЪоѵе-§гоипб1 - назем- 
ное здание 

аЪиІІіп§ ~8 смежные здания; здания, 
примыкающие друг к другу боковым 
фасадом 

ассеззогу ~ подсобное [вспомогатель- 
ное] здание 

абтіпізігаііоп ~ административное 
здание, здание управления 
а§гіси11ига1 ~ сельскохозяйственное 
здание 

а§гіси11ига1 ргобисііоп ~ сельскохо- 
зяйственное производственное здание 
аігрогі ~ здание аэропорта 
аІІ-Ьгіск ~ кирпичное здание 
аіі-теіаі ~ цельнометаллическое зда- 
ние 

апсШагу ~ подсобное [вспомогатель- 
ное] здание 



ЪиіМігщ 


агсЬ ~ арочное здание 
Ьапк ~ здание банка 
Ьеагіп§-\ѵа11 ~ здание с несущими сте- 
нами 

Ьеаиіійіііу йеіаііей ~ здание, укра- 
шенное орнаментальными [декоратив- 
ными] архитектурными деталями 
Ъейгоот ~ спальный корпус 
Ьгій§е ~ строительство мостов 
сепігаі-соггійог гезісіепііаі ~ жилое 
здание коридорного типа 
сепігаіігей [сепігаііу-ріаппей] ~ зда- 
ние с планировкой, симметричной от- 
носительно продольной оси, здание 
осевой планировки 

сйегізЬей ~ здание, представляющее 
ценность (историческую, архитек- 
турную и т. п.) 

сіѵіс ~ здание городской администра- 
ции, ратуша 

соій-ѵѵеаіЬег ~ строительство на мно- 
голетнемёрзлых грунтах 
соттипаі ~ общественное [комму- 
нальное] здание 

сотрйсаіей ~ сложное (в конструк- 
тивном отношении) здание 
сопсгеіе ~ 1. бетонное здание 2. стро- 
ительство из бетона 
сопсгеіе-йате ~ здание с железобе- 
тонным каркасом 

сигѵей ~ криволинейное в плане зда- 
ние 

беіжшШаЫе ~ сборно-оазборное зда- 
ние 

йотезііс ~ жилое здание 

еагііщиаке гезізіапсе ~ сейсмостойкое 

здание 

еапЬ-зйеіІегей ~ здание с теплоза- 
щитным земляным покровом (кроме 
главного фасада, обращенного на юг); 
здание, врезаемое в холм 
ессіезіазііс ~ церковное здание 
ейисаііопаі ~ учебное здание, учебный 
корпус 

епег§у-ейісіепІ ~ здание с низким 
энергопотреблением 
ехро ~ выставочное здание 
Гасіогу ~ заводское здание 
Іасіогу-Ъиііі [іасіогу-тайе] ~ сборное 
здание (из элементов заводского изго- 
товления) 

іапп - сельскохозяйственное здание 
ЯгергооГ [Яге-гезізііѵе] ~ здание по- 
вышенной степени огнестойкости 
йате (й) ~ каркасное здание 


йтсііопаі ~ здание в стиле функцио- 
нализма 

ёоѵегшпепі ~ правительственное зда- 
ние 

§геаІ риЫіс ~ монументальное обще- 
ственное здание 

Ііеаѵу іпйизігіаі ~ тяжёлое промыш- 
ленное здание 

Ьеі§Ьіепей ~ надстроенное здание 
Ы§й-гізе ~ высотное здание 
Ызіогіс ~ историческое здание; зда- 
ние, имеющее историческую ценность 
(находящееся под охраной государст- 
ва) 

йоте ~ строительство индивидуаль- 
ных домов 

Ьозіеі ~ здание общежития 
іпйизігіаі ~ промышленное здание 
іпйизігіаіігей ~ 1. здание из сборных 
(железобетонных) элементов заводско- 
го изготовления 2. строительство зда- 
ний индустриальным методом, инду- 
стриализированное строительство 
іпйизігіаі ргойисііоп ~ промышленное 
производственное здание 
іпйаІаЫе ~ пневматическое здание 
Іп1е§га1ей ~ блокированное здание 
1аг§е-рапеі ~ крупнопанельное здание 
іщіті іпйизігіаі ~ лёгкое промышлен- 
ное здание 

ііпе ~ линейная [строчная] застройка 
Ііпк ~ крытый переход (между основ- 
ными зданиями) 

Іой ~ здание, верхний этаж которого 
предназначен для размещения торго- 
вого или производственного предприя- 
тия 

1о\ѵ-епегёу ~ теплоустойчивое здание 
Іоѵѵ гізе ~ малоэтажное здание (высо- 
той до трёх этажей) 
гпаіп ~ главный корпус (напр элект- 
ростанции) 

тапиіасІигіп§ ~ производственное 
здание 

тетогіаі ~ мемориальное здание 
тііі ~ промышленное здание 
тіпог іпйизігіаі ~ небольшое промыш- 
ленное здание 

тойиІе-ЬиііІ ~ здание из пространст- 
венных блоков 

пшііісотраіттепі ~ многоквартирный 
дом, многоквартирное жилое здание 
пшііііатііу гезійепііаі ~ многоквар- 
тирный жилой дом 

тиіііригрозе ~ здание многоцелевого 
назначения 
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ти11І8Іогу ~ многоэтажное здание 
ггшШше ~ многофункциональное зда- 
ние, здание универсального назначе- 
ния 

типісіраі ~8 муниципальные здания 
пеі§ЬЬогіп§ ~8 близрасположенные 
[соседние] здания; здания, образую- 
щие группу жилых домов 
попсіотеаііс ~ нежилое здание 
попгезісіепііаі ~ нежилое здание 
ойісе ~ конторское здание; админист- 
ративное здание; торговое здание 
регтапепі ~8 постоянные здания 
рогіаі (гатей ~ одноэтажное каркас- 
ное здание с несущими портальными 
рамами 

роіГісоей ~ здание с портиком 
ро8І-ігате ~ здание со стоечно-балоч- 
ным каркасом 

ро8І-Іеп8Іопесі ~ здание из предвари- 
тельно напряжённого железобетона с 
натяжением арматуры на бетон 
ргесазі сопсгеіе ~ здание из сборного 
железобетона 

ргесазі сопсгеіе йетоипІаЫе ~ сбор- 
но-разборное железобетонное здание 
ргесазі сопсгеіе (гатей ~ сборное же- 
лезобетонное каркасное здание 
рге-еп§іпеегей гпеіаі ~ сборное метал- 
лическое здание 

ргеГаЬгісаІей ~ сборное здание, здание 
из сборных элементов [конструкций] 
ргеззигігесі ~ герметизированное зда- 
ние (путём создания воздушного под- 
пора) 

ргойисііоп ~ производственное здание 
риЫіс ~ общественное здание 
риЫіс зегѵісе ~8 здания бытовых 
служб 

циіскіу егесіей ~ быстромонтируемое 

(сборное) здание 

гасеігаск ~ здание велотрека 

гаі1\ѵау ~8 железнодорожные здания 

[постройки] 

гаівей ~ надстроенное здание 
гашзЬасЫе ~ ветхое [полуразваливше- 
еся] здание 

гесііііпеаг ~ прямолинейное (в плане) 
здание 

геІосаІаЫе ~ передвижное [мобиль- 
ное] здание; сборно-разборное здание 
гереііепі 1оокіп§ ~ отталкивающее по 
внешнему виду [некрасивое] зда- 
ние 

гезійепсе [гезійепііаі] ~ жилое здание 


гіЬЬоп ~ ленточная застройка (вдоль 
дороги или улицы) 

гіѵегеійе ~ здание, построенное вдоль 
берега реки; прибрежное здание 
8сЬоо1 ~ школьное здание 
всіепсе ~ здание центра научных исс- 
ледований, здание исследовательского 
центра 

зеІ-Ьаск ~ высотное здание ступенча- 
того типа [с уступами по высоте] 

8Іп§1е зіогу ~ одноэтажное здание 
вііе-сазі сопсгеіе ~ монолитное желе- 
зобетонное здание 
зкеіеіоп ~ каркасное здание 
80 Іаг ~ здание с системой солнечного 
отопления, здание с гелиоустановкой 
врііі-іеѵеі ~ здание с разными отмет- 
ками перекрытий в смежных секциях 
8рогІ8 ~ спортивное здание 
8Іее1 ~ стальное здание 
8Іее1-(гате(й) ~ здание со стальным 
каркасом 

зіееі (гатей пшііізіогу ~8 высотные 
[многоэтажные] здания со стальным 
каркасом 

8Іога§е ~ складское здание, здание 
склада, склад 

діиссоей ~ оштукатуренное здание 
зиЫІе ~ изысканное по архитектуре 
здание 

8у8Іегп8 ~ типовое сборное железобе- 
тонное здание (из элементов заводско- 
го изготовления) 

Іаіі Ыоск ~ башенное здание, башня 
Іарегіп§ ~ здание, суживающееся 
кверху; пирамидальное или кониче- 
ское здание 

Іешрогагу ~8 временные здания (на 
стройплощадке) 

Іегшіпаі ~ здание аэровокзала 
(еггасей ~8 здания ленточной застрой- 
ки (вдоль улицы, городской дороги, 
аллеи и т. п.) 

1(ігее-йітеп8Іопа1 (тосіиіе) Ьоике ~ 
сборное жилищное строительство из 
объёмных блоков (на комнату) 
ІІтгее-ЯоогесІ ~ трёхэтажное здание 
Ііег ~ высотное [многоэтажное] зда- 
ние 

Іоѵѵег ~ высотное здание, здание ба- 
шенного типа, небоскрёб 
Ігорісаі ~ здание, запроектированное 
для тропических районов 
Шгп-кеу Іуре ~ здание «под ключ» 
Іурісаі арагітепі ~ типовое жилое 
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здание; жилое здание, построенное по 
типовому проекту 

ітаввегііѵе ~ скромное (по архитек- 
турному решению) здание 
ипіІ-ЬиіИ: ~ здание из готовых элемен- 
тов заводского изготовления, сборное 
здание 

ипіѵегзііу ~ университетское здание 
ипзегѵісеаЫе ~ здание, непригодное к 
эксплуатации 

ѵепіііаііоп ~ вентиляторная (здание) 
\ѵа1к-ир ~ здание без лифта 
ѵѵаіегасіе ~ здание, расположенное на 
берегу; здание, обращенное фасадом к 
водоёму 

\ѵіп§-8Ішрес1 ~ здание с центральной 
частью и крьшьями [флигелями] 
ѵѵіпіег ~ строительство в зимнее время 
ЬиіЫир 1. нарастание, увеличение; на- 
копление; наращивание; надстройка 
2. сборка, монтаж 

8Іге88 - нарастание напряжений; кон- 
центрация напряжений 
Ьиііі Го11о\ѵт§ а сотреііііоп построен- 
ный по договору, заключённому на 
основании проведённых торгов 
Ьиііі-іш встроенные детали и приборы; 

закладные детали 
ЬиіІІ-ир застроенный (об участке) 

ЬиІЬ 1. баллон, сосуд 2. термобаллон, 
термопатрон, шарик термометра, тер- 
мочувствительный элемент 3. выпук- 
лость 4. электрическая лампа 
~ оГ рге88иге ядро уплотнения (под 
фундаментом) 

8Іге88 ~ луковица напряжений 
іЬегтозІаІ ~ термочувствительный 
патрон, термопатрон 
шіігогеп іЬа\ѵ ~ талик 
\ѵе! ~ 1. баллон мокрого термометра 2. 
температура по мокрому термометру 
Ьи1§іп§ 1. набухание (грунта) 2. выпи- 
рание (грунта) 

~ оГ іЬе (опте выпучивание стенок 
опалубки (при чрезмерной нагрузке 
от бетонной смеси) 

Ьусігосіупатіс ~ гидродинамическое 
выпирание грунта 

Ьиік 1. масса; объём 2. сыпучий [зерни- 
стый] материал (навалом) о іп ~ нава- 
лом, насыпью 

~ оГ ЬиіЫігщ объём здания (общий) 
ЬиІкЬеасІ 1. надстройка на крыше зда- 
ния (над лифтом, водонапорным ба- 
ком и т. п.); фонарь над лестничной 


ЪшісЬ 

клеткой 2. перемычка (в грунте) 3. 
наружная наклонная или горизонталь- 
ная дверь (погреба, люка, подвала, 
шахты и т. п.) 4. подпорная стенка; 
набережная стенка 5. устьевое соору- 
жение; устье дрены 6. перегородка в 
опалубочном коробе 7. прокладка (как 
правило в виде доски) для устройства 
рабочего шва в бетоне 8. заборная 
стенка (деревянного моста) 9. верти- 
кальный брус дверного полотна 
апсЬогеб ~ заанкеренная набережная 
или подпорная стенка 
ЯоаІіп§ ~ батопорт, плавучий затвор 
8Ьее1рі1е ~ шпунтовая перемычка; 
больверк 

Ьи1кіп§ 1. возрастание объёма сыпучих 
материалов при увлажнении (обычно 
в процентах к объёму материала в 
сухом состоянии) 2. пучение, вспучи- 
вание (грунта) 

8Іш1§е ~ вспухание ила 

Ьиіі: 

Ьі§ ~ проф. бригадир, производитель 
работ 

ЬиІЫогег 1. бульдозер (трактор или 
тягач с отвалом) 2. отвал бульдозера 
3. (пресс-) бульдозер 
а11-\ѵЬее1 ~ колёсный бульдозер, буль- 
дозер на базе колёсного трактора 
Ьі§Ь-ро\ѵегесі ~ бульдозер большой 
мощности 

ЬиШІоаІ гладилка, затирка (поверхно- 
сти бетона) 

ѵіЬгаІогу ~ вибрационная гладилка; 
вибрационная ручная затирочная ма- 
шина 

Ьи11§гасіег грейдер-бульдозер 

Ьиііпове 1. валик (напр, ступени, подо- 
конника и т. п.) 2. наружный закруг- 
лённый угол (напр, пересечения двух 
стен); усёнок 3. защитная угловая 
накладка (напр, на углах прямоуголь- 
ной колонны) 4. торцовый рубанок 

ЬиІІѵ/ИееІ: 

беггіск ~ поворотный круг деррик- 
крана 

ЪиЬѵагк больверк 

Ьшпрег 1. амортизатор; виброизолирую- 
щий элемент, виброизолятор; буфер, 
бампер 2. ограничитель опускания 
лифтовой кабины 3. резиновая на- 
кладка [прокладка] на вертикальном 
брусе [притворе] двери 4. причальный 
брус; кранец 

ЬипсЬ 1. пачка; пучок; связка 2. скопле- 
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ЬипсЫп§ 


ние [пачка] автомобилей (на дороге) 
3. бухта, гирлянда (напр, изолято- 
ров) 4. пакет (стволов деревьев) 
ЬітсЫп§ 1. пакетирование; вязание 
пучков; группирование, группировка 

2. движение автомобилей пачками 
ЬипсІ вертикальная или крутонаклонная 

набережная стенка 

§шбе ~ струенаправляющая дамба 
(мостового перехода) 

Ьипбіе 1. связка, пучок 2. стопа (напр, 
фанеры) 3. комплект, партия (арма- 
туры) 

~ ок ІаіЬ связка [пачка] драни (обыч- 
но 50 штук) 

~ ок ШЬез пучок труб 
ріре ~ 1. пакет этажестояков и сбор- 
ных узлов трубопроводов, образующий 
элемент санитарно-технической шах- 
ты (с коробом или без короба) 2. пу- 
чок труб 

запііагу ріре ~ пакет сборных узлов 
санитарно-технических трубопроводов 
ІиЬе ~ пучок труб 

Ьип§ коническая пробка (сливного от- 
верстия санитарного прибора); за- 
тычка 

\ѵоос1еп ~ деревянная пробка (напр, в 
теле железобетонных конструкций) 
Ьип§а1о\ѵ коттедж; бунгало; одноэтаж- 
ный дом 

Ьипк встроенная кровать; скамья 
Ьипкег 1. убежище; блиндаж 2. бункер 

3. силосная яма 
азй ~ зольник 

Ьипкіюше спальный барак 
Ьиоуапсу 1. подъёмная [выталкиваю- 
щая, взвешивающая, архимедова] си- 
ла; взвешивающее давление 2. плаву- 
честь 

Ьигі свиль, свилеватость, нарост (порок 
древесины) 

Ьигіар мешковина, джутовая мешочная 
ткань 

Ьигп обжиг (кирпича) 

~ ок \ѵігез резка проволоки горелкой 
сетепі ~8 ожоги от цемента 
Ьигпег горелка, топливная форсунка 
асеіуіепе ~ ацетиленовая горелка 
аІотігіп§ оіі ~ топливная форсунка 
етиІ8Ікуіп§ оіі ~ пневматическая фор- 
сунка для жидкого топлива 
§аз ~ газовая горелка 
§аз-гап§е ~ конфорочная горелка 
іщ'есіог ~ инжекционная горелка 
тиШкие! ~ комбинированная горелка 


оіі ~ нефтяная [мазутная] горелка 
оіі-§аз ~ газомазутная горелка 
ргеззиге іеі ~ инжекционная горелка 
гаі-іаіі ~ однострунная горелка 
гоіагу оіі ~ вихревая горелка для жид- 
кого топлива 

ипіѵегзаі ~ универсальная горелка 
ѵарогІ 2 Іп§ оіі ~ испарительная горелка 
ѵогіех ~ вихревая горелка 
Ьигпіп§ 1. сжигание 2. обжиг 3. ожог 
~ ок гекгасіогіез обжиг керамических 
изделий 

Ьиггз заусеницы; неровности; потёки 
(напр, краски) 

Ьигзі разрыв 

госк ~ горный удар, «стреляние» 
(напр, при проходке тоннеля) 

ЬизЫп§ 1. футорка; цилиндрический 
фитинг (с наружной и внутренней 
резьбой для соединения труб неодина- 
кового диаметра); втулка 2. плетнё- 
вое заграждение 

ЬШ! 1. торец; комель (деревянной сваи, 
ствола дерева); толстый конец (гон- 
та, клиновой доски, клина) 2. двер- 
ная или оконная петля 3. короткий от- 
резок рулонного кровельного материа- 
ла 

Ьеай ~ толстые филёнки дверного по- 
лотна заподлицо с обвязкой с одной 
стороны и утопленные - с другой 
казі-іоіпі ~ (дверная или оконная) 
петля с невынимаемой осью 
Іоозе^оіпі ~ разъёмная петля с выни- 
маемой осью 

гІ8Іп§ ~8 карты дверной петли, при- 
поднимающие полотно двери при от- 
крывании 

ЬиНепЬеаб высаженная головка (на 
конце металлического стержня, бол- 
тай т. д.) 

Ъиііегігщ 1. нанесение кладочного рас- 
твора на вертикальную грань кирпича 
(при кладке) 2. нанесение замазки 
или уплотняющего состава 
Ьиііоп 1. кнопка; клавиша 2. завёртка 
(оконная, форточная) 3. прокладка А 
подкладка (для крепления оконной 
или дверной коробки) 
соШгоі ~ кнопка управления 
8ІагІ ~ пусковая кнопка 
8Іор ~ кнопка останова 
8Іор апй геві ~ кнопка останова и по- 
вторного пуска 
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ЬиІІге88 1. контрфорс 2. промежуточная 
опора моста, бык 
ап§1е ~ угловой контрфорс 
с1азріп§ ~ угловой контрфорс, охваты- 
вающий угол здания 
біа§опа1 ~ диагональный контрфорс 
Яуіп§ ~ арочный контрфорс, аркбутан 
оѵегікж ~ контрфорс водосливной ча- 
сти плотины 

ЬуаІІ короткий деревянный лежень (для 
стирания ходовых досок в траншее) 
Ьу (е) -скаппеі обводной канал 
Ъу(е)-\ѵа8Іі водосбросный канал; обвод- 
ной канал; деривационный канал 
Ьуіаѵѵз законодательные постановления 
местных властей (наир, в области 
строительства) 

Іосаі ~ апб ге§и1аІіоп8 законодатель- 
ные положения и предписания мест- 
ных властей (напр, о строительстве) 
Ьура88 1. обход; объездная дорога 2. об- 
водная [перепускная] линия, байпас 
Ьура88Іп§ перепуск; обводной канал 
Ъу-ргобисі побочный продукт; промежу- 
точный продукт; техногенный матери- 
ал 

Ьуге коровник (здание) 

Ъу-\ѵау 1. объездной путь 2. перепуск; 

обводной канал 
Ьугапі см. ЬегапІ 


С 

саЬ кабина о ~ тонпіесі оп іЬе саггіег 
кабина, установленная на ходовой те- 
лежке 

аіг-сопбіііопеб ~ кабина с системой 
когщиционирования воздуха 
аіі-гоипб (ѵІ8Іоп) ~ кабина с круго- 
вым обзором 

сгаЬ-тоипІеб ~ кабина (управления 
мостовым краном) на грузовой те- 
лежке 

сгапе ~ кабина управления краном; 
кабина крановщика 
еіеѵаіеб орегаіог'8 ~ кабина кранов- 
щика, расположенная на высоте 
&11-ѵІ8Іоп ~ кабина с круговым обзо- 
ром 

ёйбег-тоитеб ~ кабина (управления 
мостовым краном), подвешиваемая к 
мостовой балке 


саЫе 

тоЫІе 8ІІе ~ передвижная кабина (на 
колёсах) для стройплощадок 
орегаіог'8 ~ кабина машиниста 
Ігаск бгіѵіп§ ~ кабина водителя 
саЬіп 1. хижина (часто из брёвен) 2. 
коттедж, дача, небольшой домик 3. 
будка 4. кабина см. тж саЬ 5. контор- 
ка производителя работ (на стройпло- 
щадке) 

бгіѵег'з ~ кабина водителя (автомо- 
биля и пр.) 

1о§ ~ рубленый дом; сруб 
саЪіпеІ 1. кабинет (для занятий) 2. вы- 
ставочное помещение (для показа на- 
учных, исторических и т. п. экспона- 
тов) 3. шкаф 4. кабина распредели- 
тельного устройства 
сопігоі ~ 1. шкаф автоматики, шкаф 
управления 2. распределительный 
шкаф 

сНзІгіЬиІіоп ~ распределительный 
шкаф 

бгуіп§ ~ сушильная камера, сушиль- 
ный шкаф 

йееге-ІІіаіѵ ~ шкаф для испытаний на 
морозостойкость (различных матери- 
алов) 

кііскеп ~ кухонный встроенный шкаф 
саЫе 1. трос, канат || крепить [привязы- 
вать] тросом 2. (электрический) ка- 
бель, (многожильный) провод 3. на- 
прягаемая арматура 4. витой орнамент 
аегіаі ~ воздушный кабель 
агтогеб ~ бронированный электрока- 
бель 

ЬаскЬаиІ ~ обратный тяговый канат 
Ьаск-зіау ~ оттяжка, расчалка 
Ьоот Ий ~ канат [полиспаст] подъёма 
стрелы 

ЬипсЬеб ~ многожильный кабель 
Ьигіеб ~ подземный кабель 
сар ~8 короткие (напрягаемые) арма- 
турные пряди (расположенные в зоне 
отрицательных моментов) 
сопііпиііу ~ бесконечный канат 
сигѵеб ~ криволинейный напрягаемый 
арматурный канат 
бга§ ~ тяговый канат (драглайна) 
еіесігіс ~ электрокабель, электриче- 
ский кабель 

ехіегпаі ~ наружный (напрягаемый) 
арматурный канат 
(еебег ~ фидер, питающий кабель 
ЯехіЫе ~ кабель (висячего моста) 
ЯехіЫе таіп ~ несущий кабель вися- 
чего моста 
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саЫе 

§а1ѵапІ2есІ 8ІшсІига1 8ІгашЗесі ~ ка- 
бель из оцинкованных кручёных про- 
волочных канатов 
§гошкі ~ заземляющий кабель 
§иу ~ оттяжка, расчалка 
Ьеаіег [Ьеа1іп§] ~ греющий (элект- 
ро) кабель 

Ьетр-соге ~ проволочный канат с 
пеньковым сердечником 
ЬоІ8І ~ грузовой [подъёмный] канат 
Меаі ~ гибкая нить 

Іоасі ~ несущий [грузовой] канат (ка- 
натной дороги, кабель-крана) 
тегаі-сіасі ~ бронированный электро- 
кабель 

оШЬаиІ ~ обратный тяговый канат 
риІІ-Ьаск ~ обратный тяговый канат 
8е1(-соШп§ ~ спиральный электрока- 
бель 

вегѵісе ~ питающий кабель наружной 
сети 

8І§па1 ~ сигнальный кабель 
8Іге88Іп§ ~ (пред) напряжённый арма- 
турный кабель 

зиЬтаіп - ответвление кабельной сети 
вшрешіоп ~ несущий висячий ка- 
бель; ванта; подвешенный канат 
Іорріп§ Ий ~ стреловой канат (крана); 
канат стрелового полиспаста 
Ігаі1іп§ ~ электрокабель передвижно- 
го крана (с электроприводом) 

Нѵо-раП 8Ігапб ~ двупрядевый трос 
(висячего моста) 

ишЗегЯоог Ьеа1іп§ ~ греющий кабель 
для панелей пола 
\ѵіпс1і ~ канат [трос] лебёдки 
\ѵіге ~ стальной канат [трос] 
саЫеѵѵау подвесная канатная дорога 
аегіаі ~ подвесная канатная дорога; 
кабель-кран, кабельный кран 
Ы-саЫе ~ двухканатная подвесная до- 
рога 

ехсаѵаіпщ ~ экскаваторный кабель- 
кран, канатно-скреперная установка 
ЬоІ8Ііп§ апб сопѵеуіп§ ~ кабельный 
кран, кабель-кран 

іпсііпесі ~ наклонная подвесная канат- 
ная дорога 

Ігап8рогІіп§ ~ подвесная канатная до- 
рога 

саГе кафе; кофейня 

саіеіегіа кафетерий; столовая самообс- 
луживания 

са§е 1. каркас [остов] здания; сруб 2. 
кабина; клеть (лифта) 3. арматурный 


каркас 4. ящик 5. корпус; кожух, 
обойма 

еіеѵаіог ~ кабина лифта 
Иеіісаі ~ спиральный арматурный 
каркас (для колонн), спиральная ар- 
матура 

таіегіаів ~ грузовая платформа (мач- 
тового или рамного подъёмника) 
геЪаг ~ арматурный каркас 
геіпГогсетеШ [геіп(огсіп§] ~ арма- 
турный каркас 

8Йе-а88етЫес1 гетйгсетеШ ~ арма- 
турный каркас построечного изготов- 
ления, арматурный каркас, изготовля- 
емый на стройплощадке 
Іеіезсоріс ~ монтажная подъёмная ба- 
шенная стойка (поддерживающая 
стрелу и оголовок башенного крана и 
используемая для наращивания высо- 
ты башни) 

саігп пирамида из камней (геодезиче- 
ский знак) 

саівзоп 1. опускной колодец 2. кессон 3. 
батопорт, плавучий затвор 4. свая-ко- 
лонна 5. арх. кессон (потолочный) 
Атегісап ~ опускной колодец 
ап§1ес1 Ьеіі епс1-Ьеагіп§ ~ буровая 
свая-столб с конусным уширением по- 
дошвы 

Ьеііесі ~ свая-столб с уширенным ос- 
нованием 

Ьох ~ 1 . опускной колодец с днищем 
2. массив-гигант 

Ьох-Іуре ~ опускной колодец с дни- 
щем 

СЫса§о ~ кессонная опора малого ди- 
аметра (1,2 м) 

с1о8её-еш! ~ опускной колодец с дни- 
щем 

сотрге88ес1-аіг ~ кессон 
сопсгеіе ~ железобетонный массив-ги- 
гант 

суііпсіег ~ опускной колодец 
ботеб Ьеіі епсі-Ьеагіп§ ~ буровая 
свая-столб с куполообразным ушире- 
нием подошвы 

бгіііесі ~ буронабивная свая-столб 
сМПей-т ~ кессонная свая, трубчатая 
набивная свая (диаметром 0,6 — 
1,1 м) 

бгор ~ опускной колодец 
еші-Ьеагіп§ савесі ~ буровая свая- 
столб (с применением обсадных труб 
безуширения подошвы) 

Яоайп§ ~ 1. наплавной кессон 2. мас- 


94 



саіогітеігу 


сив-гагант 3. батопорт, плавучий за- 
твор 

Оо\ѵ ~ опускной колодец (из телеско- 
пической наращиваемой металличе- 
ской оболочки) 

ЫашЗ ~ опускной колодец, погружае- 
мый с островка 

Іапё ~ опускной колодец, погружае- 
мый с суши 

Мопіее ~ свая-оболочка, погружаемая 
подмьшом 

ореп (\ѵе11) ~ опускной колодец без 
днища 

рпешпаііс ~ кессон 

вашЗ І8Іапё ~ опускной колодец, по- 
гружаемый с искусственного островка 
8Ігаі§Ы-8Йай ~ свая-столб с верти- 
кальными стенками (без уширения ос- 
нования) 

Ігаѵе1іп§ ~ тележка судоподъёмника 
саке кек, осадок, лепёшка (остаток на 
фильтре) 

ЯІІег ~ кек, осадок, лепёшка (оста- 
ток на фильтре) 

оіі ~ проф. асфальтобетонное дорож- 
ное покрытие 

8Іис1§е ~ обезвоженный ил, кек 
саісагеош известковый 
саісіпаііоп кальцинация; обжиг; прока- 
ливание 

саісііе кальцит, известковый шпат 
саісіит кальций 
саісгеіе калькрет, кальцикрит 
саісвраг известковый шпат 
са1сы1аІіп§ расчёт; подсчёт, вычисление; 
исчисление о ~ еагіЬ\ѵогк8 Ьу 
сопІоиг8 метод подсчёта объёма зем- 
ляных работ по горизонталям; ~ 
еагіЬѵгогкв Ьу сговв-весііопв метод 
подсчёта объёма земляных работ по 
поперечникам; ~ еагіітѵѵогкв Ьу вроі 
Ьеі§Ьі8 подсчёт объёмов земляных ра- 
бот по рабочим отметкам 
саісиіаііоп расчёт; вычисление; подсчёт; 
исчисление о ~ Ьавеб оп 
ехрегітепіаі еѵійепсе расчёт, осно- 
ванный на данных экспериментов; ~8 
іп ІаЫе іопп расчёты в табличной 
форме 

~ оГ апсЬога§е іогсе определение уси- 
лия, воспринимаемого анкером 
~ оі агеав вьиисление [расчёт] пло- 
щадей 

"" оГ 1оас1іп§ подсчёт [определение] 
нагрузок 

"" ой 8Іге88еа расчёт напряжений 


- ой \ѵа11 іЬіскпевв определение [рас- 
чёт] толщины стены 
Ьеат ~ расчёт балок 
с1іеск(іп§) ~ поверочный расчёт 
йевщп ~8 проектные расчёты 
йпііе-ёійегепсе ~ расчёт методом ко- 
нечных разностей 
§гарЫс (аі) ~ графический расчёт 
Ьуйгаиііс ~ гидравлический расчёт 
Ьуйго1о§іс ~ гидролопмеский расчёт 
8Ьеаг(іп§) ~ расчёт на срез [сдвиг, 
скалывание] 

8по\ѵте1І ~ расчёт стока тальк вод 
зреесі-ііте-сіівіапсе ~ т яговые расчёты 
8Іійпе88 ~ расчёт на жёсткость 
8Ігеп§іЬ ~ расчёт на прочность (кон- 
струкции) 

віглсіигаі ~8 расчёты строительньк 
конструкций 

ипіі Ьубго§гарЬ ~ расчёт стока мето- 
дом единичного гидрографа 
уіеМ ~ определение [вычисление] вы- 
хода бетонной смеси (на один замес) 
саИагіит кальдарий (горячий зал с на- 
гретой водой в римских термах) 
саійогег малогабаритный бульдозер 
саІіЬег номинальный внутренний диа- 
метр трубы 

саІіЬгаІіоп калибрование, тарирование, 
градуирование; поверка (инструмен- 
та) 

саІісЬе мягкий глинистый известняк 
саіірег нутромер 
Ьогеіюіе ~ каверномер 
іпзісіе ~ нутромер 
са1кіп§ см. саи1кіп§ 
саіі: 

Ьій ~ объявление об открытии торгов 
саІІЬаск отзыв недоброкачественной про- 
дукции (изготовителем для устра- 
нения дефектов) 

са11іп§ йог Іешіегв объявление об от- 
крытии торгов 

саіогійег ёмкостный водонагреватель 
еіесігіс ~ электрический ёмкостный 
водонагреватель 

Яо\ѵ-Іуре ~ проточный газовый водо- 
нагреватель, газовая колонка 
ЬеаІіп§ ~ агрегат водяного отопленіи 
(в системе замкнутого типа) 

Ьоі ѵѵаіег ~ ёмкостный водонагрева- 
тель 

поп8Іога§е ~ проточный водонагрева- 
тель 

8Іога§е ~ ёмкостный водонагреватель 
саіогітеігу калориметрия 
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саіух 


саіух шламовая труба 
сага 1. кулачок, палец 2. копир, шаб- 
лон, лекало 

сатЬег 1. строительный подъём (балки, 
фермы) 2. выпуклость поперечного 
профиля (дороги) 3. выгиб (балки) 4. 
запас высоты плотины на осадку 5. 
малый приливный бассейн или док 6. 
камера затвора 

Сопи (\ѵогк) ~ строительный подъем 
опалубочной конструкции 
сатЬегеіІ выпуклый; дугообразный; 
сводчатый 

сате свинцовый горбылек (для стёкол 
витража или окна) 

сашега 1. фотокамера, фотоаппарат 2. 
небольшое помещение (со сводчатым 
потолком) 3 сводчатая крыша; свод- 
чатый потолок 
аегіаі ~ аэро (фото) камера 
ЬогеНоІе ~ теле- или фотокамера, опу- 
скаемая в скважину 
йеИ ~ камера для наземной фотогра- 
фической съёмки; фототеодолит 
Ііогйоп ~ аэрофотокамера, установ- 
ленная для съёмки с захватом линии 
горизонта 

гесй(уіп§ ~ фототрансформатор 
СашкЬтеІег гидравлический прессио- 
метр ( Кембриджского университета) 
сатр 1. лагерь 2. амер, дача, вилла, за- 
городный дом 

Ьазе ~ базовый спортивный лагерь 
С0П5ІП1СЙ0П ~ временный посёлок для 
строительных рабочих 
Ііоііііау ~ палаточный дом отдыха, 
пансионат-кемпинг 
сатрапііе колокольня, звонница 
сатрш территория университета или 
колледжа 

сап 1. бачок; бидон, канистра; банка 2. 
защитная оболочка тепловыделяющих 
элементов атомного реактора 
~ оГ Сасіс проф. задание новоприбыв- 
шим рабочим 

ва&іу ~ напорный бачок с предохра- 
нительным клапаном 
СгазЬ ~ мусоросборшгк 
сапаі 1. канал 2. русло, проток 
арргоасй ~ подходной канал шлюза 
Ьура«8 ~ обходной [обводной, отвод- 
ной] канал 

соазіаі ~ прибрежный канал 
(1І5сЬаг§е ~ сбросной [отводящий] ка- 
нал 

йіѵегеіоп ~ деривационный канал 


йгаша^е ~ осушительный канал 
йгій ~ лесосплавный канал 
езсаре ~ водосбросный канал 
Геейег ~ обводнительный [водопрово- 
дящий] канал; подпитывающий канал 
Ноаіа^е ~ лесосплавный канал 
§а11егу ~ судоходный канал 
Ііеайгасе ~ подводящий канал ГЭС 
іггщайоп ~ оросительный канал 
Іаіегаі ~ боковой канал (параллельный 
естественному руслу реки) 
таіп - магистральный канал 
тагійте ~ морской канал 
паѵщаМс *- судоходный канал 
оЯзеІ ~ канал-прокоп 
ріре ~ дюкер 

ршѵег ~ деривационный или подводя- 
щий канал ГЭС 

гайігщ ~ плотоход, лесосплавный ка- 
нал 

«еа-іеѵеі ~ морской канал 
«еатеау ~ морской канал 
«ріійѵау- отводящий канал 
зшіітіі ~ водораздельный канал 
Іаіігасе ~ отводящий канал ГЭС 
иахіе ~ водосбросный канал 
\ѵа(ег зирріу ~ обводнительный [водо- 
проводящий] канал 

сапаіігайоп строительство каналов; ка- 
нализация русла 

гіѵег ~ русловыправительные работы; 
канализирование [шлюзование] реки 

саперйога канефора (скульптура жен- 
ской фигуры с корзиной на голове) 

сапоп канон, совокупность приёмов, 
положений и правил классической ар- 
хитектуры 

сапору 1. навес, тент; козырёк 2. вы- 
тяжной зонт (над горном и т. п.) 3. 
покрытие кабины лифта 4. розетка 
люстры 

епігапсе ~ навес [козырёк] над вхо- 
дом 

ехііаизі ~ вытяжной зонт 
ореп Іуре ехІіаиМ ~ открытый вытяж- 
ной зонт 

зепйорепей Іуре ехііаіюі ~ полуотк- 
рытый вьняжной зонт (со свесами) 

сапі 1. скос, фаска || скашивать, канто- 
вать 2. архитектурный облом углового 
профиля 3. наклон; наклонное поло- 
жение || наклонять; опрокидывать 4. 
толчок, удар || ударять 5. окантован- 
ный брус 6. отстойник для аэробного 
сбраживания ила 7. декантация 8. 
дор вираж 
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сарасііу 


сапіееп столовая, буфет (на предприя- 
тии, в учреждении) 

\ѵогк§ ~ столовая на предприятии [за- 
воде] , заводская столовая 
сапіііеѵег консоль; консольная балка; 
консольная плита 

ргорреё ~ однопролётная балка с од- 
ним защемлённым и другим шарнир- 
но опёртым концами 
ѵегіісаі ~ вертикальная консоль 
сапШеѵегіп^ навесной монтаж (моста) 
о ~ іопѵапі \ѵіі1і іешрогагу 8иррогІ8 
полунавесная сборка (пролётных 
строений моста) 

8е§тепіа1 ~ блочная навесная сборка 
сапінщ (оі ійе гаіі) подуклонка рельса 
сапііес1§е пробная нагрузка (напр, при 
испытании свой); противовес; пригруз 
сапіоп архитектурно оформленный угол 
здания (с выступающей каменной 
кладкой или пилястрами) 
сар 1. венчающий элемент; капитель; 
насадка; ростверк 2. бетонная стяжка; 
бетонная подушка 3. оголовок; под- 
ферменная плита (опоры моста) Л. 
заглушка, крышка; колпачок 5. кап- 
сюль -детонатор 

Ъепі ~ насадка свайной опоры; ригель 
столбчатой опоры; оголовок 
Ыа§1іп§ ~ капсюль-детонатор 
Ьгій§е ~ оголовок, подферменная пли- 
та (опоры моста) 

сЬішпеу ~ дефлектор, зонт дымовой 
трубы 

йгіѵе [йгіѵіп§] - свайный бугель, 
свайный наголовник; подбабок 
йисі ~ заглушка трубопровода 
епсі ~ колпачковая заглушка 
Яагесі ~ оі іЬе гоипй соіишп конусо- 
образный оголовок круглой колонны 
іпзресііоп ~ смотровой [очистной] 
лючок (на трубопроводе), ревизия 
ріег ~ оголовок, подферменная плита; 
ригель опоры (моста) 
рііе ~ 1. свайный наголовник 2. свай- 
ный ростверк; свайная насадка 
гаіп ~ зонт над открытым стояком 
геЬаг 8аГеіу ~ защитный колпачок на 
выступающем конце арматурного 
стержня 

8ІапсЬіоп ~ оголовок металлической 
стойки 

ѵепі ~ вентиляционный колпак [зонт] 
ѵегіісаі йІ8сЬаг§е ~ насадок факельно- 
го выброса (на вытяжной шахте) 


сараЪіІііу способность; возможность; 
мощность; производительность 
апіі-\ѵа8Йей - сопротивляемость вы- 
мыванию (напр, частиц цементного 
теста из бетона) 

Ьеагіп^ - несущая способность (обыч- 
но грунта, основания) 
сарасііу 1. производительность 2. грузо- 
подъёмность 3. вместимость 4. мощ- 
ность 5. способность (материала) б. 
электрическая ёмкость 7. подача 
(напр, насоса) 8. расход, пропускная 
способность 9. объём жидкости в сосу- 
де, заполненном на 75 мм ниже пере- 
ливного отверстия или верхнего края 
(в сантехнике) 10. транспортирую- 
щая способность (водного потока при 
переносе наносов) о аі іпіі ~ при 
полной производительности 
~ о! 8ігеаш 1. транспортирующая спо- 
собность потока 2. максимальная про- 
пускная способность открытого русла 
аЪ8о1и1е ігаЯіс ~ максимально воз- 
можная пропускная способность (до- 
роги) 

аЬ 80 гЬепі [аЪ 80 гЫп§, аЪвогрііѵе] ~ 
поглощающая способность 
асіиаі ~ полезная ёмкость резервуара 
асіиаі саггуіп§ ~ грузоподъёмность 
айециаіе Іоа(і-саггуіп§ ~ достаточная 
несущая способность 
аегогігоше Ьапс11іп§ ~ пропускная спо- 
собность аэродрома (по числу обслу- 
живаемых рейсов) 

аіг ~ производительность (кондиционе- 
ра) по воздуху 

аіг саггуіп§ ~ расчётная пропускная 

способность воздуховода 

аігрогі ~ пропускная способность 

аэропорта 

а11о\ѵаЫе Ьеагіп§ ~ допускаемая на- 
грузка (на основание) 
аррагепі 8ресійс Ьеаі ~ кажущаяся 
удельная теплоёмкость (грунта) 
аѵега§е аппиаі \ѵогкіп§ ~ среднегодо- 
вая производительность труда 
Ъеагіп§ - несущая способность 
Ьоііег ~ паропроизводительность ко- 
тельной установки 
Ъискеі ~ вместимость [объём] ковша 
саггуіп§ ~ 1. несущая способность; 
грузоподъёмность 2. пропускная спо- 
собность ( трубопровода ) 
саггуіп§ ~ о! а Нпе провозная способ- 
ность железнодорожной магистрали 
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сарасііу 


сйаппеі ~ пропускная способность 
русла 

соо1іп§ - холодопроизводительность 
соѵегіп§ ~ кроющая способность, ук- 
рывистость (краски) 
йатріп§ ~ амортизирующая [демпфи- 
рующая] способность; способность 
(элемента конструкции) поглощать 
динамические воздействия 
беГогтаІіоп ~ деформационная спо- 
собность; податливость 
йе1штісШуш§ ~ производительность 
(кондиционера) по осушению воздуха 
ёеііѵегу ~ подача (насоса и т. п.) 
йе8І§п ~ расчётная пропускная спо- 
собность; расчётная производитель- 
ность [мощность] 

бі§§іп§ ~ ок розѵег 8ЙоѵеІ8 производи- 
тельность механических лопат (в ку- 
бометрах отрытого грунта) 
бІ8сЬаг§е ~ 1. пропускная способность 
(водотока) 2. подача (насоса) 
йші Ьо1біп§ [йші геіепііоп] ~ пыле- 
ёмкость, пьшезадерживающая способ- 
ность (фильтра) 

епег§у-аЬ 80 грІіоп ~ способность по- 
глощать энергию 

егес!іп§ ециіртепі ~ грузоподъём- 
ность монтажного оборудования 
ехсЬап§е ~ ионообменная способность 
ехсЬап§е ~ ой іоп ехсЬап§ег обменная 
ёмкость ионита 

йаЪгісаІіп§ ~ технологическая [произ- 
водственная] мощность 
йаЪгісаІіп§ ріапі ~ производственная 
мощность предприятия или технологи- 
ческой установки 
йап ~ подача вентилятора 
йеМ ~ естественная (полевая) влаго- 
ёмкость фунта 

йііег ~ производительность [пропуск- 
ная способность] фильтра 
йоосі аЬвогрІіоп ~ резервный противо- 
паводочный объём водохранилища 
§аІе ~ максимальное количество воз- 
душных судов, подготовленньк на 
перронах к полёту за единицу време- 
ни 

§го88 віога^е ~ полный объём водо- 
хранилища 

Ьаи1іп§ ~ тяговое усилие, сила тяги 
Ьеаі ~ 1. теплоёмкость 2. теплопроиз- 
водительность 

ЬеаІіп§ ~ теплоотдача (отопительно- 
го прибора) 

Ьеаі 8Іога§е ~ теплоёмкость 


Ьі§Ь\ѵау Ігайіс ~ пропускная способ- 
ность автомобильной дороги 
ЬоІ8Ііп§ ~ грузоподъёмность 
Ьо1с1іп§ ~ вместимость 
Ьоигіу ~ часовая производительность; 
часовая выработка 

Ьшпкіійсаііоп ~ производительность 
по увлажнению (кондиционирование 
воздуха) 

Ьусіговсоріс ~ коэффициент гигроско- 
пичности 

ібіе ~ резервная мощность 
іпіегсесііоп ~ пропускная способность 
пересечения дороги 

іпѵегіеб ~ поглощающая способность 
(колодца) 

іоп-ехсЬап§е ~ ионообменная способ- 
ность 

ІаЬог ~ производительность труда 
Іапе ~ пропускная способность одной 
полосы движения (автомобилей) 
Іаіегаі ~ ой рііе несущая способность 
боковой поверхности сваи (по грун- 
ту) 

1 ійіп§ ~ 1. грузоподъёмность 2. подъ- 
ёмная сила 

1 оасі(іп§) ~ 1. допускаемая нагрузка; 
грузоподъёмность; несущая способ- 
ность 2. вместимость 
Іоаб-саггуіпё ~ I. несущая способ- 
ность; грузоподъёмность 2. наносо- 
транспортирующая способность (водо- 
тока) 

шоІ8Іиге ~ влагоёмкость 
потіпаі ~ 1. вместимость резервуара 
брутто (по наружным размерам) 2. 
номинальная мощность; номинальная 
производительность 
охісіаііоп ~ окислительная мощность 
(очистного сооружения) 
оху§епаІіп§ ~ окислительная мощ- 
ность (очистного сооружения) 
рагкіщ; ~ вместимость стоянки 
рііе (Іоасі) ~ несущая способность 
сваи 

ріре ~ пропускная способность трубо- 
провода 

ро88ІЫе ~ практическая пропускная 
способность (полосы движения, доро- 
ги) 

ро8Іес1 ~ грузоподъёмность моса, ука- 
занная на дорожном знаке 
ргасіісаі шпзѵау ~ расчётная пропуск- 
ная способность ВПП 
ргосіисііоп ~ производительность; про- 
изводственная мощность 
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саріііагііу 


гасйаІіп§ ~ излучательная способность; 
коэффициент излучения 
гаіесі ~ номинальная производитель- 
ность; номинальная мощность; номи- 
нальная грузоподъёмность; номиналь- 
ная вместимость 

гаіесі ~ ой іаск номинальная грузо- 
подъёмность домкрата 
гаіесі ритріп§ - номинальная подача 
насоса 

геігі§егаІіп§ ~ холодопроизводитель- 
ность 

ге§и1аІіп§ ~ регулируемый [мобиль- 
ный] объем водохранилища 
ге§и1аІіоп саггуіп§ ~ регламентируе- 
мая грузоподъёмность 
гезегѵоіг ~ объём водохранилища 
гоіаііоп ~ предельный угол поворота 
сечения 

гатѵау ~ пропускная способность 

ВПП 

заіигаііоп гатѵау ~ теоретическая 
пропускная способность ВПП 
8еаІіп§ ~ вместимость по числу мест 
(зрительного зала, автобуса и т. п.) 
8едітепІ-саггуіп§ ~ наносотранспор- 
тирующая способность (водотока) 
акіп гезізіапсе ~ сопротивление 
(грунта) по боковой поверхности 
ствола (напр, сваи) 

8Іе\ѵіп§ ~ максимальный угол поворо- 
та (стрелы, поворотной части крана 
и т. д.) 

80 ІІСІ 8 Іаке-ир ~ грязеёмкость фильтра 
зресійс Ьеаі ~ удельная теплоёмкость 
8Іеат-§епегаІіп§ ~ паропроизводи- 
тельность (котла) 

8Іога§е ~ полезный объём водохрани- 
лища 

зігаіп ~ деформационная способность; 
податливость 

8Ігеп§іЬ-с1еѵе1оріп§ ~ способность к 
нарастанию прочности 
зиЬзоіІ Ьеагіп§ ~ несущая способность 
грунтового основания 
висііоп ~ производительность местного 
отсоса или вытяжного вентилятора 
8іі8Іаішп§ ~ несущая способность 
Іапк - вместимость резервуара 
Ыхіѵѵау - пропускная способность ру- 
лёжной дорожки 

Іегтіпаі ~ пропускная способность 
терминала (напр, аэровокзала) 
іЬегтаІ ~ 1. теплоёмкость 2. теплопро- 
ь изводительность 


ІЬегтаІ ~ оГ Ьиі1біп§ теплоустойчи- 
вость здания 

1Ьгои§ЬрШ ~ пропускная способность 
Іоіаі соойп§ ~ общая холодопроизво- 
дительность (воздухоохладителя) 

Іоіаі 8Іога§е - полный объём водохра- 
нилища 

Ігаск ~ пропускная способность желез- 
нодорожного пути 

Ігайіс ~ пропускная способность (до- 
роги) 

Ігаск ~ грузоподъёмность грузового ав- 
томобиля 

иііітаіе Ьеагіп§ ~ предельная несу- 
щая способность (грунта) 
иііітаіе саггуіп§ ~ оГ рііе предельная 
несущая способность сваи 
иііітаіе роіпі ~ предельная несущая 
способность сваи (по сопротивлению 
грунта под её нижним концом) 
иііітаіе риііоиі ~ предельная несущая 
способность (сваи) на выдёргивание 
иііітаіе гатѵау ~ теоретическая про- 
пускная способность ВПП 
иііітаіе зіаііс рііе роіпі ~ предельная 
несущая способность сван (по сопро- 
тивлению грунта под её нижним кон- 
цом) 

изеіиі ~ полезная вместимость 
ѵізиаі аігрогі \ѵеаіЬег гапѵѵау 

(берагіиге) ~ пропускная способность 
ВПП на вылеты при визуальных усло- 
виях полёта 

ѵоішпеігіс Ьеаі ~ объёмная теплоём- 
кость (грунта) 

\ѵаІег-саггуіп§ ~ водопропускная спо- 
собность 

\ѵаІегЬо1біп§ ~ водоудерживающий 

способность 

\ѵаІегргоойп§ ~ водонепроницаемость; 
водоупорность; водоизолирующая спо- 
собность 

\ѵаІег-геІаіпіп§ ~ водоудерживающая 
способность 

\ѵеаг(іп§) ~ истираемость, способность 
к истиранию 

\ѵе11 ~ 1. производительность колодца 
2, производительность скважины 
\ѵогкіп§ ~ 1 . производительность 

(труда) 2. работоспособность 
сарЫ ос к наголовник (сваи) 
сареі концевая муфта каната с проуши- 
ной [ушком] 

сареііа капелла (католическая часовня; 

домовая церковь; придел) 
саріііагііу капиллярность 
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саркаі 


сарііаі капитель (колонны) 
аеоііс ~ эолийская капитель 
ап^іе ~ угловая капитель, капитель 
угловой колонны 

Ьеіі ~ капитель в форме перевёрнутого 
колокола 

соіитп ~ капитель колонны 
сгаскеі ~ капитель с лиственным ор- 
наментом 

сиЬе ~ капитель в форме куба, куби- 
ковая капитель 

сизМоп ~ капитель романской архи- 
тектуры в форме куба с закруглённой 
нижней опорной поверхностью 
раіт ~ капитель египетской колонны 
в форме кроны пальмового дерева 
зсаііоресі ~ зубчатая капитель 
«ШГ ІеаГ ~ капитель с вертикальным 
лиственным орнаментом 
ьѵаіег ІеаГ ~ капитель с орнаментом из 
листьев лотоса 

сарйаі-іпіеішѵе капиталоёмкий, требу- 
ющий больших капиталовложений 
сарріьщ 1. отлив (металлический) 2. 
металлический штапик 3. шапочный 
брус 4. каптаж 5. головка, насадка 6. 
перекладина, обвязочный брус 7. 
вскрышной слой породы 8. гидр, рост- 
верк 

саргоіасіат капролактам 
сарзіап кабестан 
саріаіп: 

р)Ь ~ руководитель проекта 
саріайоп 1. каптаж 2. каптажное соору- 
жение 

сарііоп оГ а сігасѵіьщ заглавие [наимено- 
вание] чертежа; подпись под черте- 
жом или рисунком 
сарЬіге перехват (реки) 

~ оГ Ііа/апіоис етіквіопк захват [пе- 
рехват] вредных выделений (вытяж- 
ным устройством) 
гіѵег ~ перехват реки 
саг 1. тележка; вагонетка; электрокар 2. 
ж.-д. вагон 3. (легковой) автомобиль 
4. кабина (лифта) 5. клеть (шахты) 
аиіотаііс Литр ~ вагонетка с автома- 
тической разгрузкой 
аиІотоЬіІе гѵіпсіі ~ автомобильная ле- 
бёдка, автолебёдка 

Ьойот-Лшпр ~ вагонетка с донной 
разгрузкой 

сатр ~ вагон для жилья (строитель- 
ных рабочих) 

іісггіск ~ железнодорожная платформа 
с краном-дерриком 


(ІгіІІ ьісеі - буровая каретка 
еіеѵаіог ~ кабина лифта 
етег§епсу ~ автомобиль аварийно-ре- 
монтной службы, автомобиль техпомо- 
щи 

йаі ~ 1. вагон-платформа 2. автомо- 
биль с бортовой платформой 
Гопы ~ тележка передвижной опалуб- 
ки 

ІіЙ ~ кабина лифта 

ра58еп§ег ~ легковой автомобиль 

рІаГГопп ~ см. Яаі саг 
гаіі ~ автомотриса 

8ІЛе-(1итр ~ вагонетка с боковой раз- 
грузкой 

Іаык ~ вагон-цистерна; автомобиль- 
цистерна, автоцистерна 
(гаек гесогі1іп§ ~ путеизмеритель 
(шиісі кііп ~ вагонетьса тоннельной 
печи л 

сагасоаі винтовая [витая] лестница 
сагЬісІе карбид 

йпе-§гаіп 8І1ісоы — мелкозернистый 
ьсарбид кремния (материал, придаю- 
щий глянцевитость бетонному по- 
крытию) 

сагЬоп углерод; уголь; сажа (пигмент); 
графит 

асйѵаіеіі ~ активированный уголь 
сІІ 880 ІѵеіІ ог§апіс ~ растворённый ор- 
ганичесьсий углерод 
сагЬоыаГе карбонат 

сагЬоыайоы карбонизация, насыщение 
углекислым газом 
~ оГ сопсгсіс карбонизация бетона 
~ оГ Ггесіь сопсгеіе карбонизация [на- 
сыщение углекислым газом] свеже- 
уложенной бетонной смеси 
сагЬопігайоы 1. карбонизация 2. обугли- 
вание 

сагіюпыкіипь ьсарборунд 
сагЬигІ 2 Іп§ науглероживание 
сагсаве, сагса88 каркас, остов (здания) 
сагса88Іп§ 1. возведение [монтаж] кар- 
ьсаса (здания) 2. монтаж внутренних 
сетей (трубопроводных, электриче- 
ских) одновременно с возведением ос- 
това здания 

сагй карта; карточка; перфокарта 
іызреейоп лѵогк ~ карта технологиче- 
ского осмотра 

сапІЬоапІ строительный ьсартон 
саге уход; обслуживание 
гіие ~ профессиональный уровень ка- 
чества [выполнения] строительных 
работ 
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ІіеаІІІі ~ охрана здоровья (работаю- 
щих) 

сапіаиЬатах присадка к парафиновой 
мази, используемой для сохранения 
влажности извлекаемых кернов 
сагоі арх. углубление, ниша 
сагрепіег плотник 

сагрепігу плотничные работы; плотнич- 
ное дело 

йпізіі ~ столярные работы (на строи- 
тельном объекте) 

йг8І-йхіп§ ~ плотничные работы, вы- 
полняемые до начала отделочных ра- 
бот (оштукатуривания и т. п.) 
сагреі 1 . ковровое покрытие (пола), ко- 
вёр 2. (асфальтовый) слой износа (на- 
носимый на существующее дорожное 
покрытие) 3. чистый дощатый пол 
(устраиваемый поверх чёрного доща- 
того пола) 

аьрііаіі [азрйаШс-ЬИшпеп] ~ битум- 
ный (гидроизолирующий) ковёр 
согк ~ пробковое ковровое покрытие 
(полов) 

ЯЬег ЬоишІ ~ ворсовый ковёр (покры- 
тие пола) 

ІийесІ ~ ворсовый ковёр (покрытие 
пола) 

сагрейп§ 1 . ковровое покрытие пола 2. 

настилка коврового покрытия пола 
сагрогі 1. гараж 2. навес для (стоянки) 
автомобиля 

саітеі кабина [помещение] в книгохра- 
нилище (для занятий),. 
сатане 1 . тележка, каретка; шасси 2. 
средний опорный брус для ступеней 
(между тетивами); средняя тетива 
( широкой деревянной лестницы) 
сігііі - буровая каретка 
еші ~ (концевая) ходовая тележка 
(мостового крана) 

ІгаѵеІіп§ ~ подвесная несущая тележ- 
ка 

еапѣщеѵѵаѵ проезжая часть (дороги, 
включая уширения) 

Ліаі - раздельные проезжие части 
(для каждого направления движения 
на одной автомобильной дороге) 
саггіег 1. ходовая часть, ходовая тележ- 
ка (крана, экскаватора) 2. бадья ка- 
бель-крана 3. транспортёр 4. опорная 
деталь, кронштейн 

а§іІа(іп§ сопегеіе - бетоновоз с пере- 
мешивающим [побуждающим] уст- 
ройством 

сопегеіе ~ бетоновоз 


СЯ8ІП§ 

ЛІ5сЬаг§е ~ отводящее сооружение во- 
досброса [водослива], водосливная 
грань, водоскат 
епег§у - энергоноситель 
Ьеаі ~ теплохладоноситель, теплооб- 
менная среда 

гиЬЬег-Іугегі ~ пневмоколёсная ходо- 
вая тележка (крана, экскаватора) 
зігагігііе ~ портальный транспортёр 
(для перевозки длинномерных гру- 
зов); лесовоз 

саггу-оѵег капельная влага, уносимая 
воздушным потоком из тепломассооб- 
менного аппарата 
тоізіиге ~ унос капельной влаги 
саіТ тележка 

сопегеіе ~ тележка для перевозки бе- 
тонной смеси 
еіесігіс ~ электрокар 
госкег-іішпр Ііагні — ручная тележка с 
опрокидывателем 
ѵѵаіег ~ поливальная машина 
еагІгігі§е картридж, патрон 
Шіег ~ фильтрующий элемент [пат- 
рон] ; ячейка фильтра 
сагѵііщ резьба 
зіопе ~ резьба по камню 
уѵоогі ~ резьба по дереву 
сазсагіе 1. гидр, ступенчатый перепад 2. 
каскад 

сазе чехол, кожух 
ршпр ~ кожух насоса 
зсгоІІ [зрігаі] ~ улитка, спиральный 
кожух 

сазетепі 1. распашная створка окна, 
навешиваемая на петлях или шарни- 
рах 2. глубокая выкружка (архитек- 
турный облом) 

Іііп;;е(1 — см. сазетепі 1. 

«ігкіозѵ ~ см. сазетепі 1. 
сазіщ; 1. декоративный наличник (двери 
или окна) 2. облицовка; короб, кожух 
(вокруг колонны или трубы) 3. обсад- 
ная труба 4, крепление скважины об- 
садными трубами 5. опалубка 6. (за- 
щитный) слой бетона, наносимый по- 
верх элементов стальных конструкций 
7. короб канала для скрытой проклад- 
ки трубопроводов в стене или пере- 
крытии 

аЛЛ-оп ~ наращиваемая обсадная тру- 
ба 

аррагаіиз ~ кожух [корпус] аппарата 
или установки 

Ыіші ~ оконная коробка, закрываемая 
декоративными накладками 
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СЯ8ІП§ 

ЬогеЬоіе ~ обсадная труба 
Ьгіскѵѵогк ~ кирпичная облицовка, об- 
лицовка кирпичом 

Ьиііі-ир аіг ~ укрытие воздухоприго- 
товительной установки (в строитель- 
ном исполнении) 
сііітпеу ~ кожух дымовой трубы 
сопсгеіе Ьеат - бетонная облицовка 
(стальной) балки, бетонный короб 
вокруг (стальной) балки 
бгаіп ~ дренажная рубашка, дренаж- 
ный кожух 

(ап ~ кожух [корпус, обечайка] вен- 
тилятора 

§ігс1ег ~ обделка [обшивка, облицов- 
ка] выступающей балки перекрытия 
Ііеаб ~ верхняя планка наличника 
іпзісіе (іпіегіог] ~ внутренний налич- 
ник 

оиіаісіе ~ наружный наличник 
регтапепі 1і§Ьі §аи§е ~ неизвлекае- 
мая тонкостенная (стальная) обсадная 
труба 

ршпр ~ кожух насоса 
зіееі (§иі(іе) ~ стальная обсадная тру- 
ба 

ШгЬіпе ~ турбинная камера 
ѵепіііаіеб ~ защитно-обеспьшивающий 
кожух 

\ѵіп(1о\ѵ ~ оконный наличник 
саягщ-оЙГ забивка обсадной трубы для 
устройства набивной сваи 
сазіпо казино 

саавеііе, сазвооп потолочный кессон 
сазі 1. отливка; литьё 2. форма (для 
отливок); слепок || отливать, формо- 
вать Л отлитый, литой 3. отлив (на 
стене) 4. декоративная гипсовая де- 
таль о ~ іп сопсгеіе выполненный в 
бетоне [из бетона] (в строительных 
конструкциях); Іо ~ сопсгеіе уклады- 
вать бетонную смесь, бетонировать; Іо 
~ іп ріасе [іп зііи] бетонировать (мо- 
нолитные конструкции); Іо гощф ~ 
набрасывать [намечать] вчерне (план, 
проект) 

Ьеіі ~ отлив из штукатурки на наруж- 
ной стене 

йЬгоиз ріазіег ~ изделие (часто деко- 
ративное) из гипсоволокнистого рас- 
твора 

ріаіпіасе ~ гладкое гипсовое или гип- 
собетонное изделие 

гоіщЬ ~ штукатурка с каменной крош- 
кой, штукатурка «под шубу» 
са8Ііп§ 1. отливка; литьё 2. формование 


3. сборное бетонное или железобетон- 
ное изделие 

~ о! сопсгеіе ѵѵііЬоиІ (огтз безопалу- 
бочное бетонирование 
аішпіпшп аііоу ~8 литые изделия из 
алюминиевых сплавов 
Ьеат ~ бетонирование балки; изготов- 
ление сборных железобетонных балок 
сепІгііи§а1 ~ бетонирование методом 
центрифугирования 
сопсгеіе ~ бетонирование 
зіееі ~ стальная отливка 
ѵегіісаі ~ іп Ьаііегіез формование 
(железо)бетонных изделий в верти- 
кальных батарейных формах 
сазііе крепость 

саісіі 1. (дверная) защелка; дверной 
крючок; щеколда 2. рі ловители (ка- 
бины лифта и пр.) 3. захват, захваты- 
вающее устройство; фиксатор; собач- 
ка; арретир; останов 
Ваіез ~ шариковая защёлка 
Ьаіі ~ шариковая защёлка 
Ьиііеі ~ дверная защелка в форме ци- 
линдра или шарика 
боог ~ дверная защёлка [щеколда] 
еаѵез ~ доска на конце стропильных 
ног, доска карнизного свеса 
заіеіу ~ предохранительная скоба, 
предохранительная защёлка 
зініИег ~ защёлка ставни 
8ргіп§ ~ пружинная защелка 
\ѵіпс1о\у ~ оконная задвижка, шпинга- 
лет 

саІсЬег 1. кернователь 2. уловитель, ло- 
вушка 3. ограничитель 
соге ~ захват для керна 
саІсЬтепІ 1. водосборный бассейн; объ- 
ём стока 2. каптаж 
саІе§огу категория; разряд; класс 
Ігайіс 1оас1іп§ ~ класс нагрузок от 
транспортных средств [от подвижного 
состава] 

саіепагу 1. цепная линия, линия прове- 
са каната || цепной (о линии) 2. гир- 
лянда изоляторов 

саіегріііаг 1. гусеничная цепь, гусеница 
гусеничное полотно 2. гусеничный 
движитель 3. гусеничный трактор; ма- 
шина на гусеничном ходу 
ри8Іі ~ гусеничный трактор-толкатель 
саііасе поверхностный дефект накры- 
вочного слоя штукатурки (вмятина, 
щербина, раковина) 

саі-ііеасі оголовок (башни) башенного 
крана 
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сеіі 


саіЬесЗгаІ собор 

саізіер ступенчатый гребень щипцовой 
стены 

саііу проф. отсутствие боязни высоты (у 
рабочего -монт а жни к а ) 
саиісігоп открытый котёл ("для подогрева 
чёрных вяжущих) 

саиікіп§ зачеканивать, чеканка (швов, 
трубных соединений ит. п.) 
саизеѵѵау 1. гать, дорога по насыпи на 
затопленной или заболоченной терри- 
тории 2. мощёный брод 
саѵаі 1. закольник; зубатка (инстру- 
мент для ударной обработки камня) 
2. бобышка (отрезок бруса для соеди- 
нения деревянных стоек) 
саѵе 1. пещера (напр, карстовая) 2. по- 
лость, выемка 3. камера 
саѵе-іп 1. обрушение берега, откоса и 
т.п.; обрушение стенок траншей 2. 
термокарстовая воронка 
саѵегп каверна 

саѵегпоік ячеистый; кавернозный 
саѵеііо выкружка (архитектурный об- 
лом) о ~ \ѵі!й а ШІеІ выкружка с по- 
лочкой 

іпѵегзаі ~ обратная выкружка 
саѵіі см. саѵаі 

саѵіпё 1. вывал (скальной породы) 2. 
обрушение (горной породы) 3. подмыв 
берега 

саѵііаііоп кавитация 
саѵііу полость, пустота 
ѵепіііаііоп ~ вентиляционная полость 
(в строительных конструкциях) 
сеі1іп§ 1. потолок 2. узкие шпунтован- 
ные доски для подшивки потолка; ва- 
гонка 3. предельная концентрация 
( превышение которой не допускается 
даже на мгновение) 
асошіісаі ~ акустический потолок 
аіитіпшп регГогаІеб ~ потолок из 
перфорированных алюминиевых лис- 
тов 

агсЬей ~ сводчатый потолок 
Ьеат(еб) ~ потолок с выступающими 
вниз балками перекрытия; кессонный 
потолок 

ЬоапЗеё ~ подшивной дощатый пото- 
лок 

саІ 880 п ~ 1. кессонный потолок 2. по- 
толок рабочей камеры кессона 
сатр ~ I. потолок с горизонтальной 
центральной частью и наклонными 
краевыми полосами 2. скатный пото- 
лок чердачного помещения 


сойегеё ~ кессонный потолок 
сотрагітепі - филёнчатый потолок 
сошлет ~ подвесной потолок 
соѵесі ~ потолок, соединённый со сте- 
нами выкружками 
бгор - см. /аізе сеі1іп§ 

Саке ~ подвесной потолок; ложный 
потолок 

§гіс1 ~ 1 . потолок с проёмами для 
дневного света 2. потолок со световы- 
ми кессонами 

§гіс1-іуре ~ модульный подвесной по- 
толок (со встроенными инженерными 
сетями) 

ішп§ ~ подвесной потолок 
Шитіпаіесі ~ световой потолок; под- 
весной потолок со встроенными све- 
тильниками 

іпіе§гаІес1 ~ модульный подвесной по- 
толок (со встроенными инженерными 
сетями) 

іитіпош ~ световой потолок 
Іоѵѵегеб ~ подвесной потолок 
тойиіаг ~ модульный подвесной пото- 
лок 

рапеііесі ~ филёнчатый потолок (по- 
толок, образованный плоской пли- 
той, средняя полоса которой имеет 
меньшую толщину) 
регіогаіесі ~ перфорированный под- 
весной потолок 

гіЬЬесі ~ ребристый потолок- кессон- 
ный потолок 

зкіт ~ оштукатуренный потолок 
зизрепбеб ~ подвесной потолок 
іиппеі ~ сводчатый подвесной потолок 
ѵепеегесі - (тоннельный) потолок с 
облицовкой 

ѵепіііаіеб ~ перфорированный подвес- 
ной потолок 

ѵѵа§оп ~ сводчатый потолок 
сеіііе целит, алюмоферрит кальция (фа- 
за портландцементного клинкера) 
сеіі 1. ячейка; отсек; камера; секция 2. 
(гальванический) элемент, батарея 3. 
сегмент ребристого свода 4. пустота 
аіг Шіег ~ ячейка воздушного фильтра 
боогзіоррег ~ скважинный датчик 
Шіег ~ фильтрующий элемент; ячейка 
фильтра, фильтрующая ячейка 
Яоіаііоп ~ флотационная камера 
ОІОІ 2 І ргеззиге ~ плоский клапанный 
датчик давления Глотцля (гидравличе- 
ский или пневматический) 

Ьубгаиііс іоаб ~ гидравлический дат- 
чик нагрузки 
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сеіі 

Ьусігаиііс оѵегйоѵѵ зеШешепІ ~ гид- 
равлический датчик осадки 
Ьусігаиііс ргеззиге ~ гидравлический 
датчик нагрузки 

іоасі ~ динамометрический датчик, 
датчик нагрузки 

тіпі еагій ргеззиге ~ минидатчик 
давления грунта 

рпеитаііс/ЬусігаиІіс ргеззиге ~ пнев- 
могидравлический датчик нагрузки 
рпеитаііс зеіііетепі ~ пневматиче- 
ский датчик осадки 
роге-\ѵа!ег ргеззиге ~ датчик полевого 
измерения поровою давления 
ргізоп ~ тюремная камера 
Ко\ѵе сопзоіісіаііоп ~ компрессионная 
камера Роу (для крупноразмерных об- 
разцов) 

зетісігсиіаг ~ сегментная ячейка 
(шпунтовой ячеистой перемычки) 
зЬееірііе ~ шпунтовая ячейка 
8о1аг ~ солнечный элемент 
Ігіахіаі ~ камера трёхосного сжатия 
(для испытания грунта) 
сеііа целла (главное помещение древне- 
го храма) 

сеііаг 1. подвал; полуподвал 2. погреб 
сусіопе ~ подвал-убежище 
ісе ~ погреб со льдом 
8ІОП11 ~ подвал-убежище 
сеііиіаг ячеистый 
сеііиіозе целлюлоза 

сетепі 1. цемент; гидравлическое или 
минеральное вяжущее 2. клей о ~ іп 
Ьиік цемент навалом 
асіЬезіѵе ~ клеевой состав, клей; клее- 
вая замазка 

аіг-епІгаіпіп§ ~ цемент с воздуховов- 
лекающей добавкой 
аіитіпош ~ глинозёмистый цемент 
апсЬог цемент для анкеровки 
(стальных деталей в толще бетона) 
апІіЬасІегіа ~ антибактериальный це- 
мент 

азЪезІоз - асбестоцемент 
азрЬаіі ~ битумное вяжущее, битум- 
ная растворная смесь, битумный рас- 
твор; битумная мастика 
Ъа§§её ~ цемент, затаренный в мешки 
Ьагіііс ~ барийсодержащий цемент 
Ьаихііе ~ глинозёмистый цемент 
Ьііишіпоиз ~ битуминозное [битум- 
ное] вяжущее 

Ьііитіпош ріазііс ~ разжиженное би- 


тумное вяжущее с минеральным (ас- 
бестовым) наполнителем 
Ыазііигпасе ~ шлакопортландцемент 
Ыеейіп§ ~ цементное молоко, высту- 
пающее на поверхности бетона 
Ыепсіесі ~ портландцемент с (мине- 
ральными) добавками; многокомпо- 
нентный портландцемент 
Ыепсіесі Рогііапсі-РРА ~ портландце- 
мент с добавкой летучей золы [золы- 
уноса] 

Ьопсііп§ ~ смесь белого портландце- 
мента с отрезками стекловолокна, 
стеклофиброцемент (на белом порт- 
ландцементе) 

ЬоШе (й) ~ цемент в стальной таре 
(цилиндрах), хранящийся под давле- 
нием 

саісішп аіитіпаіе ~ глинозёмистый 
цемент 

сіау ~ глиноцемент 

соагзе (§кшпй) ~ цемент крупного 
помола 

соіогесі ~ цветной цемент 
йгу-раскей сопсгеіе ~ очень жёсткая 
бетонная смесь (уплотнение которой 
возможно только тяжёлыми мощны- 
ми трамбовками или. штыкованием) 
ехрапйей [ехрапйігщ, ехрапзіѵе] ~ рас- 
ширяющийся [напрягающий] цемент 
ехіга-гарісі Ьагйепіп§ ~ особо быстро 
твердеющий цемент 
іазі йгуіп§ зоіѵепі ~ быстротвердею- 
щий компаунд для соединения пласт- 
массовых труб 

Іа8і-8е11іп§ ~ быстросхватывающийся 
цемент 

Реггагі ~ цемент Феррари 
йге - огнеупорный цемент 
йоогіщ ~ эстрихгипс, высокообжиго- 
вое гипсовое вяжущее 
§епегаі ригрозе Рогііапсі ~ портланд- 
цемент общею назначения 
ёурзшп - эстрихгипс, высокообжиго- 
вое гипсовое вяжущее 
1іі§Ь-а1итіпа ~ глинозёмистый цемент 
ЬщЬ-еаг1у-8Ігеп§іЬ ~ особо быстро 
твердеющий цемент 
Ьі§іі-ехрап8Іоп ~ расширяющийся 
[напрягающий] цемент 
Ы§Ь-§гайе ~ высокопрочный цемент 
Ы§Ь іюп охійе ~ железистый цемент 
Ьі§Ь-8Ігеп§іЬ ~ высокопрочный це- 
мент 

Ьоі ~ тёплый цемент (цемент, удер- 
живающий часть теплоты, выделив- 
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сетей* 


шейся в процессе размягчения клин- 
кера) 

Ьубгаіесі ~ гидратированный цемент; 
цементное тесто 

Ьуйгаиііс ~ 1. гидравлическое вяжу- 
щее 2. гидравлический цемент, порт- 
ландцемент для гидротехнического бе- 
тона 

ЬубгорЬоЫс ~ гидрофобный цемент 
ісе ~ лёд-цемент 

ігоп ~ железистый цемент; рудный 
цемент 

ігоп-оге ~ рудный цемент 
ІШП-Ш8І ~ железистый цемент 
Кеепе'з - эстрихгипс, высокообжиго- 
вое гипсовое вяжущее 
]_аГаг§е ~ цемент Лафарга (известко- 
во-гипсовое вяжущее с добавлением 
порошка молотого мрамора) 
1 іте-ро 2201 апіс ~ известково-пуццола- 
новое вяжущее 

1о\ѵ-а1ка1і ~ цемент с низким содержа- 
нием щелочей 

1о\ѵ-§гас1е ~ цемент низких марок, це- 
мент низкого класса 
1о\ѵ-ЬеаІ (-оГ-ЬубгаІіоп) ~ низкотер- 
мичный цемент 

та§пе8Іа ~ магнезиальный цемент 
та§пе8Іит охусЫогМе ~ магнезиаль- 
ный цемент, магнезиальное вяжущее, 
цемент Сореля 

та§пе8Іит рйозрЬаІе ~ магнезиофос- 
фатный цемент 

тазопгу ~ цемент для кладочных рас- 
творов 

паіигаі ~ цемент из природного мерге- 
ля 

перЬейпе ~ нефелиновый цемент 
поп8Ьгіпкіп§ - безусадочный цемент 
погтаі РоіДІапсі ~ портландцемент об- 
щего назначения 
оіі \ѵе11 ~ тампонажный цемент 
огбіпагу РогИапб ~ портландцемент 
общего назначения 

охусЫогібе - магнезиальное вяжущее, 
магнезиальный цемент, цемент Соре- 
ля 

Рагкег'з ~ романцемент 
рЬепоІіс-гезіп ~ бакелитовый цемент 
рі§теп!ес1 ~ окрашенный [цветной] 
цемент 

ріаіп - цемент без добавок 
ріазііс гооГ ~ синтетический клеящий 
состав (на основе пластмасс) для ус- 
тройства мягких кровель 
роІутег-тобіЯесі ~ полимерцемент 


Рогііапб - портландцемент 
Рогііапб-Ыазііішіасе ~ шлакопорт- 
ландцемент 

роггоіапіс ~ пуццолановый цемент 
ро 22 о 1 ашс ~ іуііЪ риІѵегігеб-ГиеІ азЬ 
пуццолановый цемент на основе лету- 
чей золы 

цшск-8е11іп§ ~ быстросхватывающий- 
ся цемент 

гарісі-Ьап1епіп§ ~ быстротвердеющий 
цемент 

гаріб-8ейіп§ ~ быстросхватывающийся 
цемент 

геігасіогу ~ огнеупорный цемент 

Котап ~ романцемент 

гоок ~ клеящий состав для рулонных 

кровель 

гаЬЬег ~ резиновый клей 

заскеб ~ цемент, затаренный в мешки 

8 Іа§ ~8 шлаковые цементы 

зіоѵѵ 8е11іп§ ~ медленносхватываю- 

щийся цемент 

80 І 1 - цементогрунт 

зресіаЦіу) ~8 специальные цементы, 
цементы специального назначения 
зііску ~ лежалый [слежавшийся] це- 
мент 

8Іоѵе-1іпіп§ азЬезІоз ~ асбестоцемент- 
ный раствор для обмазки печей 
зиііаіе ге8І8Ііп§ ~ сульфатостойкий 
цемент 

зиІГоаІитіпаІе ~ сульфоалюминатный 
цемент 

зиШіг - серный цемент 
зиііііг-аврііаіі ~ серно-битумное вяжу- 
щее (вяжущее из смеси битума с се- 
рой) 

Іга88 ~ пуццолановый цемент 
Іуре I ~ амер, обьнный портландце- 
мент общего назначения 
Іуре ІА ~ амер, обычный портландце- 
мент с воздухововлекающей добавкой 
Іуре II ~ амер, модифицированный 
портландцемент (с целью повышения 
сульфатостойкости и снижения теп- 
лоты гидратации) 

Іуре ПА ~ амер модифицированный 
портландцемент с воздухововлекаю- 
щей добавкой 

Іуре III ~ амер, быстротвердеющий 
цемент 

Іуре ША амер, быстротвердеющий 
цемент с воздухововлекающей добав- 
кой 

Іуре ГѴ ~ амер, низкотермичный пор- 
тландцемент 


105 



Тетепі 

Іуре V ~ амер, сульфатостойкий порт- 
ландцемент 

Іуре Ір ~ амер, пуццолановый порт- 
ландцемент 

Іуре І8 - амер, пшакопортландцемент 
ишіепѵаіег - цемент для подводных 
конструкций 

\уа1егргооГ(т§) Гѵѵаіег-гереііепі] ~ 
гидрофобный цемент 
ѵѵЫіе ~ белый цемент 
сетепіаііоп 1. цементация (поверхно- 
стного слоя металла) 2. цементация 
грунтов; заделка трещин (в горных 
породах) цементным раствором 
ісе ~ цементация льдом (грунта) 
зоіі ~ цементация грунта 
\ѵе11 - цементация скважины 
сетеіегу кладбище 

сепвиз 1. перепись (населения) 2. учёт 
(движения транспортных средств 
при обследованиях) 

Ігайіс ~ учёт движения транспортных 
средств 

сепіег 1. центр (города, круга и т. п\)\ 
пункт; здание, дом 2. кружало 3. цен- 
трировать 

~ оГ соогсііпаіез начало координат 
~ о! сигѵаіиге центр кривизны 
~ ой Гогсе точка приложения силы 
~ ой §гаѵіІу центр тяжести 
~ ой §гаѵіІу ой а зесііоп центр тяжести 
сечения 

~ ой §угаІіоп центр вращения 
~ ой іпегііа центр инерции 
~ ой таза центр масс(ы) 

~ ой тотепіз 1. центр моментов 2. 
моментная точка, точка Риттера 
~ ой регси88Іоп центр удара 
~ ой ргеззиге центр давления 
~ ой ргоіесііоп центр проекции 
~ ой гоіаііоп центр вращения; верти- 
кальная ось вращения (поворотной 
части крана) 

~ ой зуттеігу центр симметрии 

- ой Ігаск ось железнодорожного пути 
~ ой 1\ѵізІ центр изгиба 

- ой ѵІ8Іоп главная точка перспекти- 
вы; точка визирования 
а§го-іпс1и5Ігіа1 ~ агропромышленный 
центр 

агсй - кружало арки 
агі ~ центр [Дом] искусств 
сііу Іеізиге ~ городской центр культу- 
ры и отдыха 

сіѵіс ~ общественный центр (города); 
городской административный центр 


сіозесі таіі - торговый центр с кры- 
тыми пешеходными аллеями [с кры- 
тыми моллами] 
соттегсіаі ~ торговый центр 
соттипііу ~ дворец культуры, обще- 
ственный клуб; помещение для прове- 
дения культурно-общественных ме- 
роприятий 

сотрозііе таіі ~ частично крытый 
торговый центр (с пешеходными алле- 
ями) 

сгапе ~8 расстояние от оси поворота 
мачты до опорной пяты подкоса жест- 
коногого крана 
сІізІгіЬиІіоп - оптовая база 
еіазііс ~ упругий центр 
Ягзі-аісі ~ пункт первой помощи 
Яехигаі ~ центр изгиба 
ЬеаІіЬ ~ лечебный центр 
нкіизігіаі ~ промышленный центр 
іпзіапіапеоиз ~ оГ гоіаііоп мгновен- 
ный центр вращения 
1еагпіп§ гезоигсез - центр хранения 
материалов научно-технической про- 
паганды 

тегсапШе ~ торговый центр 
тотепі ~ 1. центр моментов 2. мо- 
ментная точка, точка Риттера 
шиіішзе ~ многофункциональный 
центр (напр, торговый центр с обще- 
ственными зданиями) 
пеі§Ыюг1юос1 (зЬорріп§) ~ местный 
торговый центр (обслуживающий го- 
родской квартал с населением около 
4000 жителей) 

опе-зіор оиІ-ой-Іо\ѵп - торговый 

центр, расположенный на внегород- 
ской автомобильной дороге 
ореп таіі ~ торговый центр с откры- 
тыми пешеходными аллеями [с от- 
крытыми моллами] 
регзресііѵе ~ центр проекции 
таіі ~з колея (рельсового пути) 
гесерііоп ~ приёмный центр (населе- 
ния) 

гесгеаііопаі ~ рекреационный центр 
гераіг -* центральная ремонтная мас- 
терская 

зазіі ~ петля оконной створки 
зЬеаг ~ центр изгиба 
зЬорріпё ~ торговый центр 
з1е\ѵіп§ ~ вертикальная ось вращения 
(поворотной части крана) 
зосіаі - культурно-зрелищный комп- 
лекс [центр] 
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зрогіз ~ спортивный комплекс [центр] 
8рогІ8 апб Іеізиге ~ спортивно-зре- 
лищный центр 

8Іш1у ~ образовательный [учебный, 

воспитательный] центр 

ІезІ ~ палата мер и весов 

Іо\ѵп ~ городской центр, центральная 

часть города 

Ігаск ~8 ширина междупутья 
\ѵе1йаге ~ центр [комплекс] учрежде- 
ний социального обеспечения (напр- 
дома-интернаты для престарелых) 
сепіегіщ; 1. центрирование, выверка по 
осям; пригонка рисунка обоев на сты- 
ках 2. кружало 

боиЫе ~ 1. измерение угла или наве- 
дение на точку при двух положениях 
круга 2. вешение при двух положени- 
ях круга 

сепіегііпе осевая линия, ось 
плтѵау - осевая линия ВПП 
Шппеі ~ ось тоннеля 
сепіегріесе главная центральная часть 
(архитектурной композиции) 
сепігаііхег центратор (центрирующая 
насадка на буровой штанге) 
сепігійщаі центробежный 
сепігіреіаі центростремительный 
сепігоісі 1. центр тяжести поперечного 
сечения 2. центр инерции, центр 
масс(ы) 3. точка приложения равно- 
действующей 

~ ой сго88 зесііоп центр тяжести по- 
перечного сечения 
ріазііс ~ пластический шарнир 
сегатаі металлокерамика, кермет 
сегатеі металлокерамика, кермет 
сегатісз 1. керамика 2. керамические 
изделия 3. строительная керамика 
аіитіпа ~ кремнезёмная керамика 
теіаі ~ металлокерамика, кермет 
запііагу ~ санитарно-техническая ке- 
рамика 

сеггпеі металлокерамика, кермет 
сеітійсаіе сертификат (документ, удо- 
стоверяющий качество изделия, эле- 
мента конструкции), удостоверение, 
свидетельство; акт; аттестат; диплом 
о - йог раутепі акт приёмки выпол- 
ненных работ, дающий право на их 
оплату (представляется архитекто- 
ром заказчику) 

ой арргоѵаі свидетельство о качест- 
ве, сертификат качества (удостоверя- 
ющий соответствие материала или 


еЬаіг 

конструкции установленным требо- 
ваниям) 

~ ой сотрііапсе сертификат соответст- 
вия поставщика, аттестат поставщика 
~ ой сопйогтапсе [ой сопйогтііу] сер- 
тификат соответствия (продукции 
требованиям, напр, стандартов) 

~ ой оссирапсу акт приёмки здания в 
эксплуатацию 

йпаі ~ йог раутепі: распоряжение о 
выплате подрядчику оставшейся сум- 
мы (по смете) под расчёт 
іпзресііоп ~ свидетельство [акт] о 
проведении технического осмотра 
циаіііу ~ свидетельство о качестве 
ІезІ ~ "свидетельство об испытании, 
акт проведеніи испытаний 
сегіійсаііоп сертификация; аттестация 
регзоппеі - квалификационная атте- 
стация рабочего персонала 
се88 трубчатая дрена (у дна выемки) 
сеззріі выгребная яма 
сеззрооі 1. выгребная яма 2. приёмная 
камера водостока 

1еасЫп§ ~ выгребная яма с инфильт- 
рацией жидкости в грунт 
Іі§Ы ~ амер, выгребная яма с защитой 
грунтового массива от инфильтрации 
сточной жидкости 

сйаййщ износ от трения (канатов) 
сйаіп цепь; мерная цепь 
~ ой йоіез линия [цепочка] отверстий 
~ ой Іоскз многоступенчатый шлюз 
~ ой ро\ѵег ріапіз каскад ГЭС 
~ ой Ігіащцііаііоп звено [ряд, дуга] 
триангуляции 

Ьапй ~ стальная мерная лента (геоде- 
зиста); мерная цепь 
Ьискеі ~ ковшовая цепь 
боог ~ дверная (запорная) цепочка 
еп§іпеег'8 ~ мерная цепь 
теа8игіп§ ~ мерная цепь 
ріісй ~ цепь с калиброванными звень- 
ями, калиброванная цепь 
зайеіу ~ дверная (запорная) цепочка 
8Ііп§ ~8 цепи для стропов 
Іуге-рюіесйоп ~8 цепи для защиты 
автомобильных шин 

сйаіпіщ* измерение мерной цепью 
сйаіптап мерщик, рабочий с мерной 
цепью 

сйаіг 1. фиксатор (арматуры) 2. крон- 
штейн (для крепления к стене умы- 
вальника) 3. люлька (монтажника) 
4. рельсовая подкладка 
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сЬаіг 

Ьаг ~ фиксатор арматуры [арматур- 
ных стержней] 

ЪоаІ8\ѵаіп'$ ~ монтажная люлька 
Ьозип'я ~ монтажная люлька 
Ы§Ь ~ проф. фиксатор арматуры для 
создания защитного слоя бетона 
гаіі ~ рельсовая подкладка 
яіррогі ~ вертикальный фиксатор ар- 
матуры 

сЬаІсебопу халцедон 

сЬаІеІ шалб, дача, коттедж 

сЬаІк мел 

сііаікіп^ меление (окрасочного слоя ) 

сЬа11еп§е проба сил; испытание; поста- 
новка сложных проблем (для подряд- 
чика) 

сЬатЬег 1, камера; комната, помещение 
2. отсек; шлюз 

ассеіегаіеб \уеаіЬегіп§ ~ (эксперимен- 
тальная) камера ускоренного выветри- 
вания [износа от погодных факторов) 
ассезз - очистная камера (на трассе 
канализационного коллектора) 
асошііс ~ акустическая [звукопогло- 
щающая, безэховая] камера 
аіг ~ 1 . воздушная камера, воздушный 
колокол или шлюз л для работы под 
водой) 2. воздушная камера (для га- 
шения гидравлических ударов в водо- 
проводной сети) 
аіг-іоск ~ шлюзовая камера 
аіг-ІщЬі ~ герметическая [воздухонеп- 
роницаемая] камера 
агісі ~ камера для создания природных 
условий жаркого климата (для прове- 
дения экспериментов со строитель- 
ными материалами и т. п.) 

ЬиЬЫіп§ ~ барботёр 
саіззоп ~ рабочая камера кессона 
сЫ11іп§ ~ холодильная камера 
сіітаііс Іезі ~ климатическая испыта- 
тельная камера, камера искусственно- 
го климата 

сотЪшІіоп ~ 1. топка, топочная каме- 
ра 2. камера сгорания 
сопсгеіе сигіп§ - камера для выдер- 
живания бетона (бетонных образцов] 
сопіасі ~ контактный резервуар 
соипсіі - помещение для заседания 
органов власти 

сигіп§ ~ камера тепловлажностной об- 
работки бетона 

сіесотргевзіоп ~ 1. декомпрессионная 
камера 2. шлюзовой аппарат (в кессо- 
не) 


йеігііш - песколовка; гравиеулови- 
тель; отстойник 

ді§е8Ііоп ~ гнилостная камера; септик 
бІ8сЬаг§е ~ ливнесброс 
сііѵег бесотрге88Іоп ~ водолазная де- 
компрессионная камера 
бо8Іп§ ~ камерный дозатор 
<3гуіп§ - сушильная камера, сушиль- 
ное помещение, сушилка 
бші -» пылеосадительная камера 
епѵігоптепіаі ~ климатическая каме- 
ра, камера искусственного климата 
Гегтепіаііоп ~ камера брожения 
[сбраживания] ; септик 
(Шег ~ фильтрационная камера 
&ее 2 Іп§ ~ холодильник, морозильная 
хамера 

§аІе ~ шкафная камера (в голове 

шлюза)', камера затворов 

§гіІ ~ песколовка; гравиеуловитель, 

гравиеловка 

§ие8І ~ комната для гостей 
іпзресііоп - 1. смотровой колодец; 

смотровая камера (канализации) 2. 
ревизия 

іпіегсерііщ; ~ приёмная канализаци- 
онная камера 
Іоск ~ камера шлюза 
тапйоіе ~ камера смотрового колодца 
тіхіп§ ~ смесительная камера 
тиЯ1іп§ ~ камера шумоглушения 
020ПІ2Іп§ ~ камера озонирования 
реІго1-іпІегсерІіп§ ~ бензоуловитель 
ріепиш ~ камера статического давле- 
ния, воздухораспределительная каме- 
ра 

гаіпѵѵаіег ~ дождеприёмник 
геГше со11есІіп§ - мусорокамера 
геѵегЬегаІіоп ~ реверберационная ка- 
мера 

гиппег ~ камера рабочего колеса тур- 
бины 

всгееп ~ грабельная (сооружение с ре- 
шётками и дробилками) 

8ей1іп§ ~ 1. осадочная камера отстой- 
ника, отстойная камера 2. успокои- 
тельная зона флотатора 3. пылевая 
[пылеосадочная] камера 
8е\ѵа§е бізІгіЬиІіоп ~ распределитель- 
ная камера канализации 
8е\ѵа§е іпіеі ~ приёмная камера кана- 
лизации 

8І1епсіп§ ~ камера шумоглушения 
8Іш1§е ~ иловая камера, иловый коло- 
дец 
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сііапігу 


8ІисІ§е-сіще5Ііоп ~ реактор для тепло- 
вой обработки осадка сточных вод 
8 Іиісе-§аіе ~ шкафная ниша [шкаф- 
ная часть] шлюзных ворот 
врігаі ~ спиральная камера (турби- 
ны) 

вргау ~ форсуночная камера ороше- 
ния 

8Іеаш ~ паровое пространство (котла) 
8Іога§е ~ 1. сберегательная камера 

(шлюза) 2. мусорокамера 
зіісііоп ~ воздухоприёмная камера 
8иг§е ~ уравнительная камера 
ѵаіѵе ~ камера затворов [задвижек] 
ѵепіііаііоп ~ вентиляционная камера 
\ѵогкіп§ ~ рабочая камера (напр, кес- 
сона) 

сЬатГег 1. скос (кромки); скошенная 
грань 2. паз, канавка, желобок 
зіор ~ фаска, переходящая в острое 
ребро 

сЬапсеі алтарь 

сЬап§е изменение || менять о ~ іп 
арреагапсе изменение внешнего вида 
(конструкции); ~ іп 8І§п перемена 
знака (напр, силы); ~8 іп іЬе \ѵогк из- 
менения проекта (в стадии строи- 
тельства по решению заказчика) 
аіг ~ воздухообмен (по наружному 
воздуху) 

аіг ~8 рег Ьоиг кратность воздухооб- 
мена (по наружному воздуху) 
аиІо§епои8 ѵоіите ~ изменение объё- 
ма (бетона) под действием внутрен- 
них процессов 

бітешіопаі ~8 изменение геометриче- 
ских размеров (тела) 
сіівсопііпиош ~ разрыв непрерывно- 
сти; дискретное изменение 
ехресіесі ~ іп 8 І 2 е ожидаемое измене- 
ние (геометрического) размера 
тіпог ~ незначительное изменение; 
незначительное изменение проекта 
(принимаемое лицом авторского или 
технического надзора) 
зеазопаі ~8 оС Іетрегаіиге сезонные 
изменения температуры 
8Іге88 ~8 изменение напряжений 

сЬап§егоот раздевалка (с индивидуаль- 
ными шкафчиками для одежды) 

сйаппеі 1. русло, канал, водоток; фарва- 
тер; пролив 2. швеллер 3. лоток, от- 
крытая дренажная труба; кювет, тран- 
шея, канава 4. выемка, паз, жёлоб, 
канавка 5. каннелюра 6. арматура лю- 
минесцентной лампы 


аіг ~ вентиляционный канал 
арргоасЬ ~ 1. подводящий канал 2. 
участок водотока перед гидроузлом 
Ьуе [Ьуравз] ~ обводной канал 
с1о8ше ~ проран 
сошігісіесі ~ стеснённое русло 
сгаѵѵі ~ полупроходной канал 
сиіой' ~ соединительный [спрямляю- 
щий] канал 

с1е8І!ііп§ ~ отстойный канал 
сіІ8сЬаг§е ~ отводящее русло, отводя- 
щий канал 

сііѵег8Іоп ~ 1. деривационный канал, 
деривационный водовод 2. обводной 
канал 

бгаіпа§е - дренажный лоток; дренаж- 
ная канава 

бгесі§есі ~ углублённый фарватер 
еаѵев - карнизный жёлоб 
Яооб ~ 1. канал для сбора паводковых 
вод, паводочное русло 2. пойма 
іпіеі ~ подводящее русло водозабора 
іпіаке ~ водоприёмник ГЭС 
іШегсерііоп ~ нагорная канава; пере- 
хватывающий канал 
Іеѵееб ~ обвалованное русло 
1о\ѵ-йо\ѵ ~ меженное русло 
таіп бгаіпа§е ~ магистральный дре- 
нажный коллектор 
ореп ~ открытое русло 
оиійоѵѵ ~ выпускной жёлоб, сточный 
лоток 

оиііеі ~ отводящий канал 
оѵегЯо\ѵ - промывной канал 
гоПеб ~ прокатный швеллер 
запсі-гетоѵаі ~ промывной канал 
зеа ~ подходной морской канал 
зесІітеШаІіоп ~ отстойная траншея 
8Ібе ~ 1. обводной канал 2. боковой 
траншейный водосброс (плотины) 
8Іиісе\ѵау ~ промывная галерея 
8рі11\ѵау ~ отводящее русло водосброса 
8Іее1 ~ стальной швеллер 
8ирр1у ~ магистральный оросительный 
канал, распределитель 
іеггасе оиііеі ~ террасовый водосброс 
Ігаіпіп§ - выправленное русло 
\ѵаіег ~ 1. слезник 2. гидролоток, гид- 
роканал 3. каптажная (дренажная) 
галерея 

сііаппеіег карьерная камнерезательная 
машина 

сЬаппеіігаііоп 1. канализированное дви- 
жение 2. русловыправительные рабо- 
ты 

сЬапігу часовня 


109 



сЬар трещина, щель (морозобоина*) 
сііареі часовня; придел; капелла 
сйаріеі астрагал; валик (иногда с резны- 
ми листьями) 

сйагасіегізііс характерная особенность, 
признак; характеристика, особенность 
~8 оГ Ійе 1оабіп§ особенности [пара- 
метры] нагружение (конструкции) 
асошііс ~8 акустические свойства, 
акустические характеристики (мате- 
риала, конструкции) 

Ьа8Іс ~8 основные характеристики 
Ьоипсіагу-Іауег ~ характеристика по- 
граничного слоя 

Ио\ѵ ~8 1. характеристики водного по- 
тока 2. гидрологические характери- 
стики стока 

Гишіатепіаі ~8 основные [главные] 
характеристики 

тесЬапісаІ 8Ігеп§іЬ ~8 прочностные 
характеристики, прочностные свойст- 
ва 

ресиііаг ~8 специфические характери- 
стики (явления, конструкции и т. п.) 
регіогтапсе ~ эксплуатационные ха- 
рактеристики 

циаіііу ~ качественная характеристика 
циапіііаііѵе - количественная харак- 
теристика 

гезопапсе ~ резонансная кривая 

геск ёгі11іп§ ~8 буримость скальной 

породы 

8ІагІіп§ ~8 начальные характеристи- 
ки; характеристики при пуске 
вузіет ~ характеристика сети (тру- 
бопроводов, воздуховодов) 

ІесЬпісаІ ~8 технические характери- 
стики 

\ѵеаіЬегіп§ ~8 характеристики сопро- 
тивляемости атмосферным воздействи- 
ям, характеристики выветривания 
сЬагсоаІ древесный уголь 
асііѵаіеб ~ активированный древесный 
уголь 

сЬаг§е 1. загрузка; заправка;*зарядка 2. 
количество вещества для заправки си- 
стемы, количество вещества (напр, 
хладагента, теплоносителя) в систе- 
ме 3. заряд взрывчатого вещества 4. 
плата, тариф; рі расходы, затраты 
гепіаі ~ расход на аренду (строи- 
тельных машин и т. п.) 
зебітеШ ~ относительный расход на- 
носов (на единицу сечения водотока) 
сЬагІ 1. карта || составлять карту 2. ди- 


аграмма, схема, график, номограмма 
3. расчётная таблица 
Ьаг ~ календарный график работ 
саісиіаііоп - расчётная номограмма 
расчётная таблица 

сарасііу ~ график грузоподъёмности 
крана 

сотГоіТ ~ диаграмма омфортных ус- 
ловий 

сопігоі ~ контрольный график, гра- 
фик [номограмма] качества (бетона и 
пр.) 

ёе8І§п ~ расчётная номограмма, но- 
мограмма для расчёта; расчётная таб- 
лица 

епійаіру ~ энтальпийная диаграмма 
епігору - энтропийная диаграмма 
ЯехіЫе-раѵетепІ ёезі§п ~ номограм- 
ма для расчёта нежёсткой дорожной 
одежды 

Ьубго§гарЫс ~ гидрографическая кар- 
та 

ісе ~ карта ледовых полей 
Мообу ~ диаграмма Муди (зависи- 
мость коэффициента трения от ше- 
роховатости стенок трубы и кисла 
Рейнольдса) 

ріазіісііу ~ график (числа) пластично- 
сти грунтов (по А. Казагранде) 
рге88ііге ѵоіите ~ диаграмма «объём- 
давление», Р,Ѵ- диаграмма 
рго§ге88 ~ график выполнения [хода] 
(строительных) работ 
рзусЬготеІгіс ~ психрометрическая 
диаграмма 

циаіііу сопігоі ~ график [номограмма] 
контроля качества 

Іехіигаі сІаззШсаІіоп ~ график грану- 
лометрімеского [зернового] состава 
фунта в треугольных координатах 
Ігіащщіаг сіаззійсаііоп ~ график гра- 
нулометрического [зернового] состава 
грунта в треугольных координатах 
сказе узкий канал, паз, жёлоб (для 
скрытых трубопроводов или элект- 
ропроводок) 

зегѵісе ~ канал для прокладки инже- 
нерных сетей (в тоннеле) 
сЬазіп§ пазы, борозды, каналы; выборка 
пазов (для скрытых трубопроводов 
или электропроводок) 
сЬаззіз шасси 

Ьиікіоаб - шасси для перевозки на- 
сыпных грузов 

Ігаск ~ шасси грузового автомобиля 
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Ігискііке ~ шасси автомобильного ти- 
па; пневмоколёсная ходовая часть 
сЬеск 1. контроль, проверка || контроли- 
ровать 2. радиальная трещина (в 
бревне, брусе); поверхностная трещи- 
на (в бетоне, окрасочном покрытии), 
волосная трещина в металле 3. оста- 
нов 4. поливной чек о ~ апё бшр ре- 
гулирующий перепад 
сапаі ~ шлюз-регулятор 
сііаппеі ~ регулятор на оросительном 
канале 

сіоог ~ механизм для автоматического 
закрывания двери 
§гарйіса1 ~ графическая проверка 
гоиііпе *- плановая регулярная провер- 
ка (технического состояния) 
сЬесЫат 1. наносозадерживающая по- 
лузапруда; водозадерживающая пло- 
тина 2. чековый валик 
сЬесЫівІ типовой контрольный перечень 
[список] (материалов, инструмен- 
та, видов строительных работ, тре- 
бований, правил и т. п. для контроля 
при составлении проектной докумен- 
тации) 

заіеіу ~ контрольный перечень мер по 
технике безопасности (для определён- 
ного вида строительных работ) 
заіеіу ~ йог іоітп сІга\ѵт§8 перечень 
необходимых мер техники безопасно- 
сти на чертежах опалубочных конст- 
рукций 

сііеек щека; боковая грань (шипа, гнез- 
да, слухового окна и т. п ) 
сііетісаіз: 

Яге-геІагсІіп§ ~ антипирены 
сЬетіЬусіготеІгу измерение расходов 
юды химическим методом 
сЬетізе крепление ожосов 
сйетізігу химия 
сетепі ~ химия цемента 
сопсгеіе ~ химия бетона 
8ІгисШга1 ~ химия строительных ма- 
териалов 

сйе88 доска настила (моста) 
сЫІІег 1. охладитель, охлаждающий 
теплообменник 2. холодильник 
сепігійщаі ~ охладитель с центробеж- 
ным компрессором, центробежный во- 
доохладитель 

раска§еб ѵѵаіег ~ агрегатированный 
проточный водоохладитель 
\ѵаІег - водоохладитель 
сЫ11іп§ 1. машинное охлаждение юды 
2. замораживание 


сЫогШе 

сЫтпеу 1. дымовая труба 2. камин 
аіг ~ вытяжная [вентиляционная] труба 
іасіогу ~ заводская труба 
іпсішігіаі ~ промышленная дымовая 
труба 

тиІІірІе-Яие ~ многоствольная дымо- 
вая труба 

8Іее1 ~ стальная дымовая труба 
сііітпеуріесе декоративная облицовка 
камина 

сЫпк щель; трещина; зазор || трескаться 
сЫрЬоагб древесно-стружечная плита, 
ДСП 

гезіп-ЬопсІесІ ~ древесно-стружечная 
плита на синтетических смолах 
ѵгаосі ~ древесно-стружечная плита, 

дсп 

сЬірріп§8 высевки; мелкий щебень, кли- 
нец 

соаіеб ~ мелкий щебень, обработан- 
ный чёрным вяжущим (битумом, 
дёгтем) 

Япе-§гаіпес1 ~ высевки, каменная 
крошка, мелкозернистый щебень 
ргесоаіеб ~ см. соаіей сЫрріп§8 
зіопе ~ высевки, мелкий щебень 
сйірз дроблёный гравий, каменная 
крошка, каменная мелочь 
тагЫе ~ мраморная крошка 
8Іопе ~ высевки, мелкий щебень 
сйізеі долото, стамеска; зубило 
Ыоскіп§ ~ долото или зубило с широ- 
ким лезвием, лопаточное зубило 
Ьгіск ~ скарпель [долото] каменщика 
(для рубки кирпича) 

ЬиІІ ~ долото с широким лезвием [по- 
лотном] (для врезки замков, петель и 
т. д.) 

с1а\ѵ ~ троянка, зубчатка, пазовка (ин- 
струмент для обработки камня) 
соЫ ~ слесарное зубило 
согпег ~ долото [стамеска] с угловым 
[Г-образным] полотом 
йгтег ~ плоская стамеска 
§1а2Іег ~ стамеска стекольщика 
Іоіпег'8 ~ стамеска 
теІа1\уогкіп§ ~ зубило 
тоіТізе ~ столярное долото (для вы- 
резки гнёзд) 
рагіп§ ~ стамеска 
ріІсЫщ; ~ скарпель 
р1и§§іп§ ~ шлямбур, пробойник 
зоскеі ~ плотничное долото 
жюсі ~ долото, стамеска 

сЫогИе хлорид 
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сЫогісіе 

саісіит ~ хлорид кальция, хлористый 
кальций 

сЫогіпаІіоп хлорирование 
сіііогіпаіог хлоратор, аппарат для введе- 
ния хлора 
сЫогіпе хлор 

гезісіиаі ~ остаточный хлор 
сЫогойиогосагЪош фторхлорпроизвод- 
ные насыщенных углеводородов, фре- 
оны (хладагенты) 

сйоке 1. заслонка, шибер 2. штуцер 3. 
дроссель 4. засорять; забивать; закупо- 
ривать 

с1юкіп§ 1. засорение; забивание; заку- 
поривание, затор 2. запирание потока 
~ оГ Ійе Ьаііазі загрязнение [заиле- 
ние] балластной призмы 
ріреііпе ~ засорение [закупоривание] 
трубопровода 

сЬогб 1. пояс (балки, фермы) 2. хорда 
ЬоІІот ~ нижний пояс 
сигѵесі ~ криволинейный пояс 
фЬ таіп ~8 пояса стрелы крана 
Іоабеб ~ нагруженный пояс 
1оп§ — хорда ( соединяющая начало и " 
конец кривой в плане) 

Іоѵѵег ~ нижний пояс 
ро1у§опа1 ~ полигональный пояс 
8Іоріп§ Іор ~ наклонный верхний пояс 
Іор ~ верхний пояс 
ипіоасіесі ~ ненагруженный пояс 
иррег ~ верхний пояс 
сйготаіе хромат 

Ьа8Іс Іеаб 8І1ісоп ~ основной свинцо- 
во-кремнистый хромат (антикоррози- 
онный пигмент) 

2 Іпс ~ хромат цинка (жёлтый пиг- 
мент) 

сішипе хром (жёлтый пигмент) 

огап§е ~ оранжевый хром (пигмент) 
геб ~ красный хром (пигмент) 

8саг1еІ ~ пунцовый хром (пигмент) 
уеііоѵѵ Іеаб ~ желтый свинцовый хром 
(пигмент) 

2 Іпс ~ цинковый хром (пигмент) 
сЬготіит хром 

сЬиск зажимной патрон (для крепления 

инструмента) 
сЬигсЬ церковь 

сЬгізІіап ~ христианская церковь 
сЬШе 1. быстроток 2. лоток, (спускной) 
жёлоб 3. самотёчный водовод 4. труба, 
воронка 5. спускать по желобу или 
трубе 

аіг ~ вентиляционный короб 


аіитіпит сопсгеіе ~ алюминиевый 
лоток для подачи бетонной смеси 
агіісиіаіеб бгор ~ шарнирно-сочле- 
ненный лоток для гравитационной 
подачи бетонной смеси 
сопсгеіе ~ жёлоб [лоток] для подачи 
бетонной смеси 
Й8Іі ~ лотковый рыбоход 
Ьоррег ~ разгрузочный лоток бункера 
ісе ~ ледосброс, шугосброс 
1о§ ~ бревноспуск, лесосплавный ло- 
ток 

таіегіаі беЪгіз ~ короб для спуска 
строительного мусора (с этажей) 
оѵегііоіѵ ~ водосливный [водосброс- 
ный] канал 
геілзе ~ мусоропровод 
гиЬЬізЬ ~ мусоропровод 
8ІизЬ ісе ~ шугосброс 
ІгааЬ ~ мусоропровод 
сЬутоІ парные элементы конструкции, 
парные или ответные строительные 
детали 
сШ см 8І11 

сі1(1)егу архитектурный орнамент в 
форме листвы 
сітЬіа поясок колонны 
сіпсіиге поясок колонны 
сіпета кинотеатр 
ореп-аіг ~ открытый кинотеатр 
оШбоог ~ открытый кинотеатр 
сігсіе круг; кольцо; окружность, сфера, 
область 

~ оГ іпйиепсе зона влияния (скважи- 
ны, колодца) 
агітиіЬ ~ лимб 

Ьоііоіу ~ кольцо, кольцевое сечение 
МоЬг'з ~ ой 8Іге88 круг Мора, круг на- 
пряжений (Мора) 

попзогіеб ~8 пятна-медальоны (мно- 
голетнемёрзлых грунтов) 

8Іір ~ кривая скольжения (очерченная 
по окружности), круг скольжения 
8Іге88 ~ круг напряжений (Мора), 
круг Мора 

Іигпіпё - поворотный круг; разворот- 
ная плоідадка (для транспортных 
средств) 

сігсиіі 1. кольцо [контур] циркуляции 
(в трубопроводных сетях) 2. элект- 
рическая цепь, схема; цепь, защищен- 
ная предохранителем на распредели- 
тельном щите (внутренней проводки) 
Ьазіс заіеіу ~ контрольная электросеть 
лифтовых предохранительных уст- 
ройств 
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сЬккІіпц 


Ыазііщ; ~ взрывная цепь 

Ьгіпе ~ контур [кольцо] циркуляции 

рассола 

сіозесі ~ замкнутое кольцо циркуля- 
ции 

сопѵесйоп ~ кольцо естественной 
[гравитационной] циркуляции 
еагіЬ ~ заземляющий контур 
еагійесі ~ заземленная цепь 
Ьеайп§ ~ отопительное кольцо, цир- 
куляционное кольцо системы отопле- 
ния 

таіп ~ главное кольцо циркуляции, 
первичный кошур циркуляции 
таіп йге - пожарная магистраль 
оѵеггісіе сопігоі ~ схема приоритетно- 
го регулирования 

ргітагу ~ первичный контур циркуля- 
ции, контур первичного теплоносите- 
ля 

геігщегаііоп ~ холодильный контур, 
кольцо циркуляции хладагента, коль- 
цо охлаждения, холодильная схема 
зесопдагу ~ вторичный контур цирку- 
ляции, контур вторичного теплоноси- 
теля 

сігсиіаііоп 1. циркуляция, круговорот 2. 
потоки движения в здании 3. прямая 
промывка скважины 
аіг ~ циркуляция воздуха 
аззІ8Іе(і ~ принудительная циркуля- 
ціи 

соипіег-Яо\у ~ противоточная цирку- 
ляция 

сго88-йо\ѵ ~ перекрестно-точная цир- 
куляция 

ГогсесІ ~ принудительная [насосная] 
циркуляция 

§гаѵііу ~ гравитационная циркуляция 
паіигаі ~ естественная циркуляция 
розйіѵе ~ принудительная циркуляция 
ргітагу ~ первичная циркуляция, 
циркуляция в контуре первичного 
теплоносителя 

ршпр ~ насосная циркуляция 
зесопдагу ~ вторичная циркуляция, 
циркуляция в контуре вторичного теп- 
лоносителя 

\ѵа!ег ~ циркуляция воды, круговорот 
юды 

сігсиіаіог 1. циркуляционный насос 2. 
побудитель циркуляции 3. перемеши- 
вающее устройство, мешалка 4. цир- 
куляционный водонагреватель, присо- 
единенный к баку-аккумулятору горя- 
чей воды 


§аз ~ циркуляционный газовый водо- 
нагреватель 

сігситзіапсез обстоятельства, условия, 
положение дел; финансовое состояние 
зресійс ~ ой ехрозиге специфические 
[особые] условия воздействия (погод- 
ных факторов и т. п.) 
сізіегп 1. цистерна, резервуар 2. водо- 
сборный резервуар, питающий водя- 
ной бак 3. смывной бачок 
аиіотаііс ЯизЫп§ ~ автоматический 
смывной бачок 

Ьеіі ~ смывной бачок с открытым по- 
плавком 

сотЬіпесІ бед апд ехрапзіоп ~ рас- 
ширительный бак комбинированной 
системы отопления и горячего водо- 
снабжения 

Геей ~ питающий бак, бак питатель- 
ной юды 

ДизЬцщ ~ смывной бачок 
Ы§Ь-1еѵе1 ~ высоко расположенный 
смывной бачок 

1о\у-1еѵе1 - низко расположенный 
смывной бачок 

гаішѵаіег ~ водосточная воронка 
\ѴС ЯизЫп§ ~ смывной бачок 
сйу (крупный) город 
сатріп§ Л кемпинг 

сагаѵап ~ летний городок из домов- 
фургонов 

соге ~ старая центральная часть горо- 
да 

§агдеп ~ город-сад 

іппег ~ старая центральная часть го- 
рода 

Ііпеаг ~ город с линейной застройкой 
заіеііііе ~ город-спутник 
зігір ~ город ленточной застройки 
іегтіпаі ~ аэровокзальный комплекс 
сйу-іогтіп§ градообразующий 
сйу\ѵагд городской район 
с1аддіп§ 1. наружное ограждение (зда- 
ния), заполнение каркаса 2. обшивка, 
облицовка (стен) 3. металлизация, 
плакирование, плакировка; наплавка 
~8 оГ Ьиі1діп§8 облицовка зданий 
агсЬіІесіигаІ сопсгеіе ~ орнаменталь- 
ная [архитектурная] бетонная обли- 
цовка 

азЬезІоз-сетепі ~ асбестоцементное 
стеновое ограждение, асбестоцемент- 
ные облицовочные листы 
теіаі зІгисШгаІ - облицовка стен или 
кровельный ковер крыши из листового 
металла 
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сііккііпц 


ргесазі сопсгеіе ~ облицовка здания 
из сборного бетона; сборные бетонные 
облицовочные [ограждающие] панели 
гоой ~ кровельный ковёр, кровельное 
покрытие 

зйееі зіееі гоой ~ кровельное покры- 
тие из тонколистовой стали 
8Іее1 ~ стальная облицовка, облицовка 
из стальных листов [листовых элемен- 
тов] 

зіееі гоой ~ стальное кровельное по- 
крытие 

зігисіигаі ~ конструктивная облицовка 
\ѵа11 йгате ~ обшивка [облицовка] 
каркасной стены 
сіат проф. грейферный ковш 
сіатр зажим, хомут, струбцина; скоба; 
захват; тиски 

аф'шІаЫе ~ регулируемый зажим 
Ьапй ~ разъёмный хомут с божовыми 
фиксаторами 

Ьаг ~ сжим для сплачивания досок, 
вайма 

ЬепсЬ ~ верстачный зажим 
С-~ струбцина, винтовой зажим 
саЫе ~ сжим троса или каната 
сат ~ эксцентриковый зажим 
соііаг * хомут 

соппесІіп§ ~ соединительный зажим 
Ноог - сжим для сплачивания досок 
пола, вайма 

Ьапсі ~ ручной винтовой зажим, 
струбцина 

Ьуйгаиііс ~ гидравлический зажим 
ріре ~ трубодержатель, хомут для 
труб 

ріреііпе-ир ~ центратор труб 
гаіі ~ 1. противоугонный зажим 2. 
крионовый рельсовый бож (для за- 
земления) 3. рельсовый захват; путе- 
подъёмник 

всгеѵѵ ~ винтовой зажим, струбцина 
8ргіп§ ~ пружинная струбцина, пру- 
жинный зажим 

Іаре ~ держатель мерной ленты 
\ѵіге ~ клемма, зажим для проводов 
сіатзііеіі 1. грейфер, грейферный ковш, 
грейферный захват 2. экскаватор с 
грейферным ковшом 3. деревянный 
облом [рейка] с выкружкой в форме 
раковины 

8Іп§1е-1іпе ~ одноканатный грейфер- 
ный ковш 

Нѵо-Ііпе ~ двухканатный грейферный 
ковш 

сІарЬоапі 1. клиновая доска для обшив- 


ки стен внакрой; дранка 2. горизон- 
тальная* обшивка (стен, каркаса) 
клиновыми досками внакрой 
сіароііз стоячая волна 
сіагійсаііоп осветление [механическая 
очистка] воды 

Ьіо1о§іса1 ~ биологическая очистка 
Яоск Ыапкеі ~ осветление во взвешен- 
ном слое осадка 
Ите ~ осветление известью 
8е\ѵа§е ~ осветление [механическая 
очистка) сточных вод 
8ІшЗ§е сопіасі ~ очистка сточных вод 
активным илом 
\ѵаІег ~ осветление воды 
сіагійег осветлитель, отстойник 
асііѵаіесі 8Іш1§е ~ вторичный отстой- 
ник для отделения активного ила 
реЬЫе ~ гравийный фильтр 
ргітагу ~ первичный отстойник 
зесопдагу ~ вторичный"Ътстойник 
8Іис1§е сопіасі ~ 1. отстойник со взве- 
шенным слоем 2. очистная станция с 
аэротенками, станция аэрации 
сіагііу прозрачность 
аіг ~ прозрачность атмосферы (в горо- 
де) 

с1а88 класс, разряд, категория о ~ (Ы.) 
категория моста (для мостов Бейли), 
соответствующая расчётной нагрузке 
N тонн 

~ оГ Ьиіісіегз' ріапі класс строитель- 
ных машин 

~ ой Ьиі1с1іп§8 класс зданий 
~ ой йге класс пожара (по интенсив- 
ности) 

~ ой 1оайіп§ класс нагрузки [нагрузок] 
~ ой ѵѵогк вид работ 
§гас1е [циаіііу] ~ класс по прочности 
(напр, бетона) 

8Ігеп§іЬ ~ класс (по) прочности (бе- 
тона) 

с1а88Ійсайоп 1. классификация 2. сор- 
тировка; рассев 

~ ой Ьиі1с1іп§8 классификация зданий 
~ ой СОП8ІШСІІОП тасЫпез классифи- 
кация строительных машин 
~ ой 80 ІІ 8 классификация грунтов 
Айтішзігаііоп ~ ой зігееіз админист- 
ративная классификация улиц (по 
принципу подчинения администрации, 
выделяющей фонд финансирования) 
аігйеій 80 ІІ ~ классификация грунтов 
по Казагранде (в системе граждан- 
ской авиации) 

йге ~ классификация пожаров 
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йге-ге8І8Іапсе ~ классификация 
(строительных материалов и конст- 
рукций) по пределам огаестойкости 
Наше зргеасі ~ классификация (стро- 
ительных материалов, конструкций) 
по группам возгораемости [скорости 
распространения пламени] 

8гаіп-8І2е ~ классификация сыпучих 
грунтов по крупности зёрен 
тесЬапісаІ ~ механический рассев, 
механическое разделение 
пш8ке§ ~ классификация болот 
гарісЗ 80І1 ~ ускоренный метод опреде- 
ления типа грунта (визуально и раска- 
тыванием в шнур) 

госк циаШу бе8І§паІіоп ~ классифи- 
кация пород по их нарушенности 
80І1 - классификация грунтов 
Іеггаіп ~ классификация территорий 
(по геоморфологическим признакам) 
ипійесі 80ІІ ~ унифицированная клас- 
сификация грунтов (принятая в 
США) 

с1а88Ійег 1. классификатор 2. сортиро- 
вочная установка; сортировочный гро- 
хот 

аіг ~ воздушный классификатор 
гаке ~ скребковый классификатор (за- 
полнителей) 

8сге\ѵ ~ винтовой классификатор 
\ѵеІ ~ мокрый классификатор 

с1а88юот классная комната 

сіаиве статья; пункт; условие 
Ьопц8 ~ статья подрядного договора, 
устанавливающая вознаграждение 
подрядчику за досрочное окончание 
строительства 

йе8І§п ~8 пункты [позиции, парагра- 
фы] (напр, норм), касающиеся воп- 
росов проектирования конструкций 
йе8І§п ~8 іог 8ІгисШга1 зіееі положе- 
ния, касающиеся расчёта стальных 
конструкций 

ггшгсіег ~ чрезмерно строгий (по суще- 
ству излишний) пункт технических 
условий (на производство строи- 
тельных работ) 

репайу ~ статья (подрядного догово- 
ра), устанавливающая штраф за не- 
выполнение строительства объекта в 
срок 

сіаѵеі замковый камень арки 

с1а\ѵ 1. лапа; раздвоенный конец 2. губ- 
ка [щека] тисков 3. гвоздодёр; клещи; 
клешневой захват 
пай ~ гвоздодёр 


сіеапег 

сіазѵ-епсіесі с раздвоенной лапой на кон- 
це; с раздвоенным концом 
с1а\ѵ-Ьаішпег молоток с гвоздодёром 
сіау глина 

Ьакей ~ обожжённая глина 

Ьаіі ~ комовая глина 

ЫеасЫп§ ~ белильная [отбелочная] 

глина 

ЫоаІіп§ ~ вспученная глина, керамзит 
Ьоок ~ ленточная глина 
ЬоиМег ~ валунная [моренная] глина 
Ьгіск ~ кирпичная глина 
саісагеош ~ известковая глина; мер- 
гель 

сЫпа ~ каолин 

соііоісіаі ~ коллоидная [тонкодисперс- 
ная] глина 

ехрапйеб ~ вспученная глина, керам- 
зит 

ехрапйіп§-1аІІісе ~ глина с разбухаю- 
щей решёткой 

ехрапзіѵе ~ набухающая глина 
Гаі ~ жирная глина 

йсШе ~ вязкая [пластичная] глина; 
формовочная глина 
йге ~ огнеупорная глина 
ІеаГ ~ ленточная глина 
Ііте ~ известковая глина 
тагіу ~ мергелистая глина 
тоісііпй ~ формовочная глина 
Раи1сйп§ ~ сланцевая глина леднико- 
юго происхождения 
ріазйс ~ пластичная глина 
ршісііе ~ глинобетонная смесь 
Ниіск ~ плывунная глина; структурная 
глина (с чувствительностью, превы- 
шающей 15) 

гіЬЬоп ~ ленточная глина 
гісй ~ жирная глина 
запсЗу ~ тощая глина 
8еп8ІІіѵе ~ высокоструктурная глина 
8ІІЙГ ~ плотная глина 
Ііііхоігоріс ~ высокоструктурная глина 
Іои§Ь ~ тугопластичная глина 
Ігае ~ истинная глина (с частицами 
не более 0. 002 мм) 
ѵагѵесі ~ ленточная глина 
ѵегу вой ~ очень мягкая глина 
зѵйііе ~ белая глина 
\ѵЫге-Ьитіп§ ~ беложгущая глина 
сіаусіііе керамзит 
сіаурап глиняная корка; такыр 
сіауз Іопе аргиллит, окаменелая глина 
сіауѵѵаге керамические изделия 
сіеапег Ь. очиститель, очистительная 
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сіеапег 

машина [установка] 2. моющее сред- 
ство 3. фильтр 
аіг ~ воздухоочиститель 
Ьаііаві игкіегсиііег ~ балластоочисти- 
тельная машина 

ЬеІІ ~ очиститель ленты (конвейера) 
сігаіп ~ дреноочиститель 
іпсішігіаі ѵасиит ~ пьшеуборочная 
машина, промышленный пылесос 
вЬоиШег Ьаііазі ~ балластоочиститель- 
ная машина (для очистки плеч балла- 
стной призмы) 

ШЪе ~ трубоочиститель 
ѵасиит ~ мусороуборочная машина с 
вакуумным всасывающим устройством 
сіеапіщ; очистка 

~ оЯ сопсгеіе очистка бетонных повер- 
хностей 

аЬгаяіѵе ~ абразивная очистка поверх- 
ностей (пескоструйными или дробе- 
струйными аппаратами) 
аіг ~ очистка воздуха 
аікаііпе ~ очистка [декапирование] 
щелочными растворами 
Ыазі ~ пескоструйная обработка [очи- 
стка] 

ЯІІег ~ очистка фильтра 
Яате ~ газопламенная очистка (ме- 
талла, бетона) 

Яите ~ очистка выхлопных [отходя- 
щих] газов 
§аз ~ газоочистка 

1іі§1і ргеззиге \ѵа!ег]еІ ~ очистка (бе- 
тона, оборудования и т. п.) высоко- 
напорной струёй воды 
ріре ~ прочистка труб 
зігееі ~ очистка улиц 
\ѵеІ ~ мокрая очистка 
сіеапоиі очистной лючок, ревизия, про- 
чистка 

сіеапир очистка (рабочих мест по 
окончании смены), уборка (помеще- 
ний строящегося здания, террито- 
рии стройплощадки) 
сІеап8Іп§ очистка (напр, канализацион- 
ных труб) 

сіеагапсе 1. габарит; просвет; зазор без- 
опасности (между автомобилями); 
отверстие (моста) 2. расчистка (ле- 
са); очистка 

Яоог ~ зазор между полом и дверью 
8Ьірріп§ ~8 транспортные габариты 
(предусматривающие возможность 
транспортирования конструкций по 
дорогам) 


8Іит ~ снос ветхих зданий, расчистка 
трущоб 

ишЗегЬгісі§е ~ подмостовой габарит 
\ѵіп§-йр ~ размах крьша (самолёта) 
сІеагіп§ расчистка (территории строи- 
тельной площадки, трассы дороги и 
т. п.) о ~ ашЗ §гаЬЬіп§ расчистка 
территории строительной площадки 
(от пней, растительности и т. п.) 
ісе ~ полынья 

сіеапѵау 1. фарватер 2. участок полосы 
воздушных подходов (для начального 
этапа набора высоты) 
сіеаі 1. фиксирующая лапка, кляммера, 
угловая крепёжная скоба 2. соедини- 
тельная рейка [планка, шина] (с ре- 
бром жёсткости) 3. перекладина 
приставной лестницы или стремянки 
4. деревянная подкладка 
ап§1е ~ металлический угольник (для 
скрепления элементов оконного пере- 
плёта под углом) 

Ьаііеп - соединительная планка; 

схватка; нащельник 

саЫе ~ сжим каната 

бгіѵе ~ соединительная рейка; реечное 

соединение 

Іасісіег ~8 перекладины [ступени] при- 
ставной лестницы 

с1еаѵа§е 1. кливаж (плоскость скалыва- 
ния) 2. раскалывание; расслоение; 
расщепление 

сіеаѵег колун; нож для лущения древе- 
сины 

ро\ѵег ~ механический колун 
с1епсЫп§ забивка [метод забивки] гвоз- 
дей с загибанием выступающего конца 
[острия] 

сіегезіогу стена с ленточными окнами 
чердачного этажа или надстройки над 
крышей; (ленточные) окна в стене 
чердачного этажа 
сіегк: 

~ оГ (1Ье) ѵѵогк англ, лицо технадзора 
на стройплощадке (представитель 
архитектора) 

агтісіесі ~ англ ученик, взятый на 
обучение по контракту 
сіеѵів рым, захватная скоба, серьга; хо- 
мут 

сііск защёлка; собачка 
сЯепІ заказчик 
сіітаіе климат 

іпбоог - микроклимат помещений 
с1ітаЮІо§у климатология 
Ьиі1Яіп§ ~ строительная климатология 
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сошігисііоп ~ строительная климато- 
логия 

сІітЬегз когти электромонтажника 
сііпсіі 1. скоба 2. загнутый конец гвоздя 
Э. зажим 

с1іпсЫп§ метод забивки гвоздей с заги- 
банием выступающего острия 
сііпіс клиника 
сііпк лежачий фальц 
сііпкег 1. клинкер (полуфабрикат для 
изготовления цемента) 2. клинкер 
(вид кирпича), клинкерный кирпич 3. 
топливный шлак 
сетепі ~ цементный клинкер 
ОиІсЬ ~ голландский клинкерный 
кирпич, голландский клинкер (свет- 
ложёлтого цвета) 

(тігпасе ~ топливный шлак 
раѵіп§ ~ дорожный клинкер 
Рогііапб сетепі ~ поргландцементный 
клинкер 

сііпотеіег клинометр 
рогІаЫе ~ портативный клинометр 
сіір зажим; крепление; деталь крепле- 
ния; хомут; скоба 

ап§1е ~ металлический угольник (для 
скрепления элементов оконного пере- 
плёта под углом) 

Ьаск ~ штыревая крепёжная деталь 
(располагаемая сзади гипсокартон- 
ных листов и служащая для их креп- 
ления к каркасу стены или перегород- 
ки); крепёжная деталь для соединения 
панелей сборно-разборной перегород- 
ки 

Ъеат ~ зажим для крепления (напр, 
сетки Рабитца) к стальной балке 
саЫе ~ сжим троса или каната 
беек ~ кляммера для крепления ме- 
таллического настила кровли (к про- 
гонам или обрешётке) 

§1а2Іп§ ~ кляммера для остекления 
ріре-]оіпІіп§ ~ бандаж [стяжной хо- 
мут] с разрезным уплотнительный 
кольцом 

гаіі ~ рельсовая клемма 
гаі1-Га5Іепіп§ ~ рельсовое безболтовое 
бесподкладочное скрепление (желез- 
нодорожного рельса) 
геЪаг - проволочный зажим (для сое- 
динения перекрёстных арматурных 
стержней в узлах) 

гее б ~ проволочный хомут (для креп- 
ления элементов бетонной противо- 
пожарной облицовки к стальным кон- 
струкциям) 


сІ08еі 

зріісе ~ зажим [зажимная муфта) для 

стыкования арматурных стержней 

8ІУІІСІ1 ~ стрелочная серьга 

\ѵіге горе - сжим, жимок (стального 

каната) 

с1іррег(8) ножницы; опрессовочные кле- 
щи 

сіо кло (внесистемная единица тер- 
мического сопротивления одежды, 

1 кло - 0,155 м* ЮВт) 

сіоакгоот 1. раздевалка, гардеробная 2. 
камера хранения 3. туалет, уборная 4. 
небольшая комната отдыха (при суде, 
прокуратуре и т. п.) 

с1о§§іп§ 1. засорение, закупорка (тру- 
бопровода, фильтра) 2. заиление 
(дрен), кольматация 
~ оГ аіг бисІ8 зарастание воздуховодов 
йііег ~ засорение фильтра 
ісе ~ ледяной затор 

сіоізіег 1. монастырь 2. крытая аркада 
или галерея 

сіозе-соиріе пара стропильных ног, сое- 
динённых затяжкой 

сіозег 1. неполномерный кирпич (замы- 
кающий ряд кладки) 2. ряд кирпичей 
(поясок) от окна до окна 3. запираю- 
щее [запорное] устройство; закрыва- 
тель, закрывающее устройство 4. за- 
мыкающая шпунтовая свая 
ап§1е ~ неполномерный кирпич (укла- 
дываемый в углах стены для перевяз- 
ки) 

аиіотаііс боог ~ автоматический за- 
крыватель двери 
Ьеѵеіеб ~ см. кіп§ сіозег 
боог ~ закрыватель двери, доводчик 
кіп§ ~ кирпич со скошенным утлом 
(на половину ширины тычка) 
ріре ~ заглушка (трубы) 
циагіег ~ четверть кирпича, четверт- 
ной кирпич 

циееп ~ продольная половинка кирпи- 
ча 

сіозеі 1- уборная 2. амер, кладовая, 
стенной [встроенный] шкаф 
ЬиіІІ-іп ~ встроенный шкаф 
сйетісаі ~ клозет с химической сте- 
рилизацией фекалий (не подключён- 
ный к сети канализации) 
соаі ~ встроенный шкаф (для верхней 
одежды у входа в квартиру) 
кіІсЬеп ~ кухонный встроенный 
шкаф, кухонная кладовая 
рап ~ тарельчатый унитаз 
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СІ08ѲІ 

зірЬопіс ~ унитаз с гидравлическим 
затвором 

\ѵа11-Іпш§ ѵѵаіег ~ консольный унитаз 
«а^і-ііоѵѵп ~ промывной унитаз 
ѵѵаіег ~ 1. уборная 2. унитаз 
сіозіщ; 1. замыкание 2. закрывание; за- 
пирание 3. геод. невязка о ~ ир оГ 
сгаскз закрытие трещин 
аиіопіаііс ~ автоматическое закрыва- 
ние 

сіовиге 1. закрывание, закрытие; отклю- 
чение 2. преграда; ограждение; закры- 
вающее устройство; крышка 3. завер- 
шение (напр, работ) 4. замыкание 
(сети) 5. неполномерный кирпич 6. 
геод. невязка 7. перекрытие русла о ~ 
іп ііерагіиге аікі ІаГіІисІс невязки по 
осям координат 
сгаск ~ закрытие трещины 
йге-ге8І8Ііп§ ~ противопожарная пре- 
града 

роуѵегеё ~ механическое закрывание 
гіѵег ~ перекрытие русла реки 
сіоіЬ ткань 

аЬгавіѵе ~ наждачная ткань, шкурка 
на тканевой основе 

Ашегісап ~ материал для пароизоли- 
рующих прокладок 
а 8 Ье 8 І 08 ~ асбестовая ткань 
сапѵа8 ~ брезент 

етегу ~ наждачная ткань, шкурка на 
тканевой основе 
Шіег ~ фильтрующая ткань 
§1а88 ~ стеклоткань 
ітрге§паІегі ~ пропитанная ткань; во- 
донепроницаемая ткань 
оіі ~ клеёнка 
рііе ~ ворсовая ткань 
гиЬЬег ~ прорезиненная ткань 
піЬЬег 8сгееп ~ резиновая сетчатая 
ткань, резиновая сетка 
\ѵіге ~ металлическая сетка 
с1о(1ііп§ одежда 

ргоіесйѵе ~ защитная спецодежда 
сіоНіоМ клотоида (переходная кривая) 
сІоѵегІеаГ пересечение автомобильных 
дорог в разных уровнях типа «клевер- 
ный лист» 

рагііаі ~ пересечение автомобильных 
дорог в разных уровнях (по типу не- 
полного клеверного листа) 
сІиЬ ютуб 

пщііі ~ ночной клуб 
сІиЬЬоиве клуб (здание) 
сіитр 1. кусок (напр, глины); глыба; 


чурбан; 2. группа (деревьев) 3. куст 
(свой) 4. связка 
сІипсЬ твёрдый мел 

сіивіег 1. группа; пучок; пакет; скопле- 
ние 2. группа домов с общим двором и 
садом 

іюичігщ ~ группа домов 
рііе ~ куст свай 

сіиісЬ муфта сцепления; замковое сое- 
динение (стальных шпунтовых про- 
филей) 

соациіапі коагулянт, хлопьеобразова- 
тель, флокулянт 

соа^иіаііоп коагуляция, хлопьеобразова- 
ние, флокуляция 

аіит ~ коагулирование (примесей во- 
ды) глинозёмом 

теаіег ~ коагулирование примесей во- 
ды 

соайиІаІі()п-8еіІіпіетіІаІі()іі коагулирова- 
ние примесей воды с их последующим 
осаждением 

соак 1. шип 2. штырь; нагель 
• соаг8счІ-епкіісчІ крупнодроблёный 
соаг8е-§га(іеі1 крупнозернистый 
соаг8е-§гаіпе<і 1. крупнозернистый (о 
грунте) 2. крупноволокнистый (о дре- 
весине) 

соаг8епе88 крупность зёрен (грунта) 
соаі 1. слой, покров; штукатурный на- 
мёт 2. обшивка, облицовка; плакиров- 
ка (| покрывать; облицовывать 3. грунт 
I грунтовать 

апйсогпкіѵе ~ антикоррозионное по- 
крытие 

а8рЬаі( ~ асфальтобетонное покрытие 
Ьаск(іп§) ~ первый слой штукатурки, 
обрызг 

Ьа8е - 1. слой штукатурки под на- 
крывкой 2. грунтовой слой лакокра- 
сочного покрытия 

Ьеаш хііееі ~ облицовочный короб (из 
листового материала) вокруг (сталь- 
ной) балки 

Ьойу ~ отделочный (верхний) слой 

лакокрасочного покрытия 

Ьгоѵѵп ~ второй слой штукатурки, 

грунт 

сопсгеіе Ыіікіігщ — 1. бетонная стяжка 
2. бетонный отделочный слой 3. бе- 
тонная подготовка 

<1а8Іі-ЬоікІ ~ выравнивающий слой 
[основание] (под штукатурку) из 
цементного раствора 
йпіп§ [йпІ8Іі(іп§)] ~ накрывка, на- 
крывочный слой (штукатурки) 
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соаііп§ 


ЙГ8І ~ обрызг, первый слой штукатур- 
ки 

Яоаі ~ отделочный слой цементного 
покрытия (пола и т.п.) 
йоаіесі [йоа!іп§] ~ верхний отделоч- 
ный слой двухслойной штукатурки 
§гоиші - первый слой лакокрасочного 
покрытия 

1еѵеііп§ ~ выравнивающий слой 
ргіскіп§-ир ~ обрызг, наносимый на 
дрань или сетку 

ргіте [ргітіп§] ~ первый слой грун- 
товки 

ргоіесііѵе ~ защитный слой 
гепс1егіп§ ~ первый слой наружной 
штукатурки (наносимый на кирпич- 
ную или каменную кладку) 
зсгаісй ~ первый слой штукатурки, 
обрызг 

8еа1іп§ ~ шпатлёвочный слой; герме- 
тизирующий слой 

зесошЗ ~ второй слой штукатурки, 
• грунт 

8еМіп§ ~ накрывка, накрывочный 
слой штукатурки 

8Ігагр ~ грунтовка свинцовыми бели- 
лами 

вЬееІ Ьаскіп§ ~ сборная стяжка из ли- 
стового материала 

8кіт(тіп§) ~ тонкий слой штукатур- 
ки 

8оипсі-(1еасЗепіп§ ~ звукопоглощающее 
покрытие 

Іаск ~ подгрунтовка (разливаемая по 
дорожному основанию) 

Іор (ріп§) ~ верхний слой лакокрасоч- 
ного покрытия 

іѵаІегргооГег ~ гидроизолирующий 
слой; гидроизолирующее покрытие 
\ѵеагіп§ ~ покрытие ездового полотна 
(моста); верхний слой (износа) до- 
рожного покрытия 

\ѵЫіе - накрывка из белого известко- 
юго штукатурного раствора 
2 Іпс ~ цинковое (антикоррозионное) 
покрытие 

соаІіп§ покрытие; обмазка; слой; покров 
о ~ Гог сопсгеіе покрытие для бетона; 
~ Іо ге8І8І §гайіІі покрытие (стен), 
препятствующее нанесению импрови- 
зированных надписей и рисунков 
аЪзогрІіѵе - солнцепоглощающее по- 
крытие (гелиоконцентратора) 
аішпіпит зоіаг геОесІіѵе ~ солнцеот- 
ражающая теплоизоляция из алюми- 
ниевой фольги 


апобіс ~ анодированное покрытие; по- 
крытие [плакировка] методом аноди- 
рования 

апІіГоиііп§ ~ необрастающее покрытие 
апіігейесііѵе ~ покрытие, поглощаю- 
щее солнечную радиацию (напр, для 
солнечных батарей) 
агсЫіесШгаІ ~ покрытие с архитек- 
турными украшениями; архитектур- 
ная облицовка 

азрЬаІІ-азЪезІоз (гооГ) ~ битумная 
краска с асбестовым наполнителем 
(для окраски крыш) 

Ьаск ~ слой битума на нижней повер- 
хности рубероида, пергамина и т.п. 
сЫогіпаІеіі гиЬЬег - защитное покры- 
тие из хлоркаучука 
сопсгеіе \ѵеі§Ьі ~ бетонная грузовая 
рубашка (подводного трубопровода) 
йге-геіагсіапі ~ покрытие [обмазка] из 
огнестойких материалов (антипире- 
нов] 

Гопн ~ опалубочная смазка (разного 
назначения) 

Гоипсіаііоп ~ раствор для гидроизоля- 
ции фундаментов 

§иппіІе ~ Слой торкрет-бетона, покры- 
тие из торкрет-бетона 
Ы-ІесЬ ~ высокотехнологичное [высо- 
коэффективное] защитное покрытие 
рі§тепІесІ сЫогіпаІесі гиЬЬег ~ пиг- 
ментированное хлоркаучуковое (за- 
щитное) покрытие 

ргоіесііѵе ~ защитное покрытие, за- 
щитный слой 

гооГ~ кровельное покрытие, кровля 
гои§1і ~ штукатурный слой «под шу- 
бу» 

зііте ~ биологическая плёнка 
8оипс1-с1еас1ешп§ ~ звукопоглощающее 
покрытие 
Ііп ~ полуда 

Іоіаі 8Йор ~ антикоррозионная покра- 
ска (мостовых конструкций), полно- 
стью выполняемая на заводе 
Ігапзіисепі [Ігапзрагепі] ~ прозрач- 
ное покрытие (лаковое, глазурован- 
ное), прозрачный слой 
1\ѵо-раск ргоіесііѵе ~ двухкомпонент- 
ное защитное покрытие 
ипрі§тепІесІ зіугепе асгуіаіе Іаіех ~ 
непигментированное стиролакрилато- 
юе (защитное) покрытие (для бето- 
на) 

іѵаІегргооГ ~ водоизоляционное по- 
крытие; оконечная гидроизоляция 
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соаііп§ 


2 Іпс ~ 1. защитное цинковое покрытие 
2. нанесение цинкового покрытия 

соЬ 1. саман, саманный кирпич 2. стены 
из глины или грунтоцемента 

соЬаІІ кобальт 

соЬЫе крупная галька; булыжник (раз- 
мером 64 - 256 мм) о ~8 веі іп 
сопсгеіе булыжная мостовая на бетон- 
ном основании 

соЪЫезІопе крупная галька; булыжник 
(размером 64 - 256 мм) 

соЬЫу мощёный булыжником, булыж- 
ный (о мостовой) 

соЪ\ѵогк сруб; рубленый [бревенчатый] 
дом 

соск 1. водоразборный кран 2. запорный 
кран; вентиль 

аіг ~ 1. воздушный [воздуховыпуск- 
ной, деаэрационный] кран 2. пневмо- 
вентиль 

аіг-геііей ~ воздухоотводчик, вантуз 
ап§1е ~ угловой кран 
Ьаіапсіщ; р1и§ ~ наладочный кран 
Ъаіі ~ 1. поплавковый клапан со сфе- 
рическим поплавком 2. шаровой кран 
ЬіЬ ~ настенный водопроводный [во- 
доразборный] кран 

діѵеійег ~ двухпозиционный кран-пе- 
реключатель, перекидной кран 
дгаіп ~ сливной [спускной, дренаж- 
ный] кран 

дга\ѵ ~ малый кран для осушения сис- 
темы или выпуска воздуха 
дга\ѵ-оій ~ водоразборный кран 
йге ~ пожарный кран 
8аи§е ~ контрольный кран 
§1апд ~ сальниковый кран 
Ьозе ~ водоразборный кран с резьбой 
на изливе (для присоединения иілан- 
га) 

іпзресііоп ~ кран для отбора проб во- 
ды 

реі ~ 1. воздуховыпускной кран 2. 

кран для выпуска конденсата 

ріи§ ~ 1 . пробковый [стержневой] 

кран 2. газовый кран 

гадіаіог ѵепі ~ воздуховыпускной кран 

радиатора 

8ІІ1 ~ водоразборный кран с резьбой на 
изливе (для присоединения шланга) 
8Іор ~ запорный кран 
8Ігаі§Ы \ѵау ~ проходной кран 
Іеві ~ контрольный [пробный] кран 
Ійгее-\ѵау ~ трёхходовой кран 
Ошш§Ь-\ѵау ~ проходной кран 


Т-рогй ~ трёхходовой кран с Т-образ- 
ной пробкой 

соскасотЬ зубчатый скребок, зубчатая 
лопатка 

соде правила, свод правил 
~8 ой ргасіісе строительные правила 
(проектирования, производства ра- 
бот и т. п.) 

- ой Ргасіісе оп вайеіу Правила тех- 
ники безопасности 

Ьиі1діп§ ~ строительный кодекс, стро- 
ительные нормы и правила 
соіог ~ 1 . колориметрическая шкала 2. 
условная [кодовая] окраска (прово- 
дов, труб) 

сиггепі дезі§п ~8 действующие техни- 
ческие нормы расчёта, действующие 
расчётные правила 
йге ~ нормы пожарной безопасности 
Іосаі Ьиі1діп§ ~8 местные (строитель- 
ные) нормы и правила 
вайеіу ~ правила техники безопасно- 
сти 

вайеіу ~ йог сгапез правила техники 
безопасности при эксплуатации кра- 
нов 

зеізтіс Ьиі1діп§ ~ строительные нор- 
мы (расчёта и возведения зданий) 
для сейсмических районов 
8І§па1 ~ код знаковой сигнализации 
зіаіе Ьиі1діп§ ~ строительные нормы 
штата (США) 

ипійогт Ьиі1діп§ ~ унифицированные 
строительные правила 
\ѵеаІйег ~ нормы климатических усло- 
вий [воздействий] 

соейісіепі коэффициент; множитель; 
параметр, индекс о ~ йог позе 
іпсііпаііоп коэффициент влияния на- 
клона носовой части опоры (моста) 

~ ой асйѵе еапй ргеввиге коэффици- 
ент активного давления грунта 

ой сотрге88ІЬіИіу коэффициент 
сжимаемости 

~ ой сопдисйѵііу коэффициент прово- 
димости 

~ ой соп8оИдаІіоп коэффициент кон- 
солидации 

~ ой сопігасііоп коэффициент сжатия 
струи 

~ ой сгеер коэффициент ползучести 
~ ой сиЬісаІ ехрапзіоп коэффициент 
объёмного температурного расширения 
~ ой сигѵаіиге коэффициент формы 
кривой гранулометрического [зерново- 
го] состава грунта 
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~ оГ сІІ8сЬаг§е 1. коэффициент расхо- 
да 2. коэффициент стока 
~ оГ еагіЬ ргеззиге коэффициент бо- 
кового давления грунта 
~ оГ еіазіісііу модуль упругости 
~ оГ ехрапзіоп коэффициент расши- 
рения 

~ оГ Шігаііоп коэффициент фильтра- 
ции, коэффициент Дарси 
~ оГ Ггісііоп коэффициент трения 
~ оГ Ьеаі ршнр регГогтапсе коэффи- 
циент преобразования теплового насо- 
са 

~ оГ Ьеаі ІгапзГег коэффициент тепло- 
отдачи 

~ оГ іпіегпаі Ггісііоп коэффициент 
внутреннего трения 

~ оГ кіпеііс Ігісііоп коэффициент ки- 
нетического трения, коэффициент 
трения движения 

~ оГ Нпеаг ехрапзіоп коэффициент 
линейного расширения 
~ оГ тоізіиге ргесірііаііоп коэффици- 
ент влаговыпадения (величина, об- 
ратная доле явной теплоты в общем 
количестве теплоты, отводимой из 
помещения) 

~ оГ паіигаі геіаііѵе соІІарзіЫІіІу есте- 
ственная относительная просадочность 
грунта (от давления вышележащих 
слоев) 

~ оГ оѵегаіі Ьеаі Ігапзтіввіоп коэффи- 
циент теплопередачи 
~ оГ раввіѵе еагіЬ ргеззиге коэффици- 
ент пассивного (бокового) давления 
грунта 

~ оГ регГогтапсе 1. коэффициент по- 
лезного действия, кпд 2. холодильный 
коэффициент; коэффициент преобра- 
зования энергии (безразмерный) 

~ оГ регтеаЬіііІу коэффициент фильт- 
рации (Дарси), коэффициент прони- 
цаемости 

~ оГ регтеаЬіііІу Іо ѵѵаіег коэффици- 
ент водопроницаемости 
~ оГ гасііаііоп коэффициент излуче- 
ния 

~ оГ гесіисііоп коэффициент сниже- 
ния (напр, несущей способности 
сваи) 

~ оГ гезізіапсе коэффициент запаса 
прочности 

~ оГ гезіііиііоп коэффициент (упруго- 
го) восстановления (при упругом уда- 
ре) 


соейісіепі 

~ оГ геіагсіаііоп коэффициент замед- 
ления (протекания процесса) 

~ оГ гі§іс1іІу модуль упругости при 
сдвиге 

~ оГ го11іп§ Ггісііоп коэффициент тре- 
ния качения 

~ оГ гои§Ьпе88 [оГ га§ 08 ІІу] коэффи- 
циент шероховатости 
~ оГ заГеІу коэффициент запаса проч- 
ности 

~ оГ 8Ііс1іп§ Ггісііоп коэффициент 
трения скольжения 

- оГ 80І1 геасііоп коэффициент посте- 
ли 

- оГ 80 ЙІЩ; квартальный коэффици- 
ент неоднородности грунта 

~ оГ 8ІаІіс Ггісііоп коэффициент ста- 
тического трения, коэффициент тре- 
ния покоя 

~ оГ 8Іога§е коэффициент водоотдачи 
~ оГ 8Ігаіп относительное удлинение 
~ оГ 8иЬ§гагіе геасііоп коэффициент 
постели 

~ оГ зигГасе сопсіисіапсе коэффици- 
ент поверхностной проводимости 
~ оГ іЬегтаі сопсіисііѵііу коэффици- 
ент теплопроводности 
~ оГ (ІЬегтаі) ехрапзіоп коэффици- 
ент (температурного) расширения 
~ оГ ІЬегтаі зІаЪіІіІу коэффициент 
теплоустойчивости 

~ оГ Ігап8тІ88ІЬі1іІу водопроводимость 
пласта (водоносного) 

~ оГ ипіГогтіІу I. коэффициент одно- 
родности 2. квартальный коэффици- 
ент однородности фунта 
~ оГ иіііігаііоп коэффициент исполь- 
зования 

~ оГ ѵагіаііоп коэффициент вариации, 
коэффициент изменчивости (мера 
относительной изменчивости, отно- 
шение стандартного отклонения к 
среднему значению величины, обычно 
измеряемое в процентах) 

~ оГ ѵоішпе сЬап§е коэффициент от- 
носительной сжимаемости (грунта) 

- оГ ѵѵаіег сіетапсі удельное водопот- 
ребление 

~ оГ ѵѵеаг коэффициент [степень] из- 
носа 

аЬзоІиІе ѵізсозііу ~ коэффициент ди- 
намической вязкости 
аегогіупатіс ~ аэродинамический ко- 
эффициент 

аііепиаііоп ~ коэффициент ослабле- 
ния; коэффициент затухания 
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соеШсіепІ 

Ьепсііп§ тотепі ~з коэффициенты 
изгибающих моментов (для расчёта 
плит) 

Ьискіігщ ~ коэффициент продольного 
изгиба 

СЬеху с1І8сЬаг§е ~ коэффициент ше- 
роховатости русла (по Шези) 
сойізіоп ~ коэффициент упругого вос- 
становления (при ударе) 
сопзоіісіаііоп ~ коэффициент консоли- 
дации 

сопігасііоп ~ коэффициент сжатия 
соггеіаііоп ~ коэффициент корреля- 
ции 

сгеер ~ 1. коэффициент ползучести 2. 
коэффициент сцепления (колёс с 
рельсами) 

сигѵаіиге ~ коэффициент формы кри- 
вой гранулометрического [зернового] 
состава грунта 

йатріп§ ~ коэффициент затухания 
(колебаний) 

сіелѵаіегігщ ~ коэффициент дренирова- 
ния; коэффициент водоотдачи 
сіітепзіопіезз ~ безразмерный коэф- 
фициент 

сІізсЬагёе ~ коэффициент расхода 
сІізІгіЪиііоп ~ коэффициент распреде- 
ления 

йга§ ~ коэффициент лобоюго сопро- 
тивления; коэффициент сплошности 
конструкций (при расчёте ветровой 
нагрузки на мост) 

йгаіпа§е ~ суточный слой стока, мо- 
дуль дренажного стока 
ехрапзіоп — коэффициент темпера- 
турного расширения 
Шт ~ оі Ьеаі Ігапзіег коэффициент 
теплоотдачи 

йо\ѵ ~ коэффициент расхода; коэффи- 
циент стока 

ігісііоп (аі) ~ коэффициент трения 
Ьеай 1о88 ~ коэффициент потерь на- 
пора [давления] 

Ьеаі аЬзогрІіоп ~ коэффициент тепло- 
усвоения [теплопоглощения] 
Ьеаі-сошіисііоп [ЬеаІ-сопсЗисІіѵіІу] ~ 
коэффициент теплоотдачи; коэффи- 
циент теплопередачи 
Ьеаі етІ88Іоп ~ коэффициент тепло- 
отдачи 

Ьеаі Ігапзіег ~ коэффициент теплооб- 
мена; коэффициент теплоотдачи (кон- 
векцией или излучением) 

ЬусЗгозсоріс ~ коэффициент гигроско- 
пичности 


іпйіігаііоп ~ коэффициент инфильт- 
рации 

іпзійе Шт ~ коэффициент тепловосп- 
риятия внутренней поверхности 
кіпетаііс ѵізсозііу ~ коэффициент 
кинематической вязкости 
Ьате ~ упругая постоянная Ламе 
1еака§е ~ коэффициент утечки 
Ьпеаг ехрапзіоп - коэффициент ли- 
нейного расширения 
І 088 ~ коэффициент потерь (напр, на- 
пора, давления) 

Маппіп§'з гоііёЬпезз ~ коэффициент 
шероховатости по Маннингу 
тазз Ігапзіег ~ коэффициент массо- 
обмена [массопередачи] 
поізе гейисііоп ~ коэффициент звуко- 
поглощения 

питегісаі л числовой коэффициент 
оиізісіе Шт ~ (оі Ьеаі Ігапзіег) коэф- 
фициент теплоотдачи наружной по- 
верхности, внешний коэффициент 
теплоотдачи 

оѵегаіі ~ оі Ьеаі Ігапзіег коэффици- 
ент теплопередачи 

регіогтапсе ~ коэффициент полезно- 
го действия, кпд 

регтеаЬіЬіу ~ коэффициент фильтра- 
ции, коэффициент водопроницаемо- 
сти 

роѵѵег ~ коэффициент мощности 
ргеззиге ~ коэффициент давления 
(турбомашины) 

гасііаііоп Ьеаі Ігапзіег ~ коэффициент 
теплоотдачи излучением 
гейисііоп ~ коэффициент приведения 
гейесііоп ~ коэффициент отражения 
геІіаЫЫу ~ коэффициент надежности 
гезізіапсе ~ коэффициент сопротивле- 
ния, коэффициент Дарси 
гоіаііопаі іпеПіа ~ коэффициент вра- 
щающихся масс 
гипоіі ~ коэффициент стока 
заіеіу ~ коэффициент запаса прочно- 
сти 

заіигаііоп ~ коэффициент насыщения 
зЬеаг ~ модуль сдвига 
зЬгіпка§е ~ коэффициент усадки 
зоіаг аЬзогрІіоп ~ коэффициент по- 
глощения солнечной радиации 
8оПіп§ ~ квартильный коэффициент 
неоднородност (грунта) 
зоипсі аЬзогрІіоп ~ коэффициент зву- 
копоглощения 

зоипсі гейесііоп ~ коэффициент зву- 
коотражения 


122 



80 Ш 1 СІ Ігапзтіззіоп ~ 1. коэффициент 
звукопередачи 2. коэффициент звуко- 
проницаемости 

8ІаЬі1іІу ~ коэффициент (запаса) ус- 
тойчивости 

8Іі®іе88 ~ коэффициент жесткости; 
жёсткость 

8Іога§е ~ 1. коэффициент регулирова- 
ния стока; коэффициент водовмести- 
мости (подзем/юго бассейна) 2. коэф- 
фициент водоотдачи, удельная водоот- 
дача 

8Ігаіп-Ьагдепіп§ ~ коэффициент де- 
формационного упрочнения 
8Ігеп§І1і ~ модуль пластичности 
зигіасе ~ ой Ьеаі Ігапзіег коэффици- 
ент теплоотдачи 

Іетрегаіиге сошЗисІіѵіІу ~ коэффици- 
ент теплопроводности 
Иіегтаі ехрапзіоп ~ коэффициент 
теплового расширения 
Ігап8тІ88ІЬі1іІу ~ коэффициент филь- 
трации 

ѵарог регтеаЫШу ~ коэффициент па- 
ропроницаемости 
ѵізсозііу ~ коэффициент вязкости 
ѵоісі ~ коэффициент пустотности 
ѵоіитеігіс ~ ой іЬегтаІ ехрапзіоп объ- 
емный коэффициент теплового рас- 
ширения 

\ѵеіг ~ коэффициент расхода водосли- 
ва 

ѵѵоЬЫе ~ коэффициент трения (на- 
прягаемой арматуры о стенки кана- 
ла); коэффициент, учитывающий от- 
клонение арматурных каналов от про- 
ектного положения 

сойег 1. кессон (потолка) 2. временная 
перемычка 3, кессон, опускной коло- 
дец 4. камера шлюза 5. плавучий док 
сойегбат (гидротехническая) перемыч- 
ка 

апІІ8еера§е ~ противофильтрационная 
перемычка 

сеііиіаг ~ ячеистая шпунтовая пере- 
мычка 

сігсиіаг ~ кольцевая перемычка; коль- 
цевая дамба 

сігсиіаг(-іуре) сеіі ~ ячеистая пере- 
мычка с цилиндрическими ячейками 
сотрозііе ~ шпунтовая перемычка с 
грунтовой засыпкой 
сгіЬ ~ ряжевая перемычка 
суііпсігісаі ~ цилиндрическая ячеистая 
перемычка 


СОІ1 

сііарЬга§т сеіі ~ ячеистая перемычка 
с диафрагмами 

боиЫе-\ѵа11 ~ двухрядная [двойная] 
перемьика 

еагіЬ (-Я11) ~ земляная [грунтовая] пе- 
ремьика 

еагіЬ-ШІесІ рііе ~ двухрядная шпунто- 
вая перемычка с грунтовым наполне- 
нием 

іиіі-іісіе ~ перемычка, обеспечиваю- 
щая защиту при полной воде 
Ъаій-Іісіе ~ (низкая) перемычка, не за- 
щищающая от полной воды приливов 
ЪубгаііНс еагіІі-ПІІ ~ намывная пере- 
мьика 

ОЫо ~ двухрядная шпунтовая пере- 
мьика 

8е§тепІ-Іуре сеііиіаг ~ сегментная 
ячеистая перемьика 
зііееірііе ~ шпунтовая перемычка 
ирзігеат ~ верховая перемьика 
со§ 1. гребень, шип, зуб щековой врубки 
2. ряж; сруб, срубовая крепь 3. выступ 
на ребре черепицы (для крепления к 
обрешётке) 

со§епега1іоп комбинированное произ- 
водство тепла и электроэнергии 
со§8Іп§ врубка (в гребень или щековая) 
сойезіоп когезия, сцепление, связность 
(грунта) 

аррагеШ ~ кажущееся сцепление 
сопсгеіе тіх ~ связность [когезия] бе- 
тонной смеси 

ейесііѵе ~ эффективное сцепление 
гезібиаі ~ остаточное сцепление 
Іше ~ истинное сцепление 
ипіі ~ удельная связность 
соЬе8Іоп1е88 несклеивающийся, несли- 
пающийся, неагломерирующийся 
сой 1. змеевик 2. теплообменник 3. ру- 
лон (тонколистового металла); бух- 
та (проволоки, каната) Л. катушка 
(напр, соленоидного клапана, реле) 5. 
спираль; обмотка 

Ыазі ~ обдуваемый [вентиляторный] 
теплообменник 

соо1іп§ ~ охлаждающий змеевик, ох- 
ладитель 

с1еІіитіс1іГуіп§ ~ осушающий теплооб- 
менник 

безирегііеаііщ* ~ предконденсатор, 
охладитель перегретого пара 
сИ§е8Іег ~8 система подогрева мета- 
нтенка 

сіігесі ехрапзіоп ~ змеевик воздухоох- 
ладителя непосредственного испаре- 
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ния; теплообменник непосредственно- 
го испарения 

йгу ~ сухой поверхностный теплооб- 
менник 

йгу ехрапзіоп ~ змеевик непосредст- 
венного испарения с полным испаре- 
нием хладагента за один цикл 
йгу зигіасе ~ сухой поверхностный 
теплообменник 

еіесігіс ЬеаІіп§ ~ электрокалорифер 
етЬеййей соо1іп§ ~8 охлаждающие 
змеевики, заделанные в тело сооруже- 
ния 

еѵарогаііоп ~ см. йігесі ехрапзіоп соіі 
йппей ~ ребристо-трубчатый [ореб- 
рённый] теплообменник 
§гій ~ плоский змеевик; однорядный 
трубчатый теплообменник 
ЬеаІіп§ ~ греющий змеевик; поверх- 
ностный воздухонагреватель, калори- 
фер 

пшШр1е-го\ѵ ЬеаІіп§ ~ многорядный 
калорифер 

тиИіѵау ЬеаІіп§ ~ многоходовой ка- 
лорифер [воздухонагреватель] 
попігееге ~ незамерзающий теплооб- 
менник [калорифер] 
ріре ~ змеевик 

ргеЬеаІ ~ калорифер предподогрева 
геііеаі ~ калорифер второго подогрева; 
зональный подогреватель, доводчик- 
подогреватель 

гап-агошкі ~ рекуперативный тепло- 
обменник в кольце циркуляции с про- 
межуточным теплоносителем 
гип-агоиші Ьеаі гесоѵегу ~з рекупера- 
тивная циркуляционная система, 
РЦС, система рекуперации с проме- 
жуточным теплоносителем 
зт§1е-разз Ьеа1іп§ ~ одноходовой ка- 
лорифер 

зргауей ~ орошаемый теплообменник, 
орошаемый змеевик 
зіеат ЬеаІіп§ ~ паровой калорифер 
\ѵеІ ~ 1 . осушающий воздухоохлади- 
тель 2. орошаемый воздухоохладитель 
\ѵіге ~ моток [бухта] проволоки 
гопе гейеаіег ~ зональный подогрева- 
тель (воздуха) 

со-іаіііийе дополнение широты до 90° 
соісгеіе бетон раздельной укладки (на 
коллоидном цементном клее) 
со1§гоиІ жидкий цементный раствор для 
бетона раздельной укладки 
сойарзе обрушение; обвал; потеря ус- 


тойчивости || рушиться; обваливаться 
о ~ йот аегойупатіс іпзІаЪШіу раз- 
рушение [обрушение] вследствие 
аэродинамической неустойчивости 
~ ой епііге зішсіиге обрушение соору- 
жения в целом 

йупатіс ~ обрушение [разрушение] 
от динамических нагрузок 
сойарзіЫе убирающийся; складной 
соііаг 1. фланец; буртик 2. раструбное 
соединение; двойной раструб; манже- 
та, муфта 3. (металлический) «ворот- 
ник» (надеваемый на колонну) 4. гид- 
роизолирующий воротник (вокруг 
стояка на крыше) о ~ сазі іпіо 8ІаЬ 
«воротник», замоноличенный в желе- 
зобетонную плиту; ~ Сот йап§е 
соппесііоп патрубок с фланцевым сое- 
динением 

ап§1е ~ чугунный отступ с двумя рас- 
трубами 

Ьеагіп§ ~ опорный «воротник» 
сазт§ ~ соединительная муфта (об- 
садных труб) 

соіитп ~ «воротник» колонны 
йгій ~ утяжелённая бурильная труба 
[штанга] (примыкающая к долоту) 
1ійіп§ [Іій-зІаЪ] ~ «воротник» колон- 
ны 

зйеаг ~ «воротник» колонны 
зрііі ~ надвижная разрезная муфта 
соііесііоп сбор; собирание; коллекция 
гейизе ~ сбор и удаление мусора [бы- 
товых отходов] 

затріе ~ отбор образцов (грунта) 
сойесіог 1. коллектор (напр, водоприём- 
ный) 2. главный канализационный 
коллектор 3. дрена-собиратель, пере- 
хватывающая дрена 4. основной про- 
езд (в микрорайоне) 5. коллектор, то- 
косниматель 
аіг ~ воздухосборник 
ЬиЬЫег-Іуре Йизі ~ пенный пылеуло- 
витель 

сейиіаг Йизі ~ ячейковый пылеулови- 
тель 

сепігійщаі йизі ~ центробежный пы- 
леуловитель 

сопйепзаіе ~ коллектор для отвода по- 
путного конденсата; конденсатосбор- 
ник 

сусіопе йизі ~ циклонный пылеулови- 
тель 

йизі ~ пьшесборник, пьшеуловитель; 
золоуловитель 
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§гаѵіІаІіопа1 бші ~ гравитационный 
пьшеуловитель 

тесЬапісаІ бші ~ механический пы- 
леуловитель 

тисі ~ грязеуловитель, грязевик 
тиШсеІІ бші ~ ячейковый пьшеуло- 
витель 

оіі ~ маслоуловитель, маслосборник 
ге/изе ~ мусороуборочная машина 
гоойор зоіаг - крышный солнечный 
коллектор 
запсі ~ песколовка 

8сго11-1уре сіи 81 ~ центробежный пы- 
леуловитель со спиральным кожухом 
8Іш1§е ~ илосборник, пшамоотдели- 
тель 

80 Іаг ~ солнечный коллектор 
сѵаіег ~ водосборное сооружение, во- 
досборник 

\ѵеІ-Іуре бизГ ~ жидкостный пьшеуло- 
витель 

соііітаіе 1. визировать 2. определять 
главную точку аэроснимка 
соііітаіог коллиматор 
со11І8Іоп столкновение 
сЬаіп ~ дорожно-транспортное проис- 
шествие, вызванное столкновением 
ряда автомобилей, следующих друг за 
другом 

§гіпбіп§ ~ столкновение, повлекшее 
повреждения покрытия 
Ьеаб-оп ~ столкновение автомобилей, 
движущихся навстречу друг другу 
геаг епб ~ дорожно-транспортное про- 
исшествие, вызванное столкновением 
двух автомобилей, движущихся друг 
за другом 

со11оісІ8 коллоидные частицы 
со1таІа§е кольматаж 
соіоппабе колоннада 
Іеігазіуіе ~ колоннада с четырьмя ко- 
лоннами 

соіопу 1. поселение 2. колония 
Ьои8Іп§ ~ группа жилых домов (в 
пригородах) 

соіог 1 . цвет 2. колер 3. пигмент 
абѵапсіп§ ~8 тёплые тона (красок) 
аввегііѵе ~8 вьщеляющиеся (на общем 
фоне) тона красок; тона красок, при- 
влекающие внимание 
гесебіп§ ~8 холодные тона (красок) 
соіог-собе окрашивать в кодовый цвет, 
маркировать цветом 

соіогсгеіе цветной быстротвердеющий 
бетон 


СОІШШ1 

со1огіп§ окраска, придание цвета 

Іп1е§га1 ~ окраска бетона (методом 
введения красителя в бетонную 
смесь) 

соіитп 1. колонна, стойка, сжатый 
стержневой элемент 2. колонный тех- 
нологический аппарат 3. столб; уро- 
вень (напр, воды) 4. колонна (буро- 
вых труб, штанг) 5. столбец, графа 
о ~ іп ециіІіЬгішп іп іЬе ЪеШ 
розіііоп колонна в состоянии криво- 
линейной формы равновесия (при 
продольном изгибе); ~ ѵѵіііі ЬоіЬ епбз 
йхеб колонна с защемлёнными конца- 
ми; ~8 \ѵііЬ сепіегз колонны с рас- 
стояниями [интервалами] по осям ...; 
~ \ѵііЬ Ііеіісаі гешіогсетепі железобе- 
тонная колонна со спиральной арма- 
турой; - \ѵііЬ опе епб Яхеб апб опе 
епб (гее колонна с одним защемлен- 
ным и другим свободным концом; ~ 
\ѵііЬ опе епб йхеб апб опе епб Ып§еб 
[ріппесі] колонна с одним защемлён- 
ным и другим шарнирно опёртым 
концом 

асіиаі ~ колонна как элемент конст- 
рукции (в отличие от расчётной 
схемы сжатого стержня) 
аппціаіеб ~8 куст колонн, связанных 
кольцевыми валиками или поясками 
аррііеб ~ полуколонна; пилястр 
аИасйеб ~ полуколонна; пилястр 
ахіайу Іоабеб ~ колонна [стойка, 
стержень], нагруженная осевой на- 
грузкой 

Ьапбеб ~ каменная колонна с различ- 
но декоративно оформленными секци- 
ями ствола (в архитектуре Ренессан- 
са) 

Ъеат ~ сжатоизогнутый элемент (кон- 
струкции) , элемент (конструкции), 
подвергнутый сжатию и изгибу; вне- 
центренно сжатый элемент 
Ьох ~ колонна коробчатого или круг- 
лого сечения 

ЬиіІІ-ир ~ составная колонна 
сазеб ~ стальная колонна с наружным 
защитным огнестойким покрытием 
сотрасіеб запб ~ песчаная свая (по- 
вышающая несущую способность 
грунта) 

сотрозііе ~ составная колонна 
сопсгеіе 1і§1і1іп§ ~ (железо) бетонный 
осветительный столб 
согпег ~ угловая колонна 
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сго88-8Ііарес1 ~ колонна крестообраз- 
ного сечения 

сіізііііаііоп ~ ректификационная ко- 
лонна 

дгііі ~ бурильная колонна 
ессепігісаііу Іоабесі ~ внецентренно 
нагруженная колонна 
еб§е ~ крайняя колонна, колонна 
крайнего ряда 

етЬейсІесі ~ колонна, частично встро- 
енная в стену; полуколонна 
еп§а§ес1 ~ полуколонна; пилястр 
егесііоп ~ монтажная стойка 
Ггхей ~ колонна с бесшарнирной ба- 
зой; колонна с защемлёнными конца- 
ми 

ЯиісНШесІ ~ см. \ѵаІег-Ш1ес1 соіитп 
ЯШеб ~ колонна с каннелюрами на 
стволе 

Яіе1(-Я11іп§) ~ заправочная колонка 
§1и1ат ~ дощатоклеёная колонна или 
стойка 

§гоирей ~8 куст [группа] колонн 
(три и более, часто на общем осно- 
вании) 

ЬаІГ ~ полуколонна 

Ып§е1е88 ~ колонна с бесшарнирной 
базой; колонна с жёстким закреплени- 
ем концов 

ійеаі ~ расчётная схема сжатого стер- 
жня (в отличие от колонны как кон- 
структивного элемента) 
іпіііаі 8Ігаі§1Н — сжатый стержень, 
первоначально сохранивший прямоли- 
нейную форму равновесия 
іпІе§га1 ~ колонна сплошного сечения; 
монолитная колонна 
{. ~ Г-образная железобетонная колон- 
на или рама 

ІасеЯ ~ составная металлическая ко- 
лонна (с соединительной решёткой 
или планками) 

1і§Ьііп§ ~ \ѵііЬ 1\ѵо ЬгаскеШ освети- 
тельный столб с двумя кронштейнами 
1оп§ ~ колонна, требующая расчёта на 
продольный изгиб, гибкая [«длинная»] 
колонна 

поп-Ып§еЯ ~ колонна с бесшарнирной 
базой; колонна с жёстко защемлённы- 
ми концами 

ореп ~ сквозная колонна 
охійаііоп ~ башенный биофильтр 
репйиішп ~ маятниковая колонна 
ріп-Ьаве [ріп-епйеЯ] ~ колонна с 
шарнирной базой, шарнирно опёртая 
колонна 


ріре ~ трубчатая колонна 

ріѵоіей епЯ ~ колонна с шарнирной 

опорой [базой] 

гесіійсаііоп ~ ректификационная ко- 
лонна 

гіп§ес1 ~ см. Ьапйей соіитп 
госкіп§ ~ маятниковая колонна 
то8Іга1 ~ ростральная колонна 
8ІЮГІ ~ колонна, рассчитываемая 
только на сжатие, негибкая [«корот- 
кая»] колонна 
8Ие ~ боковая колонна 
8Іепс1ег ~ гибкая колонна; колонна, 
работающая на продольный изгиб 
зрапсігеі ~ надарочная колонна (про- 
лётного строения арочного моста) 
зрігаііу геіпГогсесІ ~ железобетонная 
колонна со спиральной арматурой 
8Іее1 ~ стальная колонна 
8ІиЬ ~ образец для испытания матери- 
ала на сжатие (без учёта явлений 
продольного изгиба) 

Іарегіп§ ~ круглая колонна, суживаю- 
щаяся кверху 

Ііесі ~ колонна, раскреплённая связя- 
ми (в поперечном направлении) 

ІиЪиІаг ~ трубчатая колонна 
1\ѵіп ~8 спаренные [сдвоенные, пар- 
ные] колонны 

лѵаіі ~ колонна, встроенная в стену 
(полностью или частично) 

\ѵа!ет ~ водяной столб 
\ѵа1ег-Е11есі ~ водонаполненная (по- 
лая) колонна (для повышения огне- 
стойкости при пожаре) 
соіитпа гозігаіа ростральная колонна 
соІитп-Ггее, соіитпіеза без колонн, 
свободный от колонн, не стеснённый 
колоннами 

сотЬ 1. гребень, фебешок 2. скребок, 
цикля; гребенчатый шпатель 3. конёк 
крыши 

\ѵіге ~ проволочный скребок, металли- 
ческий гребень (для обработки ниж- 
них штукатурных слоев) 
сопгЪіпаІіоп сочетание; соединение; 
комбинацггя; смешение; состав 
~ ок еггог8 сумма ошибок 
Іоаб ~ сочетание нафузок 
гаіп-8по\ѵ Іоасі ~ сочетание дождевой 
и снеговой нафузок 
\ѵог8І ~ ок Іоабз наиболее неблагопри- 
ятное сочетание нафузок 
сотЫп§ 1. насечка (штукатурки) 2. 
разделка (окрасочного слоя) под дере- 
во 



сотрагаіог 


сотЬшІіоп сгорание, сжигание, горе- 
ние, возгорание 
боіѵтѵагсі ~ нижнее сжигание 
Дате1е88 ~ беспламенное горение 
Яиісіігесі Ьесі ~ сжигание в кипящем 
слое 

§1о\ѵіп§ ~ светящееся горение (без 
пламени) 

соте-а1оп§ рычажная лебёдка 
сотіогі комфорт; рі удобства 
асошіісаі ~ акустический комфорт 
йоте ~8 бытовые удобства 
іЬегтаі ~ тепловой комфорт 
соттіпшіоп 1. дробление, измельчение 
2. распыление; тонкое измельчение 
соттіпШог дробилка; измельчитель; 

мусородробилка; комминутор 
соттІ88Іоп 1. комиссия, комитет 2. до- 
веренность; полномочия; поручение о 
іп ~ в готовности, в исправности 
соипігузісіе ~ комиссия по охране зда- 
ний культурно-исторического значе- 
ния 

соттІ88Іопіп§ пусковая наладка (пуско- 
наладочные работы, завершаемые 
сдачей, установки или системы в экс- 
плуатацию) 

соттіітепі затраты; капиталовложе- 
ния; обязательства 

сопігасіиаі ~ договорное [контракт- 
ное] обязательство 
соттіііее комитет; комиссия 
ассеріапсе ~ приёмочная комиссия 
(для приёмки построенного сооруже- 
ния и т. д.) 

еп§іпеегіп§ геіеаве ~ комиссия про- 
верки качества (строительных) изде- 
лий 

соттоп земельный участок, на который 
жители округа имеют некоторые пра- 
ва (напр, выпас скота, заготовка се- 
на) 

соттопег коренной житель округа, 
имеющий некоторые права на исполь- 
зование определённых земельных уча- 
стков (напр, выпас скота, заготовка 
сена) 

соттітісаііош связь; система связи; 

коммуникации; пути сообщения 
соішпипііу община; общество; объедине- 
ние 

Ьебгоот ~ «спальный городок» (жилой 
район города с населением, работаю- 
щим вне территории этого района) 
гезібепііаі ~ 1. группа жилых домов; 


жилой массив; жилой район города 2. 
посёлок 

заіеііііе пе\ѵ ~ новый город-спутник 
согштшіег пассажир, пользующийся об- 
щественным транспортом (напр, при 
поездке на работу) 

сотрасі плотный (несвязный) грунт 
(плотность которого в сухом состо- 
янии составляет более 90% от мак- 
симальной плотности при стандарт- 
ном уплотнении) 

сотрасІаЬіііІу уплотняемость, способ- 
ность к уплотнению 
сотрасіігщ уплотнение 
ѵіЬгаІогу ~ вибрационное уплотнение 
сотрасііоп уплотнение о ~ Ьу го11іп§ 
уплотнение катком (грунта, асфаль- 
тобетона, бетона и т. п.) 
беер ~ глубинное уплотнение зерни- 
стого грунта (методами виброфлота- 
ции, устройства песчаных сваи и т. 
п.) 

еагіЬ ~ уплотнение фунта 
регсепі ~ степень уплотнения в про- 
центах (грунта, бетона и т. п.) 
геіаііѵе ~ относительное уплотнение 
80І1 ~ уплотнение грунта 
сотрасіпезз плотность, степень уплот- 
нения 

сотрасіог 1. уплотнительная машина 2. 
уплотнитель мусора 
ЬасЫШ ~ трамбовка для уплотнения 
грунта обратной засыпки 
Ьаііааі ~ машина для уплотнения бал- 
ласта, балластный каток, балластоуп- 
лотнитель 

Ъапб-Ьеіб ~ портативная механиче- 
ская трамбовка 

8еИ-ргоре11еб ѵіЬгаІогу ~ самоходная 
трамбующая машина 
Іо\ѵеб ѵіЬгаІогу ~ прицепная трамбую- 
щая машина 

ѵіЬгаІогу ~ вибрационная трамбовка; 
вибрационная трамбующая машина 
сотрапу фирма о ~ ипсіег сопігасі 
строительная фирма, заключившая 
договор на постройку [строительство] 
Ьиі1с1іп§ — строительная фирма 
сопІгасІіп§ ~ подрядная строительная 
фирма 

іпаигапсе ~ страховая компания 
риЫіс зегѵісе [риЫіс иіііііу] ~ компа- 
ния коммунального обслуживания 
геабу шіх ~ фирма, поставляющая то- 
варный бетон 
сотрагаіог компаратор 



сотраіітепі 

сотрагітепі 1. отделение, отсек 2. про- 
тивопожарная зона 3. пролёт свода, 
арочный пролёт 4. ячейка фахверка 
(стены) 5. кессон (потолка) 
ёщезНоп ~ иловая камера (септика) 
йге ~ противопожарный отсек; проти- 
вопожарная зона 

зесіітепіаііоп ~ 1. осадочная камера 
отстойника, отстойная камера септика 
2. пылевая [пылеосадочная] камера 
сотрагітепіаііоп 1. членение здания 
противопожарными ограждениями на 
отсеки 2. разбивка территории на уча- 
стки 

сотразз буссоль, компас 
Ьеат ~ штангенциркуль 
Вгипіоп ~ горный (карманный) ком- 
пас Брайтона 

та§пеІіс ~ магнитный компас 
ргізтайс ~ призменная буссоль 
зигѵеуог'з ~ мензульная буссоль 
сотраІіЬіШу совместность; совмести- 
мость 

сіізріасетепі ~ совместность переме- 
щений [деформаций] 
зігаіп ~ совместность деформаций 
сотраІіЫе совместный; совместимый; 

смешиваемый (напр, о красках) 
сотрепзаіог 1. компенсатор 2. регулятор 
с автокоррекцией настройки, компен- 
сирующий регулятор 
ахіаі ~ осевой компенсатор, компенса- 
тор осевых перемещений 
сотреіепсе 1. компетенция 2. крепость, 
устойчивость (горной породы) 

~ ой зігеат транспортирующая спо- 
собность потока 

8ІшсШга1 ~ конструктивное соответст- 
вие (способность машины надёжно 
выполнять работу, выдерживая при 
этом все нагрузки) 

Ігапзрогі ~ транспортирующая способ- 
ность 

сотрііаііоп; 

тар ~ составление карты 
сотріетепіагу дополнительный 
сотріеііоп 1. окончание, завершение 
(строительных работ, испытаний и 
т. п.) 2. законченный объект строи- 
тельства о ~ аКеаё ой зсйесіиіе окон- 
чание (строительства) с опережением 
графика 

йпаі ~ окончание [завершение] (под- 
рядчиком) строительных работ [стро- 
ительства] 


регсепІ(а§е) ~ процент выполнения 
(строительных) работ 
сотріех комплекс (строительный); 
группа зданий 

Ьиі1сііп§ ~ строительный комплекс 

0о\ѵ ~ расчётный гидрограф 

Ьоше - группа [комплекс] жилых 

зданий 

оШсе ~ комплекс административных 
зданий 

8сЬоо1 ~ комплекс школьных зданий, 
школьный комплекс 
8рогІ8 ~ спортивный комплекс 
сотрііапсе 1. податливость; деформа- 
тивность 2, заключение о соответствии 
(выбранного) поставщика (материа- 
лов, конструкций) 

зресійсаііоп ~ соответствие техниче- 
ским условиям 

сотро 1. состав, смесь, композиция 2. 
наружная штукатурка 3. свинцовый 
состав для зачеканки трубных соеди- 
нений 4. цементно-известковый рас- 
твор 5. гипсовые или цементные изде- 
лия 

сотропепі 1. составляющая; компонента 
2. элемент (конструкции) 3. компо- 
нент; составная часть; ингредиент о ~ 
йасіп§ а\ѵау (гот Ійе (сіігесііоп ой) 
ѵѵіпсі заветренный конструктивный 
элемент 

~ ой гі§ісі гоіаііоп компонента жёстко- 
го вращения 

сетепйіп§ [сетепііііоиз] ~ вяжущий 
компонент 

сопсгеіе ~8 составляющие бетонной 
смеси 

сгапе ~8 конструктивные элементы и 
узлы грузоподъёмного крана 
сіізріасетепі ~ іп Х-ахІ8 сйгесііоп со- 
ставляющая перемещения в направле- 
нии оси X [по оси X] 
йасіогу ргойисей Ьиі1сИп§ ~8 сборные 
строительные компоненты [элементы, 
изделия] заводского изготовления 
йоог ~ элемент конструкции перекры- 
тия [пола] 

йогсе ~ составляющая силы 
§епега1І2ес1 ~ обобщённая составляю- 
щая 

§1азз-йЬег геіпйогсесі ргесазі ~8 сбор- 
ные стеклофибробетонные элементы 
конструкций 

Ьогігопіаі ~ горизонтальная составля- 
ющая (напр, силы) 

Ьогігопіаі ~ ой Ійе геасііоп горизон- 
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сотрошій 


тальная составляющая реакции, рас- 
пор 

Іаг^езі со8І ~ самая большая статья 
расхода 

Іоаб ~ компонента [составляющая] 
нагрузки 

Іоаб Ьеагіп§ зігисіигаі ~ несущий эле- 
мент [компонент] строительной конст- 
рукции 

таіп ~8 ой раіпіз основные компонен- 
ты красочных составов [красок] 
тойиіаг Ьиі1сііп§ ~ модульный строи- 
тельный компонент [элемент]; эле- 
мент конструкции, основанный на мо- 
дуле 

попзіапсіагсі ~ нетиповой [нестандар- 
тизованный] элемент конструкции 
попзігисіигаі ~ ненесущий элемент 
конструкции 

погтаі ~ ой зігезз нормальная состав- 
ляющая напряжения 
ріапі сазі геіпйогсесі сопсгеіе ~8 сбор- 
ные железобетонные конструкции за- 
водского изготовления 
ргесазі ~ сборный элемент бетонной 
или железобетонной конструкции 
8Йеагіп§-8Іге88 ~8 составляющие каса- 
тельного напряжения 
зігаіп ~8 составляющие (тензора) де- 
формации 

8Іге88 ~8 составляющие (тензора) на- 
пряжения 

зігисіигаі ~ несущий элемент конст- 
рукции 

ѵагіаЫе ~ переменная составляющая 
ѵегіісаі ~ вертикальная составляющая 
(напр, силы) 

\ѵаД Ьиі1с1іп§ ~ сборный элемент сте- 
новой конструкции 

сотрозііе композит, композиционный 
материал 

сотрозіііоп 1. состав, композиция (ма- 
териал) 2. структура, строение 3. 
смешивание; сложение 
~ ой йогсез сложение сил 
а§§ге§аІе ~ (зерновой) состав запол- 
нителей 

апіісоггозіѵе ~ антикоррозионная 
смесь [композиция] 
апІійои1іп§ - противогнилостный окра- 
сочный состав, препятствующий обра- 
станию (микроорганизмами, моллю- 
сками) 

сйетісаі ~ химический состав 
сопсгеіе ~ состав бетонной смеси 


йіЬег-геіпйогсесІ ~ композиционный 
материал, армированный волокнами 
§гапи1отеІгіс ~ гранулометрический 
[зерновой] состав 

тесЬапісаІ ~ гранулометрический 
[зерновой] состав 

тіпега1о§іса1 ~ минералогический со- 
став 

тіпега1о§іса1 ~ ой аё§ге§аІез минера- 
логический состав заполнителей 
зрасе [зрайіаі] ~ пространственная ко- 
мпозиция (напр, архитектурная) 
сошрозійщ компостирование 
геасіог ~ аэробное компостирование 
ила очистных сооружений в реакторе 
гейше ~ компостирование твёрдых от- 
ходов 

зіаііс рііе ~ аэробное компостирование 
ила очистных сооружений в штабелях 
\ѵіпс!го\ѵ 8ІшЗ§е ~ аэробное компости- 
рование ила очистных сооружений в 
буртах с перемешиванием 
сотроиші 1. смесь, состав, композиция 
2. (химическое) соединение 3. зали- 
вочная масса, компаунд 4. смешивать, 
приготовлять смеси 

аіі-ригрозе ~ универсальный [много- 
целевой] состав (для отделки, уплот- 
нения, приклеивания) 
аішпіпит ~8 соединения алюминия 
апіігизі ~ противокоррозионный со- 
став 

азрііаіі асіііезіѵе - битумный клеящий 
состав, битумная клеящая мастика 
азрііаіі соаІіп§ ~ битумная мастика 
Ыішпеп/шЬЬег Іпзи1а1іп§ ~ битумно- 
резиновая водоизолирующая мастика 
саЫе (зеа1іп§) ~ кабельная масса (для 
разделки копире кабелей) 
сагЬоп ~8 углеродистые соединения 
саи1кіп§ ~ уплотняющая мастика; гер- 
метик; состав для зачеканки (швов и 
т.п.) 

сЫогіпе ~8 хлорные соединения 
соііоісіаі ~ коллоидный состав, коллоид 
сиге-апс1-8еа1 ~ состав для выдержи- 
вания бетона и герметизации его по- 
верхности 

сигіп§ ~ состав для ухода за свеже- 
уложенный бетоном 
сігеззіщ* ~ посыпка (на рубероиде) 
йисі зеа1іп§ ~ кабельная масса 
ероху сиге-зеаІ-ЬагсІеп ~ комбиниро- 
ванный эпоксидный состав для ухода 
за бетоном, герметизации и упрочне- 
ния его поверхностного слоя 
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сотроііпсі 


(азі зе11іп§ ра1сЫп§ ~ быстросхваты- 
вающаяся смесь для ремонта бетонных 
поверхностей (заделки отколов, рако- 
вин, выбоин и т. п.) 

Ы1іп§ ~ наполнитель (краски, масти- 
ки и т. п.) 

йпізЫп§ ~ отделочный состав 
ітрге§паІіоп ~ состав [смесь] для 
пропитки 

іпог§апіс ~8 неорганические соедине- 
ния 

ішиіаіігщ ~ 1 . электроизолирующий 
состав 2. влагоизолирующий состав 
ігоп ~8 железистые соединения 
ІоіпІіп§ УоіпІ зеа1іп§] ~ мастика [со- 
став, композиция] для герметизации 
[уплотнения] швов 
Іаіех ~ латексная смесь 
Іеасі ~8 свинцовые соединения 
Іщиісі тетЬгапе сигіп§ ~ жидкий 
плёнкообразующий состав для ухода 
за бетоном 

тетЬгапе Гогтіп§ ~ плёнкообразую- 
щий состав 

пйго^еп ~8 азотные соединения 
ог§апіс ~8 органические соединения 
ог§апотеІа11іс ~8 металлоорганиче- 
ские соединения 

ог§апо8І1ісопе ~8 кремнийорганиче- 
ские соединения 

ра1сЫп§ ~ состав [раствор] для ямоч- 
ного ремонта бетонных дорожных по- 
крытий 

ріск1іп§ ~ протрава, состав для трав- 
ления 

рщтепіесі ~ пигментированная смесь, 
пигментированный состав 
ріре іоіпііп§ ~ герметизирующий со- 
став [мастика] для уплотнения стыков 
труб 

ріазііс іоіпііщ; ~ пластичный неотвер- 
девающий герметик для уплотнения 
швов или стыков труб 
роіутегіс ~8 полимерные соединения, 
полимеры 

роІузиІрЬісІе-ЪазесІ зеа1іп§ ~ гермети- 
зирующий состав на основе полисуль- 
фидов 

геасіу-тіхесі ]оіпІ - готовый к упот- 
реблению состав для заделки швов 
зеаіапі [зеа1іп§] ~ 1. герметизирую- 
щая мастика, герметик; набивочная 
масса; замазка 2. битумная мастика 
для кровельных работ 
зііісоп ~8 кремниевые соединения 
Іхѵо-рагі зеа1іп§ ~ двухкомпонентный 


герметизирующий [уплотняющий] со- 
став 

\ѵаІегргооЩп§) - гидроизоляционный 
[водоизоляционный] состав 
ѵѵах сигіп§ ~ состав для ухода за бето- 
ном на основе парафина [воска] 
сотргезз сжимать 
сотргеззіЪіІіІу сжимаемость 
сотргеззіоп сжатие о ~ а1оп§ іЬе §гаіп 
сжатие вдоль волокон; ~ Ьеуопсі 
еіазііс Іітіі сжатие за пределами уп- 
ругости; ~ рагаііеі Іо іЬе §гаіп сжатие 
вдоль волокон; ипбег ~ при сжатии; 
под воздействием сжимающих сил 
ахіаі ~ осевое сжатие 
Ьепсііп§ ~ сжатие при изгибе 
ессепігіс ~ внецентренное сжатие 
оіТ-сепІег ~ внецентренное сжатие 
зітріе ~ осевое сжатие 
Ігіахіаі ~ трёхосное [объёмное, про- 
странственное] сжатие 
ипііопп ~ 1. всестороннее сжатие 2. 
равномерное давление 
ѵіг§іп ~ первичное (компрессионное) 
сжатие (грунта) 
сотргеззог компрессор 

ахіаі йо\ѵ ~ осевой компрессор 
сепІгіГи§а1 ~ центробежный компрес- 
сор, турбокомпрессор 
сотроиші ~ многоступенчатый комп- 
рессор 

сопзігаіпесі гоіагу ѵапе ~ ротацион- 
ный пластинчатый компрессор с по- 
стоянным микрозазором между пла- 
стинами и внутренней поверхностью 
цилиндра (отличается высоким кпд) 
епсіозеб ~ компрессор с закрытым 
картером 

Ьегтеііс ~ герметичный компрессор 
гесіргосаІіп§ ~ поршневой компрессор 
геМ§ега!іп§ ~ холодильный компрес- 
сор 

геіигп йо\ѵ ~ непрямоточный компрес- 
сор 

гоіагу ~ ротационный компрессор 
гоіагу 8Іісііп§ ѵапе ~ ротационный 
пластинчатый компрессор 
зсгеѵѵ ~ винтовой компрессор 
зетіЬегтеІіс ~ бессальниковый [по- 
лугерметичный] компрессор 
сотриіаііоп вычисление, расчёт о Іо 
зітріііу ~8 упрощать вычисления 
[расчёты] 

~ оГ 8Іге88ез вычисление [расчёт] на- 
пряжений 



соттоп зигѵеу ~ прямая геодезиче- 
ская задача 

іпѵегзе зигѵеу ~ обратная геодезиче- 
ская задача 

сошриіег компьютер, вычислительная 
машина, ЭВМ 

аиіотаііс Ігаѵегзе ~ топопривязчик 
Ігайіс сопігоі ~ ЭВМ для управления 
дорожным [уличным] движением 
сотриіегігаііоп компьютеризация; при- 
менение вычислительной техники о ~ 
Іог циаіііу сопсгеіе компьютеризация 
контроля качества бетона, контроль 
качества бетонной смеси с использова- 
нием ЭВМ; использование ЭВМ для 
контроля качества бетона 
сотриІіп§ вычисление, расчёт, подсчёт 
о ~ циапііііез оГ еаПІшогк(8) под- 
счёт объёмов земляных работ 
сопсатегаііоп 1. арка; свод, сводчатое 
покрытие 2. квартира; комната 
сопсепігаііоп 1. концентрация; сосредо- 
точение 2. обогащение 
бші ~ концентрация [содержание] 
пыли 

ехріозіѵе ~ взрывоопасная концентра- 
ция 

§гаѵіІу ~ гравитационное обогащение 
1іубго§еп-іоп ~ концентрация водо- 
родных ионов, показатель рН 
ітригііу ~ концентрация примесей 
1о\ѵ ѵоіите ~ низкая [малая] концент- 
рация по объёму 
ша88 ~ массовая концентрация 
тахітшп а11о\ѵаЫе ~ предельно допу- 
стимая концентрация, ПДК 
тахітит іттівзіоп ~ максимальная 
иммиссионная концентрация, МИК 
рі§тепІ ~ концентрация пигмента 
заіе ~ безопасная концентрация 
зігезз ~ концентрация напряжений 
ІйгезЬоІб ~ пороговая концентрация, 
порог вредного воздействия 
Ігасе - концентрация микропримесей 
ІгаШс ~ плотность движения (авто- 
мобилей) 

сопсепігаіог (оГ §агЬа§е) уплотнитель 
(отходов) 

з1иб§е ~ илоуплотнитель 
сопсері понятие; концепция; решение, 
замысел 

~ ой Сот апб зрасе концепция (архи- 
тектурных) форм и пространства 
агсЫіесІигаІ ~ архитектурное реше- 
ние; архитектурный замысел 


сопсгеіе 

аиіозігезз ~ концепция самонапряже- 
ния 

Ъазіс ~8 основные понятия 
безі§п ~ проектный замысел 
Гшібашепіаі - основная концепция 
[идея] (напр, расчётной теории); ос- 
новное понятие 

іпіііаі безі§п ~ начальный проектный 
замысел 

тикійтсііопаі ~ многофункциональ- 
ное решение (в отношении использо- 
вания здания) 

оѵегаіі агсЫіесІигаІ ~ оГ Ійе ркуесі 
общее архитектурное решение объекта 
строительства 

р1аппіп§ ~ планировочное решение 
зіпісіигаі ~ конструктивное решение 
8ІгисІига1-8расіа1 ~ пространственное 
конструктивное решение 
Іес1тпо1о§іса1 ~8 технологические кон- 
цепции [положения] 

сопсерііоп оГ зрасе понятие об (архи- 
тектурном) пространстве; идея (реше- 
ния архитектурного) пространства 

сопсеззіоп разрешение на отступление 
(от требований технических условий 
и т. п.) 

сопсоигзе зал ожидания (напр, в аэро- 
порту) 

сопсгеіе бетон; бетонная смесь || бетони- 
ровать о ~ агоипб геіпГогсіп§ зіееі 
бетон в зоне [между стержнями] ар- 
матуры; ~ сотрасіеб Ьу ]оШп§ бетон- 
ная смесь, уплотнённая ударным ме- 
тодом [трамбованием]; ~ сигеб аі 
20°С бетон, выдерживаемый при тем- 
пературе 20°С; ~ сигеб аі еіеѵаіеб 
Іетрегаіигез бетон, выдержанный 
[отвердевший] в условиях повышен- 
ных температур; ~ іп тазз массивный 
бетон, бетон, уложенный в большой 
массив; ~ іп Ійе 8ІшсІиге бетон в теле 
конструкции [сооружения] (в отли- 
чие от бетона в контрольных образ- 
цах); ~ ріасеб іп 1ІЙ8 бетон, уклады- 
ваемый слоями [послойно]; ~ ріасеб 
іп Ійе ѵѵогк бетон, уложенный в кон- 
струкцию; ~ зІгоп§ епои§Ь Іо зиррогі 
ІІ8 о\ѵп \ѵеі§Ы бетон, достигший проч- 
ности, достаточной для восприятия 
собственного веса; ~ зігоп§ епои§1і Іо 
8цррогІ вирегітрозеб Іоабз бетон, до- 
стигший прочности, позволяющей вос- 
принимать приложенные [временные] 
нагрузки; ~ іѵііЬ а Ы§Ь сетепі іасіог 



сопсгеіе 

бетонная смесь с большим содержани- 
ем цемента, жирная бетонная смесь 
~ оГ іпас^иаіе циаіііу бетон непри- 
емлемого качества, некачественный 
бетон 

~ оі ійе гециігесі диаШу бетон требуе- 
мого качества 

аЬгазіоп-гезізІапі ~ износостойкий бе- 
тон; бетон, стойкий к истиранию 
асісі-гезкііщ; ~ кислотостойкий бетон 
асгуйс ~ полимербетон на акриловых 
смолах 

аегаіесі ~ поризованный бетон 
аіг-епігаіпесі ~ бетон с воздухововле- 
кающими добавками; поризованный 
бетон 

аіг епігарресі ~ бетонная смесь, погло- 
тившая атмосферный воздух 
аіг-ріасесі ~ торкрет-бетон, шприц-бе- 
тон 

аіг-Іі§Ьі ~ воздухонепроницаемый бе- 
тон 

аікаіі-гехізіапі §1а88 §гаіп-геіпіогсесІ 
~ стеююфибробетон, армированный 
щёлочестойким стекловолокном 
а11-1і§ііГѵѵеі§ііІ-а§§ге§аІе ~ бетон на 
лёгких заполнителях 
агсЫіесШгаІ ~ декоративный бетон 
агсЫіесШгаІ ехрозесі ~ декоративный 
бетон с обнажёнными поверхностными 
зёрнами заполнителя 
агсЫіесШгаІ ргесазі ~ сборные деко- 
ративные бетонные изделия 
азЬезІоз іоатесі ~ пенобетон с асбе- 
стоволокнистым наполнителем 
аз-тіхесі ~ свежеприготовленная бе- 
тонная смесь 

азрЬаіі (іс) ~ асфальтобетон 

аз-ріасесі ~ свежеуложенная бетонная 

смесь 

аиіосіаѵесі ~ бетон автоклавной обра- 
ботки 

Ъаскіііі ~ бетон заполнения, неконст- 
рукционный бетон 

Ьазаіі сйірріп§8 ~ бетон на мелком 

базальтовом щебне 

базе (соигзе) ~ бетонная подготовка 

Ьеіі-сопѵеуесі ~ бетон, подаваемый 

конвейером 

Ьіо1о§ісаі зЫе1с1іп§ ~ бетон, обеспечи- 
вающий защиту от ионизирующих из- 
лучений 

Ыішнеп [ЪіШтіпоиз] ~ асфальтобетон 
Ыаск ~ чёрный цементобетон (с чёр- 
ными пигментами) 


Ыепсіесі сетепі ~ бетон на многоком- 
понентном цементе 

Ыіпсііп§ ~ бетонная подготовка [по- 
душка] 

ЬоагсІ-ЯшзЬесІ ~ бетон с фактурной 
отделкой под дерево (под текстуру 
досок) 

Ьоагб тагкеб ~ бетон с фактурной от- 
делкой под текстуру древесины [с от- 
тиском текстуры древесины] 

Ьгееге ~ золобетон; шлакобетон на 
мелком котельном шлаке 
Ьгіск-Іоок ~ бетон с фактурной отдел- 
кой «под кирпич» 

ЬгшЬеб ~ бетон с обработанной щёт- 
кой поверхностью (для создания ше- 
роховатой фактуры) 

Ьиік ~ массивный бетон; бетон, уло- 
женный в большой массив 
ЬизЬ Ьаттегеб ~ бетон, обработан- 
ный бучардой 

саісішп зііісаіе ~ силикатный бетон 
сазі-іп-ріасе [сазі-іп-зііи] ~ монолит- 
ный бетон 

сеііиіаг ~ ячеистый бетон 
сетепі ~ цементный бетон 
сепігіііщаііу сазі ~ центрифугирован- 
ный бетон 

сЫогібе-сопІатіпаІеб ~ бетон, содер- 
жащий значительное количество по- 
глощённых хлоридов; бетон, насыщен- 
ный хлоридами 

сіпбег ~ шлакобетон на мелком ко- 
тельном шлаке 
сіау ~ глинобетон 

соагзе (-§габеб) азрЬаІі(іс) ~ крупно- 
зернистый асфальтобетон 
соЫ (-Іаіб) азрЬаіі (іс) ~ холодный ас- 
фальтобетон 

соііоісіаі - бетон на коллоидном це- 
ментном клее, коллоидальный бетон; 
бетон раздельной укладки 
соіогесі ~ цветной бетон 
сотрасіеб ~ уплотнённая бетонная 
смесь, уплотнённый бетон 
сотрозііе геіпіогсесі ~ сталежелезобе- 
тон 

сопзігисііопаі ~ конструкционный 
[конструктивный] бетон 
сопііпиоизіу геіпіогсесі ~ фибробетон, 
дисперсно-армированный бетон 
сопѵепііопаі ~ обычный (тяжёлый) 
бетон (средняя плотность от 1800 
до 2500 кг/м 3 ) 

соггозіоп-сіата§есі ~ бетон, повреж- 
дённый коррозией 



спікйей ~ дроблёный бетон, бетонный 
щебень 

сгивііей Ьгіск ~ бетон на кирпичном 
щебне 

сгуо§епіс ~ криогенный бетон; бетон, 
стойкий к воздействию низких темпе- 
ратур 

сигей ~ выдержанный бетон 
сшіот ~ товарный бетон 
сусіореап ~ бетон с зёрнами крупного 
заполнителя (до 15 см); бутобетон, 
циклопический бетон 
йепзе ~ плотный бетон (средней 
плотностью свыше 1900 кг/м 3 ) 
йепгіі ~ бетон с добавками микро- 
кремнезёма, кремнезёмная пьшь 
йіп§у ~ грязный [закопчённый] бетон 
йіыпіеугаісй ~ разложившийся [вы- 
ветренный] бетон 

гіоиЫу ргехігеьхей — железобетон, 
преднапряжённый в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях 
йоиЫу геіпіогсей ~ железобетон с 
двухслойной (растянутой и сжатой) 
арматурой 

йгу ~ жёсткая бетонная смесь 

Лгу тіх(іиге) ~ жёсткая бетонная 

смесь 

йигаЫе ~ бетон, обладающий значи- 
тельной долговечностью 
еагйі-йатр [еагйі-тоізі] ~ жёсткая 
бетонная смесь (консистенция влаж- 
ного грунта) 

еіесігісайу соікіисііѵе ~ электропрово- 
дящий бетон 

еіесігісаііу Ьеаіей ~ бетон, нагревае- 
мый электротоком (для ускорения 
твердения) 

ероху ~ полимербетон на эпоксидном 
вяжущем, эпоксидный полимербетон 

ехГойаІей ѵеппісиіііе ~ вермикулито- 
бетон 

ехрапйей ~ поризованный бетон; газо- 
бетон 

схраікіесі-сіау ~ керамзитобетон 
ехрапгіѵе-сетепі - бетон на расширя- 
ющемся цементе 

ехровей а§§ге§а1е ~ (декоративный) 
бетон с обнажёнными зёрнами круп- 
ного заполнителя 

ехіга Ііеаѵу ~ особо тяжёлый бетон 
ехігете Іі§1іІ\ѵеі§Ы ~ особо лёгкий бе- 
тон 

ехіпійей ~ экструдированный бетон; 
прессованный бетон 


сопсгеіе 

Гасіп" - декоративный облицовочный 
бетон 

Іаіг-ІасечІ ~ декоративный бетон 
&1 ~ жирная бетонная смесь, бетонная 
смесь с большим содержанием цемен- 
та 

йЬег геіпіогсей [йЬгоиз] ~ фибробе- 
тон, дисперсно-армированный бетон 
йеій ~ бетонная смесь, приготовляе- 
мая на стройплощадке 
йеій-сигей ~ бетон, вьщержанный в 
условиях строительной площадки 
ЙІ1 ~ бетонная смесь для заполнения 
(полостей, пустот, напр, в колодце- 
вой кладке) 

йпе §гаіп(ей) ~ песчаный бетон; мел- 
козернистый бетон 
йге-ргооі' ~ жаростойкий бетон 
йоаіесі ~ бетон с выровненной (обра- 
ботанной гладилкой) поверхностью 
й(ж(іп§) ~ литая бетонная смесь; по- 
движная бетонная смесь 
Гоатей ~ пенобетон 
Гоатей 8Іа§ ~ пеношлакобетон 
Гоат-§а8 ~ газопенобетон 
ігее-йоѵѵт;; ~ разжиженная [супер- 
пластифицированная] бетонная смесь 
ГгезЬ ~ свежеприготовленная бетонная 
смесь 

ІгевЫу Іаій ~ свежеуложенный бетон 
Ігехіііу шіхей ~ свежеприготовленная 
бетонная смесь 

ГгевЫу ріасей ~ свежеуложенная бе- 
тонная смесь 

ййіу сопвоіійаіей ~ тщательно уплот- 
нённая бетонная смесь (до полного 
удаления захваченного воздуха) 
йітасе сіпйег [йітасе сііпкег] ~ 

шлакобетон (на топливном шлаке) 

§ая ~ газобетон 

§1а88 ~ стеклобетонная конструкция 
[панель, плита] 

§Іа*8-йЬег геіпГогсей ~ стеклофибро- 
бетон, бетон, армированный стеклово- 
локном 

угапоІШііс ~ износостойкий бетон (на 
заполнителях из твёрдых скальных 
пород) 

§гееп ~ 1. невьщержанный бетон 

(схватившийся, но не приобретший 
достаточной прочности) 2. свеже- 
уложенная бетонная смесь 
§гоиІей (-а§§ге§аІе) ~ бетон раздель- 
ной укладки 
§шшей ~ торкрет-бетон 



сопсгеіе 

§ур8шп ~ гипсобетон 
§ур8шп йЬег ~ гипсобетон, армиро- 
ванный волокнами, гипсоволокнистый 
бетон 

Ьапсі тіхесі ~ бетонная смесь, приго- 
товляемая вручную 
Ьагбепей ~ затвердевший бетон 
ЬагеЬ ~ жесткая бетонная смесь 
1теаі1іп§ ~ монолитный бетон тела 
плотины 

Ьеаіесі ~ подогретая бетонная смесь; 
бетонная смесь на подогретых запол- 
нителях 

Ъеаі Іп8и1а1іп§ ~ теплоизоляционный 
бетон 

ЬеаІ-ге8І8ІапІ ~ жаростойкий бетон 
(Ьеаѵу)\ѵеі§Ьі ~ особо тяжёлый бетон 
(средняя плотность 3200-6400 
кг/м) 

Ы§Ь-беп8Йу ~ высокоплотный бетон, 
бетон высокой плотности 
Ьі§Ь-еаг1у-8Ігеп§11і ~ быстротвердею- 
щий бетон 

Ы§Ь ЯоѵѵаЬШіу ~ высокотекучая раз- 
жиженная бетонная смесь, полностью 
разжиженная бетонная смесь (введе- 
нием суперпластификаторов) 
1іі§1і-рге88иге 8Іеат сигеб ~ бетон ав- 
токлавного твердения 
Ы§Ь-8Ігеп§І:Ь ~ высокопрочный бетон 
Ы§Ь-ІетрегаІиге(-ге8І8Ііп§) ~ жаро- 
стойкий бетон 

Ы§1і-\ѵогкаЪі1ііу ~ высокоподвижная 
бетонная смесь (осадка конуса 14-18 
см) 

Іюісіоѵег ~ бетонная смесь с добавкой, 
приостанавливающей твердение 
ЬопеусотЬесі ~ дефектный бетон (с 
пустотами и раковинами) 

Ьоі ~ горячий [тёплый] бетон; подо- 
гретая паром (в бетоносмесителе) 
бетонная смесь 

Ьоі(-Іаісі) а8рйа11(іс) ~ горячий ас- 
фальтобетон 

Ьоі іѵеаіЬег - бетонная смесь для жар- 
кой погоды [для укладки в жаркую 
погоду] 

Ьусігаиііс ~ гидротехнический бетон 
ісе ~ ледяной бетон (тип ячеистого 
бетона, пустоты в толще которого 
образованы кусочками льда) 
ітргоѵесі яиаіііу ~ бетон с улучшен- 
ными техническими характеристика- 
ми 

іп-йИ ~ бетон заполнения 


іпіііаі ~ первая партия бетона, укла- 
дываемого в тело гидросооружения 
ІП-8ІІ11 ~ монолитный бетон 
Іп8іі1а1іп§ ~ теплоизоляционный бетон 
іп!е§га11у соіогесі ~ цветной бетон (с 
введённым в смесь красителем) 
ІГОП-8ЙОІ - сталебетон с заполнителем 
из стальной дроби 

Іаіех тосіійесі ~ латексный полимер- 
бетон, полимерцементный бетон на 
латексе 

Іеап (тіх) ~ тощий бетон; тощая бе- 
тонная смесь 

Іей-оѵег ~ неиспользованная [остав- 
шаяся] бетонная смесь 
1і§1іГѵѵеі§Ьі ~ лёгкий бетон (средняя 
плотность 500 - 1800 кг/м 3 ) 
1і§Ьі\ѵеі§Ьі а§§ге§а!е ~ бетон на лёг- 
ких заполнителях 

Ите ~ бетон на известковом вяжущем 
1о\ѵ сетепі сопіепі ~ тощий бетон, бе- 
тон с низким расходом цемента 
1о\ѵ-с1еп8І1у ~ бетон малой плотности 
1о\ѵ-§гас1е ~ низкомарочный бетон, бе- 
тон низкой марки; бетон низкого 
класса (по прочности) 

1о\ѵ-ЬеаІ ~ низкотермичный бетон 
1о\ѵ-рге88иге 8Іеат сигесі ~ пропарен- 
ный бетон (при низком давлении па- 
ра) 

1о\ѵ-з1итр ~ малоподвижная бетонная 
смесь 

1о\ѵ-8Іитр йеп8е ~ жёсткая бетонная 
смесь 

Іоѵѵ ѵѵогкаЬійІу ~ малоподвижная бе- 
тонная смесь 

тасйіпе тіхесі ~ бетонная смесь, при- 
готовляемая в смесителях 
тагіпе ~ гидротехнический бетон для 
морских сооружений 
та88 ~ 1. монолитный бетон, уклады- 
ваемый в большие массивы; бетонный 
массив 2. крупнопористый [беспесча- 
ный] бетон 3. бетон внутренней части 
плотины 4. массовый бетон (для мо- 
нолитных гидросооружений) 
тісгозіііса ~ бетон на цементе с до- 
бавками кремнезёмной пыли (для со- 
здания плотности и водонепронии/ае- 
мости) 

топоІііЬіс ~ монолитный бетон 
тивйу ~ подвижная бетонная смесь 
паіІаЫе ~ гвоздимый бетон 
пе\ѵ [пе\ѵ1у-1аЫ, пеѵѵіу-ріасеб] ~ све- 
жеуложенный бетон 
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по-йпе(з) ~ беспесчаный [крупнопо- 
ристый] бетон 

попсотр1уіп§ ~ бетон, не отвечающий 
техническим условиям [требованиям] 
попзйгіпк ~ безусадочный бетон 
погтаі (-\ѵеі§Ьі:) ~ тяжёлый [обыч- 
ный] бетон (средняя плотность 
1800 - 2500 кг/м) 
по-зішттр ~ жёсткая бетонная смесь 
по-ѵоіёз ~ беспустотный бетон; плот- 
ный бетон (средней плотностью свы- 
ше 1900 кг/м 3 ) 

осгаіеё ~ ократбетон (бетон, обрабо- 
танный четырёхфтористым силика- 
том для повышения прочности и хи- 
мической стойкости в поверхност- 
ном слое) 

оЯ'-і'опшѵогк [оЯ'-8ЙШ1егт§] ~ бетон- 
ная смесь, укладываемая без опалубки 
огсііпагу зішсіигаі ~ обьмный конст- 
рукционный бетон 
огпатепіаі ~ декоративный бетон 
оѵегзііе ~ бетонная подготовка 
раска§её ~ сухая бетонная смесь (в 
упаковке) 

раііегп 8Іатреё ~ бетон с оттиском 
узора (на поверхности) 
раѵетепі [раѵіп§] ~ дорожный бетон, 
бетон для дорожных покрытий 
регіііе (а§§ге§а!е) ~ перлитобетон 
регійе Іп8и1а1іп§ ~ теплоизоляцион- 
ный перлитобетон 

рГа ~ бетон с добавлением летучей зо- 
лы в качестве вяжущего 
рі§тепІеё ~ цветной [окрашенный] 
бетон 

ріаіп ~ неармированный бетон 
ріапі-тіхесі ~ товарная бетонная 
смесь, бетонная смесь заводского изго- 
товления 

ріазііс ~ пластичная бетонная смесь 
ріазііс зіаіе ~ свежеуложенная бетон- 
ная смесь; несхватившийся бетон 
рпеитаіісаііу ріасеё ~ торкрет-бетон, 
шприц-бетон 

роіуезіег (гезіп) - полимербетон на 

полиэфирной смоле 

роіутег ~ полимербетон, пластобетон 

роіутег-сетепі ~ полимерцеменшый 

бетон 

ро1утег-ітрге§паІеё - бетонополимер 
роіутег-тоёійеё ~ полимерцемент- 
ный бетон 

роіутег-тоёійеё §1азз-йЬег-гет(огс- 
её ~ полимерцементный стеклофибро- 
бетон 


сопсгеіе 

роіузіугепе Ьеаё ~ лёгкий бетон на 
искусственных заполнителях [зёрнах] 
из полистирола 

роіузіугепе-йат ~ лёгкий бетон на 
заполнителях из пенополистирола 
роог ~ тощий бетон 
рорсогп ~ крупнопористый бетон 
рогоиз ~ поризованный бетон; пори- 
стый бетон 

Рогііапё сетепі ~ портландцементный 
бетон, бетон на портландцементе 
розі-іепзіоп ~ предварительно напря- 
жённый железобетон (с натяжением 
арматуры на затвердевший бетон) 
роигаЫе ~ бетонная смесь с высокой 
степенью подвижности [текучести]; 
литая бетонная смесь 
роигеё-іп-ріасе ~ монолитный бетон 
роггоіапа - бетон на пуццолановом 
цементе 

ргесазі ~ сборный (железо) бетон 
ргесазі §1аз8-йЪег-геіпіогсеё ~ сбор- 
ный стеклофибробетон 
ргесазі ргезігеззеё ~ сборный предва- 
рительно напряжённый железобетон 
ргесазі геіпіогсеё ~ сборный железо- 
бетон 

ргесазі ѵѵіііл сазі-іп-ріасе ~ сборно-мо- 
нолитный бетон 

ргеіаЬ (гісаіеё) геіпіогсеё ~ сборный 
железобетон 

ргераскеё [ргеріасеё] (а§§ге§аІе) ~ 
бетон раздельной укладки (с предва- 
рительной укладкой заполнителя) 
рге-розі Іепзіопеё ~ сборные предва- 
рительно напряжённые железобетон- 
ные конструкции, подвергаемые до- 
полнительному напряжению методом 
натяжения части арматуры на бетон 
ргезігеззеё ~ предварительно напря- 
жённый [преднапряжённый] железо- 
бетон 

ргеіепзіоп (её) ~ предварительно на- 
пряжённый [преднапряжённый] бетон 
(с натяжением арматуры на упоры) 
ргорегіу сопзоііёаіеё ~ правильно уп- 
лотнённая бетонная смесь (в соот- 
ветствии с техническими условия- 
ми) 

ршнісе ~ пемзобетон 
ршпраЫе [ритреё] ~ бетонная смесь, 
подаваемая насосом, удобоперекачива- 
емая бетонная смесь 
Ниаіііу ~ бетон высокого качества 
Ниаіііу сопігоііеё ~ бетон, контроли- 
руемый по прочности и составу 
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габіаііоп 8Іііе1біп§ ~ бетон для защи- 
ты от радиоактивных излучений 
гаттеб ~ трамбованный бетон, бетон, 
уплотнённый трамбованием 
геасіу тіхесі ~ товарная бетонная 
смесь, бетонная смесь заводского изго- 
товления 

гесусіеб ~ утилизированный [перера- 
ботанный, повторно используемый] 
бетон 

геігасіогу ~ жаростойкий бетон 
геігасіогу ішиіаііщ; ~ жаростойкий 
теплоизоляционный бетон 
ге§и1аг ~ бетон без дефектов; качест- 
венно выполненный бетон 
геіпіогсеб ~ железобетон 
геіпіогсеб роіутег ~ армополимербе- 
тон, армированный полимербетон 
гезіп ~ полимербетон 
гезіп ттюбійеб сетепі ~ полимерце- 
ментный бетон 

геіигпеб ~ возвращённый [неисполь- 
зованный] товарный бетон 
гісй ~ жирный бетон; жирная бетон- 
ная смесь 

гоііег сотрасіеб ~ бетон, уплотнён- 
ный (дорожным) катком 
шЬЫе ~ 1. бутобетон 2. бетон на ка- 
менных материалах, полученных от 
сноса зданий 

8а11 сѵаіег гезізіапі ~ бетон, стойкий к 
воздействию солёной [морской] воды 
8апб ~ песчаный [мелкозернистый] 
бетон 

8аш1 Ыазіеб ~ бетон, подвергнутый 
пескоструйной обработке [очистке] 
заѵѵбизі ~ опилкобетон, арболит 
8са1е-ге8І8ІапІ ~ бетон, обладающий 
стойкостью против шелушения [отсла- 
ивания] 

всогіа ~ лёгкий бетон на заполнителях 
из вулканического пепла 
зеаіеб ~ гидроизолированный [герме- 
тизированный] бетон 
8еа\ѵаІег (ге8І8ііп§) ~ бетон, стойкий 
к воздействию морской воды 
8е1Г-сотрас1т§ ~ разжиженная бетон- 
ная смесь, не требующая уплотнения; 
разжиженная самоуплотняющаяся бе- 
тонная смесь 

8е1і-8Іге88еб [8ей-81ге88т§] ~ само- 

напрягающий бетон 

аетібгу ~ малоподвижная бетонная 

смесь 

8егаій§Ьі\ѵеі§Ьі ~ конструкционный 
лёгкий бетон 


зеі ~ схватившаяся бетонная смесь; 
схватившийся бетон 
8 Ые1біп§ ~ бетон для защиты от ра- 
диоактивных излучений 
8 Йгіпка§е сотреп8аііп§ ~ безусадоч- 
ный бетон 

8 Ьгіпк-тіхеб ~ товарная бетонная 
смесь, дополнительно перемешиваемая 
в автобетоносмесителях 
аііиііегесі ~ бетонная смесь, укладыва- 
емая в опалубку 

8І1іса-Гите ~ бетон с добавками лету- 
чей кремнезёмной пыли, бетон на ле- 
тучей кремнезёмной пыли-уносе 
вііісаіе ~ силикатный бетон 
8ІІе ~ монолитный бетон 
8ІІе тіхесі [айе ргобисеб] - бетонная 
смесь, приготовляемая на стройпло- 
щадке 

8Ііе тіхесі геасіу тіхесі ~ товарный бе- 
тон, приготовляемый на приобъектном 
бетонном заводе 
8Іа§ ~ шлакобетон 
зресіаі (Іу) ~8 специальные бетоны 
зресійесі геабу тіхесі ~ товарная бе- 
тонная смесь с заданными техниче- 
скими характеристиками 
зргауеб ~ торкрет-бетон 
зргауеб 8Іееі йЬег ~ сталефиброторк- 
рет-бетон 

зрип ~ центрифугированный бетон 
8 іаЬііІ 2 еб ~ бетонная смесь со стаби- 
лизирующей добавкой (приостанав- 
ливающей реакцию гидратации це- 
мента и схватывания смеси) 

8Іатреб ~ бетон с вдавленным фак- 
турным рисунком (получаемым вдав- 
ливанием решётчатых штампов) 
віапбагб ~ обычный бетон 
8іеат сигеб [зіеатеб] ~ пропаренный 
бетон 

8 іееі ЙЬег - сталефибробетон (бетон, 
дисперсно армированный стальной 
фиброй) 

8Іееі ЙЬег геіпіогсеб ~ сталефибробе- 
тон; бетон, упрочнённый [армирован- 
ный] стальными волокнами 
зіееі йЬюи8 ~ сталефибробетон (бе- 
тон, дисперсно армированный сталь- 
ной фиброй) 

зііску -жирная бетонная смесь; пла- 
стичная бетонная смесь 
8 ЙІГ (соп8І8Іепсу) - жёсткая бетонная 
смесь 

8Іопе ~ галечный бетон; бутобетон 
зігисіигаі ~ конструкционный бетон 
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аігисіигаі 1і§Ьі\ѵеі§Ьі (а§§ге§а!е) ~ 
лёгкий конструкционный бетон 
вігисіигаі ргесазі ~ сборный конструк- 
ционный бетон; сборные (железо) бе- 
тонные изделия 

8иЬтег§ес1 ~ бетон, уложенный под 
водой 

8и1ГаІе-ге8І8Іап( ~ сульфатостойкий 
бетон 

зиИиг ~ серный бетон; бетон на сер- 
ном цементе 

зиІіиг-тосІШесІ ~ бетон на цементно- 
серном вяжущем 

віірег ~ бетон высокой прочности, вы- 
сокопрочный бетон 

8 ирегр 1 а 8 ІісІ 2 ес 1 ~ бетонная смесь с 
суперпластифицирующими добавка- 
ми, суперпластифицированный бетон 
аирегріааіісігесі йоіѵігщ ~ бетонная 
смесь с суперпластификатором 
Іатреб ~ трамбованный бетон 
Іаг ~ дёгтебетон 

Іеггагго ~ мозаичный бетон, бетон 
«терраццо» 

Іехіигеб (агсЫіесІигаІ) ~ декоратив- 
ный бетон с фактурной отделкой 
ІехШгесІ ~ Іей а8 саві бетон без отдел- 
ки с поверхностной фактурой под дре- 
весину (получаемой в результате 
расколу вливания) 

Инее сотропепі ~ трёхкомпонентный 
бетон 

Іооіеб ~ бетон с механически обрабо- 
танной лицевой поверхностью 
ІгашіІ-тіх ~ бетонная смесь, приго- 
товляемая в автобетоносмесителе 
Ігапвіисепі ~ сборная стекложелезобе- 
тонная панель [плита],* железобетон- 
ная панель с остеклением 
Ігепгіе ~ бетонная смесь, укладывае- 
мая методом восходящей трубы; бетон 
подводной укладки 

Іго\ѵе11ес1 - бетон с заглаженной по- 
верхностью 

Ішск-тіхес) ~ бетонная смесь, приго- 
товляемая в автобетоносмесителе 
Пѵо-сотропепі - двухкомпонентный 
бетон (без песка) 

и1Іга-Ы§Ь-8Ігеп§іЬ ~ сверхвысокоп- 
рочный бетон, особо высокопрочный 
бетон (с пределом прочности при 
сжатии 100 МПа и выше) 
ііпсигеб ~ бетон, затвердевший без 
принятия специальных мер по уходу; 
бетон, не подвергшийся специальному 
уходу при твердении 


ипбешапсіесі ~ бетонная смесь с недо- 
статочным содержанием песка 
ишіепѵаіег ~ бетонная смесь, уклады- 
ваемая под водой 

ипіГогт ~ бетон, однородный по своим 
прочностным характеристикам; бетон- 
ная смесь, однородная по составу 
ипгеіпіогсей ~ неармированный бетон 
ишигіасесі ехроаесі ~ неотделанная 
распалубленная бетонная поверхность 
ѵасиит (Ігеаіесі) ~ бетонная смесь, 
обработанная методом вакуумирова- 
ние; вакуумированный бетон 
ѵегтісиіаіе [ѵегтісиіііеі ~ вермнку- 
литобетон 

ѵіЪгаІеб ~ виброуплотнённый [вибри- 
рованный] бетон 

ѵѵаІегргооГесІ ~ водонепроницаемый 
бетон 

ѵѵаіег-гереііепі ~ гидрофобный бетон 
іѵаІегІщЫ ~ водонепроницаемый бетон 
іѵеак ~ тощий бетон; бетон низкого 
класса (по прочности на сжатие) 
зѵеагргооС [\ѵеаг-ге8І8ІапІ] ~ износо- 
стойкий бетон 

\ѵе! ~ подвижная бетонная смесь 
іѵЫіе (сетепі) ~ бетон на белом це- 
менте 

\ѵіге (рге) 8Іге88её ргесаві ~ струнобе- 
тон 

іуоосі сетепі ~ арболит 
\ѵоой йЬег ~ арболит на древесно-во- 
локнистых заполнителях 
гего 8Ішпр ~ жёсткая бетонная смесь 
сопсгеііщ; бетонирование, укладка бе- 
тонной смеси; производство бетонных 
работ о ~ іп НЙ8 послойное бетониро- 
вание, бетонирование слоями; ~ шкіег 
айеііег бетонирование в тепляке 
соМ іѵеаіЬег ~ зимнее бетонирование, 
бетонирование в зимнее время 
сопііпиош ~ непрерывное бетонирова- 
ние, бетонирование без перерывов 
(без устройства рабочих швов) 
ой'-(огт(\ѵогк) [оЯ'-8ІшІІегіп§] ~ без- 
опалубочное бетонирование 
ргераскеб [ргеракі] ~ бетонирование 
методом раздельной укладки, раздель- 
ное бетонирование 

Ігетіе ~ (подводное) бетонирование 
методом вертикального перемещения 
трубы 

Ігезііе ~ бетонирование с эстакад 
ипбепѵаіег ~ подводное бетонирова- 
ние 
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ипсіепѵаіег ріайогт ~ подводное бето- 
нирование «с островка» 
ѵѵініег - зимнее бетонирование, про- 
изводство бетонных работ зимой 
сопсгсііоп 1 . сращение, сращивание; 
твердение, сгущение, коаіуляция 2. 
конкреция, минеральное включение 
Ііше <8Іопе) — включение извести [из- 
весткового камня] 
сопсгеіог бетонндж 
сопііепваіе конденсат 
сош1еп8айоп конденсащш 
сігор ~ капельная конденсация 
сопсіепкег конденсатор 
аіг-сооіесі - конденсатор с воздушным 
охлаждением 

айшкрЬепс ~ открытый оросительный 
конденсатор (с естественным воз- 
душным охлаждением) 

Ыеегіег-Іуре ~ оросительный конден- 
сатор (с промежуточным отбором 
жидкости) 

са^сайе ~ конденсатор-испаритель 
гіоиЫе-ЬишІІе ~ двухсекционный кон- 
денсатор 

сІоиЫе-ріре ~ двухтрубный конденса- 
тор типа «груба в трубе» 
еѵарогайѵе ~ испарительный конден- 
сатор 

ЯооіІеіІ ~ затопленный конденсатор 
ІогсесІ сігаи^йі ~ конденсатор с вы- 
нужденным движением воздуха, обду- 
ваемый конденсатор 
паіигаі сопѵесйоп аіг-сооіей ~ кон- 
денсатор со свободным движением 
воздуха 

ріаіе-іуре ~ листотрубный конденса- 
тор 

гетоіе ~ вынесенный конденсатор 
8Ііе11-аш1-соі1 ~ кожухозмеевиковый 
конденсатор 

хйеІІ-апгі-ІиЬе ~ кожухотрубный кон- 
денсатор 

хргауссі соіі ~ орошаемый конденсатор 
хиЬтсщсіІ соіі ~ погружной [затоп- 
ленный] конденсатор 
вигіасе ~ поверхностный конденсатор 
йіЬе-іп-йіЬе ~ конденсатор типа «тру- 
ба в трубе» 

ѵѵаіег сооіегі ~ конденсатор с водяным 
охлаждением 

сопсіійоп 1 . условие 2. состояние о ін 
орегайп§ ~ в рабочем состоянии (о 
машине, инструменте); іп 1гаѵе1іп§ ~ 
в транспортном состоянии 


~8 оГ сопігасі условия [положения] 
подрядного договора 
~8 оГ ехровиге условия [характер] 
воздействия окружающей среды (на 
материал, конструкцию) 

~ оГ іп8(аЫ1іІу условие неустойчивого 
состояния [неустойчивости], условие 
потери устойчивости (напр, сжатого 
стержня) 

~8 оГ Йіе Ьій условия проведения тор- 
гов 

~8 оГ Йіе наТигаІ еготгошпепі условия, 
создаваемые окружающей [природ- 
ной] средой 

- оГ йррііщ состояние [условие] опро- 
кидывания крана; предельное состоя- 
ние устойчивости крана (при дости- 
жении равенства опрокидывающего и 
удерживающего моментов) 
аЬпогтаІ «егѵісе ~8 ненормальные (не 
предусмотренные проектным задани- 
ем) условия эксплуатации 
асІіаЬайс ~х адиабатные условия 
айѵегее ~8 неблагоприятные условия 
(напр, для производства строитель- 
ных работ) 

а§§ге88Іѵе аІпюхрЬегіс 8 агрессивные 

атмосферные условия 

аіг ~8 параметры воздуха [воздушной 

среды] 

атЬіепІ ~8 условия окружающей сре- 
ды 

апйсіраіей Іоасііпд ~8 ожидаемые ус- 
ловия нагружения (конструкции, соо- 
ружения) 

аррііесі Ьоиінііпд ~8 налагаемые гра- 
ничные условия 

а8-І8 ~ существующее условие или со- 
стояние 

а88шпес1 Іожііпд -8 принятые условия 
нагружения 

Ьа8Іс ~ основное условие (строитель- 
ной механики) 

Ыоскей ~ рабочее состояние (колёсно- 
го крана на выносных опорах) 

Ьоишіагу ~8 граничные условия 
сошГогІ ~8 комфортные условия 
сотрайЬШІу ~8 условия совместности 
соп8І8(еп( ~ постоянные [неизменные] 
(геологические) условия (при бурении, 
проходке тоннеля) 
сопйтшіТу ~ условие неразрывности 
сопігоііеіі ~ регулируемая перемен- 
ная, регулируемый параметр 
сопігоііесі Гасіогу ~8 контролируемые 
условия заводского изготовления 
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безщп ~8 расчётные условия 
её§е ~ краевое условие 
еШріісіІу ~ условие эллиптичности 
ешй ~8 условия опирания концов 
(сжатого стержня) 
епѵігоптепіаі ~8 состояние окружаю- 
щего воздуха; условия окружающей 
среды 

ециіІіЬгіит ~8 условия равновесия 
ехресіесі ~8 ожидаемые условия (на- 
гружения и т. п.) 

ехрозиге ~8 условия воздействия ок- 
ружающей среды 
ехіегпаі ~8 наружные условия 
йаііиге ~ условие разрушения 
йеИ ~8 1. реальные условия эксплуа- 
тации (аэродрома) 2. аэродромная об- 
становка 

йхеё-епсі ~ условие жесткого защем- 
ления конца (стержня) 
йгогеп §гоипс1 ~ мерзлотно-грунтовое 
условие 

§епега1 ~8 общие условия [положе- 
ния] (наир, договора) 

§епега1 ~8 ой сопігасі общие условия 
договора 

ёгоипсйѵаіег ~8 гидрогеологические 
условия 

ЬеаІіЬ ~8 санитарно-гигиенические 
условия (труда) 

іпсіоог ~8 внутренние условия, пара- 
метры воздуха помещения 
іпійіаі ~8 начальные условия 
іпіегпаі ~8 микроклимат помещения 
Іоасіігщ ~8 условия нагружения 
1оас1іп§ ~8 оп Ъеагпз условия нагруже- 
ния балок 

тоЫІе ~ рабочее состояние (позволя- 
ющее совмещение рабочих операций 
перемещения колёсного крана и подъ- 
ёма груза) 

по-8Іір ~ условие абсолютного сцепле- 
ния (зёрен грунта) 
оссираііопаі зайеіу ~8 условия [состо- 
яние] техники безопасности на произ- 
водстве 

орегаііп§ ~ 1. рабочее состояние 2. рі 
условігя эксплуатации 3. режим дви- 
жения (транспортного потока) 
огі§іпа1 ~ первоначальное условие; 
первоначальное состояние 
оиГйоог ~8 наружные условия 
оиівісіе ѵѵеаійег ~8 погодные условия 
на стройплощадке 

оѵегсопзоіісіаіесі ~ переуплотнённое 
состояние (грунта) 


ріапе 8Іге88 ~ плоское напряжённое 
состояние 

геаі ~8 ой епсі гезігаіпі реальные 
[действительные] условия защемле- 
ния конца (стержня) 
гейегепсе ~8 стандартные условия 
гезігаіпі ~8 условия наложения свя- 
зей; условия защемления 
гоопі аіг ~8 микроклимат помещения 
8айе орегаііщ* (вайе \ѵогкіп§] ~8 без- 
опасные условия производства работ 
зегѵісе ~з условия эксплуатации; ра- 
бочие условия 

8еѵеге сіітаііс ~8 суровые климатиче- 
ские условия 

8ІІе ~8 местные специфические усло- 
вия строительной площадки (климат, 
рельеф, грунтовые и гидрологические 
условия) 

8Іит ~ неблагоприятные уловия про- 
живания (старые здания, перенасе- 
ленность) 

80І1 ~ характеристика грунта (при бу- 
рении)\ рі грунтово-геологические ус- 
ловия 

зрасе аіг ~8 микроклимат помещения 
зресіаі Іоай ~8 специальные условия 
нагружения 

зресійс бап§егоиз \ѵогкіп§ ~8 особо 
опасные рабочие условия [условия 
производства работ] 
зресійесі ~8 условия, установленные 
техническими требованиями [техниче- 
скими нормами, документацией] 
8ІаЬійІу ~ условие устойчивости 
зйапсіапі гаііп§ ~8 стандартные усло- 
вия испытаний 

зіеайу-зіайе ~ установившийся режим; 
условие установившегося состояния 
8Іге88 ~ напряжённое состояние 
зийісіепі ~ достаточное условие 
зирріетепіагу §епега1 ~8 дополни- 
тельные пункты к общим условиям 
подрядного договора 
зиррогі ~8 условігя опирания 
зизйаіпесі Іоасйщ* ~8 условия длитель- 
ного загружения 

иііітаіе Іоаб ~8 условия предельного 
нагружения (конструкции) 
ипійогт еШріісіІу ~ условие равно- 
мерного эллиптического распределе- 
ния 

сопс1іІіопіп§ 1. выдерживание (древеси- 
ны) 2 . кондиционирование (воздуха) 
3. обработка 

затріе ~ кондиционирование [предва- 
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рительная обработка] проб [образцов] 
(для испытания) 

\ѵаІег ~ улучшение качества воды, об- 
работка [очистка] воды; кондициони- 
рование воды, водоподготовка 
сопйисіапсе 1. (активная) проводимость 
2. теплопроводность 
ЬеаІ ~ теплопроводность; коэффици- 
ент теплопроводности 
зигіасе - поверхностная проводимость 
зигіасе Шш ~ коэффициент теплоот- 
дачи 

Іііегтаі ~ теплопроводность; коэффи- 
циент теплопроводности 
сопйисііоп 1. электропроводность, элек- 
трическая проводимость 2. теплопро- 
водность; конвективный теплообмен 
ЬеаІ ~ теплопроводность 
Іііегтаі ~ теплопроводность 
сопсіисііѵііу 1. удельная проводимость 2. 
коэффициент фильтрации; коэффи- 
циент водопроницаемости 
ЬеаІ ~ теплопроводность; коэффици- 
ент теплопроводности 
Іііегтаі ~ теплопроводность; коэффи- 
циент теплопроводности, 

Іііегтаі ~ оС зоіі удельная теплопро- 
водность грунта 

сопсіисіог 1. провод; проводник (тока) 
2. водосточная труба (внутри зда- 
ния), внутренний водосток 3. кондук- 
тор (направляющая труба при буре- 
нии) 4. молниеотвод 
Ъаге ~ голый провод 
йоѵѵп ~ вертикальный молниеотвод 
епег§І2ес1 еіесігісаі ~ электропровод 
под напряжением 
§гоипс1іп§ ~ заземлитель 
Иѵе ~ провод под напряжением 
ІІіігсІ гаіі ~ третий [контактный] рельс 
Ігаск ~ третий [контактный] рельс 
сопсіші 1. канал; водовод, акведук 2. 
жёлоб, лоток 3. трубопровод 4. кабе- 
лепровод 

саЫе ~ кабелепровод, кабельный ка- 
нал 

сопсеаіесі ~ скрытая проводка 
сиіѵегі ~ трубчатый водовыпуск 
йегіѵаііоп ~ деривационный водовод 
сйзсЬаг§е - 1. спускной водовод 2. 
спускной трубопровод 
йее-йоѵѵ ~ безнапорный водовод 
ореп ~ открытый водовод 
ргеззиге ~ 1. напорный водовод 2. на- 
порный трубопровод 
іѵаіег ~ водовод 


сопе 1. конус 2. воронка 
~ оГ йергеззіоп воронка депрессии 
аііиѵіаі ~ речной конус выноса 
апсЬог ~ анкерный конус (для анке- 
ровки преднапрягаемой арматуры) 
апсЬог Гетаіе ~ анкерная конусная 
втулка (для анкеровка преднапрягае- 
мой арматуры) 

апсііог таіе ~ анкерный конус [вкла- 
дыш] (для анкеровки преднапрягае- 
мой арматуры) 

йо\ѵ ~ конус для измерения степени 
подвижности растворной смеси 
Месазоі ~ пенетрометр (для определе- 
ния вязкости глинистых растворов) 
МоПІі Пакоіа ~ лёгкий зонд [пенетро- 
метр] с острым коническим наконеч- 
ником 

ргеракі ~ пенетрометр (для определе- 
ния вязкости глинистых растворов) 
зітріе ~ пенетрометр 
зіитр ~ стандартный конус (для опре- 
деления подвижности бетонной сме- 
си) 

сопіейі: 

Ігізіі ~ проф. кирпичи 

сопй§игаІіоп очертание, конфигурация; 
форма; расположение 
~ оГ Іеггаіп характер местности 
Ьиск1іп§ ~ очертание [форма] кривой 
продольного изгиба 

§еотеІгіса1 ~ геометрическое очерта- 
ние, геометрическая форма 
Ьоіе ~ расположение шпуров [сква- 
жин, отверстий] 

іпІегзесІіп§ ттѵауз ~ пересекающие- 
ся ВПП (расположение) 
ореп V тшѵау ~ Ѵ-образное располо- 
жение взлётно-посадочных полос (без 
их взаимного пересечения) 
рагаііеі гишѵауз ~ параллельное рас- 
положение взлётно-посадочных полос 
штѵау 2-~ 2-образное расположение 
взлёшо-посадочньк полос 
зіп§1е гитѵау ~ расположение оди- 
ночной ВПП 

ипЬисЫеб ~ прямая форма устойчиво- 
сти при продольном изгибе 

сопГогтапсе заключение; согласование; 
заключение о соответствии (изделия, 
элемента конструкции) техническим 
условиям о ~ Іо гециігетепіз соот- 
ветствие требованиям; ~ Іо зресійса- 
Ііопз соответствие техническим усло- 
виям 

сопіогтііу соответствие (проекту, ТУ) 
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о - Іо зігісі Ьиі1с1іп§ сойез согласо- 
ванность со строгими требованиями 
строительных норм; ~ Іо Ійе ёезщп 
сіітепвіопз соответствие проектным 
геометрическим размерам 
сопйізег конфузор 

соп§е эхин; четвертной вал; выкружка 
базы колонны 

соп§еа1іп§, соп§е1аІіоп замораживание; 
замерзание 

соп§е1іІигЪаІіоп мерзлотный [криоген- 
ный] процесс; морозное действие; 
промерзание 
соп§е8Ііоп затор; пробка 
Ігайіс ~ затор (в движении транспор- 
тного потока) 

сощйотегаііоп I- конгломерация 2. аг- 
ломерация 

гигаі ~ сельская агломерация 
игЬап - городская агломерация 
соп|и§а1е сопряжённый || сопрягать; со- 
единять 

соппесііоп 1. соединение, сопряжение; 
связь 2. патрубок, штуцер; соедини- 
тельная деталь 

~8 ой зігисіигаі зіееі соединения 
стальньгх конструкций 
агіісиіаіесі - шарнирное соединение 
Ьаг - узел соединения стержней; сое- 
динение стержней 

Ьеат ~ 1. сопряжение балок 2. соеди- 
нение элементов составной балки 
Ьеат-Іо-Ьеат ~ соединение [сопряже- 
ние] балок 

Ьеат-Іо-Ьеат тотепі ~ глухое сопря- 
жение балок 

Ьеат-іо-соіитп ~ балочно-стоечное 
сопряжение 

Ьеат-Іо-§ігсіег ~ сопряжение главной 
и второстепенной балок 
Ъокей ~ болтоюе соединение 
сапійеѵег §ігсіег кап§ег - устройство, 
соединяющее консольный пролёт с 
подвесным пролётом (моста) 
сапѵаз ~ гибкая (брезентовая) вставка 
(воздуховода) 

сопзшпег ~ абонентский ввод 
сгітр ~ обжимное соединение 
егоза ~ 1. поперечное соединение 2. 
разрыв в разделительной полосе (на 
скоростной автомагистрали) 
сіігесі ~ 1. съезд (на пересечении дорог 
в разных уровнях), направление кото- 
рого в начале незначительно отклоня- 
ется от направления основной дороги 
2. непосредственное присоединение 


соппесііоп 

вторичной тепловой сети к первичной 
(без теплообменника) 
сИзтоипІаЫе ~ разборное соединение 
сігаіп ~ сливной [дренажный] патру- 
бок 

бисіііе ~ податливое соединение 
йі-оп ~ надвижное соединение (возду- 
ховодов круглого сечения) 

Яап§е ~ фланцевое соединение 
Яап§е1е88 ~ бесфланцевое соединение 
ДехіЫе ~ гибкое соединение 
ЯехіЫе сіисі - гибкая соединительная 
вставка (для присоединения воздухо- 
вода) 

ЯехіЫе ріре - виброизолирующий со- 
единительный элемент трубопровода 
§1иес1 - клеевое соединение 
§гіс1 ~ электрический ввод, присоеди- 
нение к внешней сети 
§гоііпсі ~ 1. заземление 2. соединение 
на корпус 

Ып§ес1 ~ шарнирное соединение 
Козе ~ 1. штуцер для шланга 2. соеди- 
нительный шланг 

Ііоиве ~ 1 . домовый [абонентский] 

ввод (водопровода) 2. выпуск (кана- 
лизации) 

коше зе\ѵег ~ соединительная ветка 
канализации 

іпсйгесі ~ присоединение вторичной 
тепловой сети к первичной через теп- 
лообменник 

іпзегііоп ~ вставное соединение (воз- 
духоводов л круглого сечения) 
кеу ~ шпоночное соединение 
тотепі ~ соединение, воспринимаю- 
щее изгибающий момент 
паііей ~ гвоздевое соединение 
оп-8ІІе ~ монтажное соединение 
оШег ~ правоповоротный съезд (на 
развязке дорог) 

оѵегіар ~ соединение внахлёстку 
рагаііеі ~ параллельное соединение 
регтапепі ~ неразъёмное соединение 
ріп ~ одноболтовое соединение; шар- 
нирное соединение 
ріѵоі ~ шарнирное соединение 
р1и§-іп ~ вставное соединение; шты- 
ковой [штекерный] разъём 
ргесазі 8ІаЪ ~ соединение сборных 
железобетонных плит 
ризЬ-Яі зоскеі ~ надвижное раструб- 
ное соединение 

ризЬ-ол ~ см. йі-оп соппесііоп 
гі§ій ~ жёсткое соединение, жёсткий 
узел; жёсткое сопряжение балки с ко- 
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соппесііоп 

лонной (передающее на колонну силы 
и моменты) 

гіѵеіесі ~ клёпаное соединение 
гой ~ см Ьаг соппесііоп 
8сге\ѵесі ~ резьбовое соединение 
8етігі§М ~ полужёсткое [податливое, 
гибкое] соединение; полужёсткое со- 
пряжение балки с колонной (передаю- 
щее на колонну силы и только часть 
изгибающего момента) 
зегіев ~ последовательное соединение 
зегѵісе - домовый [абонентский] ввод 
зеѵѵег ~ соединительная ветка канали- 
зации 

8Йеаг(іп§) ~ соединение, работающее 
на сдвиг 

8ЙипІ ~ параллельное соединение 
8ІаЬ-Іо-8Ігіп§ег ~ соединение плиты с 
ребром [балкой] 

8Іір ~ скользящее соединение 
8пар ~ защёлочное (фальцевое) сое- 
динение 

8рі§оІ апб зоскеі ~ раструбное соеди- 
нение 

8ІшсШга1 ~8 соединения [узлы] эле- 
ментов строительных конструкций 
8іісІіоп ~ всасывающий патрубок 
ѵѵеМесі - сварное соединение 
\ѵеИесі геЬаг - сварное (стыковое) со- 
единение арматурных стержней, свар- 
ной стык арматурных стержней 
соппесіог 1. соединительный элемент, 
соединитель, разъём; кабельная муфта 
2. подводящая труба, подводка (к са- 
нитарному или отопительному при- 
бору) 3. рі бригада монтажников ме- 
таллоконструкций, осуществляющая 
постановку временных болтов и про- 
бок в узлах 

ЯехіЫе ~ 1. гибкая арматурная связь 
(в сталежелезобетонном пролётном 
строении) 2. гибкая вставка (воздухо- 
вода) 

тесЬапісаІ зЬеаг ~ стальной анкер 
сталежелезобетонной конструкции 
(обеспечивающий сцепление и совме- 
стную работу бетона и стали) 
оШег ~ дор. правоповоротный съезд 
гщісі ~ 1. жёсткое соединение 2. жёст- 
кий упор (в сталежелезобетонных 
мостах) 

8сге\ѵеб іоіпі ~ соединительная муфта 
с резьбой 

зЬеаг ~ 1. шпонка (для соединения 
элементов деревянных конструкций) 
2. анкер (сталежелезобетонных кон- 


струкций) 3. жёсткий упор (в стале- 
железобетонных мостах) 
врііі гіп§ ~ гладкая кольцевая шпонка 
ІітЬег ~ шпонка (для соединения эле- 
ментов деревянных конструкций) 
ІооіЬесі ~ зубчатая шпонка 
сопзепі Іо Ьиіісі разрешение на строи- 
тельство 

сошегѵаііоп 1. сохранение; консерва- 
ция, накопление 2. охрана природы 
[окружающей среды]; служба охраны 
природы 

епег§у ~ сохранение [экономия] энер- 
гии 

1іІ8Іогіс Ьиі1сііп§ ~ охрана историче- 
ских зданий 

топшпепі ~ охрана памятников 
соп8егѵаІіопІ8І 1. работник службы ох- 
раны природы 2. сторонник сохране- 
ния памятников старины, историче- 
ских зданий и т.п. 

сошегѵаіогу 1. теплица, оранжерея 2. 

амер, консерватория 
сошісіегаііош соображения 
аезіЬеІіс ~ соображения эстетического 
порядка 

§епега1 бе8І§п ~ общие положения 
проектирования 

ргасіісаі ~ практические соображения 
ргеіітіпагу ~ предварительные сооб- 
ражения 

СОП8І8І состав (напр, железнодорожный) 
соп8І8Іепсе, сошізіепсу консистенция 
(смеси, грунта) 

арріісаііоп - консистенция, обеспечи- 
вающая возможность практического 
применения (смесей) 
соіог ~ равномерность [постоянство] 
цвета (напр, цветного цемента) 
роигаЫе ~ литая консистенция (бе- 
тонной смеси) 

\ѵеНе8І 8ІаЫе ~ предельная подвиж- 
ность бетонной [растворной] смеси, 
при которой смесь сохраняет струк- 
турную прочность 
сопвізіотеіег консистометр 
соп8о1е 1. консоль; кронштейн 2. пульт 
управления 

соШгоІ ~ пульт управления 
соп801ісіаІіп§ сопсгеіе Ьу ѵіЪгаІіоп уп- 
лотнение бетона вибрированием, виб- 
рационное уплотнение бетона 
сошоіісіаііоп уплотнение, консолидация 
асіециаіе ~ оГ сопсгеіе достаточное 
уплотнение бетонной смеси (прекра- 
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щенке выделения крупных пузырьков 
воздуха с поверхности бетона) 

сопсгеіе ~ уплотнение бетонной смеси 
§оо(І йеіё ~ ой сопсгеіе хорошее уп- 
лотнение бетонной смеси іа стройпло- 
щадке (объём защемлённого воздуха 
не превышает 1-2%) 

ІаЬогаІогѵ ~ уплотнение (бетонной 
смеси) в лабораторных условиях 
тиііііауег - послойное уплотнение 
грунта 

ргітагу ~ первичная консолидация 
(грунта) 

«есопгіагу ~ вторичная консолидация 
(грунта) 

Яіаіѵ ~ консолидация (грунта) при 
оттаивании 

сошоіісіотеіег консолидометр, компрес- 
сионный прибор, одометр 
Візіюр ~ компрессионный прибор Би- 
шопа 

йоаІіп§-гіп§ ~ консолидометр, комп- 
рессионный прибор, одометр 
сошіапсу постоянство; стойкость; ста- 
бильность 

~ ой ѵоішпе постоянство объёма 
сопзіапі постоянная, константа; коэф- 
фициент о ~ йеіегтіпесі Ьу Іезі по- 
стоянная, определённая испытаниями 
[экспериментами] 

~ ой §гаѵііайоп гравитационная посто- 
янная 

агЬйгагу ~ произвольная постоянная 
С ~ угловая константа нивелира 
сопѵег§епсе ~ сближение меридианов 
(на одной широте) 
батріп§ ~ декремент затухания 
еіазііс ~8 упругие постоянные (в тео- 
рии упругости) 

йогсе ~ коэффициент пропорциональ- 
ности между силой и деформацией; 
жёсткость 

§гаѵіІайопа1 ~ гравитационная посто- 
янная 

ІаЬог ~ удельные трудозатраты, удель- 
ная трудоёмкость, количество труда 
на единицу продукции 
Іеѵеі ~ угловая константа нивелира 
ріапішеіег ~ постоянное число плани- 
метра 

гоот ~ постоянная помещения (стро- 
ительная акустика) 

8са1аг ~ скалярная константа 
8ргіп§ ~ пружинная постоянная (ди- 
намика грунтов) 


соп8ЙІЮіт 

8Іа(Ііа - слагающая постоянная даль- 
номера 

ѵесіог ~ векторная константа 

соп8Іііиепі составляющая (часть) 

~8 ой сопсгеіе компоненты бетона или 
бетонной смеси 

соп8Ігаіпесі 1. закреплённый, с нало- 
женными связями, связанный 2. вы- 
нужденный 

сопаігаіпі (налагаемая) связь; реакция 
связи; принуждение (системы)', огра- 
ничение (деформации, степеней сво- 
боды) о ~8 (Іерепсіепі оп Ііше неста- 
ционарные [реономные] связи; ~8 
іпйерешіепі ой Ііте стационарные 
[склерономные] связи 
Ьоипсіагу ~8 граничные [краевые] 
связи, связи на контуре 
(Зе8І§п ~8 расчётные ограничения 
еіазііс ~ упругая (механическая) связь 
йгісйоп1е88 ~ идеальная связь; связь, 
лишённая трения 
§еоте!гіс ~8 геометрические связи 
Ьоіопотіс ~8 голономные связи 
ісіеаі ~8 идеальные связи 
іп8ІаШапеои8 ~ мгновенно налагаемая 
связь 

кіпетаііс ~ кинематическая связь 
гЬеопотош ~8 реономные [нестацио- 
нарные] связи 

8с1егопотои8 ~8 склерономные [ста- 
ционарные] связи 

йте-йерепйеШ ~8 нестационарные 
[реономные] связи 

сопчігісііоп сужение (поперечного сече- 
ния); образование шейки (у растяги- 
ваемого стального образи,а) 
сйаппеі ~ стеснение русла 

С0П8ІІНСІ 1. строить, возводить, соору- 
жать 2. конструировать; создавать; 
выполнять геометрическое построение 

сопзгасІіЬійІу строительная технологич- 
ность (удобство выполнения строи- 
тельных работ) 

йоптоѵогк ~ удобства [благоприятные 
условия] проектирования и возведе- 
ния [монтажа] опалубки 

соп8ІшсІіоп 1. строительство, построй- 
ка, возведение 2. конструкция; конст- 
руктивная система; сооружение 3. 
схема устройства 4. построение (напр, 
эпюры) о ~ регйоппей Ьу Ійе оѵѵпег’з 
оѵѵп йогсев строительство, выполняе- 
мое хозспособом (собственными сила- 
ми заказчика); ~ Іо сіозе Іоіегапсез 
строительство с соблюдением строгих 
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СОП8ІП1СІІОП 

допусков [строгих требований в отно- 
шении допусков] 

~ оС ІІООГ ЩІПІ8 устройство швов в по- 
крытии пола 

~ оГ іоттогк опалубочные работы, 
возведение [монтаж] опалубки 
~ оі іпігазішсіигез строительство 
(объектов) инфраструктуры 
ассеіегаіесі ~ ускоренное строительст- 
во 

асошііс ~ строительство с соблюдени- 
ем установленных требований в отно- 
шении звукоизоляции [с обеспечени- 
ем заданных звукоизоляционных ха- 
рактеристик] 

абоЬе ~ глинобитная конструкция 
аігрогі ~ строительство аэропорта 
а11-8Іее1 ~ цельностальная конструк- 
ция 

аііегпаіе Ьау ~ строительство (напр, 
промышленного здания) методом че- 
редования пролётов (через пролёт) 
аііегпаіе Іапе ~ строительство дорож- 
ной одежды [дорожного покрытия] 
методом чередования полос движения 
агсЬеб ~ арочная конструкция; здание 
с арочным или сводчатым перекрыти- 
ем 

агсііс ~ строительство в арктических 
условиях (в условиях Крайнего Севе- 
ра] 

Ьаіапсеб сапіііеѵег ~ уравновешенная 
навесная сборка 

Ьаііооп ігате ~ деревянный каркас с 
балками, опирающимися на бобышки 
Ьеат ~ балочная конструкция 
Ьеат-апсі-соіитп ~ балочно-стоечная 
конструкция, балочно-стоечный кар- 
кас 

Ьеат-апс1-§іп1ег ~ балочная конструк- 
ция, балочная клетка, система пере- 
крёстных балок 

Ьеагіп§ - несущая конструкция 
Ьоііесі ~ болтовая конструкция, конст- 
рукция с болтовыми соединениями 
Ьгіск-ѵепеег ~ деревянная рамная 
конструкция с кирпичным заполнени- 
ем 

Ьгіс1§е ~ іііііу зирроіТесІ оп 8Іа§іп§ бе- 
тонирование [сборка] пролётного 
строения на сплошных подмостях 
Ьиі1с1іп§ ~ жилищное строительство, 
строительство жилых и общественных 
зданий 

сапіііеѵег ~ консольная конструкция 
сарііаі ~ капитальное строительство 


саггу-оѵег ~ незавершённое строитель- 
ство 

саві-іп-ріасе ~ 1. строительство из мо- 
нолитного бетона 2. конструкция из 
монолитного (железо) бетона, моно- 
литная конструкция 
сазі-іп-ріасе аші ргесазі ~ 1. сборно- 
монолитная (железо) бетонная конст- 
рукция 2. строительство из сборно-мо- 
нолитного (железо) бетона 
соИ-іогшесІ 8Іее1 ~ 1. конструкция из 
стальных холодногнутых профилей 2. 
возведение сооружений из стальных 
холодногнутых профилей 
соіё \ѵеаіЬег ~ 1. строительство в хо- 
лодное время года 2. строительство в 
районах Крайнего Севера 
сошрозііе ~ 1. комбинированная кон- 
струкция 2. сталежелезобетонная кон- 
струкция 3. сборно-монолитная желе- 
зобетонная конструкция 
сошро8ІІе Ноог ~ комбинированная 
[сталежелезобетонная] конструкция 
перекрытия 

сопсгеіе ~ 1. бетонная конструкция 2. 
бетонные работы 

сопсгеіе-тавопгу ~ строительство зда- 
ний из бетонных блоков 
сопсгеіе тазопгу ипіі ~ строительство 
[кладка] из мелких бетонных блоков 
сопсгеіе топоІііЬіс ~ бетонная моно- 
литная конструкция 
сопііпиоиз беек ~ непрерывное бето- 
нирование пролётного строения (на 
передвижных подмостях) 
со8І-ейесІіѵе ~ рентабельное [эконо- 
мичное] строительство 
сго88-\ѵа11 ~ конструкция (здания) с 
несущими поперечными стенами 
бізсопііпіюш ~ строительная конст- 
рукция, части которой разделены 
швами; разрезная конструкция 
еп§іпеегеб Ьгіск ~ 1. строительство из 
(модульного) кирпича 2. кирпичные 
конструкции 

еп§іпеегіп§ ~8 инженерные сооруже- 
ния 

ехіегпаі ~ ехрозеё Іо іЬе ѵгеаіЬег на- 
ружная конструкция, подверженная 
воздействию погодных факторов 
іазі ~ скоростное строительство 
ГіПег-іоізІ ~ конструкция перекрытия 
или покрытия, состоящая из стальных 
балок с заполнением из керамических 
или бетонных блоков 
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йгергооГ [Гпе-гезізііѵе] ~ огнестойкая 
конструкция 

йаі 8ІаЬ ~ безбалочное железобетонное 
перекрытие 

Яоог ~ 1. устройство полов 2. конст- 
рукция пола 3. конструкция перекры- 
тия 

ГоМеЛ-рЫе ~ складчатая конструкция 
(напр, покрытия) 

іогсе ро1у§оп ~ построение много- 
угольника сил [силового многоуголь- 
ника] 

(отшей зіееі ~ стальной профилиро- 
ванный настил с верхним поясным 
листом (конструкция перекрытия) 
Ігапіе ~ рамная конструкция; каркас- 
ная деревянная конструкция 
§іггіег1е88 Яоог ~ безбалочное пере- 
крытие 

§гарЫса1 ~ графическое построение 
Ііеаѵу ~ строительство [возведение] 
крупных инженерных сооружений, 
производство трудоёмких (специаль- 
ных) строительных работ 
Ы§Ь-гІ8е ~ 1. высотная конструкция 2. 
строительство высотных домов 
Ьип§ Яоог - подвесное междуэтажное 
перекрытие 

ішішІгіаИгесІ ~ 1. конструкция завод- 
ского изготовления 2. сборное строи- 
тельство с использованием элементов 
заводского изготовления 
іп-8ІШ геіпГогсеё сопсгеіе ~ монолит- 
ная железобетонная конструкция; 
строительство монолитных железобе- 
тонных конструкций 
1аг§е рапеі ~ крупнопанельное строи- 
тельство; изготовление крупных желе- 
зобетонных панелей 
1аг§е ргесаві сопсгеіе рапеі ~ строи- 
тельство с применением крупных же- 
лезобетонных панелей 
Яй-зІаЬ ~ строительство зданий мето- 
дом подъёма перекрытий 
1і§М-§аи§е 8Іее1 ~ лёгкие стальные 
конструкции из холодногнутых про- 
филей 

1і§1іІ попсотЬивІіЫе ~8 лёгкие невоз- 
гораемые конструкции 
1і§Ьі\ѵеі§1іІ ~ 1. строительство из [с 
применением] лёгких конструкций 2. 
лёгкая конструкция 
1і§Ьі\ѵеі§1іІ Ьпіісйпа ~ строительство 
зданий с применением лёгких конст- 
рукций 

тагіпе ~ морское строительство 


СОП8ІП1СІІОП 

тавопгу ~ каменная кладка (конст- 
рукция) 

тосіиіаг ~ 1 . сборное строительство из 
объёмных [больших пространствен- 
ных] блоков [модулей] 2. сооруже- 
ние, монтируемое из пространствен- 
ных блоков [модулей] 
тиіііріу ~ многослойная конструкция 
ти11І8Іа§е ~ поэтапное строительство, 
строительство в несколько очередей 
тшЬгоот (8ІаЬ) ~ безбалочное желе- 
зобетонное перекрьпие 
попсотЪизІіЫе ~ невозгораемая кон- 
струкция 

опе-\ѵау щізі ~ железобетонная балоч- 
ная клетка (перекрытия или покры- 
тия, состоящая из параллельных ба- 
лок, поддерживаемых прогонами, опи- 
рающимися на колонны) 
ореп сиі ~ строительство (тоннеля) 
открытым способом 

опПпагу ~ здание традиционной кон- 
струкции (с невозгораемыми кирпич- 
ными стенами, деревянными пере- 
крытиями и деревянными стропила- 
ми) 

рапеі ~ 1. панельная конструкция 2. 
панельное строительство 
рагіісиіаг ~ особая [специфическая] 
область строительства 
р1аппесЗ-8Іа§е ~ 1. поэтапное строи- 
тельство по совмещённому графику 2. 
строительство асфальтобетонных по- 
крытий дорог и улиц методом после- 
довательного наложения по графику 
конструктивных слоев на участках 
большой протяжённости 
розі-аші-ііпіеі ~ балочно-стоечная 
конструкция; балочно-стоечный кар- 
кас 

ро8І-Іеп8Іопеё ~ предварительно на- 
пряжённая конструкция (с натяжени- 
ем арматуры на бетон) 
ргесазі ~ 1. сборное строительство 2. 
сборная (железобетонная) конструк- 
ция 

ргесаві рапеі ~ 1. сборная железобе- 
тонная панельная конструкции 2. па- 
нельное строительство 
ргеГаЪгісаІесІ ~ сборное строительство 
рге-ро8І-Іеп8Іопес1 ~ сборная или 
сборно-монолитная железобетонная 
конструкция, преднапряжённые эле- 
менты которой дополнительно стяги- 
ваются напрягаемой арматурой после 
возведения 
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СОШІП1СІІОП 

ргеіешіопей ~ предварительно напря- 
жённая железобетонная конструкция с 
натяжением арматуры на упоры 
ргоіесіей - конструкция, заданный 
предел огнестойкости всех несущих 
элементов которой обеспечен соответ- 
ствующими мерами защиты 
риЫіс - строительство общественных 
зданий и сооружений 
риЫіс \ѵогкз ~ строительство (обще- 
ственных) сооружений 
гаттей-еагіЬ ~ сооружение из уплот- 
нённого связного грунта 
гарісі ~ скоростное строительство 
Гарій іп-8Ііи сопсгеіе ~ скоростное 
строительство из монолитного (желе- 
зо) бетона 

геіпіогсей сопсгеіе ~ 1. железобетон- 
ная, конструкция 2. строительство из 
железобетона 

геіпіогсей сопсгеіе-&апге - железобе- 
тонная рамная конструкция 
гевійепііаі ~ жилищное строительство 
гі§ій (тате ~ рамная конструкция 
гоай ~ I. дорожное строительство 2. 
дорожная одежда 

гошій-1о§ - 1. рубленый [бревенча- 
тый] дом; сруб 2. строительство [руб- 
ка] бревенчатых стен 
запйіѵісй ~ многослойная конструкция 
8аша§е ~ берегоукрепление из цилин- 
дрических габионов 
8с1юо1 ~ строительство школ 
8е§шепіа1 8рап-Ьу-8рап ~ попролётное 
навесное бетонирование (моста) сек- 
циями в передвижном агрегате 
зепгійгергооГ % ~ полуогнестойкая 
(строительная) конструкция 
вітріе ігате ~ стержневая конструк- 
ция с шарнирными узлами 
вкеіеіоп ~ каркасная конструкция 
8Іапііп§ - взрывостойкая конструкция 
зііріогт ~ строительство (железобе- 
тонных) сооружений с использовани- 
ем скользящей опалубки 
8Іо\ѵ-Ьигпіп§ ~ трудносгораемая кон- 
струкция 

80 ЦПЙ ~ прочная конструкция 
8іа§е ~ стадийное строительство (мос- 
та) 

8іаііопагу іопп ~ строительство с ис- 
пользованием несъёмной опалубки 
віееі ~ 1. стальная конструкция 2. воз- 
ведение стальных конструкций 
8іее1-сопсгеіе сотровііе ~ сталежеле- 


зобетонная [объединённая] конструк- 
ция 

8 іее1-Ггате ~ стальная каркасная кон- 
струкция 

8 іге88ей-8кіп ~ пространственная 
стержневая конструкция с напряжён- 
ной [работающей] ограждающей обо- 
лочкой 

8 ігисіига1 зіееі ~ стальная несущая 
строительная конструкция 
зіигйу ~ прочная конструкция 
іЫп-зЬеІІ сопсгеіе ~ возведение [стро- 
ительство] тонких [тонкостенных] 
железобетонных оболочек 
ІітЬег ~ 1. деревянная конструкция 2. 
строительство из дерева 
ІітЬег (гатей ~ деревянная рамная 
конструкция 

іор йо\ѵп ~ строительство сверху вниз 
(нстр, подземной части здания) 
іо\ѵег ~ 1 . строительство башенных со- 
оружений 2. башенная конструкция 
ІиЬиІаг піеіаі ~ трубчатая металличе- 
ская конструкция 

іиппеі ~ строительство [сооружение] 
тоннеля 

Пѵо-соигзе (Іоог ~ двухслойная конст- 
рукция пола 

іурісаі ~ типовая конструкция 
ипЬопйей розііешіоп ~ преднапря- 
жённая конструкция без сцепления 
напрягаемой арматуры с бетоном 
ипіі ~ модульное строительство 
ипргоіесіей теіаі ~ металлическая 
конструкция без огнезащитного по- 
крытия 

ѵепеегей - каркасная конструкция с 
тонким наружным стеновым огражде- 
нием 

іѵаіег-геіаіпіп§ ~ водонапорное соору- 
жение 

\ѵеі ~ строительство с применением 
«мокрых» процессов (оштукатурива- 
ние, окраска и т. п.) 

\ѵеі ріавіег ~ штукатурные работы с 
применением мокрой штукатурки 
іуоой ~ 1 . деревянная конструкция 2. 
строительство из дерева 
\ѵоой апй ІітЬег ~ деревянная конст- 
рукция 

ѵтоой-ігате - деревянная каркасная 
конструкция 

сопзиіаіе консульство (здание) 
сопзитег потребитель 
ѵгаіег ~ водопотребитель; абонент 
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сопаитрііоп потребление, расход; за- 
трата 

сетепі ~ потребление цемента 
епег§у ~ энергопотребление, расход 
энергии 

Ііеаі - теплопотребление 

іггеѵосаЫе іѵаіег ~ безвозвратное во- 

допотребление 

ро\ѵег ~ расход мощности [энергии] 
гаіей ~ номинальный расход, номи- 
нальное потребление 
зресійс - удельный расход, удельное 
потребление 

вресійс іѵаіег ~ норма водопотребле- 
ния 

ѵѵаіег ~ водопотребление 
сопіасі 1. контакт, соприкосновение 2. 
(электрическое) соединение о ~ Іо 
еапіі заземление 

ассіёепіаі ~ случайное соприкоснове- 
ние (с электропроводом, вращаю- 
щимся механизмом и пр.) 

Ьаггеп ~ чистый [непосредственный] 
контакт 

сіігесі ~ непосредственное [прямое] 
соприкосновение 

йгу ~ сухой контакт, контакт (дета- 
лей) без смазки 

йгт ~ плотный контакт, плотное со- 
пряжение 

§гоіішЗ ~ заземление 
N0 ~ нормально замкнутый контакт 
N0 ~ нормально разомкнутый контакт 
погтаііу сіозесі ~ нормально замкну- 
тый контакт 

погтаііу ореп ~ нормально разомкну- 
тый контакт 

р1и§ ~ штепсельное соединение 
роіпі ~ 1. точечный контакт 2. точеч- 
ное соединение 
8ргіп§ ~ пружинный контакт 
зигГасе ~ поверхностный контакт 
сопіасіог контактор 
САС ~ реактор для обработки воды 
гранулированным активированным уг- 
лем 

гоіагу Ьіо1о§іса1 ~ дисковый био- 
фильтр 

гоІаІіп§ Ьіо1о§іса1 ~ вращающийся 

биореакгор (аппарат в виде барабана 

диаметром 3 -3,6 м, полупогружён- 

ного в мелкий бассейн, для аэробной 

очистки сточных вод) 

зоіісіз ~ осветлитель со взвешенным 

слоем 

сопіаіпег контейнер; сосуд; ёмкость 


сопіепі 

§агЬа§е ~ мусоросборочный бачок 
гейгі§егаІес1 ~ контейнер (для образ- 
цов мёрзлого грунта) 
сопіатіпапі загрязнитель, загрязняющее 
вещество; отравляющее или заражаю- 
щее вещество, рі вредности 
аіг ~ загрязняющая примесь в воздухе, 
загрязнитель воздуха 
аІтоврЬегіс ~з атмосферные загрязни- 
тели 

сопіатіпаііоп (токсикологическое или 
радиоактивное) загрязнение, зараже- 
ние, отравление 

аітозрйегіс ~ атмосферное заражение 
[загрязнение], заражение окружаю- 
щей среды 

Ьасіегіаі ~ бактериальное заражение 
§а8 ~ ой ргетізез загазованность по- 
мещений 

сопіепі содержание 
асій(іс) ~ содержание кислоты 
аіг ~ содержание воздуха 
аіг ѵоісі ~ содержание воздуха (в 
грунте) 

сетепі ~ ой йгезй сопсгеіе расход [со- 
держание] цемента (в бетонной сме- 
си) 

сетепі ~ ой Ійе тіх расход [содержа- 
ние] цемента в бетонной смеси задан- 
ного состава 
сиЫс ~ объём (здания) 
сиЫсаІ ~8 ой ехсаѵаііоп объём (выпол- 
ненных, запланированных) земляных 
работ 

Йіі8і ~ концентрация пыли, запылен- 
ность воздуха 

ецшІіЪгішп тоівіиге ~ равновесная 
влажность, равновесное влагосодержа- 
ние, установившееся содержание вла- 
ги (в грунте) 

йгее іѵаіег ~ содержание свободной во- 
ды 

Ьеаі ~ энтальпия 
ісе - льдистость 

ІаЬог ~ трудозатраты; трудоёмкость 
тіпегаі ~ содержание минеральных 
частиц [веществ] 

тіпітшп сетепііііош ~ минимальное 
содержание вяжущего 
тіпітшп ргасІісаЫе 8аш1 ~ мини- 
мально допустимый расход песка (в 
бетонной смеси) 

тоізіиге ~ 1. влажность, влагосодер- 
жание, содержание влаги 2. влагосо- 
держание воздуха (масса водяного 
пара в единице массы сухого воздуха) 
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сопіепі 

3. влажность твёрдых материалов 
(масса влаги в единице массы сухого 
или влажного материала) 
тогіаг ~ содержание раствора [рас- 
творной части! (в бетоне) 
паіигаі тоівіиге ~ естественная влаж- 
ность (грунта) 

паіигаі іѵаіег ~ естественная влаж- 
ность (грунта) 

оріітит тоівіиге ~ оптимальная 
влажность (грунта) 
оріітит іѵаіег ~ оптимальная влаж- 
ность (грунта) 

ог§апіс ~ содержание органических 
веществ 

равіе ~ содержание цементного теста 
(в бетонной смеси.) 
ріасетепі ѵѵаіег ~ исходная [началь- 
ная] влажность (грунта) 

8а11 ~ солесодержание (общее содер- 
жание солей в воде) 
ваш! ~ расход [содержание] песка (в 
бетонной смеси) 

8ІІІ ~ мутность воды 
ипіі іѵаіег ~ 1. удельный расход воды 
затворения (на единицу объёма бе- 
тонной смеси) 2. расход воды затво- 
рения, определяемый водоцементным 
отношением 3. удельная водопотреб- 
ность бетонной смеси 
ѵоіс1(8) ~ пористость, содержание пус- 
тот 

ѵоіите ~ объемное содержание, содер- 
жание по объёму 

іѵаіег ~ 1. содержание [расход] воды 
(в бетонной смеси) 2. влажность 
(грунта) 

іѵеі§Ьі ~ весовое [массовое] содержа- 
ние, содержание по весу [массе] 
сопІіп§епсе8 непредвиденные обстоя- 
тельства; непредвиденные расходы 
сопііпиііу неразрезность; сплошность; 
непрерывность, неразрывность 
~ оГ тазе непрерывность [сплош- 
ность] массы 

сіівріасетепі ~ неразрывность переме- 
щений 

гоаб ~ плавность трассы (автомо- 
бильной дороги) 

сопііпиош непрерывный, неразрывный, 
сплошной, неразрезной (об элемен- 
тах конструкции) 

сопііпиит сплошная среда, континуум 
попЬото§епеоіі8 ~ неоднородная 
сплошная среда 


сопіоиг 1. контур, внешнее очертание; 
профиль 2. горизонталь, изогипса 
ассигаіе ~ полугоризонталь 
арргохітаіе ~ четверть горизонтали 
аихіііагу - вспомогательная [проме- 
жуточная] горизонталь 
Ъоііот ~ изобата 

саггуіп§ ~ утолщённая горизонталь 
сіергеввіоп - горизонталь, замыкаю- 
щая понижение местности 
ішіех ~ основная горизонталь 
погтаі ~ полугоризонталь 
ѵеіосііу ~ изолиния скорости, изовела 
ѵѵаІег-ІаЫе ~ гидроизогипса 

сопІоигіп§ оконтуривание; контурная 
обработка 

1о§іса1 ~ интерполирование горизонта- 
лей 

сопігасі 1. договор, соглашение, конт- 
ракт; торг, купчая; подряд, поставка || 
заключать договор [соглашение] 2. 
сжиматься, сокращаться, снижаться 
о аз рег ~ согласно договору; Ьу ~ 
путём [с] торгов; путём договора, с 
заключением договора; ~ Сот 
соп8ІгисІіоп договор (подряда) на 
строительство 

сіѵіі еп§іпеегіп§ ~ подрядный договор 
на строительство гражданского соору- 
жения (дороги, моста, тоннеля и 
т. п.) 

сопаігисііоп ~ договор на производст- 
во строительньк работ; договор подря- 
да на строительство 
со8І - договор с оплатой фактических 
затрат [издержек] 

со8І-р1и8-Гіхеб-Гее ~ договор подряда 
с оплатой расходов плюс установлен- 
ный размер вознаграждения 
созі-ріив-іпсепііѵе-іее ~ договор с оп- 
латой затрат плюс поощрительное воз- 
награждение 

со8І-ріи8-регсепІа§е-Гее ~ договор 
подряда с оплатой расходов плюс ус- 
тановленный процент от суммы расхо- 
дов (в качестве вознаграждения) 
совІ-геітЬигветепІ ~ договор подряда 
с оплатой фактических затрат [издер- 
жек] 

сіевщп ~ договор на проектирование 
егесііоп ~ договор подряда на монтаж 
строительных конструкций 
йгт-йхеб ргісе ~ договор с твёрдой 
ценой 

§епега1 ~ генеральный подрядный до- 
говор 


148 



іпсепііѵе ~ поощрительный договор 
(стимулирующий снижение издержек) 
ІаЬог ~ коллективный договор; трудо- 
вой договор 

геіигЬізЬтепІ ~ договор подряда на 
обновление внешнего вида (здания, 
сооружения) 

гепіаі ~ арендный договор, договор на 
аренду 

зіееіѵѵогк ~ договор подряда на мон- 
таж стальных конструкций 
зирріу ~ договор на поставку 
Іигпкеу ~ договор на строительство 
«под ключ» 

сопігасііоп сокращение, сужение; сжа- 
тие; образование шейки; усадка о ~ 
іп агеа сужение поперечного сечения 
іаіегаі ~ поперечное сжатие 
зійе ~ боковое сжатие 
Ігапвѵегее ~ поперечное сжатие 
сопігасіог подрядчик, подрядная строи- 
тельная организация [фирма] о ~ 
сЬаг§есІ Іо сапу оШ Ійе іѵогк подряд- 
чик, ответственный за выполнение ра- 
бот 

Ьиі1сііп§ ~ подрядная строительная 
фирма, строительный подрядчик 
сопсгеіе ~ (суб) подрядчик, выполняю- 
щий бетонные работы 
еагіішогк ~ подрядчик на земляные 
работы 

іоптѵогк ~ специализированная под- 
рядная фирма, изготовляющая и мон- 
тирующая опалубку [опалубочные 
конструкции] 

§епега1 ~ 1. генеральный подрядчик 2. 
подрядчик, выполняющий основные 
строительные работы 
§оѵегшпепІ ~ (строительная) фирма 
[организация] , выполняющая государ- 
ственный подряд [заказ] 
шаіп ~ генеральный подрядчик 
ргіте ~ генеральный подрядчик 
риЫіс \ѵогкз ~ договор подряда на 
строительство общественных граждан- 
ских сооружений 

ритріп§ ~ фирма, выполняющая бе- 
тонные работы с использованием бето- 
нонасосов 

гераіг ~ подрядчик по производству 
ремонтных работ, ремонтная подряд- 
ная организация 

вресіаііу ~ специализированный 
(суб) подрядчик, (суб) подрядчик по 
производству специальных работ 


СОПІГОІ 

8ІгисІига1 ~ подрядчик по производст- 
ву монтажных работ 
сопігайехиге перегиб, точка перегиба, 
точка нулевого момента 
сопігоі 1. управление, руководство 2. 
контроль, проверка; надзор 3. регули- 
ровка, регулирование 4. орган [рычаг] 
управления, регулятор 5. меры борьбы 
(с пылью, заражением), меры защиты 
(от шума) о ~ Іо зігісі Іоіегапсе 
контроль [проверка] с соблюдением 
строгих требований в отношении до- 
пусков 

~ оі ассе88 право ограничения въезда 
на автомобильную дорогу (напр, на 
платную скоростную автомагист- 
раль) 

~ оГ сопсгеіе циаіііу контроль качест- 
ва бетона 

~8 оГ 1ійіп§ аррііапсев устройства уп- 
равления грузоподъёмными машинами 
аіг ~ пневматическое управление 
аіг ІгаШс ~ управление воздушным 
движением 

аіг ѵоіите ~ регулирование объёмного 
расхода воздуха 

а1§ае ~ противоводорослевая обработ- 
ка воды; меры борьбы с ростом водо- 
рослей 

аиіотаііс сус1іп§ ~ система автомати- 
ческого управления последовательны- 
ми циклами процесса 
аиіотаііс сігіег ~ система автоматиче- 
ского контроля за высушиванием и 
температурой заполнителей (для ас- 
фальтобетонной смеси и т. п.) 
аиіотаііс тіх ~ автоматический конт- 
роль за приготовлением смеси, авто- 
матическое регулирование состава 
смеси 

аиіотаііс ргорогІіопіп§ ~ система ав- 
томатического дозирования 
аиіотаііс ри8Іі-ЬиІІоп ~ система кно- 
почного управления (напр, лифтом) 
аѵаіапсйе ~ защита от лавин 
Ьий§еІагу ~ контроль за стоимостью 
строительства (в процессе выполнения 
работ) 

Ьиі1<3іп§ ~ контроль [надзор] за ходом 
строительства, контроль качества 
строительных работ 
саЬіп ~8 механизмы и аппараты уп- 
равления краном (в кабине крановщи- 
ка) 

савсайе ~ каскадное регулирование 
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СОПІГОІ 

сепігаіігесі ~ централизованное управ- 
ление 

сіозе ~ строгий контроль, строгая про- 
верка (качества и. т. п.) 
сотрешаІеЯ ~ регулирование с авто- 
коррекцией настройки регулятора 
сопсгеіе чиаіігу ~ контроль качества 
бетона 

сопсгеіе Іетрегаіиге ~ контроль за 
температурой укладываемой бетонной 
смеси 

сопаіапі Яо\ѵ/ѵагіаЫе Іетрегаіиге ~ 
качественное регулирование (систем 
кондиционирования воздуха) 
сопзіапі ІетрегаІиге/ѵагіаЫе йо\ѵ ~ 
количественное регулирование (сис- 
тем кондиционирования воздуха) 
соггозіоп ~ предупреждение корро- 
зии, борьба с коррозией 
со8І ~ контроль за расходами (на 
строительство) 

сгаск ~ предупреждение трещинообра- 
зования; обеспечение трещиностойко- 
сти; предупреждение образования или 
распространения трещин 
сус1іп§ ~ управление цикличными 
[циклическими] операциями 
йепзііу ~ контроль за плотностью бе- 
тона (в процессе производства бетон- 
ных работ) 

йегіѵаііѵе ~ регулирование по произ- 
водной 

йеѵеіортепі ~ архитектурно-планиро- 
вочный надзор за застройкой террито- 
рии 

с1е\ѵ роіпі ~ косвенное регулирование 
влажности воздуха по методу точки 
росы 

сШГегепІіаІ ~ регулирование по диф- 
ференциалу, дифференциальное регу- 
лирование 

Яійегепііаі ргеззиге ~ регулирование 
по разности давлений 
бігесі Ьитійііу ~ прямое регулирова- 
ние влажности воздуха 
сЗІ8сйаг§е ~ 1. контроль сбросов сточ- 
ных вод 2. контроль выбросов в атмос- 
феру 

сііаіапі ~ дистанционное управление 
Яоѵѵшігеат ~ регулирование по ниж- 
нему бьефу 

Яші ~ обеспыливание, пылеподавле- 
ние 

еіесігісаі ~ электрическое управление 
Яате Гаііиге ~ газовая автоматика 
безопасности; реле контроля горения 


Яоа(іп§ ~ астатическое регулирование* 
ЯооЯ ~ регулирование паводков, за- 
щита от паводков 

йоог ЯаІпе88 ~ контроль [проверка] 
ровности пола 
Гоо! ~ ножное управление 
§гоипсІ ~ сеть опорных точек на мест- 
ности, полевое обоснование; точки по- 
левой планово-высотной подготовки 
Ьапй ~ ручное управление 
Ы§1і-1о\ѵ ~ двухпозиционное регулиро- 
вание (без полного выключения) 
Ьогіхопіаі ~ сеть плановых опорных 
точек; плановое обоснование, плано- 
вая привязка 

ЬшпЫИу ~ регулирование влажности 
Ііуйгаиііс Яи8І ~ гидрообеспыливание 
ісе ~ борьба с обледенением 
Іп1е§га1 ~ регулирование по интегра- 
лу, интегральное регулирование 
ІоЬ С08І ~ контроль за расходованием 
сметы 

ІапсЫісІе ~ противооползневые мероп- 
риятия 

Іеѵеі ~ серия реперов и фиксирован- 
ньк высотных отметок на стройпло- 
щадке 

Іосаі ~ 1. децентрализованное управ- 
ление 2. геодезическая сеть местного 
значения 

1о\ѵ ргеззиге ~ регулятор низкого дав- 
ления 

тапиаі ~ ручное регулирование [уп- 
равление] 

тапиаі сус1іп§ ~ ручное управление 
операциями цикличного процесса 
тапиаі ргорогІіопіп§ ~ ручное управ- 
ление операциями дозирования 
тесЬапісаІ ~ механическое управле- 
ние 

тіх ~ контроль за приготовлением 
(бетонной) смеси; регулирование 
[корректировка] состава смеси 
тіхіп§ ~ 1. регулирование смешения 
2. регулирование смешением (рабочих 
сред с различными параметрами) 
тоЯи1аІіп§ ~ пропорциональное регу- 
лирование; бесступенчатое регулиро- 
вание 

тоізіиге ~ влагоизоляция, предупреж- 
дение увлажнения, регулирование 
влажности (материала) 
поізе ~ шумоглушение, снижение 
уровня шума 

осЗог ~ устранение (неприятного) за- 
паха, дезодорация 
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опе-шап ~ управление, осуществляе- 
мое одним человеком [оператором] 
оп-оЯ" ~ двухпозиционное регулирова- 
ние 

рейаі — педальное управление 
ріюіо - опорная сетъ (на аэросним- 
ках); сгущение сети опорных точек 
(фотограмметрическим способом) 
р1гоІо§гапгтеІгіс — сгущение сети 
опорных точек (фотограмметриче- 
ским способом) 

ріаппіщг ~ градостроительный конт- 
роль 

рпешпайс ~ пневматическое управле- 
ние [реіулирование] 
роІІЩіоп — поддержание [контраль] 

чистоты (воды, воздуха); борьба с за- 
грязнением 

роѵѵег - механическое управление 
рогѵег-азякіесі - непрямое регулиро- 
вание 

ргіогііу ~ приоритетное управление 
ргосезз (циаІіГу) ~ контроль качества 
работ [технологических процессов] 
рго§ге88 ~ контроль за ходом [за вы- 
полнением] работ 

ргорогйопаі ~ пропорциональное ре- 
гулирование 

риізе ~ импульсное управление [регу- 
лирование] 

ршЬ Ьийоп ~ кнопочное управление 
циаШу ~ контроль качества, управле- 
ние качеством 

гаТс асііоп ~ регулирование по произ- 
водной 

геЯесйѵе сгаск ~ меры по предупреж- 
дению трещинообразования в асфаль- 
тобетонном дорожном покрытии на 
бетонном основании 
гетоіе ~ 1. дистанционное управле- 
ние, телеуправление 2. рі механизм и 
аппараты дистанционного управления 
(краном) (располагаемые вне кабины 
крановщика) 

геэеі ~ регулирование по интегралу, 
интегральное [астатическое] регули- 
рование 

гіѵег ~ регулирование водотока 
гогІспГ ~ борба с грызунами 
пшпіп§ ~ текущий контроль, текущая 
проверка 

ьссШпспГ ~ контроль и регулирование 
процесса накопления твёрдьж осадков 
(в реках, водохранилищах, трубопро- 
водах водоснабжения) 
хеІС-орсгаІсіІ ~ прямое регулирование 


сопігоііег 

ьесщенсе ~ ступенчатое программное 
управление [регулирование]; последо- 
вательное управление 
ьеі ~ регулирование схватывания 
ьііс ~ оГ пгаіегіаіь контроль качества 
материалов на строительной площадке 
[на объекте строительства] 
ьіаѵс ~ следящее регулирование 
згпоке ~ зашита от дыма, удаление 
дьгма 

мю\ѵ ~ снегозащита, регулирование 

высоты снежного покрова 

мю\ѵ апй ісе ~ зимнее содержание 

(дороги) 

зошні ~ шумоглушение, снижение 
уровня шума 

ьргіпд ~ управление [регулирование] 
с помощью пружинных устройств 

[механизмов] 

ьіаііьгісаі гріаМГу — статистический 
метод контроля качества 
«Іер ~ шаговое [ступенчатое] регули- 
рование 

зіоск ~ контроль за количеством хра- 
нимых материалов, складской учёт 
здгрріетепіаі ~ опознай 
йгегтозіайс ~ 1. термостатическое ре- 
гулирование 2. термореле, терморегу- 
лятор 

ІгаЯгс ~ регулирование дорожного 
[уличного] движения 
ІгаЯгс пгег§іп§ ~ регулирование въез- 
да (на главную дорогу) автомобильно- 
го потока 

Гиппеійщ ~ Ьу Іаьсг апй (ІоиЫе (аг§е( 

разбивка (полигонометрическая) под- 
земной выработки светодальномером 
по двум точкам 

1\ѵо-ро8ІІіоп ~ двухпозиционное регу- 
лирование 

1\ѵо-8Іер ~ двухступенчатое регулиро- 
вание 

ШГІ50П ~ синхронное регулирование 
ирМгеат ~ регулирование по верхне- 
му бьефу 

ѵіЪгайоп ~ виброизоляция 
гѵаіег ~ регулирование водного режи- 
ма и водного баланса 
гѵогкаЬіІіГу ~ контроль за подвижно- 
стью [удобоукладываемостью] бетон- 
ной смеси 

гопе ~ 1. зональное регулирование 2. 
зональный регулятор 
сопГгоІІег регулятор; управляющее уст- 
ройство; контроллер 


151 



сопігоііег 

аіг 0о\ѵ гаіе - регулятор расхода воз- 
духа 

сЬап§е роіе ~ регулятор частоты вра- 
щения переключением полюсов двига- 
теля 

сотЬшІіоп ~ регулятор горения 
(Ийёгепііаі ~ дифференциальный ре- 
гулятор 

йійёгепііаі ргезвиге ~ регулятор диф- 
ференциального давления 
с1ігесІ-асІіп§ ~ регулятор прямого дей- 
ствия 

сіиаі ргеззиге ~ регулятор [реле] вы- 
сокого и низкого давлений (в холо- 
дильной установке) 
йо\ѵ гаіе ~ регулятор расхода 
(Ы1о\ѵ-цр ~ следящий [зависимый] 
регулятор 

Ы§Ь рге88иге ~ реле высокого давле- 
ния 

Ьитісіііу ~ регулятор влажности 
іпсйсаІіп§ ~ автоматический регулятор 
приборного типа 
Іеѵеі ~ регулятор уровня 
Іосаі с1і§іІа1 ~ периферийное логиче- 
ское управляющее устройство 
1о\ѵ ргевзиге ~ реле низкого давления 
тааіег ~ независимый регулятор; 
главный регулятор; командный прибор 
тоізШге сопіепі ~ прибор, определя- 
ющий влагосодержание (напр, в пес- 
ке) 

попіпс1ісаІіп§ ~ автоматический регу- 
лятор неприборного типа 
оѵеггісіе ~ упреждающий [приоритет- 
ный] регулятор 

РШ ~ ПИД-регулятор, пропорцио- 
нально-интегральный [изодромный] 
регулятор с предварением 
рпешпаііс ~ пневматический регуля- 
тор 

ровіііѵе ас1іп§ ~ регулятор позицион- 
ного действия 

ргезвиге ~ регулятор давления 
рго§гаттаЫе 1о§іс ~ программное ло- 
гическое управляющее устройство 
рго§гаттесі ~ программный регулятор 
ргорогііопаі ріив гезеі ~ пропорцио- 
нально-интегральный [изодромный] 
регулятор, ПИ-регулятор 
гевеі ~ интегральный [астатический] 
регулятор 

8е1і-асІіп§ ~ регулятор прямого дейст- 
вия 

8Іер ~ шаговый регулятор 


зиЪтавІег ~ зависимый [подчинён- 
ный] регулятор 

Іетрегаіиге ~ терморегулятор, регуля- 
тор температуры 

іЬгее Іегт ~ ПИД-регулятор, пропор- 
ционально-интегральный [изодром- 
ный] регулятор с предварением 
Іѵѵо Іегт ~ 1. пропорционально-интег- 
ральный регулятор, ПИ-регулятор 2. 
пропорционально-дифференциальный 
регулятор, ПД-регулятор 
ѵоіите ~ регулятор расхода воздуха 
сопигЬаІіоп 1. конурбация, застроенная 
(без разрывов) территория 2. агломе- 
рация (населенных пунктов) 
сопѵесііоп конвекция 

іогсеб ~ вынужденная конвекция 
ігее ~ свободная [естественная] кон- 
векция 

паіигаі ~ свободная [естественная] 
конвекция 
сопѵесіос конвектор 
аіг сопс1іІіопіп§ ~ воздухоохладитель- 
воздухонагреватель с естественной 
конвекцией 

саЬіпе! ~ конвектор с кожухом 
іап ~ вентиляторный конвектор 
паіигаі ~ конвектор с естественной 
циркуляцией воздуха 
8кііТіп§ Ьоагб ~ плинтусный конвек- 
тор 

сопѵепіепсе 1. удобство; комфорт 2. 
уборная 

сопѵепііоп 1. собрание; съезд 2. согла- 
шение, договор, конвенция 3. услов- 
ное обозначение 
8І§п ~ правило знаков 
сопѵег§епсе, сопѵег§епсу 1. сходимость 
2. схождение (пластов); осадка 3. ге- 
од. сближение меридианов 
сопѵегеіоп 1. преобразование; переобо- 
рудование, превращение; модерниза- 
ция 2. перевод, переход; переработка; 
химическое превращение 3. продоль- 
ная распиловка бревен 
епег§у ~ преобразование энергии 
1о§ ~ распиловка брёвен (на доски) 
сопѵегі 1. преобразовывать, перерабаты- 
вать 2. перестраивать, реконструиро- 
вать (здание) 
сопѵегіег преобразователь 
Ьоі ѵѵаіег ~ пароводяной теплообмен- 
ник, сетевой подогреватель, бойлер 
8Іеат (\ѵаІег) ~ паропреобразователь 
сопѵех выпуклый 
сопѵехііу выпуклость 
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сооіег 


сопѵеуапсе 1. транспортирование, пода- 
ча (материалов, энергии); передача 
(звука, тепла) 2. транспорт 
~ оГ рег 80 П 8 перемещение [перевозка] 
людей (машинами) 
сопѵеуігщ см. сопѵеуапсе 
рпешпаііс ~ пневмотранспорт 
сопѵеуог конвейер, транспортёр 
а§іІаІіп§ ~ встряхивающий конвейер 
аіг ~ пневматический конвейер, пнев- 
мотрубопровод 
аігзіісіе ~ аэрожёлоб 
аргоп ~ пластинчатый конвейер 
Ьа§ ~ конвейер для транспортирова- 
ния сыпучих материалов в мешках 
ЬапсЗ ~ ленточный конвейер 
Ьеіі ~ ленточный конвейер 
Ьискеі ~ ковшовый конвейер 
саЫе ~ подвесной грузонесущий кон- 
вейер 

беііѵегу ~ подающий конвейер 
бга§-с1іаіп [сіга§1іпе] ~ ленточно-цеп- 
ной [канатно-ленточный] конвейер 
§гаѵіІу ~ гравитационный конвейер; 
гравитационный рольганг 
Ьеіісаі ~ шнек, винтовой конвейер 
тоЬіІе сопсгеіе ~ передвижной кон- 
вейер для подачи бетонной смеси 
(лотковой лентой) 
оасіііаііоп ~ вибрационный конвейер 
оѵегііеаб сйаіп ~ подвесной цепной 
конвейер 

раііеі ~ пластинчатый конвейер 
рап ~ тарельчатый конвейер 
ріаіе аргоп ~ плоский ленточный кон- 
вейер 

рпешпаііс ~ пневматический конвей- 
ер, пневмотрубопровод 
рогіаЫе ~ передвижной конвейер 
гоііег ~ рольганг 
всгарег ~ скребковый конвейер 
8сге\ѵ ~ шнек, винтовой конвейер 
8е1Г-ро\ѵегеб ~ самоходный конвейер 
ѵегіісаі Ігау ~ полочный элеватор; лю- 
лечный элеватор 

ѵіЬгаІіоп [ѵіЬгаІіпѵ] ~ вибрационный 
конвейер 

\ѵогт ~ шнек, винтовой конвейер 
сопѵоу эскорт (напр автомобильный) 
соіитп ~ механизированная колонна 
соокег кухонная плита 
§а8 ~ газовая плита 
тавііс ~ битумный котёл-цистерна 
(для приготовления и разогрева би- 
тумных мастик) 


соокіюше летняя кухня 

сооіапі холодоноситель, охлаждающая 
среда 

сооіег охладитель, холодильник, холо- 
дильная камера 

айег ~ теплообменник-доводчик для 
вторичного охлаждения воздуха, доох- 
ладитель 

аіг ~ воздухоохладитель 
аітозрііегіс ~ воздухоохладитель, ис- 
пользующий холод наружного воздуха 
Вашіеіоі ~ поверхностный ороситель- 
ный охладитель 
Ьгіпе ~ охладитель рассола 
Ьгіпе аіг ~ рассольный воздухоохлади- 
тель 

с1е8сепс1іп§ Шт аіг ~ поверхностный 
[оросительный] охладитель 
бігесі еѵарогаііоп ~ испарительный 
воздухоохладитель 

бігесі-ехрашіоп аіг ~ воздухоохлади- 
тель с непосредственным охлаждени- 
ем, воздухоохладитель непосредствен- 
ного испарения (хладагента) 
боиЫе 8расіп§ Яппеб ~ ребристо-труб- 
чатый воздухоохладитель с различным 
шагом рёбер на входе и выходе 
бгу-іуре аіг ~ сухой воздухоохлади- 
тель 

БХ ~ воздухоохладитель с непосредст- 
венным испарительным охлаждением 
іггі§аІіоп ~ поверхностный [ороси- 
тельный] охладитель 
рапеі ~ панель радиационного охлаж- 
дения, панельный охладитель 
Реіііег аіг ~ термоэлектрический воз- 
духоохладитель 

юот аіг ~ вентиляционно-охладитель- 
ный агрегат, местный охладитель, до- 
охладитель воздуха ( 

8еп8ІЫе Ьеаі аіг ~ воздухоохладитель, 
отводящий только явное тепло 
вргау ~ см. зргау-іуре аіг сооіег 
вргау беек ~ орошаемый воздухоохла- 
дитель 

8ргау-1уре аіг ~ 1. форсуночный [рас- 
пьшительный] воздухоохладитель 2. 
орошаемый воздухоохладитель 
вигіасе ~ поверхностный охладитель 
8 ш(асе Ііциіб ~ поверхностный [оро- 
сительный] охладитель 
8игГасе-1уре аіг ~ поверхностный воз- 
духоохладитель 

1\ѵо-\ѵау Яппеб ~ двухходовой ребри- 
стый воздухоохладитель 
ипіі ~ вентиляционно-охладительный 
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гѵаіег ~ водоохладитель 
гѵеііей рай еѵарогаііѵе ~ испаритель- 
ный воздухоохладитель с орошаемой 
насадкой 

\ѵеІ-Іуре аіг - мокрый воздухоохлади- 
тель 

гопе ~ зональный доохладитель, зо- 
нальный доводчик-охладитель 
сооі-Ьоизе климатрон, оранжерея с уме- 
ренной температурой 
соо1іп§ охлаждение 
аЫаІіѵе ~ абляция 

аЪзогрІіоп ~ абсорбционное охлажде- 
ние 

айіаЪаІіс ~ адиабатическое охлажде- 
ние 

аіг ~ 1. воздушное охлаждение 2. ох- 
лаждение воздуха 

аіг Ыазі ~ струйное охлаждение (воз- 
духом) 

аІтозрЪегіс ~ охлаждение наружным 
воздухом, свободное охлаждение 
сігсиіаііоп ~ циркуляционная [оборот- 
ная] система охлаждения 
сотіогі ~ комфортное охлаждение 
йігесі ~ прямое [непосредственное] 
охлаждение 

йізігісі ~ централизованное [район- 
ное] холодоснабжение 
еѵарогаііѵе ~ испарительное [адиаба- 
тическое] охлаждение 
(отсей йгаи§Ьі ~ охлаждение с прину- 
дительным движением воздуха 
(гее ~ естественное охлаждение 
іпйігесі еѵарогаІіп§ ~ косвенное испа- 
рительное охлаждение 
Іп1егз1а§е ~ промежуточное охлажде- 
ние 

тесЬапісаі ~ машинное охлаждение 
паіигаі сопѵесііоп ~ охлаждение при 
естественной конвекции 
рапеі ~ панельное охлаждение 
гайіапі ~ радиационное охлаждение 
ге§епегаІіѵе ~ регенеративное охлаж- 
дение 

гооГ зргау ~ оросительное охлаждение 
крыши 

зепзіЫе ~ охлаждение отводом явного 
тепла 

зрасе ~ охлаждение помещений 
зроі ~ местное охлаждение; воздуш- 
ное душирование 

8ргау ~ охлаждение орошением, оро- 
сительное охлаждение 
зигіасе аіг - косвенное испарительное 
охлаждение 


іЬегтоеіесІгіс ~ термоэлектрическое 
охлаждение 

ѵепіііаііоп ~ см. аІтозрЪегіс сооііп§ 
ѵѵаіег ~ водяное охлаждение 
соогйіпаіе координата 
Ьіроіаг ап§ц1аг ~з биполярные угло- 
вые координаты 

§епега1ігей ~8 обобщённые координа- 
ты 

іпіііаі ~8 начальные координаты 
ріапе гесІап§иіаг ~8 плоские прямо- 
угольные координаты 
роіаг ~8 полярные координаты 
гесІап§иіаг ~8 прямоугольные коорди- 
наты 

соогйіпаііоп координация, координиро- 
вание; согласование 
~ оГ йітепзіопз іп Ьиі1йіп§ координа- 
ция размеров в строительстве 
тойиіаг ~ модульная координация 
(размеров) 

соогйіпаІо§гарЬ координатограф 
сотриіег-сопігоііей ~ графопострои- 
тель 

соре-зіопе парапетный камень 
соріп§ 1. гребень (стены, парапета) 2. 
верхний ряд кладки (стены) 
(еаіЬег-ей§е ~ венчающий [карниз- 
ный] камень со скосом (для слива до- 
ждевой воды) 

§аЫе - гребень фронтона, возвышаю- 
щийся над крышей 

ріаііогт ей§е ~ носовая часть желез- 
нодорожной платформы 
соріапаг компланарный, лежащий в од- 
ной плоскости 
соріапе: 

Ъазаі ~ положение пары аэроснимков 
в плоскости, параллельной базисной 
линии 

со-ріаппег соавтор проекта (здания, со- 
оружения) 
сороіутег сополимер 
согЬеІ I. напуск рядов кирпичной клад- 
ки; выступающие ряды кирпичной 
кладки с напуском 2. консольный вы- 
ступ из стены или колонны (служащий 
опорой) 3. металлический консольный 
штырь [выпуск] в верху стены (для 
удержания мауэрлата) 
согЬе11іп§ 1 . образование консольного 
выступа кирпичной или каменной 
кладки последовательным напуском 
рядов кирпичей или камней 2. кон- 
сольный выступ или карниз, образо- 
ванные подобным способом 
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ванные подобным способом 
согсі 1. шнур; верёвка; шпагат 2. корд 
авЬезІов ~ асбестовый шнур 
еіесігіс ~ электрический шнур, элект- 
рошкур 

соге 1. ядро (плотины) 2. керн 3. серд- 
цевина; сердечник 
~ оГ зесііоп ядро сечения 
Ьиі1с1іп§ ~ центральный ствол; цент- 
ральное ядро жёсткости (высотного 
здания) 

саЫе ~ сердечник стального каната 
[троса] 

сепігаі ~ ядро в центральной части го- 
рода (в котором сосредоточены глав- 
ные торговые и деловые учреждения) 
сепігаі зігисіигаі ~ центральный 
ствол; центральное ядро жёсткости 
(высотного здания) 
сіау ~ глиняное противофильтрацион- 
ное ядро (плотины) 
соіитп ~ центральная часть [ядро] 
колонны 

сопсгеіе ~ цилиндрический образец, 
вырезаемый из толщи бетонной конст- 
рукции (для испытаний) 
баш ~ ядро плотины 
еагіЬ ~ противофильтрационное ядро 
каменно-набросной плотины (выпол- 
ненное из уплотнённого связного 
грунта) 

еіеѵаіог ~ закрытая шахта лифта (в 
стеновом пространстве) 
еіеѵаіог-зіаіпѵау ~ центральное ядро 
(высотного здания) с лифтами и лес- 
тничной клеткой 

Гоат ~ сердцевинный [внутренний] 
пенопластовый слой (теплоизоляция) 
Ьеаі 8Іога§е ~ сердечник (напр, маг- 
незитовый) электротеплоаккумулято- 
ра 

Ьетр ~ пеньковый сердечник (сталь- 
ного каната) 

ітрегѵіоиз ~ противофильтрационное 
ядро 

ішіерегкіепі \ѵіге горе ~ сердечник 
стального проволочного каната в виде 
проволочного каната меньшего диа- 
метра 

іппег [ішісіе, іпіегіог, іпіегпаі] ~ 

внутренний сердечник 

Іеі ~ ядро (приточной) струи 

Іоозе ~ сегрегированный заполнитель; 

крупный заполнитель, отслоившийся 

от бетонной смеси 

тесііапісаі ~ 1. техническое ядро зда- 


ния 2. санитарно-технический узел, 
санузел 3. сборный узел трубопрово- 
дов; пакет труб 4. сборный блок элек- 
трооборудования зданий 
зегѵісе ~ центральный ствол (высот- 
ного здания) со стояками инженерных 
сетей 

зііріогтесі ЬиіІс1іп§ - центральный 
ствол здания, возводимый с примене- 
нием скользящей опалубки 
8Іее1 - стальной сердечник (троса, 
стального каната) 
иіііііу ~ I. центральный ствол (вы- 
сотного здания) со стояками инже- 
нерных сетей 2. санитарно-техниче- 
ская кабина 

\ѵаІегИ§Ьі - ядро плотины 
соге§гарй кернофамма 
согег I. керноотборник; пробоотборник 
2. фунтовая трубка 

йее ~ подвижный пробоотборник 
(гравитационного типа, сбрасывае- 
мый с плота) 

§гаѵіІу ~ самопогружающийся [грави- 
тационный] фунтонос (для отбора 
грунта с морского дна) 

Наггівоп Ьагбгоск ~ бур Гаррисона 
(для отбора кернов в скальных поро- 
дах) 

Мооге Ігее-Гаіі - свободно падающий 
фунтонос Мура 
рІ8Іоп ~ поршневой фунтонос 
согіп§ 1. колонковое бурение 2. опробо- 
вание, взятие проб; отбор кернов о ~ 
ош швабрение (дымохода) 
согк пробка 

ехрапдей ~ вспученная пробка 
§гапи1аІес1 ~ фанулированная пробка 
согкЬоагб плита из прессованной проб- 
ки 

согкѵѵоосі пробковое дерево, бальза 
согпег 1. угол; уголок 2. геод. точка пе- 
ресечения двух или более линий 3- пе- 
ресечение улиц 4. ребро 
ге-еШгаШ ~ входящий угол (стен и 
т. п.) 

зирегеіеѵаіесі ~ вираж 
согпепѵізе углом (вперёд) 
согпісе карниз 

агсйіігаѵе ~ карниз, опирающийся на 
архитрав; антаблемент без фриза 
Ьох ~ коробчатый карниз (из досок) 
Ьгаскеі ~ консольный карниз (на 
кронштейнах) 

сіозесі ~ 1. коробчатый карниз, закры- 
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карниз (деревянной крыши) с незна- 
чительным вылетом 
ОЬгоиз ріазіег ~ элемент сборного 
карниза из гипсоволокнистого раство- 
ра 

ореп ~ открытый карниз (в форме 
лотка) 

ріазіег ~ лепной карниз 
ргіпсіраі - венчающий карниз 
гакіп§ ~ наклонный карниз (на фрон- 
тоне) 

иррег ~ оГ Іііе іасабе верхний [венча- 
ющий] карниз фасада (здания) 
согоПагу следствие; вывод; результат 
согопа отлив (карниза, облома); венец; 
венчающий карниз 

соггабе подвергать износу (трением); 
разрушать (горные породы под воз- 
действием воды); размывать 
соггесііоп поправка; исправление; кор- 
ректирование о ~ Сот риіі геод. по- 
правка на эксцентриситет блоков (в 
инварных измерениях); ~ (от зіоре 
поправка за наклон линии 
~ оГ \ѵаІег стабилизация воды 
аЬзоІШе ~ абсолютная поправка (за 
неверность длины ленты) 
асоизіісаі - улучшение акустических 
свойств [акустики] помещений 
саІіЬгаІіоп ~ поправка за инструмент 
§габе ~ поправка за наклон линии 
(при измерении лентой.) 
іпбех - поправка за смещение пятки 
рейки 

тетЬгапе ~ поправка на наличие 
мембраны (при трёхосном сжатии 
грунтового образца) 
іѵаіег ~ стабилизация воды 
соггеіаііоп корреляция 
етрігісаі ~ корреляция по данным 
экспериментов 

соггезропбепсе соответствие; совпаде- 
ние (стереоскопическое) 
опе-іо-опе ~ однозначное соответствие 
соггісіог коридор 

зсепіс ~ ландшафтный коридор (поло- 
са местности, видимая из автомо- 
биля, движущегося по дороге) 
зсепіс апб епѵігошпеШаІ ~ свободное 
пространство, предусматриваемое в 
проекте районной планировки, обес- 
печивающее обозреваемость и сохран- 
ность красивых ландшафтов 
соггобе корродировать; подвергаться 
коррозии 

соггозіоп коррозия 


аІтозрЬегіс - атмосферная коррозия 
геіпіогсетепі ~ коррозия арматуры 
( железобетонных конструкций) 
зегѵісе ~ коррозия в условиях эксплу- 
атации 

зігезз ~ коррозия под напряжением 
соггозіоп-гезізіапі коррозионно-устой- 
чивый, коррозионно-стойкий 
согги§аІіоп 1 . волнистость; гофрировка; 
гофр 2. каннелюра (колонны) 3. на- 
плыв (на поверхности размягчённого 
асфальтобетонного покрытия) 
согапбшп корунд 

созііе совместимость (двух разных ма- 
териалов и т. п.) 
созтобготе космодром 
созтороііз город мирового значения 
созі стоимость ; рі расходы, затраты, из- 
держки о аі ~ по себестоимости 
~ оГ ассібепі экономические потери от 
дорожно-транспортного происшествия; 
аварийные затраты 

асіиаі ргсуесі ~ действительная сто- 
имость строительства объекта 
абщзіеб базе ~ удельная стоимость 
строительства здания (на единицу 
жилой площади) с внесёнными по- 
правками (при ряде конструктивных 
изменений) 

атогіігаііоп ~з амортизационные рас- 
ходы 

аѵега{?е ~ рег тап-Ьош средняя сто - 
имость трудозатрат (на 1 чел. -час) 

Ьазіс ~ первоначальная стоимость 
сарііаі - капитальные затраты 
саггуіп§ ~з текущие расходы [издер- 
жки] 

сопзігисііоп ~ стоимость строительст- 
ва, стоимость выполнения строитель- 
ных работ (по проекту) 
сиггепі ~з текущие расходы [издерж- 
ки] 

баііу орегаІіп§ ~з ежедневные расхо- 
ды на рабочую силу 
беііѵегу ~ транспортные расходы 
безі§п ~з стоимость проектных работ 
безі§п сопзігисііоп ~ проектная смет- 
ная стоимость строительства 
бігесі ~з прямые затраты 
бігесі орегаііщ; ~з прямые эксплуата- 
ционные затраты 
езіітаіеб ~ сметная стоимость 
езіітаіеб ргсуесі ~з сметная стоимость 
строительства объекта 
ІаЬгісаІіоп ~ стоимость изготовления 
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ЙГ8І ~8 полные первоначальные затра- 
ты 

йгеса8Ііп§ ~ прогнозированная сто- 
имость 

іпсіігесі ~8 накладные затраты [расхо- 
ды] 

ІаЬог ~8 стоимость рабочей силы (по 
смете), стоимость трудозатрат 
ІаЬог ~8 іог іпсііѵісіиаі \ѵогк ііетз сто- 
имость рабочей силы на отдельные 
виды работ 

ІаЬог ~ рег Ьоиг стоимость трудозат- 
рат [рабочей силы] в час 
Ше-сусіе ~8 стоимость эксплуатацион- 
ного обслуживания 

таіпіепапсе ~8 расходы по содержа- 
нию, эксплуатационные расходы 
тагкеііщ; ~8 продажная [рыночная] 

СТОИМОСТЬ 

таіегіаі ~8 сметная стоимость матери- 
алов, изделий и оборудования строя- 
щегося объекта (все затраты, кроме 
стоимости рабочей силы) 
орега!іп§ ~8 эксплуатационные расхо- 
ды 

оѵегйеасі ~8 накладные расходы 
репаііу ~ штраф; неустойка 
р1аппіп§ ~8 планируемые расходы 
[затраты] 

ргіте ~ полные первоначальные за- 
траты 

ргсуесі ~ общая стоимость строитель- 
ства объекта (включая все расходы, в 
том числе и на приобретение земель- 
ного участка) 

ргогаіеб ~8 пропорциональные расхо- 
ды; расходы [затраты] на каждый вид 
работ (в смете) 

гезіогаііоп ~8 стоимость восстанови- 
тельных работ 

гоасі орегаііоп ~ эксплуатационные 
расходы (при перевозке грузов по до- 
роге) 

шппіп§ ~ транспортно-эксплуатаци- 
онные расходы 

8ІІе ~ накладные расходы, связанные с 
освоением строительной площадки 
8Іога§е ~8 затраты [издержки] на 
хранение 

8ІгисІига1 ~8 затраты на строительство 
Іаг§еІ ~ стоимость целевого назначе- 
ния; плановая стоимость 
ІгаШс орегаііоп ~ транспортные экс- 
плуатационные расходы 
ипіі ~ единичная стоимость, единич- 
ная расценка 


иіііііу ~8 затраты на энергию и энер- 
гоносители, поставляемые централизо- 
ванными сетями 

\ѵа§е ~8 расходы [затраты] на зарпла- 
ту 

\ѵогкіп§ ~8 себестоимость; производст- 
венные расходы; эксплуатационные 
затраты 

созі-ейесііѵе рентабельный, экономич- 
ный 

со8І-ейесІіѵепе88 экономическая эффек- 
тивность, рентабельность 
созі-ейісіепі рентабельный, экономич- 
ный 

со8ІітаІіп§ составление сметы (на 
строительство) 

со8Ііп§ определение стоимости единич- 
ного объёма работы, определение еди- 
ничной расценки 
соі(е) загон; хлев; хижина 
Ьеіі ~ см. Ьеіісоіе 

соипі счёт; подсчёт; учёт || считать; под- 
считывать 

Ьасіегіа ріаіе ~ чашечный подсчёт ко- 
личества микроорганизмов (посевом 
на чашечках Петри) 

Ыо\ѵ ~ залог (число ударов свайного 
молота до отказа сваи) 
согдоп - учёт движения автомобилей 
и пешеходов, пересекающих границу 
зоны обследования транспортных по- 
токов по отправлению - назначению 
соѵега§е ~ учёт движения на второ- 
степенной дороге (для оценки разме- 
ров движения на большой террито- 
рии) 

ёші ~ счётная концентрация пыли 
§егт ~ количество микооорганизмов 
(в пробе воды или воздуха) 

ІгаШс - учёт движения (на дороге) 
соипіег 1. тяж; гибкая подвеска фермы; 
гибкий раскос 2. прилавок; стойка 3. 
счётчику тахометр 4. противополож- 
ный; противодействующий; обратный 
5* противодействовать 
аігііпе ~ стойка авиакомпании (на 
аэровокзале) 

ЬаІсЬ ~ счётчик (количества) замесов 
еіесігісаі ~ электрический счётчик 
Іигп ~ счётчик оборотов 
соипіегасііоп противодействие 
соипІегЬаІапсе 1. балласт 2. противовес, 
контргруз 

сошНегЬепп контрбанкет 
соипІегЬгасіп§ перекрёстные раскосы; 
перекрёстные связи 
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соипіегсеі1іп§ 


соиШегсеі1іп§ потолок, отделённый от 
несущей конструкции перекрытия или 
покрытия; подвесной потолок 
соипіегііоѵѵ противоток 
сошіІегЯогсе сила противодействия, про- 
тиводействующая сила; реакция 
соипІегЯоП скрытый контрфорс 
соипіегзііі водобойный порог, водобой- 
ная стенка 

соипіегзіпк 1. зенкер, зенковка 2. раз- 
вёртка (отверстии) 

соипІепѵеі§Ьі 1. балласт 2. противовес, 
контргруз о ~ тип іп §иібе8 противо- 
вес, перемещающийся по направляю- 
щим (лифта, подъёмника) 
соиШгу 1. страна 2. территория; район 
3. местность, рельеф 
Ьгокеп ~ пересечённый рельеф 
йаі ~ равнинная местность, плоский 
рельеф 

Ы§Ыу Ьгокеп ~ сильно пересечённый 
рельеф 

Ы11у ~ холмистая местность 
ошіи1аІіп§ ~ пересечённый рельеф 
сошПгузЫе сельская местность 
соире 1. лесная вырубка 2. валка леса 
(по плану) 

соиріапі вещество (смазка, паста, во- 
да), обеспечивающее акустический 
контакт (при испытании материалов 
ультразвуком) 

соиріе 1. пара сил 2. гальваническая па- 
ра 3, термопара 
~ оЯ Яогсез пара сил 
Ьаг§е ~ 1. стропила, поддерживающие 
свес кровли над фронтоном 2. стропи- 
ла, поддерживающие фронтонную до- 
ску 

Ьеш1іп§ ~ внутреняя пара сил (в сече- 
нии балки). 

сіове ~ пара стропильных ног, соеди- 
нённых затяжкой 
ехіегпаі ~ момент внешних сил 
геасііоп ~ реактивный момент; проти- 
водействующая [реактивная] пара 
сил; удерживающий момент 
соиріе-сіозе пара стропильных ног, сое- 
динённых затяжкой 

соиріег соединительная муфта; соедини- 
тельная деталь; зажим 
геЬаг Яап§е ~ фланцевое стыковое со- 
единение арматурных стержней 
соирйп§ 1. соединительная муфта; сое- 
динительная деталь; зажим 2. ниппель 
3. сцепка; связь; соединение 
ап§1е ~ угловое соединение 


Ьаск ~ обратная связь 
сазіп§ ~ соединительная муфта обсад- 
ной трубы 

еіазііс ~ упругое соединение 
ехрапзіоп ~ бандаж, стяжной хомут 
Яетаіе ~ муфта с внутренней резьбой 
ЯехіЫе ~ гибкое соединение; гибкая 
муфта 

Ьозе ~ соединительная муфта для 
шлангов; шланговое соединение 
ріре ~ трубопроводная муфта 
цшск-асйщ; ~ быстродействующее со- 
единение (труб) 

циіск-геіеазе ~ быстроразьёмное сое- 
динение (труб) 

гесіисіп§ ~ переходная трубопроводная 
муфта 

соигзе 1. (горизонтальный) ряд (напр, 
кладки) 2. ход (поршня и т. п.); про- 
бег; путь 3. слой (гравия и т. п.) 4. 
курс, маршрут, трасса 5. водоток; рус- 
ловый поток 6. геод. направление ли- 
нии 7. азимут и длина линии 
~ оЯ Ьгіскз ряд кирпичей (в кладке на 
всю толщину стены) 

~ оЯ ЬеасЗегз тычковый ряд (кирпи- 
чной кладки) 

~ оЯ ІітЬег ряд брёвен или брусьев (в 
срубе) 

аЯѵапсеЯ Ьш1сііп§ ІесЬпо1о§у - усо- 
вершенствованный курс обучения (по) 
строительной технологии 
аШі-ЯгозІ Ьеаѵу — морозозащитный 
слой ( дорожной одежды) 

Ьапй ~ выступающий ряд кладки, по- 
ясок, сандрик 

Ьаг§е ~ верхний (выступающий,) ряд 
кирпичей на фронтоне 
Ьазе ~ 1. цоколь; нижний ряд кир- 
пичной кладки; бетонное основание 2. 
слой основания дорожной одежды 
ЪесИіп§ ~ 1. слой [грядка] раствора 2. 
подстилающий слой основания (до- 
рожной одежды) 

Ье11(іп§) ~ 1. горизонтальный ряд 

(кладки) 2. выступающий ряд кладки, 
поясок; сандрик 3. декоративный до- 
щатый поясок вокруг деревянного до- 
ма 

Ьішіег ~ связывающий слой (дорож- 
ной одежды) 

Ыоскіп§ - 1. ряд кладки поверх кар- 
низа 2. выступающий ряд кирпичей, 
поясок; сандрик 

ЬошЗ (ег) ~ тычковый связывающий 
ряд кирпичей 
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Ьгіск-оп-есІ§е ~ рад кирпичей, уло- 
женных на ребро 

Ьгіск-оп-епсі ~ рад кирпичей, постав- 
ленных вертикально 
Ьгіск\ѵогк ~ рад кирпичной кладки 
согЬеІ ~ венчающий поясок кирпичей 
(на стене, карнизе) 
йатр-ргоой ~ гидроизоляционный 
слой; гидроизоляционная прокладка 
[прослойка] 

доиЫе ~ двойной рад или слой 
еаѵев ~ нижний рад черепицы или 
кровельных плиток; карнизный рад 
(кирпича) 

ЙГ8І ~ первый рад (кирпича, уклады- 
ваемый на фундамент) 

1ЬоІіп§ ~ нижний рад кладки 
Ііеасіег [Ьеас1т§] ~ тычковый рад 
(кирпичной кладки) 
іпіаке Ьеіі ~ рад кирпичей выступаю- 
щей части стены в месте изменения её 
толщины 

1асіп§ ~ связующий рад (кирпичей или 
мелких каменных блоков) в бутовой 
кладке 

1а8І ~ ой Ьгіскв последний [венчаю- 
щий] рад кирпичей (в кладке) 

Іеѵеійщ ~ выравнивающий слой (кир- 
пичей, растворной смеси и т. п.) 

Ііпіеі ~ рад кирпичей в рядовой пере- 
мычке, рядовая перемычка 
таг§іп ~ краевая полоса (проезжей 
части дороги) 

оѵег8аі1іп§ ~ выступающий рад клад- 
ки, поясок 

регсоіаііоп ~ капиллярно-прерываю- 
щая прослойка 

гаскіп§ ~ слой щебня, распределяе- 
мый и уплотняемый при расклинцов- 
ке пропитываемого дорожного основа- 
ния 

ге§и1а!іп§ ~ выравнивающий слой 
(при устройстве дорожной одежды) 
гМ§е ~ коньковый рад (нарп. черепи- 
цы) 

8Йаріп§ ~ выравнивающий слой (до- 
рожного покрытия) 
воМіег - рад кирпичей, поставленных 
вертикально 

8ІгеІсЬег [8ІгеІсЫп§] ~ ложковый рад 
(кирпичной кладки) 

8Ігіп§ ~ выступающий рад кладки, по- 
ясок 

зигйасе ~ поверхностный [верхний] 
слой (покрытия пола, дороги и т. п.) 


соѵег 

ІооіЬіщ; ~ вертикальная нгграба (для 
связи частей кирпичной кладки) 
иргі§Ьі ~ рад кирпичей, поставленных 
вертикально 

ѵег§е ~ верхний выступающий рад 
кирпичей на фронтоне 
\ѵаІегргоойіп§ ~ гидроизоляционный 
слой 

\ѵеагіп§ ~ слой износа (бетонного по- 
ла, дорожного покрытия) 
соигі 1. двор 2. (теннисный) корт 
~ ой Ьопог курдонёр, парадный двор 
агсабесі - двор, отгороженный аркада- 
ми 

аиіо ~ мотель, автопансионат, кемпинг 
саЬіп ~ мотель с индивидуальными 
домиками 

сепігаі ~ внутренний двор 
йоиг-\ѵі(іе опе-іѵау рагкіп§ ~ внеулич- 
ная автомобильная стоянка с четырёх- 
рядным паркованием под углом и од- 
ним въездом-выездом 
іпсіоог ~ крытый (теннисный) корт 
іппег [іпаісіе, іпіегіог, іпіегпаі] ~ 
внутренний двор 
Іаіѵп Іеппід ~ теннисный корт 
оиіег ~ передний двор, двор перед 
зданиями (открытый со стороны 
подъезда) 

рагкіп§ ~ внеуличная автомобильная 
стоянка с двухрядным паркованием 
гесгеаііопаі ~ площадка для игр 
здиазЬ ~ площадка [корт] для игры в 
бадминтон 

Іеппіз ~ теннисный корт 
сошД(-) Ьоше здание суда 
соші-гоот зал судебного заседания 
соигіуагсі двор 

§ 1 а 2 ей ~ двор со стеклянным покрыти- 
ем 

соѵе 1. галтель; выкружка, соединяю- 
щая потолок со стенами 2. углубле- 
ние; пещера (карстовая) 
соѵег 1. защитный слой (бетона) 2. 
верхний слой, покрытие 3. крышка, 
колпак 4. оболочка; чехол; кожух; 
футляр 5. укрытие, убежище 6. полез- 
ная ширина рулонных или листовых 
материалов 7. часть поверхности 
штучных кровельных материалов (че- 
репицы, плитки), перекрываемая вер- 
хним рядом 
Ыапк ~ заглушка 

сопсгеіе ~ (Іо геіпйогсетепі) защит- 
ный слой бетона (покрывающий арма- 
туру) 
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соѵег 


сгоѵѵп ~ защитный дисковый кожух 
(над диском пилы и т. п.) 
ехрапвіоп іоіпі ~ накладка, закрываю- 
щая температурный шов 
ісе ~ слой подземного льда 
іпасіедиаіе ~ недостаточная толщина 
защитного слоя бетона 
іпзресііоп ~ ревизионная крышка ко- 
лодца 

тапЬоІе ~ крышка смотрового колод- 
ца 

тиШоп ~ обкладка оконного импоста 
рііе ~ наголовник сваи 
ргоіесііѵе ~ защитное покрытие 
гоііег ~ (сменная) оболочка малярного 
валика 

8ПО\Ѵ ~ снежный покров 
Іорзоіі ~ грунтовый защитный слой 
(укладываемый, на поверхности от- 
коса) 

\ѵеаіЬегргооГ ~ атмосферозащитный 
чехол, атмосферозащитная оболочка, 
атмосферозащитное покрытие 
соѵега§е 1. покрытие 2. укрывистость, 
кроющая способность (напр, краски) 
агеа ~ полная площадь перекрытия 
аэроснимками 

йгоррей ~ участок профиля, на кото- 
ром не проводят разведки ( из-за от- 
сутствия разрешения или наличия 
естественных препятствий) 
зіегеозсоріс ~ аэроснимок с достаточ- 
ным перекрытием для стереоскопиче- 
ского наблюдения 

ѵѵіікі ~ ветровая загрузка взлётно-по- 
садочной полосы 

соѵегіп§ покрытие (напр, кровельное); 
обшивка, облицовка; оболочка, чехол; 
укрытие 

йоог ~ покрьние пола 
ріре ~ теплоизоляция трубопроводов 
гоой ~ кровельное покрытие, кровля 
гиЬЬег Йоог ~ покрытие пола из мате- 
риалов на основе резины 
зпоѵѵ ~ снежный покров 
іѵаікей-оп гоой ~ кровля, допускаю- 
щая перемещение рабочих (с лёгким 
оборудованием) 

ѵѵаіі ~ отделочное покрытие стены 
(напр, оклейка обоями); стеновая об- 
шивка [облицовка] 
соѵегтеіег: 

тісго роскеІ- 8 І 2 е ~ карманный прибор 
для измерения защитного слоя бетона 
соѵіп§ см. соѵе 
соіѵйоше коровник 


со\ѵ1 1. дефлектор, колпак (вентиляци- 
онной трубы) 2. зонт дымовой трубы 
3. капор сифона 

азрігаііоп ~ аспирационный колпак 
сЫтпеу ~ дефлектор; зонт [колпак] 
дымовой трубы 

ёоозепеск ~ дождезащитная насадка 
вентиляционной трубы (с двойным 
отводом) 

ргоіесііѵе - атмосферозащитный кол- 
пак (напр, дымовой трубы) 
гооГ ~ флюгарка, вентиляционный 
колпак 

соѵѵвЬесІ коровник 

сгаЬ 1 . грузовая тележка (мостового 
крана) 2. портативная ручная лебёдка; 
ручная рычажная лебёдка 3, снос; 
угол сноса (при аэросъёмке) 

Ьоот ~ грузовая тележка стрелы кра- 
на 

сапіііеѵег сгапе ~ грузовая тележка 
консольного крана 

ІіЬ ~ грузовая тележка стрелы крана 
ишіегЬип§ ~ таль 

сгаск трещина о ~8 сашей Ьу сгеер 
трещинообразование от ползучести; ~8 
сіие Іо 8Іігіпка§е трещины от усадки 
йіа§опа1 ~ наклонная [косая] трещина 
(аіі§ие ~ усталостная трещина 
йге ~8 трещины в штукатурке от на- 
грева (в момент сушки) 

ІГ 08 І ~ морозобойная трещина 
Ьаіг(Нпе) ~ микротрещина, волосная 
трещина 

га п сі от ~8 беспорядочно расположен- 
ные трещины; трещины произвольно- 
го очертания 

гейесііоп ~8 трещины в поверхност- 
ном слое асфальтобетона, повторяю- 
щие рисунок трещин в нижнем слое 
8Йеаг(іп§) ~8 трещины от сдвига [ска- 
лывания] 

8 Йгіпка§е ~ усадочная трещина (напр, 
в бетоне) 

8Іге88 ~ трещина от (растягивающих) 
напряжений 

іЬегтаІ ~ трещина от температурных 
напряжений 

Ііпу ~ микротрещина; волосная тре- 
щина; волосовина 
Ігапвѵегзе ~ поперечная трещина 
сгаска§е общее сечение неплотностей в 
притворах дверей и окон здания или 
помещения 
сгаскег: 

зкпіі ~ баба или шар для разрушения 
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сгапе 


зданий (подвешиваемые к стреле 
крана) 

сгаскіп§ трещинообразование, растре- 
скивание 

сопііпиош ~ сплошное трещинообра- 
зование на поверхности, сплошная 
сеть трещин 

сііа§опа1 ~ образование наклонньк 
[косых] трещин (в железобетонных 
балках) 

Яехигаі ~ трещинообразование от из- 
гиба [при изгибе] 
йтеі ~ морозное растрескивание 
Іосаііхесі ~ местное трещинообразова- 
ние; местные трещины 
тар ~ сетка усадочных трещин (напр, 
на бетонной поверхности) 
раііегп - характер трещинообразова- 
ния (на бетонной поверхности) 
ріазііс ~ образование трещин в свеже- 
уложенном бетоне 

ріазііс яеіііетепі ~ трещинообразова- 
ние при пластической осадке 
ріазііс §Ьгіпка§е ~ трещинообразова- 
ние при пластической усадке 
гейесііѵе - трещинообразование в ас- 
фальтобетонном дорожном покрытии 
(отражающее характер трещин в 
жёстком бетонном основании) 
§Ьгіпка§е ~ трещинообразование от 
усадки 

8Іге88-согго8Іоп ~ трещинообразова- 
ние от коррозии под напряжением 
Іетрегаіиге ~ трещинообразование от 
нагрева; трещинообразование, вызван- 
ное температурными напряжениями 
Іогзіопаі ~ трещинообразование при 
кручении; трещинообразование, вы- 
званное короблением 
сгасііе 1. тележка (эллинга или слипа) 2. 
седловая опора (трубопровода) 3. 
люлька 4. опора; подушка; лотковая 
опора (трубопровода) 

&8сіпе ~ станок для вязки фашин 
сгас11іп§ оштукатуриваемый деревянный 
короб вокруг стальной балки (основа 
для прибивки драни) 
стай 1. ремесло, уменье, определённая 
область специализации (строитель- 
ных) рабочих 2. катер 
~ оС р1а8Іегіп§ штукатурное дело, 
штукатурное ремесло 
ѵѵаІегЬогпе ~ водное транспортное 
средство (для перевозки грузов) 
сгайзтап строительный рабочий опре- 
деленной специальности 


сгайзтеп рабочая сила 
циаіійесі ~ квалифицированные рабо- 
чие (той или иной специальности) 
сгатр 1. скрепа, закрепа, пирон 2. 
струбцина, сжим, зажим 3. анкер для 
крепления дверной коробки 
апсіюг ~8 апб боѵѵек (металлические) 
крепёжные детали для облицовочных 
каменных плит (закрепы, штыри, 
скобы) 

согпег ~ струбцина для фиксации сое- 
динений на ус, угловая струбцина 
йоог ~ сжим для сплачивания досок 
пола, вайма 
О-- струбцина 

сгатроп 1. крюковой захват (для подъ- 
ёма крупных блоков, камней, брёвен) 
2. когти (для подъёма на деревянные 
столбы) 

сгапа§е 1. арендная плата за пользова- 
ние грузоподъёмным краном 2. поль- 
зование грузоподъёмным краном 
сгашіаі (ручной) игольчатый молоток 
для обработки камня 
сгапе грузоподъёмный кран о 
сопігоііесі йот Іглск бгіѵіп§ саЬ 
пневмоколёсный кран, управляемый 
из кабины водителя 
аШотоЫІе ~ автомобильный кран 
аШотаІіс ~ грузоподъёмный кран с 
автоматическим программным управ- 
лением 

Ьох §ігсіег ~ кран мостового типа с од- 
ной или двумя коробчатыми балками 
Ъох-1іапсШп§ ~ \ѵШд §гаЬ мульдогрей- 
ферный кран 

Ьгіс1§е ~ кран мостового типа, мосто- 
вой кран 

Ьгіс1§е §гаЬЫп§ ~ грейферный кран 
мостового типа, мостовой грейферный 
кран 

Ьискеі ~ кран с ковшом, грейферный 
кран 

ЬиіМіп§ ~ строительный грузоподъём- 
ный кран 

саЫе ~ кабельный кран 

сапіііеѵег ~ консольный кран-перегру- 

жатель 

сапіііеѵег \ѵа1кіп§ ~ велосипедный 
кран 

саіегріііаг ~ гусеничный кран 
с1ат(8ІіеІІ) ~ грейферный кран 
сІітЫщг ~ самоподъёмный кран 
сопіаіпег ~ контейнерный кран 
сга\ѵ1ег(-тоипІес1) ~ гусеничный кран 
беек ~ судовой кран 
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сгапе 

сіеггіск ~ мачтовый кран 
йоск(8ІсІе) ~ доковый кран 
боиЫе §іп1ег ~ двухбалочный мосто- 
вой кран 

еіесігіс ~ электрический [электропри- 
водной] кран 

Гіхеб ~ стационарный [неподвижный] 
кран 

Яхеб \ѵаІ1 ~ настенный консольный 
кран 

йоаіпщ ~ плавучий кран 

Яоог орегаіеб ~ грузоподъёмный кран, 

дистанционно управляемый с пола 

Ггате ~ козловой кран 

&11у тоЫІе ~ стреловой самоходный 

кран 

&11у-8Іеѵѵіп§ ~ полноповоротный кран 
§апІгу ~ козловой кран 
§еагед Ігаѵе1іп§ апб Ігаѵег8Іп§ ~ мос- 
товой кран [кран-балка] с цепными 
механизмами передвижения (балки и 
грузовой тележки) 

§о1іаіЬ ~ козловой кран (преимущест- 
венно большой грузоподъёмности) 
§ойаіЬ ~ Гог Ьиі1сИп§ сопзішсііоп коз- 
ловой кран для строительства зданий, 
строительный козловой кран 
§о1іаіЬ ~ Гог сопіаіпег Напс11іп§ козло- 
вой контейнерный кран 
§гаЬЬіп§ ~ грейферный кран 
дгошкі-сопігоііесі ~ кран, дистанцион- 
но управляемый с земли 
§иу беггіск ~ вантовый кран (со стре- 
лой короче мачты) 

ЬаІГ-рогІаІ ~ полупортальный кран 
Натшег Неасі ~ стреловой кран с гусь- 
ком, имеющим противовес 
ЬоІ8Ііп§ ~ погрузочный кран 
Ьубгаиііс - гидравлический кран 
дЪ ~ стреловой кран 
дЬ-Іуре ~ кран стрелового типа 
кап§агоо Іосѵег ~ самоподъёмный ба- 
шенный кран большой грузоподъёмно- 
сти (австралийской конструкции) 
Іаііісе §іпіег ~ кран мостового типа с 
решётчатой балкой (пролётного 
строения) 

Іеѵеі 1ийіп§ ~ стреловой кран с уст- 
ройством, обеспечивающим при подъ- 
ёме стрелы перемещение груза на од- 
ном уровне 

Іосотоііѵе ~ железнодорожный кран 
1о§§іп§ ~ кран для подъёма брёвен 
Іоггу-тоипіесі ~ англ, кран на шасси 
автомобиля; автомобильный кран 
1ийіп§ ~ кран с переменным выле- 


том стрелы, кран с подъёмной стре- 
лой 

тапиаііу орегаіеб ~ ручной кран 
кран с ручным приводом 
тазі ~ англ, самоходный башенно- 
стреловой кран 
тоЬіІе ~ самоходный кран 
тоЬіІе іоЬ ~ лёгкий передвижной гид- 
роуправляемый кран (для стройпло- 
щадок и цехов) 

топоІо\ѵег ~ стационарный полнопо- 
воротный башенный кран 
поп 8Іе\ѵіп§ ~ неповоротный кран 
оѵегйеаб 1гаѵе1іп§ ~ мостовой кран 
оѵегЬеаб Іуре ~ кран мостового типа 
оѵег-8Іип§ ~ опорный мостовой кран 
рагГ-8Іе\ѵіп§ ~ неполноповоротный 
кран 

рШаг ~ мачтовый кран 

ріѵоІіп§ ~ поворотный кран 

ріаіе §ігбег ~ мостовой кран со 

сплошностенчатой составной балкой 

ропіооп - плавучий [понтонный] 

кран 

рогІаЫе ~ переставной кран 
рогіаЫе дЪ ~ переставной стреловой 
кран; прицепной стреловой кран 
рогТаІ ~ портальный кран 
рогіаі Ьгіб§е ~ козловой кран 
рогіаі саЫе ~ мостокабельный кран 
рогіаі 8Іе\ѵіп§ ~ портальный кран 
ро8І ~ мачтовый кран 
росѵег-бгіѵеп ~ приводной грузоподъ- 
ёмный кран (с приводом рабочих ме- 
ханизмов любого типа) 
ро\ѵег ЬоІ8Ііп§ риііеу Ыоск ~ кран- 
балка с ручным перемещением (балки 
и грузовой тележки) и механическим 
подъёмом груза 

гаіі ~ рельсовый кран; железнодорож- 
ный кран 

гаіі-тоипіеб дЪ ~ железнодорожный 
стреловой кран 

гаіі-тоипіесі зЬипііщ; ~ железнодо- 
рожный маневровый кран 
гаіі-тоипіеб іо\ѵег ~ рельсовый ба- 
шенный кран 

геѵо1ѵіп§ ~ поворотный кран 
гі§іб-Ьгасеб сіеггіск ~ жестконогий 
кран 

гоіагу ~ поворотный кран 
8соІсЬ беггіск ~ жестконогий кран 
8е1Г-с1ітЬіп§ (іо\ѵег) ~ самоподъём- 
ный (башенный) кран 
8е1Г-ргоре11еб ~ самоходный кран 
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8е1Г-8иррогІіп§ (віаііс) іоѵѵег ~ стаци- 
онарный башенный кран 
8еті§апігу ~ полукозловой кран 
8етітоЬі1е ~ стреловой кран с вынос- 
ными опорами 

ветірогіаі ~ полупортальный кран 
ветірогіаі Ьгій§е ~ полукозловой кран 
ветірогіаі в1еѵѵіп§ ~ полупортальный 
кран 

вЫрЬоагсІ ігапврогіег ~ судовой кран- 
перегружатель 
вЬор ~ внутрицеховой кран 
вЬоіі-ЬоотесІ ~ кран с короткой стре- 
лой 

8Іп§1е §ігс1ег ~ однобалочный мосто- 
вой кран 

віеѵѵііщ ~ поворотный кран 
втаіі-вігесі ѵѵЬееІ-тоипіесі ігиск ~ ма- 
логабаритный пневмоколёсный кран 
віаскег ~ кран-штабелёр 
віаскег ~ оГ іііе виррогіесі іуре кран- 
штабелёр опорного типа 
віаскіп§ ~ кран-штабелёр 
зІапсІЬу ~ запасной грузоподъёмный 
кран 

81ЦГ-1е§ беггіск ~ жестконогий (де- 
ррик-) кран 

вігасісііе ~ самоходный козловой кран- 
погрузчик (с двумя порталами) 
виррогіесі віаііс Іоѵѵег - приставной 
башенный кран 

виврепсіесі таві ~ подвесной мостовой 
кран(-штабелёр) 

Іеіевсоріс іоѵѵег ~ телескопический 
башенный кран 

Іор-гиппігш Ьгіб§е ~ опорный мосто- 
вой кран 

Іор-гиппіп§ віаскег ~ опорный кран- 
штабелёр 

іоѵѵаЫе рЬ ~ прицепной стреловой 
кран 

іоѵѵег ~ башенный кран 
іоѵѵег ~ ѵѵііЬ Іюгігопіаі рЪ башенный 
кран с горизонтальной балочной стре- 
лой 

іоѵѵег ~ ѵѵііЬ 1ийіп§ рЪ башенный 
кран с подъёмной стрелой 
іоѵѵег беггіск ~ мачтовый кран на ба- 
шенной опоре 

Ігаск-1ауіп§ ~ кран-путеукладчик 
ігаск-тоипіесі ~ гусеничный кран 
ігапвіег ~ кран-перегружатель 
ігапврогіег ~ кран-перегружатель 
ігапзрогіег ~ іог сопіаіпег ЬапсИіп§ 
контейнерный кран-перегружатель 


сгеер 

Ігаѵе1іп§ ~ 1. мостовой кран 2. пере- 
движной башенный кран 
Ігаѵе1іп§ §апігу ~ самоходный козло- 
вой кран 

ігаѵейп§ іоѵѵег ~ передвижной башен- 
ный кран 

ігиск ~ пневмоколёсный кран; автомо- 
бильный кран; кран на шасси автомо- 
биля 

ігиск-тоітіесі ~ кран на шасси авто- 
мобиля; автомобильный кран 
Ішск-тоипіесІ іоѵѵег ~ пневмоколёс- 
ный башенный кран 
ишЗегЬип§ ~ подвесной кран 
ипс1ег-гиппіп§ Ъгіс1§е ~ подвесной мо- 
стовой кран 

ипс1ег-шппіп§ віаскег ~ (оі 

8ивреп8Іоп іуре) подвесной кран-шта- 

белёр мостового типа 

ипсіег-віищ* ~ подвесной мостовой 

кран 

ип§еагесі 1гаѵе1іп§ аші ігаѵегвіп§ ~ 
мостовой кран [кран-балка] с ручным 
передвижением балки и грузовой те- 
лежки 

ѵѵаіі ~ настенный консольный поворот- 
ный кран 

ѵѵЬагГ ~ доковый кран 
ѵѵЬееІес! [ѵѵЬееІ-тоипіесі] ~ кран на 
колёсном ходу, колёсный кран 
сгапк коленчатый рычаг; кривошип; за- 
водная рукоятка 
сгапквЬай коленчатый вал 
сгапку проф. с перегибами (о стальном 
канате или кабеле) 

сгаѵѵіег 1. гусеничная цепь, гусеница 2. 
гусеничный трактор; машина на гусе- 
ничном ходу 

сгаѵѵіег-тоипіесі на гусеничном ходу, на 
гусеничном ходовом устройстве 
сгаѵѵіѵѵау 1. (непроходное) техническое 
подполье; полупроходной коммуника- 
ционный канал (высотой более I м) 
2. дорога (на космодроме или ракет- 
ной базе) для перемещения космиче- 
ских кораблей или ракет 
сгаге микротрещина; волосная трещина, 
волосовина 

сга 2 Іп§ 1. волосные трещины 2. образо- 
вание волосных трещин 
сгеаііоп оГ 1іѵіп§ епѵігоптепі благоуст- 
ройство 

сгесЬе (детские) ясли (помещение, зда- 
ние) 

сгеер ползучесть; деформация ползуче- 
сти 
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сгеер 

~ ок кгогеп 80 ІІ 8 ползучесть мерзльк 
грунтов 

~ ок \ѵа!ег фильтрация воды (под соо- 
ружением и в обход сооружения) 
саШе ~ скотопрогон 
сопсгеіе ~ ползучесть бетона 
сопвіапі-іоасі ~ ползучесть при посто- 
янной растягивающей нагрузке 
бупатіс ~ динамическая ползучесть, 
ползучесть в условиях переменных 
(изменяющихся] нагрузок и темпера- 
тур 

іпіііаі ~ начальная ползучесть; на- 
чальная стадия ползучести 
ргітагу ~ начальная ползучесть, на- 
чальная стадия ползучести 
гаіі ~ угон (рельса) 

весопбагу ~ вторая стадия ползучести; 
установившаяся ползучесть 
8Йеер ~ скотопрогон 
8Іеабу-8ІаІе ~ установившаяся ползу- 
честь 

зіееі ~ ползучесть стали 
Іегііагу ~ третья стадия ползучести, 
ускоренная ползучесть 
сгеера§е: 

гаіі ~ угон (рельса) 
сгепеііе амбразура 
сгеовоіе креозот 

сгеві 1. гребень (плотины), порог водо- 
слива 2. бровка откоса 3. пик (павод- 
ка) 4. гребень волны 5. выпуклая вер- 
тикальная кривая (% продольном про- 
филе дороги) 
баш ~ гребень плотины 
Яооб ~ пик паводка 
8рі11\ѵау ~ порог водослива 
сге\ѵ бригада (рабочих) 
сопсгеіе р1асіп§ ~ бригада бетонщиков 
ёау ~ бригада, работающая в дневное 
время, дневная бригада 
егесІіп§ ~ монтажная бригада 
йІІіп§-ир ~ бригада монтажников ме- 
таллоконструкций, оформляющая уз- 
лы (обеспечивающая постановку по- 
стоянных болтов и т. п.) 

Гогтіп§ ~ бригада опалубщиков 
§гоітс1 ~ бригада такелажников [стро- 
повщиков] 

пі§1іі ~ бригада, работающая в ночное 
время, ночная бригада 
р1асіп§ ~ бригада бетонщиков 
зйоісгеіе ~ бригада торкрет-бетонщи- 
ков 

сгіЬ 1. сруб; клеть 2. балочный ростверк, 
опорная балочная клетка (в основании 


колонны) 3. ряж 4. костровая клеть 
[крепь] 5. шпальный ящик 
Ъавкеі ~ ряж из деревянных брусьев 
(защищающий подводную часть бе- 
тонной опоры моста) 

1 о§ ~ ряж из бревен, бревенчатый ряж 
госк-ШІесі (ІітЬег) ~ ряж с заполне- 
нием камнем 

сгіЬЬег машина для очистки шпал 
сгіЬЫе грохот, сито, решето || просеи- 
вать 

сгіЫѵогк ряж, ряжевая конструкция 
сгіск винтовой домкрат (небольших раз- 
меров) 

сгітр складка, гофр, сгиб || гофриро- 
вать, обжимать, опрессовывать 
сгітрег обжимные щипцы 
сар ~ обжимные щипцы (для капсю- 
лей-детонаторов) 

сгірр1іп§ I. потеря устойчивости при 
продольном изгибе, выпучивание 2. 
критический (о нагрузке) 

\ѵеЪ ~ (местное) упругопластическое 
выпучивание стенки (металлической 
балки) 

сгііегіа рі от сгііегіоп 
8 Ігеп§іЬ ~ критерии [теории] прочно- 
сти 

8 Іге88 ~ критерии напряженного со- 
стояния 

сгііегіоп критерий, условие; признак 
~ ой Ьискііп§ критерий [условие] по- 
тери устойчивости при продольном 
изгибе 

~ ок зІаЬіНіу критерий устойчивости 
ециіІіЬгіит ~ критерий равновесия 
Гаііиге ~ критерий прочности, крите- 
рий разрушения (конструкций) 
ріапе-зігаіп ~ критерий (прочности) 
при плоском напряжённом состоянии 
ріазііс-уіеісі ~ критерий пластичности 
вегѵісеаЬійІу ~ критерий эксплуата- 
ционной надёжности и пригодности 
(сооружений) 

вітііагііу ~ критерий подобия 
уіеМ ~ критерий текучести 
сгоскеі готический архитектурный орна- 
мент в виде листьев 

сгоокес1пе88 искривление, кривизна, со- 
гнутость 

іпіііаі ~ начальное искривление 
(стержня) 

сго88 1. крестовина; крест 2. пересече- 
ние 

аіі 8оекеІ - раструбная крестовина 
ріре ~ крестовина 
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гесіисіп§ ~ неравнопроходная кресто- 
вина 

Заіпі-Ашігеѵѵ'з - перекрёстные связи 
запііагу ~ крестовина канализацион- 
ного трубопровода 

\ѵіпсіо\ѵ ~ внутренние элементы окон- 
ного переплёта (средник, горбылек и 
т. д.) 

сго88агт траверса 

сго88Ьаг 1. поперечина; траверса; пере- 
кладина, распорка 2. поперечная ли- 
ния огней ВПП 3. ригель гидротехни- 
ческого затвора 

сго88Ьеат поперечина; траверса 
сю88-соппесІіоп 1 . неконтролируемая 
связь двух систем (напр водопровода 
и канализации) 2. соединение водо- 
проводной магистрали с пожарным 
стояком или спринклерной системой 
(в противопожарной системе) 
сго88сиІ 1. квершлаг; орт 2. поперечный 
рез [распил] 3. поперечный разрез 
СГ088&П 1. поперечный уклон (проезжей 
части дороги) 2. крутизна (откоса) 
сго88-Но\ѵ перекрёстный поток, попе- 
речное течение 

сго88-§агпеІ Т-образная привёртная 
дверная или воротная петля 
сго88Ііеаб перепад напоров, разность 
уровней бьефов 

СГ 088 ЙЩ 1. пересечение 2. железнодо- 
рожный переезд 3. перекрёсток дорог, 
транспортная развязка 4. переезд; пе- 
реход 

ассоттосіаііоп ~ железнодорожный 
переезд (соединяющий два смежных 
участка землепользования) 
асиІе-ап§1есі ~ остроугольное пересе- 
чение ( железнодорожных путей) 
аегіаі ріре ~ воздушный трубопровод- 
ный переход 

аНепбеб Іеѵеі ~ охраняемый железно- 
дорожный переезд 

Ьеат ~ пересечение балок (в балоч- 
ной клетке и т. п.) 

Ыіитіпош ~ железнодорожный пере- 
езд с асфальтобетонным покрытием 
Ьоагб ~ железнодорожный переезд с 
дощатым настилом 

ЬоІІесі гаіі ~ сборнорельсовое пересе- 
чение 

Ьгіс1§е - мостовой переход 
сайіе - скотопрогон 
сопігоііесі ребезігіап ~ пешеходный 
переход, оборудованный светофором 


СГ088ІП§ 

сусіе ~ место пересечения велодорож- 
ки с проезжей частью дороги 
(Й11 беріЬ ІітЬег ~ железнодорожный 
переезд с брусчатым деревянным на- 
стилом 

§аІе гаі1\ѵау ~ железнодорожный пе- 
реезд со шлагбаумом 
§гас1е ~ пересечение в разных уров- 
нях, транспортная развязка 
1іі§1і\ѵау (§гас1е) ~ железнодорожный 
переезд 

Ьі§Ь\ѵау зігеат - мостовой переход 
Іеѵеі ~ \ѵііЬ аиіотаііс 1і§Ьі 8І§паі ох- 
раняемый железнодорожный переезд 
Іеѵеі ~ \ѵііЬ Ьаггіегв охраняемый же- 
лезнодорожный переезд 
таппеб Іеѵеі ~ охраняемый железно- 
дорожный переезд 

топоШЫс ~ железнодорожный пере- 
езд с монолитным настилом 
тоѵаЫе-роіпІ ~ пересечение с по- 
движным сердечником 
поп§иап1ес1 ~ неохраняемый железно- 
дорожный переезд 

ргеіаЬгісаІесІ зесііопаі Ігеаіесі ІітЬег 
~ железнодорожный переезд с насти- 
лом из сборных щитов из пропитан- 
ной древесины 

ргоіесіесі Іеѵеі ~ охраняемый желез- 
нодорожный переезд 
гаі1-Ы§Ь\ѵау ~ железнодорожный пе- 
реезд 

гаіігоасі (§гайе) ~ железнодорожный 
переезд 

гаі1\ѵау Ьегі ~ переход (трубопровода) 
под железной дорогой 
гаіііѵау Іеѵеі ~ железнодорожный пе- 
реезд 

гіѵег ~ 1. мостовой переход 2. геод. 
передача отметок через (неприступ- 
ное) водное пространство 
8СЙООІ ~ пешеходный переход через 
дорогу или улицу вблизи школы 
8СІ880Г8 ~ ж.-д 1. перекрёстный съезд 
2 . двойная перекрёстная стрелка 
зесііопаі ~ железнодорожный переезд 
со сборным настилом 
8Ьоск-ргоІесІес1 ~ противоударное пе- 
ресечение 

8оНс1 тап§апе8е-8Іее1 ~ цельнолитое 
пересечение из марганцовистой стали 
зігеат ~ переход через реку (мосто- 
вой, трубопроводный) 
зиЬаяиеош ~ тоннельное пересечение 
(водного препятствия), подводный 
тоннель 
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СГ088ІП§ 

ілѵо-гаіі ~ двойной стрелочный съезд 
ипсопігоііесі ресіезігіап ~ пешеходный 
переход (обозначенный разметкой 
проезжей части) 

ищщагсіесі ~ неохраняемый железно- 
дорожный переезд 

и п там пес! Іеѵеі ~ неохраняемый же- 
лезнодорожный переезд 
\ѵа11 ~ узел пересечения стены (тру- 
бопроводом, воздуховодом) 
іѵоосі ріапк ~ железнодорожный пере- 
езд с дощатым настилом 
геЬга ~ пешеходный переход с размет- 
кой типа «зебра» 

сго88Ііпіп§ наклейка подкладочньк обо- 
ев горизонтальными рядами (обычный 
метод обойных работ, если лицевые 
обои наклеивают вертикально) 
сго 880 ѵег 1. подъезд, пересекающий пе- 
шеходную дорожку; проезд, пересека- 
ющий разделительную полосу автома- 
гистрали 2. перемычки между водо- 
проводными трубами 3. перекидка, 
обвод «скобой» (П-образный элемент 
трубопровода) 4. ж.-д. стрелочный, 
съезд 5. переходный мостик; переход 
йоиЫе ~ двойной стрелочный перевод 
8Іп§1е ~ обыкновенный стрелочный 
перевод 

сго88гоас1 1. основная дорога (на пересе- 
чении) 2. рі перекрёсток (дорог) 

8Іа§§ег ~ пересечение с разнесёнными 
въездами на главной дороге 
сго88-8есІіоп поперечное сечение; попе- 
речный профиль (напр, дороги) 

Ъаг ~ поперечное сечение стержня 
бейгтеВ ~ деформированное попе- 
речное сечение 
8Ігеат ~ водное сечение 
Ігапзйгтесі сотрозііе ~ приведённое 
составное сечение 
іѵаіег ~ водное сечение 
сго88Ііе 1. поперечная связь 2. попере- 
чина 3. шпала 

сго88\ѵа1к пешеходный переход 
сго88\ѵа11 поперечная стена; перегородка 
сго88\ѵіпс1 боковой ветер 
сгоіѵ 1. лапчатый лом 2. хомут 
]іт ~ ручной рельсогибочный станок 
сго\ѵЬаг монтажный лом, лом для распа- 
лубливания 

сго\ѵс1іп§ скученность (застройки) 
сгоіѵйоі 1. стяжная скоба 2. стрелка 
размерной линии 

сгоіѵп 1. замок (арки); шелыга (свода) 
2. гребень (плотины) 3. свод (тонне- 


ля) 4. верхнее колено (двухоборотно- 
го сифона) 5. вершина; выпуклость 6. 
крон (жёлтый пигмент) 

~ ок іпіеі оголовок водовыпуска 
ѵаиіі ~ шелыга свода 
сгитЫіп§ выкрашивание (поверхност- 
ное разрушение материала) 
сгшЬег дробилка 
аШ§айг - щековая дробилка 
Ьаіі ~ шаровая дробилка [мельница] 
Ьаііазі ~ дробилка для приготовления 
балласта 

Віаке іа\ѵ ~ дробилка с одной качаю- 
щейся щекой, дробилка Блейка 
сопе ~ конусная дробилка 
^аіез ~ конусная дробилка 
^угаіогу (сопе) ~ конусная дробилка 
Ьагшпег ~ молотковая дробилка 
ітрасі ~ дробилка ударного действия, 
молотковая дробилка 
Іа\ѵ ~ щековая дробилка 
шоЬіІе ~ передвижная дробилка 
ргітагу [ргіте] ~ дробилка первично- 
го [крупного] дробления 
го11(іп§) ~ валковая дробилка 
гоіагу ~ валковая дробилка 
зесопсіагу ~ дробилка вторичного 
[среднего] дробления 
8Іп§1е Іо§§1е іа\ѵ ~ однокривошипная 
щековая дробилка 
8Іопе ~ камнедробилка 
Іегііагу - дробилка третичного дробле- 
ния 

сшзЬег-шп несортированный дроблё- 
ный каменный материал (после вы- 
хода из дробилки) 
сгазішщ дробление; раздавливание 
соагее ~ крупное дробление 
йпе ~ мелкое дробление 
ітрасі ~ ударное дробление 
ргітагу ~ первичное дробление 
зесопсіагу ~ вторичное дробление 
СШ8І кора, корка (грунтовая) 
спіісіі поддержка, подпорка (полотни- 
ща обоев, наклеиваемого на пото- 
лок) 

сгуоЬубгаІе криогидрат 
сгуокагзі термокарст 
сгуо1о§у криология 

сгуоресіоіоёу геокриология, мерзлотове- 
дение 

сгуоресйтеіег мерзлотомер 
сгуоргоіесііѵе предохраняющий от за- 
мерзания 

сгурі крипта; подземный тайник; склеп 
сгузіаі 1. кристалл 2. хрусталь 3. кварц 
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§по\ѵ ~ кристалл снега 
сгувІаШгайоп, сгу 8 ІаШ 2 Іп§ кристаллиза- 
ция 

сгувіосгепе наледь 
сгу 8 І 08 рЬепе подземный лёд 
сиЬе куб 

сопсгеіе Іе8І ~ бетонный контрольный 
[испытательный] куб 
іпоіТаг ~ ІЫ Іе8Ііп§ сетепі (стандарт- 
ный) растворный куб для испытания 
цемента 

8шаІІ ~ элементарный объём 
8Іаш1ап1 ~ о! сопсгеіе стандартный 
бетонный образец-куб 
8Іапёаг(1 ~ оГ піогіаг стандартный рас- 
творный образец-куб 
Іеві ~ образец-куб для определения 
прочности при сжатии 
\ѵог1в ~ бетонный куб [кубик] (обра- 
зец для испытаний) 

сиЬісІе кабинка; ячейка (распредели- 
тельного устройства); бокс; секция; 
стойло 

вЬотог ~ душевая кабина 
сиЬіп§ 1. кубатура, объём 2. сметно-фи- 
нансовый расчёт стоимости строитель- 
ства (по объёму здания , исходя из 
стоимости единицы объёма) 
счі йе 8ас тупик (уличный) с разворот- 
ной площадкой 

си1І8 амер, отбракованный строительный 
материал (в основном кирпич и лесо- 
материал); отходы 

сиііиге условный знак искусственного 
сооружения (на карте) 
сиіѵегі 1. водопропускное сооружение, 
водопропускная труба, дюкер; водо- 
спуск; водопроводная галерея (шлю- 
за); водоотводный канал 2. малый 
мост 

йІ8сЬаг§е ~ водопроводная галерея; 
галерея опорожнения (дока, шлюза) 
Іоск ~ водопроводная галерея шлюза 
ріре ~ (водопропускная) труба (под 
насыпью) 

геіпіогсесі сопсгеіе 8ІаЬ ~ малый же- 
лезобетонный ПЛИТНЫЙ мост 
сипеііе водосборник, водосток; лоток, 
жёлоб 

сир 1. чашка; стакан 2. воронка 3. гиль- 
за; цилиндр 4. колпак, колпачок 5. 
уплотнительное кольцо, уплотнитель- 
ная манжета б. поперечное коробле- 
ние (доски) 

(огсе ~ вантуз (для прочистки засо- 
ров в канализации) 


сигіп§ 

йгоііійщ ~ воронка для инъецирования 
[нагнетания] растворной смеси 
ОІІ ~ маслёнка (для смазки) 
сирЬоагй 1 . встроенный [стенной] шкаф 
2. чулан 

аігіп§ ~ встроенішій шкаф с естествен- 
ной вентиляцией 
(игле ~ вытяжной шкаф 
Іп-Ьиііі ~ встроенный [стенной] шкаф 
сироіа купол 

§еойе8Іс [§еойеІіс] ~ геодезический 
купол (сооружение) 

сигЬ 1 . бордюрный [бортовой] камень; 
край тротуара; кромка проезжей час- 
ти 2. ножевая часть, нож (колодца, 
кессона) 3. колесоотбойный брус 
аарЬаІІ ~ асфальтобетонный бортовой 
камень [бордюр] 

ЬаІ1а8І ~ балластный упор (устанав- 
ливаемый на мостовом полотне) 
Ьаітіег ~ высокий бордюр (удержива- 
ющий наехавший на него автомо- 
биль); бетонное ограждение 
Ьпі8Іі ~ парапетный выступ 
сопсгеіе ~ бетонный бортовой камень 
сиіііп^ ~ нож (опускного) колодца 
[кессона] 

тоипІаЫе ~ бордюр из сборных бло- 
ков 

поппаі ~ прямой бордюр (с верти- 
кальной лицевой стенкой) 
гоііег ~ криволинейный бордгпр 
8Іоре(І ~ скошенный бордюр 
8Ігаі§ІіІ ~ прямой бордюр (с верти- 
кальной лицевой стенкой) 
ѵегіісаі ~ прямой бордюрный камень 
сигЬііщ бордюр 

са8І іп ріасе сопсгеіе ~ бордюр из мо- 
нолитного бетона 

ргесаві сопсгеіе ~ бетонный бордюр 
из заводских блоков 
геЯесІіп§ сопсгеіе ~ светоотражаю- 
щий бетонный бордюр (содержащий 
цветной песчаный раствор) 
сиге 1 . созревание; вулканизация; от- 
верждение, затвердение; выдержива- 
ние 2. уход за бетоном, выдерживание 
бетона 

сигіп§ уход за бетоном, выдерживание 
бетона о ~ Ьу роікііп^ выдерживание 
бетона [уход за бетоном] заливкой во- 
дой 

ассеіегаіеіі ~ меры ухода за бетоном, 
обеспечивающие его ускоренное твер- 
дение 

аЛіаЬаІіс ~ твердение бетона в адиаба- 
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сигіп§ 

тическом режиме; адиабатическое вы- 
держивание бетона, выдерживание бе- 
тона в условиях адиабатического рав- 
новесия [сохранения тепла гидрата- 
ции] 

аІгшмрЬегіс зіеат ~ пропаривание 
(бетона) при атмосферном давлении 
аиіосіаѵе ~ автоклавное твердение, ав- 
токлавная обработка (напр, бетона) 
аиІо§епоиз ~ аутогенное выдержива- 
ние бетона (в условиях сохранения 
влажности и теплоты гидратации) 
сопсгеіе ~ уход за бетоном, выдержи- 
вание бетона 

(сіігесі) еіесігіс - прямой прогрев бе- 
тона электрическим током (для уско- 
рения твердения) 

Го§ ~ выдерживание бетона во влаж- 
ной среде (создаваемой тонким рас- 
пылением воды); уход за бетоном ме- 
тодом тонкого распыления воды (со- 
зданием водяного тумана) 

Ы§Ь ргеззиге зіеат ~ пропаривание 
(напр, бетона) под большим давлени- 
ем, обработка в автоклаве 
ішргорег ~ недостаточный [непра- 
вилвный] уход за бетоном 
іпасіециаіе ~ недостаточный [непра- 
вильный] уход за бетоном 
іпзиіаіесі ~ уход за бетоном с устрой- 
ством теплоизоляционных покрытий 
Іоіѵ-ргеззиге зіеат ~ пропаривание 
бетона при низком давлении 
тешЬгапе ~ 1. уход за бетоном путём 
нанесения изолирующих мастик 2. 
уход за бетоном путём укрытия плён- 
кой 

тоізі ~ выдерживание бетона во 
влажной среде 

8Іп§1е-8Іа§е ~ автоклавная обработка 
(сборных железобетонных изделий за 
один цикл без предварительного про- 
паривания при низком давлении) 
зоіаг-аззізіесі ~ оі сопсгеіе уход за бе- 
тоном [выдерживание бетона] с ис- 
пользованием солнечной энергии 
зргау-аррйесЗ ~ уход за бетоном мето- 
дом распыления плёнкообразующего 
состава 

зіашіапі ~ стандартные условия вы- 
держивания (бетона); стандартные 
приёмы ухода за бетоном 
8Іеат - пропаривание, паровлажност- 
ная обработка (напр, бетона) 
Іетрегаіиге-таісііесі ~ выдерживание 


бетона [уход за бетоном] в установ- 
ленном температурном режиме 
1\ѵо-зІа§е ~ двухэтапная тепловая об- 
работка бетона (сначала пропаривание 
при низком давлении, затем обра- 
ботка в автоклаве) 

сигі 1. скручивание, закручивание 2. 
вихрь; завихрение 3. завиток (порок 
древесины) 4. коробление 
сиг1іп§ коробление; скручивание, закру- 
чивание 

~оГ зІаЬз коробление [искривление] 
(бетонных) плит 
сиггепі 1. поток, течение 2. ток 
аіг ~ воздушный поток 
сопѵесііѵе ~ конвективный поток 
еіесігіс ~ электрический ток 
Оооб ~ приливное течение 
Иі8Іп§ ~ ток плавления 
Ьеаі ~ тепловой поток 
8ІагІіп§ ~ пусковой ток 
сигіаіітепі оГ геіпіогсетепі обрезка ар- 
матурных стержней за пределами 
эпюры изгибающих моментов (в со- 
ответствии с эпюрой материалов) 
сигіаіп занавес 
аіг ~ воздушная завеса 
азЬезІоз Яге ~ противопожарный за- 
навес из асбестовой ткани 
§гоиІ ~ противофильтрационная [це- 
ментационная, инъекционная] завеса; 
диафрагма 

заіеіу ~ противопожарный занавес; 
противопожарный экран 
зргау ~ водяная завеса 
\ѵагт аіг ~ воздушно-тепловая завеса 
сигІаіпіп§ потёки (дефект окраски) 
сигѵаіиге кривизна; искривление 
соіитп - продольная кривизна колон- 
ны 

еагіЪ’з ~ кривизна Земли 
Яоог зигГасе ~ кривизна покрытия по- 
ла 

Саи88Іап ~ гауссова кривизна 
гпаіп ~ главная кривизна 
пе§аІіѵе ~ отрицательная кривизна 
розіііѵе ~ положительная кривизна 
ргіпсіраі ~ главная кривизна 
зііеіі ~ кривизна оболочки 
сигѵе 1. кривая, график 2. лекало 3. из- 
гиб; закругление; кривизна 
~ оГ тахітит (ЪешЯп§) тотепіз 
огибающая эпюра моментов, кривая 
максимальных моментов 
а§еіп§ ~ кривая старения (материа- 
лов) 


168 



аррагепі-гевізііѵііу ~ кривая зависи- 
мости кажущегося удельного сопро- 
тивления (грунта) от расстояния 
между электродами 
агеа ~ 1. плоская кривая 2. кривая за- 
висимости площади зеркала воды от 
его уровня 

агеа-ѵоіите ~ кривая объёмов (ём- 
кость водохранилища - площадь вод- 
ной поверхности) 

аѵега§ес! - усреднённая (эксперимен- 
тальная) кривая 
Ьаск\ѵаІег ~ кривая подпора 
Ьепсііп§ ~ упругая линия 
Ьепсіт§ іаііиге ~ экспериментальная 
кривая работы балки на изгиб до раз- 
рушения 

Ьешііп§ тотепі ~ эпюра изгибающих 
моментов 

ЬШпеаг еіазііс-зігаіп Ьагс1ешп§ ~ ди- 
аграмма растяжения с линейным уп- 
рочнением 

Ьіііпеаг еіазііс 8(гаіп-Ьагс1епіп§ зігезз 
зігаіп ~ диаграмма растяжения с ли- 
нейным упрочнением 
ЫіпсІ ~ кривая с плохой видимостью 
Воіотеу'з ~8 кривые [график] грану- 
лометрического состава заполнителей 
для плотных [водонепроницаемых] 
бетонов, график Боломея 
Ьгакіп§ ~ тормозная кривая 
Ьи1кіп§ ~ кривая набухания песка 
(при увлажнении) 

саІіЬгаІіоп ~ 1. тарировочная кривая 
2. калибровочная кривая 
сарасііу ~ 1. кривая объёмов водохра- 
нилища 2. кривая пропускной способ- 
ности (водопропускного сооружения) 
са8Ііп§ ~ график бетонирования, гра- 
фик производства бетонных работ 
саіепагу - цепная линия 
сйагасіегізііс ~ характеристическая 
кривая, характеристика 
сігсиіаг ~ круговая кривая 
сіозесі ~ замкнутая кривая 
соіитп ~ кривая критических напря- 
жений при продольном изгибе; кривая 
зависимости критических напряжений 
(при потере устойчивости) от гибко- 
сти колонны 

сотрасііоп ~ кривая плотность - 
влажность (грунта) 
сотроипб ~ составная кривая, коробо- 
вая кривая (плана трассы) 
сошоіісіаііоп-іезі ~ компрессионная 
кривая 


сигѵе 

соп8ІапІ-гас1ш8 ~ круговая кривая 
сопзитрііоп ~ кривая водопотребле- 
ния 

сопіоиг ~ 1. горизонталь 2. изолиния 

С 08 І ~ кривая затрат 

соипіег ~ обратная кривая (в плане 

трассы) 

сгеер ~ кривая ползучести 
сиЬіс ~ кривая третьего порядка, ку- 
бическая кривая 

сштшіаііоп ѵоіите ~ интегральная 
кривая стока 

бесгетепі ~ кривая затухания 
беЯесйоп [беЯехіоп] ~ упругая линия 
(балки) 

йеСогтаІіоп ~ кривая деформаций 
[деформирования] 

беріеііоп ~ кривая истощения (стока, 
расхода) 

бергеззіоп ~ кривая депрессии 

йеріЬ ~ изобата 

ЯеріЬ-ѵеІосіІу ~ годограф 

йІ8с1іаг§е ~ кривая расходов (расход - 

уровень) 

с1І8с1іаг§е таз8 ~ интегральная кривая 
стока 

с1І8сЬаг§е-гаІіп§ - кривая расхода во- 
ды 

Яізрегзіоп ~ кривая дисперсии 
Яізріасетепі-Ііше - кривая зависимо- 
сти перемещений от времени 
сІізІгіЬиІіоп ~ 1. кривая распределения 
2. кривая гранулометрического [зер- 
нового] анализа (грунта) 

Ягажкжп ~ кривая депрессии (под- 
земных вод); кривая спада 
Яга\ѵіп§ ~ лекало 
с1гор-сіо\ѵп ~ кривая спада 
Яигаііоп ~ кривая продолжительности 
еазетепі ~ переходная кривая 
еіазііс ~ упругая линия (балки); ли- 
ния прогибов балки 
етрігісаі ~ эмпирическая кривая 
епѵеіоре [епѵе1оріп§] ~ ошбающая 
(кривая) 

ехрашіоп ~ кривая разгрузки (при 
компрессионном испытании грунта) 
(ап регГогтапсе ~ аэродинамическая 
характеристика вентилятора 
(аіщие - усталостная кривая, кривая 
усталости (материала) 

(ее ~ номограмма для определения 
размера премиальной оплаты 
(Іаі - кривая большого радиуса (на 
автомобильной дороге), пологая кри- 
вая 
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і ІІЦѵе 


Яехиге ~ упругая линия 
Яоой-йэдиепсу ~ кривая повторяемо- 
сти паводков 

Яоѵѵ ~ кривая течения; диаграмма 
пластического деформирования 
Яо\ѵ-ЯигаІіоп ~ кривая продолжитель- 
ности стока 

йоѵѵ та88 - интегральная кривая стока 
Ггедиепсу ~ кривая повторяемости, 
кривая обеспеченности (гидрологиче- 
ских величин) 

Риііег'з ~ кривая оптимального грану- 
лометрического состава заполнителей, 
кривая Фуллера 
Гипісиіаг ~ верёвочная кривая 
§аи§е соггеіаііоп ~ кривая корреля- 
ции уровней или расходов {напр, в за- 
мыкающем и ряде других створов во- 
дотока) 

§гайаПоп 1§гаЯіп§] ~ кривая грану- 
лометрического [зернового] состава 
§гайиаІеЯ Ігапзіііоп ~ плавная пере- 
ходная кривая 

§гаіп- 8 І 2 е ассшпиіаііоп ~ суммарная 
[кумулятивная] кривая гранулометри- 
ческого [зернового] состава 
§гоишЗ\ѵаІег 8Іога§е ~ кривая запаса 
подземных вод 

Ьаігріп ~ серпантина; кривая малого 
радиуса (на автомобильной дороге) 
Ьагдепіп§ ~ кривая нарастания проч- 
ности 

Ііеасі-сарасііу ~ характеристика насоса 
«напор - подача» 

ЬеаІіп§ ~ кривая нагрева 

Ііеіісаі ~ винтовая линия 

Ьогігопіаі ~ кривая в плане (трассы 

автомобильной дороги) 

іёеаі §гас1іп§ ~ оптимальная кривая 

гранулометрического состава 

іпІе§га1 йо\ѵ ~ интегральная кривая 

стока 

Іп1е§га1есі ~ интегральная кривая 
іпігіпзіс ~ огибающая кривая, каса- 
тельная (кругов Мора) 

Іоаб ~ кривая нагружения 
Іоаб-сіейгтаііоп ~ кривая зависимо- 
сти деформаций от нагрузок 
Іоаб-ехіешіоп ~ диаграмма растяже- 
ния, кривая зависимости удлинений 
от нагрузок 

Іоасі-Ігашіег - кривая нагружения 
сваи 

та88 ~ 1. интегральная кривая (напр, 
стока) 2. кривая объёмов земляных 
работ, диаграмма грунтовых масс 


та88 ~ оГ гаіпСаІІ интегральная кривая 
дождевых осадков 

та88-Ьаи1 ~ диаграмма [график] пе- 
ремещения земляных масс [грунта] 
тегібіопаі ~ меридиональная кривая; 
очертание (оболочки) в меридиональ- 
ном сечении 

МоЬг'8 епѵе1оріп§ ~ огибающая кри- 
вая, касательная (кругов Мора) 
тотеп( ~ эпюра изгибающих момен- 
тов 

МоосЗу ~ диаграмма Муди (зависи- 
мость коэффициента трения от ше- 
роховатости стенок трубы и от 
числа Рейнольдса) 

N0 ~8 см. поіве сгііегіа сигѵез 
поізе сгііегіа [поізе га!іп§] ~8 норми- 
рованные кривые шумности, частот- 
ные характеристики для оценки шума 
о§ее ~ 1. 8-образная кривая 2. откос 
8-образного очертания 3. водосливная 
грань плотины практического профиля 
ореп - незамкнутая кривая 
раг 1 іс 1 е- 8 І 2 е асситиіаіог ~ суммарная 
[кумулятивная] кривая гранулометри- 
ческого [зернового] состава 
раітісіе-зіге бівІгіЬиІіоп ~ кривая про- 
сеивания [рассева на фракции] зер- 
нистого каменного материала; кривая 
гранулометрического состава 
рауіоас1-гап§е ~ кривая зависимости 
коммерческой загрузки от дальности 
полёта 

регГогшапсе ~ рабочая характеристи- 
ка 

ріапе ~ плоская кривая 

рориіаііоп ~ демографическая кривая 

рге88иге-ѵоіб гаііо ~ компрессионная 

кривая 

ргоЬаЬійІу ~ 1. кривая распределения 
(вероятностей) 2. кривая повторяемо- 
сти, кривая обеспеченности (гидроло- 
гических величин) 

Ргосіог (шоізіиге бешііу) ~ кривая 
влажность - плотность по Проктору, 
кривая Проктора 

риіі гізе - кривая, получаемая при 
испытании сваи на выдёргивание 
ршпр ~ характеристика насоса «дав- 
ление - расход» 

га!іп§ - кривая расходов (уровень - 
расход) 

геЬошкі ~ кривая набухания (при 
компрессионном испытании грунта) 
гесеззіоп ~ кривая спада 
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гесотргеззіоп ~ кривая повторного 
нагружения, кривая рекомпрессии 
ге1оабіп§ ~ кривая повторного нагру- 
жения, кривая рекомпрессии 
гергевепіаііѵе ~ характерная кривая 
(отражающая все особенности явле- 
ния) 

геѵегее ~ 8-образная кривая; обратная 
кривая (плана трассы дороги) 
геѵегее Іоор ~ вспомогательная кривая 
на серпантине 

8 ~ кривая суммирования, 8-кривая 
8а§ ~ вогнутая вертикальная кривая 
(в продольном профиле) 
ваШгаІіоп ~ кривая насыщения 
зесопб-огбег ~ кривая второго поряд- 
ка 

8ІтоіТ-Іегт 8Іге88-8Ігаіп ~ кривая зави- 
симости деформаций от напряжений 
при кратковременном нагружении 
зіеѵе апаіузіз ~ кривая ситового ана- 
лиза 

зіпе ~ синусоида 

зтооіЬ - плавная кривая 

зрасе [враііаі] ~ пространственная 

кривая 

зіа^е бізсЬаг§е ~ кривая расхода (в 
зависимости от уровня воды) 

8Іога§е ~ кривая объёмов (водохрани- 
лища) 

зігезз-зігаіп ~ кривая зависимости де- 
формаций от напряжений, кривая за- 
висимости между напряжениями и де- 
формациями 

зузіет Ьеаб ~ характеристика насос- 
ной системы «расход - напор» 
Іетрегаіиге ~ температурная кривая, 
график изменения температур 
Іезі - кривая результатов испытаний 
Іі§Ы ~ кривая малого радиуса (на ав- 
томобильной дороге) 

Ііте ~ временной график, кривая за- 
висимости от времени 
Ііте-беЯэгтаІіоп ~ кривая зависимос- 
ти деформации от времени 
Іогцие ~ кривая изменения крутящего 
момента 

Ігапзіііоп ~ переходная кривая 
Ігаѵеі-Ііте ~ годограф (кривая време- 
ни пробега волны в сейсморазведке) 
Ігае зігезз-зігаіп ~ действительная 
кривая зависимости деформаций от 
напряжений (построенная с учётом 
сужения поперечного сечения образца) 
ѵегіісаі ~ вертикальная кривая (в про- 
дольном профиле дороги) 


сиі 

ѵегіісаі ѵеіосііу ~ годограф, график 
изменения скорости по вертикали 
ѵіг§іп ~ первичная кривая (при комп- 
рессионном испытании грунта) 
ѵоіите ~ кривая объёмов (водохрани- 
лища) 

\ѵеаг ~ кривая износа 
ѵѵЬірІазЬ - кривая изменения темпе- 
ратуры (активного слоя многолетне- 
мёрзлого грунта) 

\УоЫег ~ кривая Вёлера, кривая уста- 
лости 

гего аіг ѵоібз ~ кривая уплотнения 
грунта при нулевом содержании пор с 
воздухом 

сигѵеб криволинейный, изогнутый, иск- 
ривлённый 

сигѵіііпеаг криволинейный 
сигѵітеіег курвиметр 
сизЫоп 1. фундаментная подушка (из 
гравийно-песчаного или другого ма- 
териала); подстилающий слой; подго- 
товка; постель 2. подбабок 3. подклад- 
ка; прокладка 4. амортизатор; бубіер 
5. пята, опорный элемент 
аіг ~ воздушная подушка 
аіг зргіп§ - воздушная амортизирую- 
щая подушка 

гиЬЬег ~ резиновая амортизирующая 
подкладка 

шЬЫе ~ постель из рваного камня 
запб ~ песчаная подушка 
іѵаіег ~ водобойный колодец 
сизЫошп§: 

Ьопбеб гиЬЬег ~ основной резиновый 
или латексный слой коврового покры- 
тия (полов) 

сизІот-ЬиіІІ изготовленный по заказу 
сизіог колесико, ролик 
гаЬЬег-Іігеб ~ обрезиненное колесико, 
обрезиненный ролик 
сиі 1. разрез, вырез || резать 2. выемка 
грунта 3. выемка, котлован 4. прокоп; 
прорезь; спрямляющий канал 5. выну- 
тый грунт б. геод. засечка 7. стык 
(рельсовый) о ~ апб соѵег отрывка 
котлована или траншеи с устройством 
временных настилов (для пропуска 
транспортных средств, оборудова- 
ния); ~ апб ЯП 1. земляные работы с 
балансом объёмов насыпи и выемки 
грунта 2. расположение участков вы- 
емок и насыпей на продольном или 
поперечном профиле дороги; ~ Іо Яі 
вырезанный по месту 
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сиі 

Ьеѵе1іп§ ~ 1. наклонный [косой] рез 
2. наклонная [косая] врезка 
Ьогго\ѵ ~ карьерная выемка 
егоза ~ 1. поперечная резка [распи- 
ловка] 2. поперечный рез [пропил] 
йіѵегеіоп ~ деривационный [отводя- 
щий] канал 

йгей§е ~ дноуглубительная прорезь 
йге ~ скос у торца деревянной балки 
(для удобства укладки на кирпичную 
стену или в нишу) 

Яап§е ~ вырез в полке стальной балки 
(напр, для примыкания к стенке 
стальной колонны) 

Іоск ~ обходной канал со шлюзом 
ореп ~ 1. открытая выемка 2, врезка 
(на подходе к тоннелю) 
рііоі ~ пионерная траншея 
8Іс1е (ЬПІ) ~ полка (выемка в косогоре) 
8Іаг ~ вырезка отверстий в обоях звез- 
дой, звёздчатый вырез в обоях (для 
пропуска штепселей, выключателей и 
т. п.) 

ігайіс - пересечение двух транспорт- 
ных потоков 
\ѵеі ~ подводная выемка 
сиі-а-іооі проф. конец рулетки [мерной 
ленты] с нулевой точкой отсчёта 
сиі-аші-йіі полувыемка-полунасыпь 
сшЬаск разжиженный битум 
сШой' 1. прорезь; прокоп; спрямляющее 
русло; обводной канал 2. зуб (плоти- 
ны); противофильтрационная завеса 
[диафрагма] 3. отключение; отсечка 
(прекращение подачи газа, пара) 4. 
отрезка; резка 

§гоишЗ ѵѵаіег ~ противофильтрацион- 
ная завеса 

зЬееі рііе ~ шпунтовая диафрагма, 
шпунтовый замок (плотины) 
іііегто ~ биметаллический отсечный 
клапан 

сШоШ 1. выключение, отключение 2. 
выключатель 3. контур, очертание; 
профиль 4. вырез 5. штампованная де- 
таль 

1ііёЬ-рге88цге заіеіу ~ защитное реле 
высокого давления 

1о\ѵ-рге88иге заіеіу ~ защитное реле 
низкого давления 
р1и§ ~ штепсельный разъём 
рге88иге ~ 1. выключатель давления 
2. перерыв в подаче давления 
рге88иге сШТегепІіаІ - дифференци- 
альное реле давления 


заіеіу - защитный выключатель, за- 
щитное реле 

8ЦСЙОП ргеввиге заГеіу ~ реле [прес- 
состат] низкого давления 

сиііег 1. резак, резец, нож; фреза; ре- 
жущий инструмент 2. резательная 
ручная машина 3. машина [установ- 
ка] для резки (камня, покрытия); 
врубовая машина 4. р/ кусачки 
азрйаіі ~ машина для разрезания ас- 
фальтобетонного покрытия 
аиІо§епоц8 ~ автогенный резак 
Ъаг ~ ножницы [станок] для резки ар- 
матуры 

сйаіп ~ цепной труборез 
сіау ~ бур для мягких пород 
сопсгеіе ~ машина для резки бетона 
[для разрезания плит бетонного по- 
крытия] 

сооку ~ проф. стальной цилиндричес- 
кий опускной колодец (для мостовых 
опор) 

соге ~ колонковый бур 
йіатопсі §1а88 ~ алмазный стеклорез 
йізк ~ дисковый резец [нож] 
йиа1-\ѵЬее1 ~ двухбаровая машина 
(для прорезания грунта) 
еіесігоЬусІгаиІіс геЬаг ~ электрогид- 
равлический станок для резки армату- 
ры 

Ьапй орегаіей Ьаг ~ ручной станок 
для резки арматуры 
рііе ~ резак для металлических свай 
ріре ~ труборез 

геЬаг ~ ножницы для резки арматуры 
зіееі саЫе ~ (ручная) машина для 
резки стальных канатов 
8Іее1-\ѵ1іее1 §1а88 ~ роликовый стекло- 
рез 

ишіег-геатіщ; ~ ножевой уширителъ 
(для устройства уширенной пяты 
буронабивной сваи) 

сШ1ег-йгей§ег фрезерный землесосный 
снаряд 

сиііегЬеай механический [фрезерный] 
рыхлитель (земснаряда) 
зисііоп ~ грунтозаборное устройство с 
механическим рыхлителем 

сиіііп§ выемка о - йо\ѵп ігеез срезка 
[спиливание] деревьев; ~ іп вытягива- 
ние филёнки (малярные работы); ~ 
ой - \ѵоой рііе обрезка’ [срезка] дере- 
вянной сваи; ~ оп ІііІІ-зісІе железнодо- 
рожное полотно в полке; ~ оиі ой іЪе 
Йеіесііѵе сопсгеіе вырубка [вырезка] 
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суііпсіег* 


дефектных мест на бетонных поверх- 
ностях 

Ьаск ~ резервная выемка, резервный 
карьер, резерв 
сопсгеіе ~ резка бетона 
§1аз8 ~ резка (листового) стекла 
Ы§Ь ртезвиге іѵаіецеі ~ резка высоко- 
напорной струёй воды (напр, бетона) 
раііегп ~ раскрой листового материала 
(операция) 

за\ѵ ~ пропил; нарезка швов (напр, в 
бетоне) 

8аѵѵ ~ оС іоіпІ8 нарезка швов (в бето- 
не) 

8(есІ ~ апсі Ьсікіігщ заготовка армату- 
ры (резка и гибка) 

(ор апгі ЬоИот - обрезка наклеенных 
полотнищ обоев по верхней и нижней 
границе [у потолка и пола] 
сиІ-\ѵаІег 1. оголовок быка [контрфорса] 
2. волнорез 3. аванбек 
сусіе цикл, период; круг о ~ рег 
зесопіі Герц 

~ оГ 8Іге88 цикл напряжений 
~ оГ иве технологический цикл ис- 
пользования (напр, опалубочных кон- 
струкций) 

аЬзогрІіоп ~ цикл абсорбционной хо- 
лодильной машины 
аіг ~ цикл воздушной холодильной 
машины 

а11егпаІіп§ 8Іге88 ~ знакопеременный 
цикл напряжений 

аиіосіаѵе [аиІос1аѵіп§] ~ цикл [про- 
должительность] авто.клавной обработ- 
ки 

ЪаІсЫп§ ~ дозировочный цикл; цикл 
дозировки 

ЬепсИщг -"ь циклы изгиба 
соіі Іоор Ьеаі гесоѵегу ~ рекуператив- 
ная циркуляционная система (с двумя 
теплообменниками и промежуточ- 
ным теплоносителем) 
йе8І§п ~ этап проектирования 
сіиіу ~ продолжительность ]период] 
включения 

есопотігег ~ энергосберегающий ре- 
жим с максимальным использованием 
наружного воздуха для охлаждения 
(кондиционирование воздуха) 
Яоог-рег-\ѵеек ~ цикл производства 
работ - один этаж в неделю (при 
строительстве высотных зданий) 
Гогт ~ цикл перестановки опалубки 
Ше ~ оГ ециіртепі долговечность ра- 
боты [срок службы] оборудования 


тіхіп§ ~ 1. цикл перемешивания сме- 
си; цикл работы бетоносмесителя 2. 
продолжительность цикла работы бе- 
тоносмесителя (в минутах) 
орегайп§ ~ рабочий цикл 
оретаііопаі ~ период эксплуатации 
геіщетаііоп ~ холодильный цикл; 
кольцо [контур] охлаждения 
гереаіеіі ~8 оГ ІѴее/іп§ апсі іЬаѵѵіп§ 
повторные циклы замораживания и 
оттаивания 

гереаіесі зГгезз ~8 знакопостоянные 
повторные циклы напряжений 
теѵетзе ~ обратный цикл (термодина- 
мический процесс) 

геѵегвіЫе ~ обратимый цикл, обрати- 
мый термодинамический процесс 
гап-агошиі ~ рекуперативная цирку- 
ляционная система, РЦС (с промежу- 
точным теплоносителем) 
8Іеат-сигіп§ ~ цикл пропаривания 
8Іога§е - период заполнения (водо- 
хранилища) 

8Іге88 ~ цикл напряжений 
Йіеткхіупатіс ~ термодинамический 
цикл 

\ѵогкіп§ ~ рабочий цикл 
сусіітщ периодический [циклический] 
режим; периодическое изменение ре- 
гулируемой величины 
&8І іопп ~ скоростная цикличность 
перестановки опалубки 
іопп ~ цикличная перестановка [ис- 
пользование] опалубки (на строи- 
тельном объекте) 

8у8Іет ~ циклический [короткоперио- 
дический] режим работы системы 
сусіопе циклон 
ЪаІІегу ~ батарейный циклон 
суіішіег 1. цилиндр (1. геометрическое 
тело 2. узел машины) 2. барабан, 
баллон 3. свая-оболочка 4. винтовая 
свая 5. опускной колодец 6. ёмкост- 
ный водонагреватель с погружным на- 
гревательным элементом; бак-аккуму- 
лятор горячей воды 

- оГ сопсгеіе цилиндрический бетон- 
ный образец (для испытаний) 
асеіуіепе ~ баллон с ацетиленом 
сотЬіпаІіоп ~ агрегат, состоящий из 
питательного бака холодной воды и 
ёмкостного водонагревателя 
сопігасіог-тасіе (Іе8І) ~8 цилиндриче- 
ские образцы (для испытаний бетона), 
изготовленные подрядчиком (на 
стройплощадке) 
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суііпйег 

сіігесі ~ бак-аккумулятор горячей во- 
ды, питаемый непосредственно от кот- 
ла 

боог-іоск ~ цилиндр дверного замка 
боиЫе-асІігщ Ьубгаиііс ~ гидравличе- 
ский цилиндр двойного действия 
еіесігіс ~ электрический ёмкостный 
водонагреватель 

Яеіб-сигеб ~8 контрольные цилиндри- 
ческие бетонные образцы, выдержан- 
ные в натурных условиях стройпло- 
щадки (для определения срока распа- 
лубливания) 

ЬоІ ѵѵаіег ~ бак-аккумулятор горячей 
воды; цилиндрический бак-теплоакку- 
мулятор 

Ьубгаиііс ~ гидравлический цилиндр 
іпбігесі ~ ёмкостный водонагреватель; 
бак-аккумулятор горячей воды с грею- 
щим змеевиком 

рпеитаііс ~ пневматический цилиндр 
зсге\ѵ ~ винтовая свая большого диа- 
метра 

вегѵо ~ сервоцилиндр 
Іезі ~ образец-цилиндр (для определе- 
ния прочности бетона на сжатие) 
суша гесіа 1. прямой гусёк (классиче- 
ского карниза) 2. обратный гусёк (ба- 
зы колонны) 

суша геѵегза 1. прямой каблучок (клас- 
сического карниза) 2. обратный каб- 
лучок (базы колонны) 
сутаііит киматий (верхняя плита вен- 
чающего карниза) 


В 

баЬЫгщ ударная обработка камня (для 
получения точечной фактуры) 
бабо 1. подколонник 2. декоративная 
панель стены (над плинтусом) 3. по- 
перечный паз (напр, на доске) 
ба§§ег проф. расположенный диаго- 
нально элемент конструкции 
бат плотина; дамба 
А-йате ~ стальная разборная плотина 
с треугольными фермами, плотина 
Пуаре 

агсЬ ~ арочная плотина 

агсЬ-§гаѵіІу ~ арочно-гравитационная 

плотина 


Ьа§ ~ дамба из мешков с песком или 
бетоном 

Ьапк ргоіесііоп ~ берегозащитная 
дамба 

ЪазкеІ ~ габионная плотина 
Ьеаг-Ігар ~ водосливная плотина с 
крышевидный затвором 
Ыіпб ~ глухая плотина 
Ьоиібег ~ каменно-набросная плотина 
Ьох ~ перемычка замкнутой конфигу- 
рации (в плане) 

Ьиі1біп§ ріі ~ перемычка для огражде- 
ния котлована 

Ьиіігезз ~ контрфорсная плотина 
сапіііеѵег беек ~ массивно-контрфорс- 
ная плотина с консольными оголовка- 
ми 

сапіііеѵегеб-іуре зіееі ~ стальная кон- 
сольная плотина 
саѵііу ~ ячеистая плотина 
ееііиіаг ~ ячеистая плотина 
сіозиге ~ перемычка; ячеистая пере- 
мьика 

соазі-ргоіесііоп ~ (морская) берегоза- 
щитная дамба 

сопсгеіе ~ бетонная плотина 
соппесІіп§ ~ сопрягающая дамба 
соипІегГогІ ~ контрфорсная плотина 
сгіЬ ~ ряжевая плотина; ряжевая дам- 
ба 

сгіЬ апб беек ~ ряжевая плотина с 
верхним строением 
сироіа ~ купольная плотина 
беЬгіз ~ наносозадерживающая плоти- 
на; наносозадерживающая запруда; 
запруда-селеуловитель 
беіепііоп ~ 1. водозадерживающая 

платина 2. плотина на местном стоке, 
запруда 

біатопб-Ьеаб Ьиіігезз ~ массивно- 
конгрфорсная плотина с полигональ- 
ными оголовками 
біке ~ берегозащитная дамба 
біѵегзіоп ~ водозаборная [водоподъём- 
ная] плотина 

боте ~ купольная плотина 
бгор-іпіеі ~ плотина с шахтным водо- 
сбросом 

бгу тазопгу ~ плотина из сухой ка- 
менной кладки 

еагіЬ-апб-госкйИ ~ каменно-земляная 
плотина 

еаПЬ(-йІІ) ~ земляная [насыпная] 
плотина 

еагій-йП ІітЬег ~ деревоземляная 
плотина 


174 



ехрапзіоп ~ деформационный шов 
(металлического моста) 

&§§оІ ~ фашинная плотина [дамба] 
Гепсе ~ плетнёвая дамба, плетнёвая 
запруда 

ЯД ~ насыпная плотина; набросная 
плотина 

Яп§ег О'оіпі ехрашіоп) ~ деформаци- 
онный шов гребенчатого типа (в ме- 
таллических мостах) 
йхесі ~ глухая плотина 
йаІ-8ІаЬ Ьиіігезз [ЯаІ-8ІаЬ беек] ~ 
контрфорсная плотина с плоскими пе- 
рекрытиями 

йоаікщ ~ батопорт, плавучий затвор 
Яооб-сопігоі ~ противопаводковая 
плотина, противопаводковая дамба 
ЯооЛѵаІег геІагбіп§ ~ паводкозадер- 
живающая плотина (с нерегулируе- 
мым водосливом) 

йжпеб ~ рамная плотина; разборная 
[разборчатая] плотина 
§аЫоп ~ габионная плотина 
§гаѵіІу ~ гравитационная плотина 
§гаѵіІу-агсЬ ~ арочно-гравитационная 
плотина 

§гоипб\ѵаІег ~ подпор грунтовых вод 
Ьап§іп§ ~ зажор 

Ы§Ь-Ьеаб ~ высоконапорная плотина 
Ьоііоіѵ ~ многоарочная плотина; мно- 
гокупольная плотина 
Ьото§епеои8 еагіЬ ~ земляная плоти- 
на из однородного грунта 
Ьубгаиііс ЯД ~ намывная плотина 
Ьубгоеіесігіс ~ станционная плотина, 
плотина ГЭС 
ісе ~ ледяной затор 
ішроипбіп§ ~ водоудерживающая 
плотина; водоудерживающая запруда 
іпЯаІаЫе ~ мягкая водо- или воздухо- 
наполняемая плотина 
іпіаке ~ водозаборная плотина 
ІеаГ ~ плотина с клапанным затвором 
Іоозе госк ~ плотина из сухой бутовой 
кладки 

1о\ѵ-Ьеаб ~ низконапорная плотина 
тазопгу - плотина из каменной клад- 
ки 

тавзіѵе Ьеаб Ьиіігезз ~ массивно- 
контрфорсная плотина 
теазигіщ; ~ измерительный водослив 
шиб - запруда-селеуловитель 
пшШагсЬ [тиШрІе агсЬ] ~ много- 
арочная плотина 

тийіріе-боте ~ многокупольная пло- 
тина 


йпІпаГее 4 

попоѵегйоіу ~ глухая плотина 
о§ее ~ водосливная плотина практиче- 
ского профиля 

оѵегіаД - водосливная плотина 
оѵегііоіѵ ~ водосливная плотина 
реп8Іоск ~ плотинный водоприёмник, 
водоприёмное сооружение ГЭС 
ріаіе ехрапзюп ~ деформационный 
шов, перекрываемый листом (в ме- 
таллических мостах) 
ро\ѵег ~ станционная часть плотины 
геіаіпіщ* - запруда 
гіп§ ~ кольцевая дамба 
госкШІ ~ каменно-набросная плотина 
гоЯег ~ плотина с вальцовым затвором 
8аша§е ~ струенаправляющая дамба 
или донный порог из цилиндрических 
габионов 

зебітепі сопігоі ~ наносорегулирую- 
щая дамба 

зеІГасІігщ тоѵаЫе Яооб ~ водослив- 
ная плотина с автоматическим кла- 
панным затвором 

8Іога§е ~ водохранилищная плотина 
зиЪзібіагу ~ водобойная стенка 
ІаЯіп§8 ~ дамба хвостохранилища 
Т-Ьеабеб Ьиіігезз ~ контрфорсная 
плотина с Т-образными оголовками 
іЬіск агсЬ ~ гравитационно-арочная 
плотина 

іЬіп соге еагіЬ ~ земляная плагина с 
противофильтрационной диафрагмой 
ІітЬег ~ деревянная плотина; шандор- 
ное заграждение 
\ѵеіг ~ водосливная плотина 
\ѵіскеІ ~ разборная плотина с поворот- 
ными щитовыми затворами 
ѵѵіп§ ~ струенаправляющая дамба; бу- 
на, полузапруда 
ѵѵіге ~ габионная дамба 
гопеб еагіЬ ~ неоднородная земляная 
плотина (с зонированием слоев по 
принципу обратного фильтра) 
бата§е разрушение; повреждение 
асіиаі ~ фактический характер разру- 
шения (конструкции, сооружения); 
действительные размеры повреждений 
СОГГ08ІОП ~ повреждение от коррозии 
еагіЬпиаке ~ повреждения, вызванные 
землетрясением 

ГаІі§ие ~ повреждение [разрушение] 
от усталости 

Яге ~ Іо сопсгеіе повреждение бетона 
от пожара 

Ігееге-іЬаіѵ ~ повреждение от повтор- 
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сІата§е 


ных циклов замораживания - оттаива- 
ніи 

Ггеегіп§ ~ повреждение от замерзания 
[промерзания] 

(го8І ~ повреждение от мороза 
ітрасі ~ ударное повреждение, по- 
вреждение от удара 
зеізтіс ~ Іо Ъиі1с1іп§8 разрушение 
зданий от землетрясеніи 
зіееі СОГГО8ІОП ~ о( сопсгеіе повреж- 
дение железобетона от коррозии арма- 
туры 

8ІшсІига1 ~ повреждение несущих 
строительных конструкций; поврежде- 
ние зданий [сооружений] 
йаттіп§ 1. подпор, создание подпора 2. 

перекрытие водотока 
дашрег 1. заслонка; воздушный клапан 
2. амортизатор, виброизолятор 
асУшІаЫе ~ регулируемый воздушный 
клапан 

асУизІаЫе віісіе ~ регулируемая за- 
слонка 

асЦизІтепІ ~ наладочный воздушный* 
клапан 

аіг ге§и1аІіп§ ~ регулирующий воз- 
душный клапан 

аіг 8Ігеат орегаіесі ~ воздушный кла- 
пан прямого действия 
ЬасЫгай ~ обратный воздушный кла- 
пан 

Ьа1апсіп§ ~ наладочный воздушный 
клапан, шибер 

Ьиііегйу ~ 1. дроссельный воздушный 
клапан 2. двустворчатый обратный 
воздушный клапан, клапан-бабочка 
Ьуравз - обводной воздушный клапан 
ёеЯесІт§ ~ перекидной воздушный 
клапан 

ёгаіщЬі сііеск ~ регулятор тяги 
ециаіігіпё ~ наладочный воздушный 
клапан (в сети воздуховодов); регу- 
лирующий воздушный клапан для 
поддержания постоянного давления 
или расхода 

ехізаші ~ вытяжной клапан 

(асе ~ фасадный воздушный клапан 

(перед теплообменником) 

(асе апё Ьура88 ~ сдвоенный воздуш- 
ный клапан (регулирующий расход 
воздуха через теплообменник и по об- 
водной линии) 

ііге(-геіагсіапі) ~ противопожарный 
[огнезадерживающий] воздушный 


клапан (в огнезащитных стенах, 
перегородках) 

§гаѵіІу (геііеі) ~ предохранительный 
воздушный клапан (срабатывает под 
действием температурного напора) 
Ьапсі орегаіесі ~ ручной воздушный 
клапан 

Ііеаі-іпзиіаіесі іпіаке ~ утеплённый 
приёмный воздушный клапан 
Ьйщесі йге ~ поворотный противопо- 
жарный [огнезадерживающий] кла- 
пан 

ЫІ апй шІ88 ~ регулируемый щелевой 
воздухораспределитель 
іпіаке ~ приёмный воздушный клапан 
іпіегіоскесі аіг ~8 сдвоенный воздуш- 
ный клапан 

ігІ8. ~ лепестковый воздушный клапан 
1еа(-1уре ~ лепестковый воздушный 
клапан 

Іоиѵег ~ жалюзийный воздушный кла- 
пан 

ташда] ~ ручной воздушный клапан 
тіхіп§ ~ смесительный воздушный 
клапан 

шоіог орегаіесі ~ приводной воздуш- 
ный клапан 

тиіІіЫасіе [тиі1ііеа(, тиіііріе іеаі] ~ 
многостворчатый воздушный клапан; 
жалюзийный воздушный клапан 
попгеіигп ~ обратный воздушный кла- 
пан 

опе-ѵѵау ~ обратный воздушный кла- 
пан 

оррозііе Ыабе ~ встречно-створчатый 
[оппозитный] воздушный клапан 
рагаііеі Ыайе ~ параллельно-створча- 
тый воздушный клапан 
ге§и1аІіп§ ~ регулирующий воздуш- 
ный клапан 

ге1іе( ~ предохранительный воздуш- 
ный клапан, воздушный клапан сбро- 
са давления 

8 еі(-сІ 08 Іп§ ~ обратный воздушный 
клапан 

8ІшІ-о(( ~ запорный воздушный кла- 
пан, заслонка 

8Іп§1е 1еа( ~ одностворчатый [одно- 
перьевой] воздушный клапан, дрос- 
сель-клапан 

зіісіе ~ заслонка, задвижка (воздухо- 
вода) 

8Ііс1іп§ йге -* противопожарная [огне- 
задерживающая] заслонка 
зтоке ~ дымозадерживающий или 
дымовытяжной клапан 
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зтоке ргоіесйоп ~ дымозадерживаю- 
щий клапан 

зріійег - рассекатель (направляющая 
лопатка в воздуховоде, рассекающая 
поток на две части); перекидной 
[распределительный] воздушный кла- 
пан, клапан-рассекатель; переключа- 
тель потока 

іЬгоШіп§ ~ дроссельная заслонка, 
дроссельный воздушный клапан 
ѵоішпе сопігоі ~ клапан регулирова- 
ния расхода воздуха 
гопе ~ зональный воздушный клапан 
батріщ; 1. увлажнение 2. амортизация 
(напр, удара); глушение; затухание, 
демпфирование (напр, колебании) 

~ оГ сопсгеТе увлажнение бетона (при 
уходе) 

~ оГ 1іі§Ь\ѵау Ъгіб§е демпфирование 
на автодорожном мосту 
~ ой зіаск ЙШІег амортизация [умень- 
шение] колебаний (стальной) дымо- 
вой трубы 

~ ой ѵіЬгайоп виброизоляция, аморти- 
зация колебаний 

іпіегпаі ~ внутреннее звукопоглоще- 
ние материала 

батр-ргоойегз гидроизоляционные мате- 
риалы 

батр-ргоойщ; 1. гидроизоляция 2. вла- 
гоизоляция 

~ ой тазопгу \ѵогк гидроизоляция ка- 
менной кладки 

бапсег проф. стрелочный индикатор 
[контрольно-измерительный прибор] 
§апбу ~ проф. путейский [путевой] 
рабочий, занятый укладкой пути гото- 
выми секциями 

сіагЬу 1. правило; полутёрок 2. гладилка 
с длинной ручкой 

багк (-) гоот тёмная комната (для про- 
явления фотоснимков) 
базЬ штрих || штриховать 
реЬЫе [госк] ~ наборная фактура на- 
ружной штукатурки (с вдавленными в 
раствор зёрнами гравия или щебня) 
8Іар ~ проф. (некачественная) штука- 
турка с каменной крошкой 
базЪ-Ипе прерывистая линия (разметки 
проезжей части дороги) 
баіа 1. данные 2. геод. исходные точки 
Ъазіс ~ основные данные 
Ъазіс безі§п ~ основные данные для 
проектирования или расчёта 
Ъоипбагу - граничные условия 


с1іта!о1о§іса1 ~ климатологические 
данные 

безі§п ~ данные для проектирования 
или расчёта 

епѵігоптепіаі ~ данные о состоянии 
окружающей среды 
§еотеІгіс (аі) ~ геометрические харак- 
теристики (напр, сечений) 
орегаГіп§ ~ технико-эксплуатацион- 
ные данные 

регйогтапсе-геіаіеб ~ данные, касаю- 
щиеся технических характеристик или 
характера работы изделий 
гейегепсе ~ справочные данные 
гезеагсЪ ~ данные [результаты] ис- 
следований 

зегѵісе ~ эксплуатационные данные 
баіе дата, число 

~ ой соттепсетепі ой іЬе ѵѵогк юри- 
дическая дата начала строительства 
~ ой зиЪзіапІіаІ сотріеііоп дата окон- 
чания строительства объекта; дата 
сдачи построенного объекта в эксплуа- 
тацию 

Ьіб ~ 1. дата подачи заявки (на уча- 
стие в торгах) 2. дата приёма (заказ- 
чиком) заявок на участие в торгах 
Іаіезі йпізЬ ~ самый поздний срок 
окончания работ (сетевое планирова- 
ние) 

Іаіезі зіагі ~ самый поздний срок на- 
чала работ (сетевое планирование) 
баШт 1. условный нуль отсчёта высот 2. 
абсолютная отметка, отметка над 
уровнем моря 3. уровенная поверх- 
ность (в аэрофотосъёмке) 4. основа- 
ние системы координат 
аШіиде ~ условный нулевой уровень 
(отсчёта отметок) 
сйагі ~ 1. нуль глубин 2. нуль высот 
Еигореап ~ Единая европейская сис- 
тема координат (с началом в г. По- 
тсдаме) 

§аи§е ~ нуль графика водомерного по- 
ста 

огбпапсе ~ нулевая отметка (в систе- 
ме общенациональной высотной опор- 
ной геодезической сети) 
зеа Іеѵеі ~ (принятый) уровень моря 
баиЬіп§ 1. ударная обработка камня 
(для получения точечной фактуры) 
2. обрызг (нижний слой штукатурки) 
бау день; сутки 

бе§гее ~8 индекс промерзания (сумма 
градусодней с отрицательными тем- 
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пературами при промерзании грун- 
та) 

роиг ~ день производства бетонных 
работ [бетонирования] (по календар- 
ному графику) 

бау1і§Ьііп§ освещение естественным све- 
том о ~ іп Ьиі1біп§8 естественное ос- 
вещение в зданиях 

бауѵѵогк продолжительность рабочего 
дня 

беаб1е§ 1. отросток (трубопровода) 2. 

подводка к водоразборной точке 
беабтап анкер, заглублённый в грунт, 
проф. мертвяк 

сопсгеіе ~ бетонная анкерная свая, бе- 
тонный мертвяк, бетонная анкерная 
плита 

беаегаііоп деаэрация 
~ ой сопсгеіе удаление защемлённого 
воздуха из бетонной смеси, деаэрация 
бетонной смеси 
іѵаіег ~ деаэрирование воды 
беаегаіог деаэратор; воздухоотделитель 
беайіевз: 

оссираііопаі ~ профессиональная глу- 
хота 

беаі 1. сделка, соглашение 2. пиломате- 
риал хвойных пород; доска, брус; 
амер, тёс; англ, лафет 
беаіег агент по продаже, дилер 
раска§е ~ фирма, выполняющая про- 
ектирование и строительство сооруже- 
ния 

бе-азЫщ; золоудаление 
беЬасІе ледоход; вскрытие ледового по- 
крова 

беЫі дебит 

беЬгіз 1. обломки; строительный мусор 
2. обломочные породы 3. наносы, от- 
ложения 4. продукты разложения 
таіегіаі ~ строительный мусор 
зЬоіЬіазІіщ* ~ отходы от песко- или 
дробеструйной очистки 
бесапіаііоп декантация (отделение 
твёрдых веществ от жидких сливом 
жидкости после отстаивания), ос- 
ветление воды 

бесапіег отстойник, декантатор 
бесапІіп§ метод декомпрессии рабочей 
камеры или шлюза в аварийных усло- 
виях 

бесагіюпігаііоп декарбонизация (воды) 
бесау 1. гниение, разложение 2. вывет- 
ривание 3. затухание (колебаний) 4. 
истощение (водного источника) 


~ ой ѵѵооб гниение [загнивание] дре- 
весины 

бесеіегаііоп замедление 
бесепІегіп§ раскружаливание 
бесепігаііхаііоп децентрализация (пла- 
нировочное перераспределение плот- 
ности населения или используемого 
земельного фонда при высокой плот- 
ности застройки) 
бесіііогіпаііоп дехлорирование 
бесіроі внесистемная единица загрязне- 
ния воздуха кондиционируемого поме- 
щения (по Фангеру: загрязнение, со- 
здаваемое стандартным человеком 
при подаче в помещение 10 л/с чис- 
того воздуха на 1 чел) 
бесівіоп решение о Іо гепбег ~ прини- 
мать [выносить] решение 
С08І еййесііѵе ~ экономичное решение 
безщп ~ проектное решение 
8расе-р1аппіп§ - объёмно-планировоч- 
ное решение 

беек і. плита ездового полотна (мос- 
та); пролётное строение (моста) 2. 
настил; плита настила 3. платформа; 
рабочая площадка 4. опорная плита 5. 
донная плита б. плоская крыша 7. 
первый этаж 

аіг ~ воздухонепроницаемый потолок 
(устраиваемый в ножевой части опу- 
скного колодца) 

Ьоііот ~ нижний настил; нижний 
ярус (сита, грохота) 
сазі-іп-ріасе сопсгеіе ~ монолитная 
железобетонная плита проезжей части 
(моста) 

саііюбісаііу ргоіесіеб Ьгіб§е ~ пролёт- 
ное строение моста с катодной защи- 
той 

соіб ~ распределительный коллектор 
холодного воздуха (в двухканальной 
системе кондиционирования воздуха) 
сопсгеіе ~ бетонный настил 
сопсгеіе Шіеб 8Іее1 §гіб ~ металличе- 
ский настил (моста) с ячейками, за- 
полненными бетоном 
сопсгеіе 8ріпе Ьеат Ьгіб§е ~ железо- 
бетонное коробчатое пролётное строе- 
ние моста 

сигѵеб ~ криволинейное наружное по- 
крытие; криволинейный настил 
баш - напорное перекрытие плотины 
Яоог ~ настил перекрытия; несущая 
конструкция междуэтажного перекры- 
тия 


178 



§1и1ат ІітЬег ~ деревянный клеёный 
дощатый настил (моста) 

Ьоі ~ распределительный коллектор 
тёплого воздуха (в двухканальной сис- 
теме кондиционирования воздуха) 
Іоіпііевв Ьгіфге ~ пролётное строение 
без деформационных швов 
Іоѵѵег ~ нижний настил двухъярусного 
моста 

ргесаві Ьгісі§е ~ сборный мостовой на- 
стил 

рге8Іге88есі ІітЬег Ьгіб§е ~ деревоме- 
таллический преднапряжённый на- 
стил моста 

гі§іс1 ~ жёсткий настил 
гооГ ~ несущая конструкция верхнего 
покрытия; настил покрытия 
вріііѵѵау ~ водосливная плита 
зргау ~ спрейдек, форсуночная систе- 
ма охлаждения воздуха распылением 
воды или рассола в верхней зоне ка- 
меры орошения или холодильной ка- 
меры 

8Іее1 ріаіе ~ настил (моста) из пло- 
ского стального листа 
аіееі гооГ ~ стальной кровельный на- 
стил 

8Іге88ей-8кіп гооГ ~ несущая конст- 
рукция покрытия, работающая совме- 
стно с кровлей 

іітЬег-сопсгеіе-сотрозііе ~ деревоже- 
лезобетонное балочное пролётное 
строение 

ІітЬег 8ігіп§ег8 апб іатіпаіесі ~ дере- 
вянное балочное пролётное строение с 
дощатым настилом 

иррег ~ верхний настил двухъярусно- 
го моста 

\уаіег-Ьеагіп§ ~ 1. напорное перекры- 
тие плотины 2. обшивка гидротехни- 
ческого затвора 

\ѵеііес1 ~ смоченная насадка (градир- 
ни) 

\ѵогкіп§ ~ рабочий настил (напр, на 
лесах), рабочая платформа (напр 
скользящей опалубки) 
бескіп§ 1. пролётное строение; настил 
(моста) 2. верхнее строение (набе- 
режной, пирса) 3. временное дорож- 
ное покрытие (для объезда строяще- 
гося объекта) 4. платформа 
теіаі йоог ~ металлический профили- 
рованный настил перекрытия 
огіЬоігоріс ріаіе ~ ортотропный на- 
стил (моста) 


йеГесі 

зіееі §гМ ~ стальной решётчатый на- 
стил 

зіееі гооі' ~ стальной кровельный на- 
стил 

бесііпаііоп склонение; магнитное скло- 
нение 

~ оГ пеесііе склонение магнитной 
стрелки 

та§пеііс ~ магнитное склонение 
бесііпе падение; снижение; уменьшение 
зіге88 ~ снижение [уменьшение] на- 
пряжений 

бесііпотеіег деклинометр, уклономер 
десоііег рулонница, разматыватель ру- 
лонированного металла 
бесотрасііоп разуплотнение (напр, при 
вибрации грунта) 

йесотрове а Гогсе іпіо сотропепіа раз- 
ложить силу на составляющие 
бесотроаег бактерия гниения [разложе- 
ния] 

сіесотровіііоп разложение 
аегоЬіс ~ аэробное разложение 
апаегоЬіс ~ анаэробное разложение 
Гогсе ~ разложение силы (на состав- 
ляющие) 

бесотрге88Іоп декомпрессия; постепен- 
ное снижение давления 
бесопсепігаііоп децентрализация (пла- 
нировочное перераспределение плот- 
ности населения или используемого 
земельного фонда при высокой плот- 
ности застройки) 

йесоп§е8ііоп планировочные решения 
по ликвидации заторов на улично-до- 
рожной сети 

бесопіатіпаііоп обезвреживание, обез- 
зараживание 
бесог декор 

агсЬііесіигаІ - архитектурный декор 
бесгеаве уменьшение, снижение 
8іге88 ~ снижение [падение, умень- 
шение] напряжений 

бесгетепі декремент; уменьшение; 
убыль; затухание 
батріп§ ~ декремент затухания 
бебшіег обеспьшивающее устройство; 

обеспьшивающая установк? 
беби8ііп§ обеспыливание 
~ оГ аіг бисіз прочистка воздуховодов 
беГаиІІ ~ оГ ііге сопігасіог невыполне- 
ние подрядчиком обязательств (по до- 
говору) 

беГесаіог дефекатор, отстойник фекаль- 
ных стоков 

беГесі дефект, порок; недостаток о ~8 
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бие Іо іпассигасіез дефекты, вызван- 
ные неточностью изготовления; ~з іп 
ІітЬег пороки древесины, пороки ле- 
соматериалов; ~з оп іЬе ріазіег 
зигіасе дефекты на поверхности шту- 
катурки; поверхностные дефекты шту- 
катурного намёта; ~ рег ипіі число 
[количество] дефектов на одно изде- 
лие 

Ьиі1біп§ ~з строительные дефекты 
соаі ~ дефект в поверхностном слое 
(штукатурки, краски и т. п.) 
соттоп Ьиі1біп§ ~8 обычные строи- 
тельные дефекты (зданий) 
сопзігисііопаі ~8 строительные дефек- 
ты 

ІоіпІ ~ дефект шва [соединения] 
рапеі зузіет Ьоизіщ; ~8 дефекты [не- 
достатки] панельных зданий 
зигіасе ~8 поверхностные дефекты 
зигіасе йпізЬ ~з дефекты поверхност- 
ной отделки 

беіесііѵе дефектный (об изоляции, эле- 
менте конструкции) 

бейсіепсу недостаток, дефицит 
оху§еп ~ дефицит кислорода, отрица- 
тельный кислородный баланс 

бейсіі недостаток, дефицит 
оху§еп ~ дефицит кислорода, отрица- 
тельный кислородный баланс 
заШгайоп ~ дефицит влажности (воз- 
духа) 

бейаііоп выдувание, дефляция (песка в 
пустыне) 

сіейесйоп 1. прогиб, выгиб; стрела про- 
гиба 2. отклонение о ~ бие Іо а Іоаб 
аі А прогиб, вызванный силой в точке 
А; ~ 1еабіп§ Іо бата§е оІ ЯшзЫп§з 
прогиб (балки, плиты), приводящий 
к повреждению отделки; ~ ипбег 
ітрозесі [\ѵогкіп§] Іоасі прогиб от дей- 
ствующей [приложенной] нагрузки 
Ьеат ~ прогиб балки 
еіазйс ~ упругий прогиб 
Іітіі ~ предельный прогиб 
1оп§-1егт ~ прогиб от действия дли- 
тельных [долговременных] нагрузок 
тахітшп ~ максимальный прогиб, 
максимальная стрела прогиба 
тісізрап ~ прогаб в средней точке [в 
середине] пролёта (балки, фермы) 
регтапепі ~ остаточный [постоян- 
ный] прогиб 

регтіззіЫе ~ допустимый [допускае- 
мый] прогиб 

геЬошіб ~ упругий прогиб 


гезібиаі ~ остаточный прогиб 
ипзі§Ы1у ~ прогиб (балки, плиты), 
портящий внешний вид 
бейесіотеіег прогибомер 
Ьогейоіе ~ скважинный дефлектометр 
сіейесіог струенаправляющая перегород- 
ка [лопатка]; отражатель 
Іеі ~ отражатель реактивной струи (на 
площадке обслуживания воздушных 
судов) 

бейехіоп см. бейесйоп 
бейоссиіаііоп диспергирование 
бе(о§ удалять туман или насыщенный 
паром воздух 

беГогт деформироваться, подвергаться 
деформации; деформировать 
беіогтаЪШіу деформативность, подат- 
ливость; деформируемость 
бейшпайоп деформация о ~ саизеб Ьу 
сгеер деформация ползучести; ~ рег 
ипіі оГ 1еп§іЬ линейная деформация 
на единицу длины, относительная ли- 
нейная деформация 
аЬзоІиІе ~ абсолютная деформация, 
абсолютное удлинение 
ап§и1аг ~ угловая деформация 
ахіаі ~ продольная [аксиальная] де- 
формация 

Ьеагіп§ ~ деформация смятия 
Ьепбіп§ ~ деформация изгиба 
Ьиік - объёмная деформация 
сеШегІіпе ~ деформация по [вдоль] 
оси (элемента), продольная деформа- 
ция 

сотріеіеіу гесоѵегаЫе ~ полностью 
восстанавливаемая деформация, упру- 
гая деформация 

сотргеззіѵе ~ деформация сжатия 
сгеер ~ деформация ползучести 
сусііс ~ циклическая деформация 
еіазііс ~ упругая деформация 
еіазііс-ріазііс [еіазіо-ріазііс] ~ упру- 
гопластическая деформация 
ехсеззіѵе еіазііс ~ чрезмерная упругая 
деформация, чрезмерная упругая де- 
формативность 

(ай§ие ~ усталостная деформация 
йпііе ~ конечная деформация 
Г Іехіигаі ~ деформация изгиба 
іттебіаіе ~ мгновенная деформация 
іпеіазііс ~ неупругая деформация 
іпГтіІезітаІ ~ (бесконечно) малая де- 
формация 

іпзіапіапеоиз - мгновенная деформа- 
ция 

Іаіегаі ~ поперечная деформация 
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Ппеаг ~ линейная деформация 
Іосаі ~ местная деформация 
Ьоп§ііис1іпаІ ~ продольная деформация 
попеіазйс ~ неупругая деформация 
регтапепі ~ остаточная деформация 
ріапе - плоская деформация 
ріазііс ~ пластическая деформация 
ріазіоеіазііс ~ упругопластическая де- 
формация 

ропсііп§ ~ деформация [прогиб] 
(профильного настила) при заполне- 
нии бетонной смесью 
гесоѵегаЫе ~ обратимая деформация 
гезісіпаі ~ остаточная деформация 
геѵегзіЫе ~ обратимая деформация 
зЬеаг(іп§) ~ деформация сдвига 
зЬогІ Іегш ~ кратковременная дефор- 
мация 

8Йгіпка§е [зЬгіпкіп§] ~ деформация 
усадки 

зтаіі ~ малая деформация 
зресіііс ~ удельная деформация; со- 
ставляющая в точке по оси; деформа- 
ция, соответствующая определённой 
силе 

зигГасе ~ поверхностная деформация 
Іепзііе ~ деформация растяжения 
ІІіегтаІ ~ температурная деформация 
Ійеппоеіазііс ~ термоупругая дефор- 
мация 

іЬегтотесЬапісаІ ~ термомеханиче- 
ская деформация 

Гіте-берепбепІ ~ деформация, завися- 
щая от времени; ползучесть 
Ііте-ѵагуіп§ ~ деформация, изменяю- 
щаяся во времени 
Іогвіопаі ~ деформация кручения 
Ігапзѵегее ~ поперечная деформация 
шііахіаі ~ одноосная деформация 
ѵіпиаі ~ возможная деформация 
ѵібсоеіазііс ~ вязкоупругая деформа- 
ция 

ѵоіите [ѵоіитеігіс] ~ объёмная де- 
формация 

бейозі размораживать 
бейозіаііоп, бейо8Ііп§ разморажива- 
ние, оттаивание 

беГигп п§ очистка от накипи (труб, со- 
судов), накипеудаление 
бе§а8Ііуіп§, бе§аз8Іп§ дегазация воды 
бе§габаЫН1у подверженность ухудше- 
нию (своих) свойств; подверженность 
химическому разложению 
бе§габаІіоп 1. разложение, расщепле- 
ние 2. размыв (русла реки) 3. пони- 
жение ложа реки при интенсивном 


врезании 4. сокращение или исчезно- 
вение многолетней мерзлоты 5. ухуд- 
шение, снижение (качества, пара- 
метров) 

апаегоЬіс ~ анаэробное разложение 
ЬіосЬетісаІ ~ биохимическое разло- 
жение 

Ійегтаі ~ термическая деструкция 
бе§геа8Іп§ обезжиривание 
бе§гее 1. градус 2. степень; ступень 
~ оГ ассигасу степень точности 
~ оГ арргохішаііоп степень приближе- 
ния 

- оГ а зузіет число степеней свободы 
материальной системы 

- оГ Ьгіск Ьигпіп§ степень [интенсив- 
ность] обжига кирпича 

- оГ сотрасііоп степень уплотнения 

~ оС сопзоіібаііоп степень уплотнения, 
степень консолидации 
~ оГ сигѵаШге [оГ сигѵе! степень кри- 
визны, кривизна 

~ оС батріп§ степень затухания 
(напр, колебаний) 

~ оС бігесііоп йхііу степень жёсткости 
закрепления [защемления] (опорного 
конца стержня, узла) в определённом 
направлении 

~ оС йпепез8 тонкость (помола, дис- 
пергирования) 

~ оС Яге ге8І8Іапсе предел огнестойко- 
сти 

~ оС Яхйу степень жёсткости закреп- 
ления [защемления] (напр, концов 
сжатого стержня) 

~ оГ Яеесіот степень свободы 
~ ок іпсотЬизІіЬіІіІу [оГ іпЯаттаЫИ- 
Іу] предел огнестойкости; группа воз- 
гораемости (материалов, конструк- 
ций) 

~ оГ ригііу степень чистоты 

~ оС гебипбапсу степень статической 

неопределённости 

~ оГ гергобисіЫІйу степень воспроиз- 
водства (напр, результатов экспери- 
ментов) 

~ оГ 8еп8ІІіѵіІу коэффициент струк- 
турной прочности (глинистого грун- 
та) 

~ ок 8Ьгіпка§е объёмная усадка 
~ оГ зІаЪіШу степень устойчивости 
~ ок зиЬзібепсе ок регтаЯозІ степень 
просадочности многолетнемёрзлого 
грунта 

~ оГ Іій угол наклона (аэроснимка) 
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~ оГ \ѵеаг степень изнашивания {изно- 
са] 

Ы§1і - оГ Ьагагсі Іо Ше высокая сте- 
пень опасности для жизни (о матери- 
алах, приёмах монтажа и т. п.) 

Ы§Ь - оГ яешіііѵііу высокая степень 
чувствительности конструкции (напр, 
к ветру) 

Ы§Ъ ~ оГ ІесЬпісаІ зорЬізІісаІіоп вы- 
сокая степень технической изобрета- 
тельности 

посіаі ~8 оГ Ггеедот степени свободы 
узлов [узловых точек] 
реігійсаііоп - отношение предела 
усадки к полной влагоёмкости грунта 
даіигаііоп ~ степень насыщения; сте- 
пень пропитки 
бе§гее-бау градусо-день 
бе§гее-Ьоиг градусо-час 
бе1шті<ШісаІіоп осушение 
йейшшсййег воздухоосушитель 
аЪзогрІіоп ~ абсорбционный осуши- 
тель 

асівогрііоп ~ адсорбционный осуши- 
тель 

аіг ~ воздухоосушитель 
сотргеззіоп ~ компрессионный возду- 
хоосушитель 

сіезіссапі ~ сорбционный воздухоосу- 
шитель 

8ргау-1уре аіг ~ орошаемый воздухо- 
осушитель 

зигіасе - поверхностный воздухоосу- 
шитель 

беісег 1. вещество для борьбы с гололё- 
дом; противогололёдный материал 2. 
антиобледенитель 

<іеісіп§ 1. предотвращение обледенения 
2. удаление льда 

йеіопігег ионообменник, умягчитель во- 
ды 

йеіатіпаііоп шелушение, отслаивание 
( бетона , краски и т. п.) 
беіау I. задержка; запаздывание; время 
задержки или запаздывания 2. рі про- 
стой; потеря рабочего времени 3. за- 
медление о ~ іп деііѵегу задержка 
доставки 

беііпеаііоп точное воспроизведение де- 
талей местности на карте; нанесение 
линий, рисунка 

рйоіо - дешифрирование (аэрофотос- 
нимка) 

гоасіѵѵау ~ нанесение линий безопас- 
ности на проезжую часть дороги 


беііпеаіог направляющий столбик (ус- 
танавливаемый вдоль дороги) 
гіеііѵегу 1. подача (насоса, компрессора 
и т. д.) 2. поставка 3. доставка, пода- 
ча 

аіг ~ подача воздуха 
іап ~ подача вентилятора 
Ьеіісоріег ~ Іо гетоіе 8Ііе доставка 
(материалов) вертолётом на удалён- 
ную стройплощадку 
розѵег ~ подача энергии; энергопот- 
ребление; отбор мощности (у двигате- 
ля) 

йетапб 1. потребление; расход; спрос; 
потребность; требование 2. требуемая 
производительность системы, нагрузка 
на систему 

аіг ~ требуемое количество воздуха 
аіг йеі§Ьі ~ спрос на авиагрузовые 
перевозки 

ЬіосЬетісаі оху§еп ~ биохимическая 
потребность в кислороде, ВПК 
сйетісаі оху§еп ~ химическая потреб- 
ность в кислороде, ХПК 
Ьеаі ~ требуемое количество тепла, 
тепловая нагрузка 

ЬеаІіп§ ~ отопительная нагрузка (зда- 
ния) 

тахітшп 8Іти1іапеои8 ~ пиковая по- 
требность [нагрузка! 
регтап§апаіе ~ перманганашая окис- 
ляемость (сточных вод) 
роѵѵег ~ расход [потребление] энергии 
зѵаіег ~ потребность в воде, водопот- 
ребление 

беті-соішпп полуколонна 
бетіпега 1 І 2 аііоп обессоливание, демине- 
рализация (воды) 

зѵаіег ~ обессоливание [опреснение] 
воды 

сіетіаіег обестуманиватель (градирни) 
сіето1сііп§ расформовка, извлечение 
(изделия) из формы 

бето1І8Ып§ снос, разрушение (зданий) 
йетоіійоп разрушение, снос (зданий) о 
~ апб бІ8тапІ1іп§ разрушение [снос] 
и разборка [демонтаж] 

~ оГ зігисіигез снос сооружений 
попехріо8Іѵе ~ снос (зданий) без при- 
менения ВВ 
бепзе плотный 

бешійег уплотняющая добавка 
сопсгеіе ~ уплотняющая добавка для 
бетона 

йеп8ІІо§ плотностной каротаж 
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йешітеіег ареометр; плотномер; денси- 
метр, пикнометр 

Ьаск зсаііег писіеаг ~ гамма-плотно- 
мер поверхностного измерения (напр, 
грунта) 

Ьаііооп ~ баллонный плотномер 
йігесі Ігап8тІ88Іоп писіеаг ~ гамма- 
плотномер глубинного измерения 
(напр, грунта) 

писіеаг ~ плотномер рассеянного гам- 
ма-излучения 

шЬЬег Ьаііооп ~ баллонный плотно- 
мер 

сіепзіі минеральное вяжущее на основе 
кварцевого порошка [кварцевой пы- 
ли] 

йешііу плотность; интенсивность; сте- 
пень 

ассоттосіаііоп ~ плотность заселения 
аррагепі ~ насыпная плотность 
Ьаскйіі ~ степень уплотнения (в про- 
центах) обратной засыпки 
Ьаск 8са11ег ~ поверхностная плот- 
ность (грунта), измеренная рассеян- 
ным гамма-излучением 
Ьиі1с1іп§ ~ плотность застройки 
Ьиік ~ насыпная плотность 
Ьиоуапі - плотность (грунта) во взве- 
шенном состоянии ( ниже уровня под- 
земных вод) 

сгііісаі ~ критическая платность 
ёгу ~ плотность в сухом состоянии 
йге Іоай ~ плотность [интенсивность] 
пожарной нагрузки 
Ьагйепеё (сопсгеіе) ~ плотность за- 
твердевшего бетона 

ЬеаІ Іоай ~ теплонапряжённость, 
удельная тепловая нагрузка 
іп-ріасе ~ плотность уложенного в 
конструкцию бетона (напр, в бетон- 
ное дорожное покрытие) 

ІоасІ ~ интенсивность (распределён- 
ной) нагрузки 

оссирапсу ~ плотность населённости 
здания (число людей на единицу пло- 
щади) 

оссираШ Ііеаі 1оайіп§ ~ удельная теп- 
ловая нагрузка от людей (на единицу 
площади) 

оріісаі ~ оптическая плотность 
рагііаііу ваіигаіесі ~ плотность при не- 
полном водонасыщении 
роііиііоп ~ интенсивность [степень] 
загрязнения 

рориіаііоп ~ плотность населения 
геіаііѵе ~ относительная плотность 


втоке ~ оптическая плотность дыма 
Ыапйагсі ~ (оГ аіг) стандартная плот- 
ность воздуха (при 0°С и 760 мм 
рт.ст.) 

8иЬтег§ес1 ~ плотность (грунта) во 
взвешенном состоянии (ниже уровня 
грунтовых вод) 

Ігайіс ~ плотность движения (авто- 
мобилей) 

Ігайіс ~ ой а Ііпе провозная способ- 
ность железнодорожной магистрали 
Ігайіс 0о\ѵ ~ плотность движения 
(транспортного потока) 
сіепхіѵеуег установка пневмотранспорта 
материалов в платной фазе 
Лепіаі зубчатый порог (водобойного ко- 
лодца); пирсовый гаситель (энергии 
потока) 

йеосіогапі дезодорант 
йеойогігаііоп, йеос1огІ2т§ дезодорация 
деоіі обезжиривать 

сіерагіиге 1. отклонение (от заданного 
положения или условий) 2. расстояние 
(точки на местности) от координат- 
ной [разбивочной] оси 3. долгота о 
~8 Ггот Ійе зресійесі ргосейшез от- 
клонения [отступления] от установ- 
ленной технологии 

йерепйаЫе надёжный, заслуживающий 
доверия (о методе, приёме и т. п.) 
йерег§е1аІіоп оттаивание многолетней 
мерзлоты 

сіеріеііоп истощение (источника, водно- 
го горизонта, стока) 
плюй ~ истощение стока 
8Ігеат йо\ѵ ~ истощение водотока 
йеровіі отложения, наносы; осадок; на- 
кипь 

аеоііап ~8 эоловые отложения, эоло- 
вые лёссы и пески 

аііиѵіаі ~8 аллювиальные отложения, 
аллювий 

Ьей-Іоай ~8 отложения донньк нано- 
сов 

йші ~ осадок пыли 
1го8і ~ слой инея, снеговая шуба 
тіпегаі ~ минеральные наслоения или 
отложения 
йеро8ІІіп§: 

всаіе ~ накипеобразование 
йеровШоп отложение; осаждение; осаж- 
дённый [напылённый] слой 
~ оГ 80ІІ отсыпка грунта 
теіаі ~ металлизация 
йероі 1. склад, складское здание 2. же- 
лезнодорожная станция, вокзал 3. де- 
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по (железнодорожное) 4. автобусная 
станция 

Ьеай - основное депо 

Ьоте - депо приписки 

щпсііоп - узловая станция 

тагеЬаІіщ; ~ станция формирования 

поездов 

рагсеіз -* железнодорожный почтамт 
гаіі ~ железнодорожное депо 
гоай-ѵеЬісІе ~ грузовой автовокзал 
\ѵаге1юше - грузовой двор 
йергесіаііоп амортизация 
ассгией ~ амортизационные отчисле- 
ния; аккумулирующаяся амортизация, 
снижение стоимости предмета с тече- 
нием времени 

йерге88Іоп котловина, впадина; пониже- 
ние 

йеіѵроіпі ~ депрессия точки росы 
(разность между температурой по 
сухому термометру и температурой 
точка росы) 

йгее 2 Іп§-роіпІ ~ температура образова- 
ния ядер кристаллизации воды 
ѵѵеі ЬиІЬ ~ психрометрическая раз- 
ность температур 

йергеіег наружная штукатурка набор- 
ной фактуры (получаемой вдавлива- 
нием в штукатурный раствор мел- 
кого камня) 

йеріЬ 1. глубина 2. высота 3. толщина; 
мощность (пласта) 4. насыщенность 
(цвета) 

~ ой агсЬ высота сечения арки 

- ой Ьаііазі весііоп толщина балласт- 
ного слоя 

~ ой сотрасіей Іауег толщина уплот- 
нённого слоя (напр, грунта) 

~ ой сотрасіей Іій толщина уплотнён- 
ного слоя (бетона) 

~ ой сопсгеіе соѵег (оѵег іЬе геіп- 
йогсетепі) толщина защитного слоя 
бетона 

- ой согги§аІіоп8 высота гофров (про- 
филированного металла) 

~ ой сШ глубина копания; глубина вы- 
емки 

~ ой йоипйаііоп глубина заложения 
фундамента 

- ой ЙГО8І репеігаііоп глубина промер- 
зания (грунта) 

~ ой репеігаііоп глубина проникания 
~ ой гоипй глубина заходки (в тонне- 
лестроении) 

~ ой гоот глубина помещения 
~ ой гипоій слой стока 


~ ой зесііоп высота сечения (балки) 

~ ой 8ІоІ высота выреза [канавки, 
гнезда] 

~ ой ( 80 І 1 ) йгеегпщ глубина промерза- 
ния (грунта) 

~ ой ІгепсЬ глубина траншеи [канав- 
ки] 

- ой ІШ88 высота фермы 
~ ой 2 его аппиаі атріііийе глубина 
распространения годовых колебаний 
температур; глубина нулевых годовых 
амплитуд 

Ьаііазі ~ толщина балластного слоя 

Ьеат ~ высота балки 

сопщ§а1е ~8 сопряжённые глубины 

водотока (в зоне гидравлического 

прыжка) 

сопзігисііоп ~ строительная [конст- 
руктивная] высота 
сопІго11іп§ ~ нормирующая глубина 
сгііісаі ~ критическая глубина 
сиіоій - глубина заложения зуба пло- 
тины 

си11іп§ ~ 1* глубина реза 2. глубина 
копания, глубина отрывки грунта 
йі§§іп§ ~ глубина копания 
йгаіп ~ глубина заложения дрены 
ейесііѵе ~ полезная высота сечения 
(напр, балки) 

Яоог ~ высота перекрытия 
йооІіп§ ~ глубина заложения фунда- 
мента 

Ьуйгаиііс шеап ~ гидравлический ра- 
диус 

теап ~ 1. средняя глубина 2. гидрав- 
лический радиус 

теап Ьуйгаиііс ~ гидравлический ра- 
диус 

паіигаі ~ бытовая глубина 
паѵі§аІіоп іѵаіег ~ судоходная глубина 
оѵегаіі ~ ой зесііоп полная высота се- 
чения 

ргесірііаііоп ~ слой осадков (сумма 
выпавших осадков) 

8Ігірріп§ ~ глубина [мощность] 
вскрыши 

8ІшсІигаі ~ строительная [конструк- 
тивная] высота 

йегаіі (ег) сбрасыватель с рельсов 
Ыоск ~ блочный сбрасыватель 
йоиЫе-роіпІ ~ двухостряковый сбра- 
сыватель 

Ьіп§ей Ыоск ~ откидной сбрасыватель 
іпіегіоскей - централизованный сбра- 
сыватель 
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Іійіщ Ыоск ~ сбрасыватель с подъём- 
ным башмаком 

Іійігщ гаіі-іуре - сбрасыватель с подъ- 
ёмным рельсом 

тесйапісаі ~ сбрасыватель с механи- 
ческим управлением 
роіІаЫе Ыоск ~ съёмный сбрасыва- 
тель 

8Іісіт§ Ыоск ~ скользящий сбрасыва- 
тель 

8\ѵіІсЬ-роіпІ ~ сбрасыватель стрелоч- 
ного типа 

йегіѵаііоп 1. вывод (формулы) 2. диф- 
ференцирование (уравнения); вычис- 
ление производной 3. гидр, деривация 
4. ответвление (проводки) 

~ оГ Ійе йехиге Гогтиіа вывод форму- 
лы изгиба (балки и т. п.) 
йеггіск деррик-кран, кран-деррик, мач- 
товый кран 

А ~ А-образная монтажная мачта 
А-йате - деррик-кран с А-образной 
стрелой 

Ьоот ~ деррик-кран, мачтовый кран; 
мачтово-стреловой кран 
§цу ~ вантовый деррик-кран 
зсоІсЬ ~ англ жестконогий кран 
8соІсй ~ оп Ьо§іе8 жестконогий кран 
на ходовых тележках 
8соІсЬ ~ оп сопсгеіе Ыоскв стацио- 
нарный жестконогий кран на бетон- 
ных фундаментных блоках 
8Йеаг1е§ ~ двуногий деррик-кран 
8ІІЙГ 1е§ - амер, жестконогий кран 

йеггіскіп§ подъём или опускание стрелы 
(крана, экскаватора); изменение вы- 
лета (стрелы) 

йезаііпаііоп, безаііпжаііоп, безаШпц 
обессоливание, опреснение 
де8апсііп§ удаление песка; очистка от 
песка 

Йе8са1іп§ 1. удаление (прокатной) ока- 
лины 2. удаление накипи или отложе- 
ний 

безсгірііоп описание; характеристика; 
обозначение 

- оГ \ѵогк сопіепі описание (характе- 
ра) строительных работ (в техниче- 
ских условиях) 

ІоЬ ~ описание работы 
сіезіссапі осушитель (гигроскопическое 
вещество) 

ёезіссаііоп обезвоживание 
<1е8І§п 1. конструкция 2. план, замысел; 
проект, проектное решение 3. чертёж, 


эскиз 4. проектирование; расчёт 5. ди- 
зайн || проектировать; рассчитывать 
о ~ Гог бупатіс 1оайіп§ расчёт на ди- 
намическую нагрузку; ~ іп 8Іее1 про- 
ектирование стальных конструкций; ~ 
оп етрігісаі Ьа8І8 эмпирический рас- 
чёт, расчёт на эмпирической основе; ~ 
оп ехрегітепШІ Ьа8І8 эксперимен- 
тальное проектирование; ~ Іо Іітіі 
зіаіе іЬеогу расчёт, основанный на ги- 
потезе предельных состояний; расчёт 
по предельным состояниям 
~ оГ аіійепей сотргеззіоп Йап§е8 
расчёт сжатых полок, усиленных эле- 
ментами жёсткости 

- оГ зітсіигаі тетЬеге расчёт эле- 
ментов конструкции 
~ оГ зішсіигаі 8Іее1 расчёт [проекти- 
рование] стальных конструкций 
~ оГ 8ІшсГиге8 проектирование соору- 
жений 

~ оГ ѵѵеісіз расчёт сварных швов 
аПоіѵаЫе 8Іге88 ~ расчёт по допускае- 
мым напряжениям 

аііегпаіе ~ альтернативное проектное 
решение; вариант проекта 
агсЫіесІигаІ ~ 1. архитектурное про- 
ектирование 2. архитектурный проект 
Ьазіс ~ основное проектное решение 
Ьеат ~ проектирование балок 
Ьиік1іп§ ~ 1. проектирование зданий 
2. проект здания 
сііу ~ проектирование городов 
сіѵіс ~ проектирование городских за- 
строек, проектирование застроек горо- 
дов 

сотрозііе ~ комбинированная конст- 
рукция; объединённая конструкция 
сотриіег-аісіесі ~ автоматизированное 
проектирование; система автоматизи- 
рованного проектирования, САПР 
сопсгеіе гпіх ~ Гог ритріп§ проекти- 
рование [расчёт] состава бетонной 
смеси, транспортируемой бетононасо- 
сом 

СОП8ІПЛСІІОП іоіпі ~ конструкция рабо- 
чего шва (в бетонных и железобетон- 
ных конструкциях) 
со8І-еШсіепІ ~ экономически-эффек- 
тивное проектное решение 
сгііісаі-іоасі ~ 1. расчёт на устойчи- 
вость с вычислением критической на- 
грузки 2. расчёт по предельному со- 
стоянию 
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еіазііс ~ расчёт по допускаемым на- 
пряжениям 

епѵігоптепіаі ~ 1. природоохранное 
проектирование 2. проектирование си- 
стем регулирования микроклимата 
ехрегітепіаі ~ экспериментальное 
проектирование 

Гшаі ~ заключительный этап проекти- 
рования (на стадии разработки рабо- 
чих чертежей) 

Гопп ~ проектирование опалубочньк 
конструкций 

(тате ~ 1. расчёт [проектирование] 
рамной конструкции 2. проектное ре- 
шение [проект] рамной конструкции 
(го8І сарасііу ~ проектирование с учё- 
том геокриологических условий 
&11у гщісі Ьа8І8 ~ расчётная концеп- 
ция, основанная на предположении 
полной жёсткости всех узлов и соеди- 
нений элементов конструкции 
§еотеІгіс Ы§Ь\ѵау ~ расчёт геометри- 
ческих элементов дороги 
Ііусігаиііс ~ гидравлический расчёт 
ішішігіаі ~ 1. промышленный дизайн, 
промышленная эстетика 2. проект 
промышленного объекта [комплекса] 
Іп1е§га1ес1 епѵігоптепіаі ~ комплекс- 
ное природоохранное проектирование; 
природоохранный проект (проект, 
разработанный с учётом требований 
охраны окружающей среды) 

1апсІ8саре ~ архитектурно-ландшафт- 
ное проектирование 
іаіегаі-іогсе ~ расчёт сейсмостойкости 
(зданий, сооружений) по статической 
теории (согласно которой горизон- 
тальные сейсмические нагрузки про- 
порциональны массе или весу соору- 
жения) 

Іітіі ~ расчёт по предельному состоя- 
нию 

Іітіі-Іоасі ~ расчёт по предельным 
[разрушающим] нагрузкам 
1ітіІ-8ІаІе ~ расчёт по предельному 
состоянию 

Іоасі іасіог ~ расчёт по разрушающим 
[предельным] нагрузкам 
тахітшп Іоаб ~ расчёт по предель- 
ным [разрушающим] нагрузкам 
теіЪосІз ~ разработка новых методов 
производства работ 

тіх ~ проектирование [подбор] соста- 
ва (бетонной) смеси 
тіх ~ іѵіііі Ну азй проектирование со- 


става (бетонной) смеси с золой-уно- 
сом 

тобійесі зішсіигаі ~ изменённый про- 
ект несущих строительных конструк- 
ций 

тодиіаг - модульное проектирование; 
проектирование на основе модуля 
опе-оіГ ~ индивидуальный проект 
(здания, сооружения) 
огі§іпа1 ~ первоначальный проект; 
первоначальный вариант проекта 
оиіііпе ~ эскизное проектирование 
раѵетепі ~ расчёт дорожной одежды 
ріавііс ~ расчёт с учётом пластических 
деформаций, расчёт с учётом образо- 
вания пластического шарнира 
ріазііс Іітіі ~ расчёт по предельным 
пластическим деформациям 
ро8І апсЗ Ііпіеі ~ балочно-стоечная 
конструкция; балочно-стоечный кар- 
кас 

ргоЬаЬіІівІіс ~ статистический метод 
расчёта 

зсЬетаІіс - эскизное проектирование 
(разработка проектного задания или 
первого этапа многостадийного про- 
ектирования) 

8еІ8тіс ~ проектирование с учётом 
сейсмических воздействий; расчёт 
(зданий, сооружений) на сейсмиче- 
ские нагрузки [сейсмическое воздей- 
ствие] 

8етігі§ісі ~ расчёт, основанный на 
предположении полужёсткой работы 
соединений элементов стальных кон- 
струкций 

8Ігеаг(іп§) ~ расчёт на срез [сдвиг, 
скалывание) 

8ІІе ~ проект планировки (террито- 
рии) 

8ІаЫе ~ устойчивая конструкция 
8Іапс1апі ~ 1. типовая конструкция 2. 
типовой проект 

8Іееі ~ проектирование стальных кон- 
струкций 

8ІглсІигаі ~ 1. строительное проекти- 
рование, проектирование строитель- 
ных конструкций 2. расчёт строитель- 
ных конструкций с подбором сечений 
вішсіигаі ІітЬег ~ проектирование 
деревянных конструкций 
Іепсіег ~ разработка проектно-техни- 
ческой документации [проекта] для 
участия в торгах 

Іо\ѵп-ЬиіИіп§ - градостроительное 
проектирование 


186 



Ігіаі ~ вариантное проектирование 
ІиЬиІаг ~ 1 . конструкция или проекти- 
рование высотньк зданий с централь- 
ным несущим стволом [ядром] 2. 
трубчатая конструкция 
иііітаіе Іоасі ~ расчёт по предельным 
(разрушающим] нагрузкам 
и11ітаІе-зІгеп§іЬ ~ расчёт по разру- 
шающим [предельным] нагрузкам 
ипШей ~ 1. унифицированный проект 
2. унифицированная конструкция; 
унифицированное проектное решение 
\ѵогк ~ разработка ППР 
сіезщпаііоп обозначение; наименование; 
маркировка 

госк циаіііу ~ показатель нарушенно- 
сти (скальных) пород 
зресітеп ~ маркировка образцов 
зіапсіагсі - стандартное обозначение 
[маркировка] (наир, образцов) 
йезщпег проектировщик; дизайнер 
зігисіигаі ~ (инженер-проектиров- 
щик строительных конструкций 
с1е8І§піп§ проектирование; разработка; 
конструирование; расчёт о ~ сопсгеіе 
тетЬег Гог іаіегаі Гогсез расчёт желе- 
зобетонного элемента на действие по- 
перечной нагрузки [внешних попереч- 
ных сил] 

сіезіііег шламоуловитель, песколовка 
<3езі11іп§ очистка от ила (напр, канала) 
сІеяіпіе§гаІіоп размол, дробление, из- 
мельчение; распад 

сопсгеіе ~ расслоение [расслаивание] 
бетонной смеси 

сіезк 1. пульт, панель, щит, приборная 
доска 2. стойка (напр, регистрации 
пассажиров) 

сопігоі ~ пульт управления 
іпГогтаІіоп ~ информационное табло 
(напр, о рейсах) 

сіе-8Іітіп§ удаление илистых частиц 
сІезІаЬіІігаІіоп дестабилизация; выход 
[выведение] из состояния равновесия 
сІезирегЬеаІег предконденсатор, охлади- 
тель перегретого пара 
деіаіі 1. деталь 2. узел чертежа 3. дета- 
лировочный чертёж 
~8 оГ сопзішсііоп строительные дета- 
ли 

Ьгіск раііегп ~8 детали системы пере- 
вязки кирпичной кладки 
сопзішсііоп ~ строительная деталь 
бе8І§п ~ конструктивная деталь, де- 
таль конструкции 


йеіесіог 

Іоіпі ~8 элементы [детали] конструк- 
тивного узла 

ргесазі сопсгеіе соппесііоп ~8 соеди- 
нительные детали сборных железобе- 
тонных элементов 
Іурісаі ~ типовая деталь 
(Іе 1 аі 1 іп§ 1. деталировка, разработка де- 
талировочных чертежей 2. привязка 
характерных точек к контрольной гео- 
дезической сети 

геіпіогспщ 8Іее1 ~ деталировка арма- 
туры; разработка спецификации ар- 
матуры 

беіесііоп обнаружение 
аиіотаііс ~ автоматическое обнаруже- 
ние (утечек, повреждений) 

Деіесі ~ дефектоскопия; обнаружение 
дефекта [неисправности] 
іаиіі ~ обнаружение дефекта [неисп- 
равности] 

Яа\ѵ ~ дефектоскопия 

та§пеІіс сгаск ~ обнаружение трещин 

методом магнитоскопии, магнитная 

дефектоскопия 

гаДаг ~ радиолокационное зондирова- 
ние 

зопіс Яа\ѵ ~ ультразвуковая дефекто- 
скопия 

сіеіесіог детектор, датчик 
аиіотаііс зтоке ~ автоматический де- 
тектор дыма 

йге ~ пожарный извещатель 
Дате ~ пожарный извещатель пламе- 
ни 

§аз Іеак ~ детектор утечки газа 
Ьаіо§еп Іеак ~ течеискатель [детектор 
утечки] галоидзамещённого хладаген- 
та 

Ьеаі ~ тепловой пожарный извещатель 
іпсіисііоп іоор ~ индуктивный петле- 
вой детектор 

іпГгагесі ~ детектор инфракрасного из- 
лучения 

іопшаііоп зтоке ~ ионизационный де- 
тектор дыма 

Іеак ~ течеискатель, детектор течей 
та§пеІіс ѵеЬісіе ~ индуктивный де- 
тектор (регистрации проезжающих 
автомобилей) 

оріісаі зтоке (йге) ~ оптический по- 
жарный извещатель 
геіпіогсетепі ~ детектор [прибор] для 
обнаружения арматуры 
зтоке ~ детектор дыма 
иіігазопіс Іеак ~ ультразвуковой тече- 
искатель 
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беІеп8Іопіп§ 1. передача усилий натя- 
жения арматуры на бетон 2. снижение 
напряжений 

беіепі защёлка; упор; стопор; фиксатор 
Ьаіі ~ шариковая защёлка (двери) 
беіепііоп задержание 
шпоЕГ ~ аккумуляция стока 
зигГасе ~ поверхностное задержание 
стока 

беіегіогаііоп 1. износ, повреждение 2. 
разрушение 3. ухудшение (состоя- 
ния) 

соггозіѵе ~ повреждение от коррозии 
ргетаШге ~ оГ сопсгеіе преждевре- 
менное [раннее] разрушение бетона 
Іооі ~ износ инструмента 
сіеіегтіпаііоп определение 
~ оГ регтеаЬіІіІу о1 сопсгеіе опреде- 
ление (водо) проницаемости бетона 
Ьіпсіег-сопіепі ~ определение содер- 
жания [расхода] вяжущего 
уіеЫ ~ определение вькода (бетона) 
с1еІегтіпіп§ определение о ~ геасііопз 
Ьу апаіуіісаі теіЬосІ определение ре- 
акций аналитическим методом; 
геасііопз Ьу §гарЫс8 определение ре- 
акций графическим методом 
беіопаіог детонатор 
беіау-асііоп ~ детонатор замедленного 
действия 

еіесігіс ~ электродетонатор 
сіеіоиг объезд, объездная дорога 
сіеІохЮсаІіоп детоксикация, обезврежи- 
вание 

сіеігіііоп истирание 
беігііог песколовка 

беігііш 1. детрит, разлагающиеся орга- 
нические остатки в воде 2. донные на- 
носы; отложения 3. обломочный мате- 
риал 

беѵеіорег 1. разработчик; проектная 
фирма; предприниматель 2. застрой- 
щик 

ргорегіу ~ предприниматель по строи- 
тельству индивидуальных жилых до- 
мов (обычно на частных земельных 
участках) 
йеѵе1орт§: 

8Ігеп§іЬ ~ нарастание прочности 
беѵеіортепі 1. застройка; освоение 
(территории) 2. развитие, разработка 
3. проект застройки квартала или 
микрорайона 4. осушение земель 5. 
проявление (фото) 6. развёртывание 
(проекции) о ~8 іп ргесазі сопсгеіе 
(ргобисііоп) усовершенствования в 


области (производства) сборного бето- 
на 

сотргеЬепзіѵе ~ застройка террито- 
рии в соответствии с генеральным 
планом 

сіізрегзесі ~ беспорядочная застройка 
§го\уіЬ сепіег пе\ѵ соттипііу ~ сво- 
бодно стоящий город (в малонаселён- 
ном районе и не испытывающий вли- 
яния центрального города) 

Ы§Ь-Ьеас1 ~ высоконапорная ГЭС 
Ьоизіп§ ~ жилой микрорайон 
Ьусігоеіесігіс ~ энергетический гидро- 
узел 

Іп1е§га1ес1 гіѵег Ьазіп ~ комплексный 
проект водохозяйственного использо- 
вания речного бассейна 
Іапб ~ 1. инженерная подготовка тер- 
ритории 2. мелиорация 
тиіііріе-ше ~ гидроузел 
оЬіесІ-огіепІесі ~ развитие, преследу- 
ющее одну определённую цель 
ріаппесі ~ застройка территории в со- 
ответствии с генеральным планом 
ріаппесі ипіі ~ планировочная едини- 
ца застройки (с функциональным зо- 
нированием) 

ргіѵаіе епіегргізе ~ застройка, возник- 
шая стихийно (без планировочных ре- 
шений) 

гаріс1-8Ігеп§11і ~ быстрое нарастание 
прочности (напр, бетона) 
гезісіепііаі ~ жилая застройка, за- 
стройка жилыми домами 
гіЬЬоп ~ застройка (жилых домов) 
вдоль дороги (часто в один ряд) 
гіѵег ~ освоение [использование] во- 
дотока 

8Іоѵѵ ~ оГ сотргеззіѵе зігеп^ііі мед 
ленное нарастание прочности (бето- 
на) при сжатии 

зрогасііс ~ беспорядочная застройка 
8Іер-Ьу-8Іер ~ поэтапное развитие 
8Ігеп§іЬ ~ нарастание прочности 
ІесЬпо1о§іса1 ~8 технологические раз- 
работки 

Іегпрегаіиге ~ іп сопсгеіе изменение 
температурного режима в бетоне 
ипсопігоііесі ~ неконтролируемая за- 
стройка, освоение территории, не пре- 
дусмотренное генеральным планом 
иррег ~ верхняя ступень гидроэнерге- 
тического каскада 

игЬап ~ рост города; развитие города; 
городская застройка 
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ѵѵаіег аші роѵѵет ~ комплексное освое- 
ние водных ресурсов 
беѵіаііоп отклонение (напр, от среднего 
значения); погрешность; неточность 
изготовления; отклонение оси скважи- 
ны от вертикали 

~ оі іЬе ЬеЬаѵіог оі асіиаі соіитш 
(тот Иге ібеаі соіитш отклонение 
действительного характера работы ко- 
лонны в конструкции от её расчётной 
схемы 

сопітоі ~ отклонение регулирования, 
рассогласование 

сіітешіопаі ~8 отклонения от установ- 
ленных (геометрических) размеров 
ровіііопаі ~8 іп Ьиі1с1іп§ отклонения 
от проектного положения в строитель- 
стве 

зтаіі ~8 іп іЬе іогт небольшие откло- 
нения от {принятой) формы, неболь- 
шие отклонения по форме 
8Іапбагсі ~ стандартное [квадратич- 
ное] отклонение 

іетретаіите ~ отклонение температу- 
ры 

беѵісе устройство, приспособление; ме- 
ханизм; прибор; аппарат; установка 
асошііс 8І§па1іп§ ~ звуковое сигналь- 
ное устройство 

аіг іеппіпаі ~ 1. воздухораспредели- 
тельное устройство, воздухораспреде- 
литель 2. воздухоприёмное устройство 
(в вытяжном отверстии) 
аіатт ~ сигнальное устройство 
атшетпепі ~8 оборудование детских 
площадок и увеселительных аттракци- 
онов (в парках) 

апс1ют(а§е) ~ анкерное устройство 
апІі-сгеер(іп§) ~ клиновый противо- 
угон 

ашііЫе \ѵатіп§ ~ акустический сиг- 
нализатор 

аиіотаііс сІ08Іп§ ~ автоматическое за- 
крывающее устройство; автоматиче- 
ский закрыватель (двери) 
аиіотаііс теавигіщ* ~ автоматиче- 
ский измерительный прибор; автома- 
тическое измерительное устройство 
Ьа§-с1еапіп§ ~ устройство для регене- 
рации рукавных фильтров 
ЬогеЬоІе ітртеввіоп ~ приспособление 
для получения отпечатков стенок 
скважины 

с1атріп§ ~ I. зажимное приспособле- 
ние; струбцина; вайма 2, хомут; бан- 
даж 


йеѵісе 

сІ08Іп§ ~ закрывающее устройство, за- 
крыватель (двери) 

сошоіісіаііоп топііогіп§ - прибор 
(непрерывного действия), контролиру- 
ющий плотность бетона дорожных по- 
крытий 

с1І8Іапсе-теа8игіп§ ~ дальномер 
с1оог-с108Іп§ ~ закрыватель двери 
сіитрігщ ~ опрокидывающее устройст- 
во; опрокидывающий механизм 
етесііоп ~ монтажное устройство 
[приспособление] 

ехіепвіоп ~ выдвижное [раздвижное] 
устройство 

іа8іепіп§ ~ крепёжное устройство; 
крепёжная деталь; зажимное приспо- 
собление 

йте аіатт ~ пожарный оповещатель 
йге-ѵѵагпт§ ~ пожарный извещатель 
[сигнализатор] 

йхіп§ - крепёжная деталь; крепёжное 
устройство; крепёжное приспособле- 
ние 

§а8 іаііиге ваіеіу ~ газовый клапан- 
отсекатель; автомат безопасности, сра- 
батывающий при падении давления 
газа 

§аи§е-8еіііп§ - рихтовочная машина 
ЬашШп§ - 1. подъёмно-транспортное 
приспособление 2. манипулятор 
ІЮІ8І Іітіі ~ ограничитель подъёма 
груза 

]аскіп§ ~ устройство для натяжения 
преднапрягаемой арматуры 
1аЬот-8аѵіп§ ~8 средства малой меха- 
низации 

1 еѵе1іп§ - приспособление для разрав- 
нивания (смеси) 

1ітіііп§ ~ ограничитель, ограничи- 
тельное устройство (напр, подъёма) 
Ппеат аіг іеттіпаі ~ щелевой воздухо- 
распределитель 

ІкщісІ Іітіі - прибор (Казагранде) по 
определению предела текучести фун- 
та 

1 оасИп§ ~ погрузочное [загрузочное] 
приспособление 
Іоск ~ замбк разводного моста 
1 оскіп§ ~ 1. запорное устройство [при- 
способление] 2. стопорное устройство 
[приспособление] 

1о\ѵегіп§ ~ опускное устройство, опу- 
скной механизм 

1иЬгісаііп§ ~ смазывающее приспособ- 
ление, приспособление для смазки 
тесйапісаі ~ механическое устройство 
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йеѵісе 

тоізШге сопігоі ~ прибор, определяю- 
щий влагосодержание (в песке, бе- 
тонной смеси и т. п.) 
орегаііщ; ~ включающее устройство, 
кнопка или рьиаг включения 
оріісаі теазигіщ; ~ оптический изме- 
рительный прибор 

оѵегіоасі ргеѵепііоп ~ см. оѵегіоасі 
ргоіесііоп йеѵісе 

оѵегіоасі ргоіесііоп ~ предохранитель- 
ное устройство от перегрузки (крана и 
т. д.) 

роіпІ-ІгашЯег ~ прибор для переноса 
марок на стереопару (аэроснимков) 
рге88ііге 1іті1іп§ ~ офаничитель дав- 
ления 

ригро8е-бе8І§песЗ ~ специализирован- 
ное устройство 

гаІ8Іп§ ~ подъёмное устройство* подъ- 
ёмный механизм 

гесогсіігщ ~ регистрирующее устройст- 
во 

гоіагу тіхіп§ ~ роторное смесительное 
[перемешивающее] устройство, ро- 
торный смеситель 

гоІаІіп§ йгигп Не ріск ир ~ барабан- 
ный подборщик шпал 
заЯеІу ~ защитное [предохранитель- 
ное] устройство 

ваЯеІу 8ІШІОІГ ~ клапан-отсекатель 
(прекращает подачу газа при угаса- 
нии пламени) 

зсит-гетоѵаі ~ пеноуловитель (уст- 
ройство для разрушения и удаления 
плавающей корки в метантенке) 
8е1Г-сІ08Іп§ ~ автоматическое закры- 
вающее устройство 

вепзіііѵе ~ чувствительное [быстроре- 
агирующее] устройство 
8Ііас1іп§ - затеняющее [солнцезащит- 
ное] устройство 

8ІоІ аіг Іегтіпаі ~ щелевой воздухо- 
распределитель 

8Іге88Іп§ ~ устройство для преднапря- 
жения [растяжения, натяжения] ар- 
матуры 

8ІгеІсЬіп§ ~ устройство для преднап- 
ряжения [растяжения, натяжения] 
арматуры 

8ші ргоіесііоп ~ внешнее солнцеза- 
щитное устройство (напр, козырёк, 
навес) 

Іаке-оіГ ~ приспособление для съёма 
[извлечения] изделия (с поточной 
линии производства) 

Іеп8Іопіп§ - устройство для преднап- 


ряжения [растяжения, натяжения] 
арматуры 

Ігайіс сопігоі ~ техническое средство 
регулирования движения 
ѵепІіп§ ~ воздухоотводчик, воздуховы- 
пускной [деаэрационный] клапан 
\ѵагпіп§ ~ сигнальное устройство, сиг- 
нальный прибор 

йеѵіі 1. асфальторазогреватель 2. воз- 
душный нагреватель (для сушки зда- 
ний) 3. гвоздевая тёрка 
Яге ~ 1. передвижной разогреватель 
(для нагрева инструмента при уст- 
ройстве чёрных дорожных покрытий) 
2. портативная печь (на коксе, камен- 
ном угле) для сушки помещений 
йеѵііігщ обработка штукатурки гвоздевой 
тёркой (для придания шероховато- 
сти) 

йеѵоіаіііые дегазировать, удалять лету- 
чие компоненты 

йеѵѵаІегаЫІіІу степень обезвоживания 
йеѵѵаІегт§ 1. водоотлив; дренаж, осуше- 
ние (грунта) 2. обезвоживание 
~ оЯ ехсаѵаііоп водоотлив из котлова- 
на [траншеи], осушение выемки 
8Іш1§е ~ обезвоживание осадка сточ- 
ных вод 

ѵасиит ~ вакуумное обезвоживание, 
обезвоживание вакуумированием, от- 
сос воды вакуумированием 
йеіѵроші точка росы, температура точки 
росы 

асій ~ точка росы кислоты (темпера- 
тура конденсации паров серной кис- 
лоты в дымовых газах) 
аррагаіш ~ эквивалентная точка ро- 
сы, точка росы кондиционера 
йіа§по8І8 диагностика, обнаружение, 
выявление (неисправностей, дефек- 
тов); оценка 

- оЯ сашев оЯ йеЯесІз оценка причин 
возникновения дефектов 
ІгаіНс ~ комплексная (транспортно- 
экономическая) оценка условий дви- 
жения по дороге или уличной сети 
йіа§опа1 1. диагональ || диагональный 2. 
раскос фермы о - іп согпргеззіоп 
сжатый раскос; ~ іп Іепаіоп растяну- 
тый раскос 

сотргеззей [сотргеззіоп] ~ сжатый 
раскос 

СГІ88-СГ088 ~8 перекрёстные раскосы 
(фермы, связей) 

1о\ѵегіп§ ~ нисходящий раскос (ре- 
шётки фермы) 
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таіп ~ основной раскос (шпренгель- 

ной решётки фермы) 

гІ8Іп§ ~ восходящий раскос (решётки 

фермы) 

Іешіоп ~ растянутый раскос 
ІШ88 ~ раскос решётки фермы 
йіа§гат диаграмма, схема; эпюра; гра- 
фик 

~ оГ беЯесІюпз линия прогибов, упру- 
гая линия 

аггоѵѵ ~ сетевой график 

ахіаі Гогсе - эпюра продольных сил 

Ьаг ~ календарный график работ 

Ьеш1іп§ тотепі ~ эпюра изгибающих 

моментов 

Ьепбіп§ тотепі ~ бие Іо іЬе епб 
тотепі эпюра изгибающих моментов 
от момента, приложенного на опоре 
(простой балки) 

Ьіііпеаг ~ схематизированная диаграм- 
ма растяжения при отсутствии упроч- 
нения, диаграмма Прандтля 
Ыоск ~ схема соединений, монтажная 
схема, блок-схема 

сотровііе соіі ~ изометрическая схема 
обвязки теплообменника 
соггеіаііоп ~ корреляционная диаг- 
рамма, диаграмма [график] разброса 
сішшіаііѵе пшоГГ ~ интегральная кри- 
вая стока 

бе8І§п ~ расчётная схема 
бізріасетепі ~ диаграмма перемеще- 
ний, диаграмма Вильо 
егесііоп ~ монтажная схема, схема 
монтажа (здания) 

Гогсе ~ диаграмма усилий; эпюра на- 
грузок; диаграмма (Максвелла -) Кре- 
моны 

Ггециепсу ~ диаграмма [полигон] час- 
тот 

Гипбатепіаі ~ (оГ ІгаЯіс) график «ин- 
тенсивность - плотность движения» 
СегЬег'8 ~ оГ тотепів эпюра момен- 
тов для многопролётных шарнирных 
балок Гербера 

йщЬѵѵау сіеагапсе ~ габарит прибли- 
жения конструкций на автомобильных 
дорогах 

1.6— психрометрическая диаграмма, 

1.6- диаграмма 

іпйиепсе ~ график линии влияния, 
диаграмма влияния 
Іоаб ~ эпюра нагружения 
1оаб-е1оп§аІіоп ~ диаграмма растяже- 
ния 

та88 ~ интегральная кривая стока 


(Ііатсісг 

та88 Ьаиі - диаграмма [график] пе- 
ремещения земляных масс 
Махѵѵеіі ~ диаграмма (Максвелла -) 
Кремоны 

МоШег ~ психрометрическая диаграм- 
ма, диаграмма Молье, і.б-диаграмма 
тотепі ~ эпюра изгибающих момен- 
тов 

тотепі ~ Ьу §гарЫс8 эпюра момен- 
тов, построенная графическими мето- 
дами [методами графостатики] 
тотепі ~ оЫаіпеб Ьу §гарЫс 8ІаІіс8 
эпюра изгибающих моментов, постро- 
енная методами графостатики [графи- 
ческим путём] 

погтаі Гогсе ~ эпюра продольных 
[нормальных] сил 
ріріп§ ~ схема трубопроводов 
Ргапбіі ~ диаграмма Прандтля, диаг- 
рамма растяжения при отсутствии уп- 
рочнения 

гаіГѵѵау сіеагапсе ~ габарит приближе- 
ния конструкций на железных доро- 
гах 

гі§§іп§ ~ система запасовки канатов 
(крана, экскаватора) 

8Ііеагіп§ Гогсе) ~ эпюра поперечных 
сил 

з1іеаг(іп§) 8Іге88 ~ эпюра касатель- 
ных напряжений 
5-Ы ~ кривая усталости 
зіаіе ~ диаграмма состояния 
8Іге88 ~ 1. эпюра напряжений 2. диаг- 
рамма (Максвелла -) Кремоны 
8Іге88-сус1е ~ кривая усталости 
8Іге88-8Ігаіп ~ кривая зависимости на- 
пряжений от деформаций, кривая на- 
пряжения - деформации 
іЬгее-бітеп8Іопа1 \ѵгі§§1е ~ ориенти- 
ровка подземной выработки по спосо- 
бу соединительного треугольника 
ѵеіосііу сопіоиг ~ изображение [кар- 
та] поля скоростей (в изолиниях) 
ѴУЫіпеу 8Іге88 ~ эпюра напряжений 
Уитни (для железобетонной балки, 
рассчитываемой по методу разруша- 
ющих нагрузок) 

ѴѴііІіоІ ~ диаграмма Вильо, диаграмма 
перемещений 

\ѵігіп§ ~ электрическая схема, мон- 
тажная [коммутационная] схема, схе- 
ма соединений 

біа§гіб перекрытие из диагональных пе- 
рекрёстных элементов; решётчатый 
настил 

біатеіег диаметр 
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(Ііатсісг 

аѵега§е §гаіп ~ средний размер [диа- 
метр] зёрен 

еяиіѵаіепі ~ эквивалентный диаметр 
(трубы, воздуховода) 
потіпаі ~ номинальный диаметр 
оѵегеіге ~ диаметр свыше номиналь- 
ного 

шіёегаге ~ диаметр менее номиналь- 
ного 

ёіатопё 1. алмаз 2. ромб 3. сердечних 
8\ѵіІсЬ ~ сердечник крестовины (стре- 
лочного перевода) 

ёіарЬга§т 1. диафрагма (элемент кон- 
струкции) 2, измерительная диафраг- 
ма 3. мембрана 4. противофильтраци- 
онная диафрагма, экран (плотины) 
апІІ8еер(а§е) ~ противофильтрацион- 
ная манжета (на трубопроводе в те- 
ле земляной плотины) 
сепігаі (гее ~ диафрагма с централь- 
ным отверстием 

ітрегѵіош ~ противофильтрационная 
диафрагма, экран (плотины) 
теа8игіп§ ~ измерительная диафраг- 
ма 

8іШёпіп§ ~ диафрагма жёсткости 
ёіагу: 

Ьиііёег'з ~ журнал строительных ра- 
бот 

ёіазіуіе диастиль (стиль античного 
здания с интерколумнием, равным 
трём диаметрам колонн) 
ёіаіЬегтапсу теплопрозрачность; тепло- 
проницаемость 
ёіаіотііе диатомит 

ёіе 1. подколонник 2. плашка (для наре- 
зания резьбы); штамп; пуансон; мат- 
рица; металлическая форма 
ріре ~ плашка для трубной резьбы 
ёіЯегепсе 1. различие, разница; раз- 
ность 2. геод. невязка 
ап§1е ~ угловая невязка 
сошіёегаЫе ~ іп арреагапсе значи- 
тельная разница [значительное несо- 
ответствие) по внешнему виду 
ейёсііѵе Іетрегаіиге ~ рабочая раз- 
ность температур 
Йпііе - конечная разность 
1о§ теап Іетрегаіиге ~ средняя лога- 
рифмическая разность температур 
теап Іетрегаіиге ~ усреднённая по 
времени разность температур внутрен- 
него и наружного воздуха, средняя 
разность температур 
орегаІіп§ [орегаііѵе] Іетрегаіиге ~ 


рабочая разность температур (тепло- 
носителя, рабочей среды) 
ргеззиге ~ разность [перепад] давле- 
ний 

Іетрегаіиге ~ перепад [разность] тем- 
ператур 

ёійегепііаі 1. дифференциал 2. перепад 
(напр, давления) 

" оГ сопігоііег дифференциал регуля- 
тора 

§гі11е ~ сопротивление решётки, пере- 
пад давлений на решётке 
таіпз ргеззиге ~ разность давлений в 
подающей и обратной магистралях 
теплосети 

Іетрегаіиге ~ разброс температур (в 
обслуживамой зоне помещения) 
Іетрегаіиге зирріу ~ рабочая разность 
температур (приточного и внутрен- 
него воздуха) 

ёійизег 1. диффузор (I. расширяющая- 
ся часть воздуховода 2. воздухорасп- 
ределительный плафон) 2. светорассе- 
иватель 3. фильтрос 
афшІаЫе (сопе) - регулируемый 
(конический) диффузор 
афизІаЫе До\ѵ гаіе аіг ~ диффузор с 
регулированием расхода воздуха (без 
изменения направления струй) 
асІщзІаЫе раііегп аіг ~ диффузор с 
регулированием направления или кон- 
фигурации приточной струи 
аіг ~ диффузор, воздухораспредели- 
тельный плафон 

Ьайіе ~ дисковый вентиляционный 
плафон, диффузор с экраном 
сеі1іп§ аіг ~ потолочный диффузор, 
анемостат 

ёіак ~ дисковый вентиляционный пла- 
фон 

Яоог аіг ~ напольный воздухораспре- 
делитель 

&11у афизІаЫе аіг ~ диффузор с регу- 
лированием расхода воздуха и на- 
правления воздушных струй 
Ііпе ~ щелевой диффузор 
пшііісопе ~ многоконусный потолоч- 
ный диффузор 

рапеі-іуре аіг ~ панельный воздухо- 
распределитель 

ріадие ~ дисковый потолочный возду- 
хораспределитель 

ріаіе ~ дисковый воздухораспредели- 
тельный плафон 
рогоіі8 ~ фильтрос 
8ІоІ ~ щелевой диффузор 
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зіерресі ~ многоконусный потолочный 
диффузор 

8ѵѵіг1 ~ вихревой воздухораспредели- 
тель 

ѵогіех ~ вихревой воздухораспредели- 
тель 

сіійизіоп диффузия; рассеяние 
аіг ~ воздухораздача (распределение 
воздуха в помещении с помощью воз- 
духораспределительных устройств) 
ІигЬиІепІ ~ турбулентная диффузия 

ёійівіѵііу 1. коэффициент диффузии 2. 
температуропроводность 
Іетрегаіиге ~ температуропроводность 
іЬегтаІ ~ температуропроводность; 
коэффициент температуропроводности 

сіфезіег метантенк; анаэробный пере- 
шиватель 

апаегоЬіс ~ метантенк; анаэробный 
перегниватель 

8Іш1§е ~ перегниватель ила; метан- 
тенк; септик 

йі§е8Йоп гниение; сбраживание осадка 
сточньк вод в анаэробных условиях 
апаегоЬіс ~ анаэробное сбраживание 
8Іші§е ~ сбраживание осадка сточньк 
вод 

ді§§ег землеройная машина; землерой- 
ный механизированный инструмент 
аіг ~ пневматический перфоратор с 
наконечником лопаты 
Ьаск ~ экскаватор-обратная лопата 
рпеитаііс ~ пневматический перфо- 
ратор с наконечником лопаты 

бі§§іп§ отрывка [копка] грунта; земля- 
ные работы; проходка 
1оп§-геасЬ ~ копание грунта на боль- 
шом вьшете (стрелы) 
зЬаІІоѵѵ сиі ~ разработка грунта [вы- 
емки] тонкими слоями 

сііке 1. обвалование; дамба, запруда, 
плотина, насыпь 2. осушительный ка- 
нал 3. искусственное русло, глубокая 
канава 

аѵаІапсЬе (ргоіесііоп) ~ лавиноотбой- 
ная дамба 

егозе ~ поперечная дамба, траверс 
іазсіпе ~ дамба из фашинной кладки 
йоосіесі ~ затопляемая дамба 
іопфішііпаі ~ продольная [направля- 
ющая] дамба 
таіп ~ передовой вал 
геіаіпіп§ ~ дамба обвалования карты 
намыва 

гіѵег ~ дамба обвалования 


зеа ~ морская береговая дамба 
зриг ~ шпора 

8шшпег - летняя дамба (допускающая 
перелив воды) 

ігапзѵегзе ~ поперечная дамба, тра- 
верс 

сіікіп§ обвалование 

ёііаіаііоп набухание (скальной породы) 
ѵоіите ~ объёмная деформация 
сШаіотеіег дилатометр 
(Іаі ~ плоский пенетрометр 
сШиііоп 1. разбавление (напр, сточных 
вод) 2. ассимиляция вредностей при- 
точным воздухом; растворение вред- 
ных выделений в окружающей атмос- 
фере 

~ оГ сопіатіпаіесі аіг растворение [ас- 
симиляция] вредностей приточным 
воздухом 

йітеп8Іоп линейный размер || измерять 
(длину, ширину) 

асіиаі ~ действительный линейный 
размер 

соппесііоп ~ присоединительный раз- 
мер 

сошіпісііопаі ~ конструктивный раз- 
мер 

сго88-8есііопаі ~з (геометрические) 
размеры поперечного сечения 
йаіит ~ привязочный размер 
Ьеі§Ьі ~ линейный размер по высоте 
тобиіаг ~ модульный (геометриче- 
ский) размер 

потіпаі ~ номинальный размер 
орегаііопаі ~8 рабочие размеры 
оиіііпе ~8 габаритные (линейные) 
размеры 

оиІ8Ібе ~8 наружные (линейные) раз- 
меры 

оѵегаіі ~8 габаритные (линейные) раз- 
меры 

8ІшсШга1 ~ конструктивный размер 
біп§іп§ однослойная наружная штука- 
турка (часто разделываемая швами 
под кладку) 

біпку проф. небольшой грузоподъёмный 
кран (грузоподъёмностью менее 
20 т) 

біогііе диорит 
біохісіе диоксид 
сагЬоп ~ диоксид углерода 
Іііапішп ~ диоксид титана, титано- 
вые белила (пигмент) 
бір 1. уклон; откос 2. угол падения 
(пласта); угол наклона 3. стрела про- 
веса провода 4. максимальный уклон 
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откоса 5. погружение; окунание 6. 
пропитка 7. напольная штепсельная 
розетка 

аррагепі ~ кажущийся угол падения 
(пласта, слоя) 

біртеіег 1. уровнемер 2. наклономер 3. 
каротажный зонд (определяющий угол 
падения пластов) 4. каротажная ди- 
аграмма (по которой могут быть оп- 
ределены угол наклона пласта и ази- 
мут его падения) 
роскеі ~ портативный уровнемер 
рогІаЫе ~ портативный уровнемер 
сііррег ковш (экскаватора); черпак 
(земснаряда) 

Ьаск ~ ковш обратной лопаты 
с1ірріп§ 1. погружение; окунание 2. про- 
питка 

біріегоз диптер (античный храм, окру- 
жённый двумя рядами колонн) 
сНгесІ-асІт§ прямого действия 
сіігесііоп направление 
~ ок іЬе сошропепі ок Ійе 8Ьеагіп§ 
8Іге88 направление составляющей 
полного касательного напряжения 
~ ок Іііе погтаі Іо ІЬе ріапе направле- 
ние нормали к плоскости 
ахіз ~ направление оси 
сіоскѵѵізе ~ направление по часовой 
стрелке 

соипіегсіоскѵѵізе ~ направление про- 
тив часовой стрелки 
ёоѵѵп-8Іоре ~ нисходящий уклон 
Іеѵеі-зіоре ~ нулевой уклон 
Іогщішсііпаі ~ продольное направление 
ргіпсіраі 8Іге88 ~8 направления глав- 
ньк напряжений в точке 
гесІап§и1аг ~ направление, параллель- 
ное любой из сторон прямоугольной 
плиты или панели 
геѵегзе обратное направление 
8раппіп§ ~ направление пролёта 
Ігапвѵегзе ~ поперечное направление 
ир-8Іоре ~ восходящий уклон 

бігесііѵе указание; директива 
соп8ІшсІіоп сЬап§е ~ указание об из- 
менении проекта 

бігесІпе88 ок ГІіе гоиіе направление 
маршрута (дороги) 

сіігесіогу руководство, справочник, ука- 
затель || директивный 
сіігі 1. грязь; загрязнение; примеси 2. 
земля; грунт о Іо ассше ~ накапли- 
вать грязь; обрастать грязью ( обычно о 
фасадах домов) 


бігІут§ загрязнение 
~ ок ІЬе касе [касабе] загрязнение ли- 
цевой стороны [фасада] 
бІ8Ьопбіп§ нарушение сцепления [свя- 
зи] 

6І8С см. бівк 

бІ8сЬаг§е 1. истечение; подача (насоса) 
2. сток; выпуск (сточных вод) 3. рас- 
ход воды, дебит 4. разгрузка; разряд; 
выброс, выхлоп 
~ ок бгаіпа§е дренажный сток 
аіг ~ нагнетание воздуха; производи- 
тельность по воздуху 
аІтоврЬегіс ~ эмиссия, выброс (за- 
грязнителей в окружающую среду) 
Ьеб-Ьиі1біп§ ~ руслоформирующий 
сток 

Ьеб-Іоаб ~ расход донных наносов 
Ьіп ~ выгрузка (смеси) из бункера 
[бадьи]; опорожнение бункера [бадьи] 
Ьойот ~ донный водоспуск, донное 
отверстие 

Ьискеі ~ опорожнение ковша или 
бадьи 

соггезропбіщ; ~8 соответственные рас- 
ходы (одновременно измеренные в 
разных створах водотока) 
сгііісаі ~ 1. критический расход 2. 
критический удельный дебит колодца 
бе8І§п ~ расчётный расход 
ботіпапі (когтаііѵе) - руслоформи- 
рующий сток 

бгу ѵѵеаіііег ~ меженный сток 
еіетепіагу ~ удельный расход 
йпп ~ гарантированный расход 
Яооб ~ 1. пропуск паводка 2. паводко- 
вый расход 

кгее ~ свободное истечение 
кгее-аіг ~ вьшуск [выброс] в атмосфе- 
ру 

попге§и1аІеб ~ бытовой расход 
погтаі аппиаі ~ средний многолетний 
расход 

гаіпкаіі ~ ливневый сток 
геаг - задняя разгрузка [выгрузка] 
зебітепі ~ твёрдый сток; расход нано- 
сов 

зресійс ~1. модуль стока 2. удельный 
транспортирующий расход 
ипіі агеа ~ модуль стока 
ирЫазІ ~ факельный выброс, верти- 
кальный выхлоп 

ѵегіісаі іеі ~ факельный выброс, вер- 
тикальный выхлоп 

бізсоіогаііоп обесцвечивание; образова- 
ние выцветов 
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аікаіі ~ обесцвечивание под воздейст- 
вием щёлочи 

тоПІеб ~ образование пятнистых вы- 
цветов 

сІіхсотГоіІ дискомфорт; неудобство; за- 
труднение 

~ оГ Ігайіс затруднение движения по 
дороге 

бівсопііпшіу разрыв (непрерывности); 
нарушение сплошности; перегиб кри- 
вой; разрезность {конструкции) о ~ 
іп іЬе сигѵаіиге разрыв непрерывно- 
сти кривизны [кривой] 
сіівсоіі^ие дискотека (помещение) 
бізсгерапсу расхождение, несоответст- 
вие, различие; отклонение; геод. не- 
вязка о ~ Ъейѵееп 8Ііаре8 различие 
форм 

ащщіаг ~ угловая невязка 
еіеѵаііоп ~ высотная невязка 
1еѵе1іп§ ~ нивелирная невязка 
бізсгеіігаііоп дискретизация 
сіізеазе болезнь; заболевание 
саізвоп ~ кессонная болезнь 
сотрге88есІ-аіг ~ кессонная болезнь 
оссирайопаі ~8 профессиональные бо- 
лезни [заболевания] 

(ІІ8Йтс1іоп нарушение работы; непра- 
вильное функционирование 
бшіпГесІіоп дезинфекция 
~ о! 8е\ѵа§е обеззараживание сточных 
вод 

огопе ~ озонная дезинфекция ила 
\ѵаІег ~ обеззараживание воды 
с1І8ІпІе§гаІіоп разрушение; дробление, 
измельчение; распад; расслоение 
бІ8ІпІе§гаІог 1. дробилка (для измельче- 
ния крупных отходов с решётки очи- 
стных сооружений) 2. дезинтегратор, 
вентилятор-увлажнитель с осевой по- 
дачей воды 

сіізк диск; колесо; шайба; круг 
аЬгазіѵе ~ абразивный диск, точиль- 
ный круг 

Ьгаке ~ тормозной диск 
Ьиг8Ііп§ ~ предохранительная пласти- 
на [мембрана] 
кпііе ~ дисковый нож 
гі§ісЗ ~ жёсткий диск 
шрШге ~ предохранительная диаф- 
рагма; предохранительный элемент, 
разрушающийся при заданном давле- 
нии 

запсі ~ абразивный диск, точильный 
круг 

ѵаіѵе ~ тарелка клапана 


(1І§ 

бІ8Іоб§етепІ оГ сіаббіщі смещение по- 
крытия [облицовки] 
с1І8тапШп§ демонтаж 
~ ой 8ЬиІІегіп§ распалубливание 
~ оі 8ІшсШге разборка [демонтаж] 
сооружения 

бізтоипі демонтировать 
біатоипІаЫе разборный, сборно-разбор- 
ный 

бІ8раІсЫп§ диспетчеризация; диспет- 
черское управление 

бІ8реп8ег 1. дозатор 2. разбрасыватель 
Э. раздаточное (автоматизированное) 
устройство (на бетонных заводах) 
сопсгеіе ~ раздатчик [распредели- 
тель] бетонной смеси 
Ііе-\ѵіге ~ кассета с вязальной прово- 
локой (для вязки арматуры ; крепит- 
ся к поясу рабочего) 
сіізрегеаі рассеяние, дисперсия; диспер- 
гирование 

ріите ~ рассеяние дымового шлейфа 
бІ8рег8Іоп 1. рассеяние, дисперсия; дис- 
пергирование 2. эмульсионная краска 
ациеош ~ 1. водоэмульсионная краска 
2. водная дисперсия 
аітоарііегіс ~ рассеяние загрязнений 
в атмосфере 
бізрегеііу дисперсность 
~ оГ рі§тепІ8 дисперсность пигментов 
бізріасетеш 1. перемещение 2. водоиз- 
мещение 3. подача (насоса) о ~ 
соп8І8ІепІ хѵіііі Гйе сопзігаіпіз переме- 
щение, допускаемое связями; ~ бие Іо 
Гогсе перемещение, вызванное силой 
~ оГ соогбіпаіе ахев перенос [смеще- 
ние] координатных осей 
- о! Ьубгаийс щтр отгон гидравличе- 
ского прьгжка 

~ оС роіпС перемещение точки (кине- 
матическое или упругое) 

~ оГ виррогі перемещение опоры; сме- 
щение опоры 

аЬзокПе ~ абсолютное перемещение 
ап§и1аг ~ угол поворота (сечения), уг- 
ловая деформация, угловое перемеще- 
ние, угол сдвига 

сотріеіеіу &ее ~ полностью свободное 
[нестеснённое] перемещение 
еіазйс - упругое перемещение 
&Иу гезігаіпі ~ полностью ограничен- 
ная свобода перемещения 
Ьеі§[П ~ смещение за рельеф (аэрос- 
нимка) 

іпйпііезітаі ~ (бесконечно) малое пе- 
ремещение 
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(Іі^ріасетепі 


іпіііаі ~ начальное перемещение 
іпзіапі рііе Іор ~ погружение сваи 
при одном ударе молота 
Ппеаг - линейное перемещение 
ріазііс ~ пластическое перемещение, 
перемещение от пластических дефор- 
маций 

геіпГогсетепІ ~ смещение арматуры 
(от проектного положения; дефект 
арматурных работ) 
геИек ~ смещение за рельеф (аэрос- 
нимка) 

зЪеаг ~ перемещение при сдвиге; уг- 
ловое перемещение 
8та11 ~ малое перемещение (допускае- 
мое связями) 

Іііі ~ смещение за наклон (аэросним- 
ка) 

ипіі ~ единичное [удельное] переме- 
щение 

ѵігіиаі ~ возможное [виртуальное] пе- 
ремещение 

дізріасег бут, бутовый камень (для бу- 
тобетона), «изюм» 

сНзроваЫе одноразовою применения 
[употребления], не подлежащий воз- 
врату 

бізроваі удаление; сброс; отведение; от- 
вал; захоронение 

ЬоиЫег ~ удаление валунов [крупных 
камней] 

писіеаг [габіоасііѵе] \ѵа8Іе ~ захоро- 
нение радиоактивных отходов 
геГше ~ удаление мусора [отходов]; 
очистка населённых мест 
8е\ѵа§е ~ сброс сточных вод 
вроіі - Свалка, отвал, мусорный поли- 
гон 

иш1ег§гоипс1 ~ (ок ѵѵазіеѵѵаіег) сброс 
[захоронение] сточных вод в глубин- 
ные пласты 

\ѵа8Іе ~ удаление мусора [отходов, от- 
бросов] 

\ѵа!ег ~ водоотвод, водоотведение 
сііврове удалять, убирать; отводить; 

сбрасывать 

сіівровег: 

§агЬа§е - мусоропровод 
сіізгирііоп разрыв; разрушение; пробой 
( изоляции) 

біввіраііоп рассеяние 
Ьеаі ~ рассеяние тепла 
ёІ88ІраІог гаситель энергии потока 
епег§у ~ гаситель энергии потока 
СІІ880ІШІ0П 1. растворение, разжижение 
2. таяние 3. расторжение (напр, дого- 


вора) 4. ликвидация (напр, предприя- 
тия) 

бІ 880 Іѵіп§ Ійе сопігасі расторжение до- 
говора 

бізіапсе расстояние, дистанция; даль- 
ность; путь прохождения о ~ ЬеГѵѵееп 
Ігаск сепІег8 ширина междупутья 
(железной дороги); ~ сепіег-іо-сепіег 
оГ Ьоіез расстояние между центрами 
отверстий 

~ оГ Гаіі высота падения 
ассе1егаТе(сі)-8Іор ~ дистанция разбе- 
га-остановки (в случае прерванного 
взлёта с лётной полосы) 
апсйога§е ~ длина анкеровки 
ап§и1аг ~ угловое расстояние 
агЬйгагу ~ произвольное расстояние, 
произвольно выбранное расстояние 
аѵега§е ~ среднее расстояние 
Ьеат ~ расстояние [интервал] между 
балками 

Ьеагіп§ ~ пролёт (балки) между цент- 
рами опор, расчётный пролёт (балки) 
Ьопб ~ длина анкеровки 
Ьгакіп§ ~ тормозной путь (автомоби- 
ля) 

сепіег-іо-сеіпег - расстояние между 
центрами 

сепіег-іо-сепіег ~ ЬеНѵееп соішппз 
шаг колонн, расстояние между цент- 
рами [осями] колонн 
сіеаг ~ расстояние в свету 
бесіагесі ~ располагаемая длина (при 
посадке) взлётно-посадочной полосы 
сііЯегепІіаІ ~ бесконечно малое рас- 
стояние (напр, между сечениями) 
етег§епсу ~ дистанция прерванного 
взлёта 

епб ~ расстояние от края [торца] эле- 
мента до центра болтового отверстия 
ехіегпаі ~ биссектриса (кривой в пла- 
не) 

(осаі ~ фокусное расстояние 

ІЫІоѵѵіщ ~ интервал следования (двух 

автомобилей) 

§гошкІ - горизонтальное проложение; 
расстояние на местности 
Ьаи1(іп§) ~ дальность [расстояние] 
перевозки 

Ьогігопіаі ~ I. горизонтальное рассто- 
яние 2. горизонтальное проложение 
цЪ сепГег ~ длина стрелы (крана, экс- 
каватора) 

щтр ~ длина отгона гидравлического 
прыжка 
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ІапсНщ; ~ посадочная дистанция (на 
ВПП) 

ІіЙоіГ ~ взлётная дистанция (воздуш- 
ного судна) 

ра8зіп§ зі§1гі ~ расчётное расстояние 
видимости при обгоне (встречного ав- 
томобиля) 

ріиз ~ плюсовое расстояние (от пике- 
та) 

роіе ~ полюсное расстояние 
ршпріп§ ~ дальность подачи бетонной 
смеси бетононасосом 
гезігісіесі зіорріщ* зі§1гі ~ расстояние 
видимости, меньшее необходимого для 
остановки автомобиля (перед препят- 
ствием) 

гипѵѵау изаЫе ~ рабочая часть ВПП 
зЬеІІ-іо-зЬеІІ ~ расстояние между кор- 
пусами резервуаров (в резервуарном 
парке) 

зі§Ьі(іп§) ~ расстояние видимости (на 
дороге) 

8Іор (ріп§) ~ дистанция торможения 
(воздушного судна до полной оста- 
новки) 

Іаке-оЯГ ~ взлётная дистанция 
іап§епі ~ тангенс (кривой в плане) 
ѵізіЫІііу ~ расстояние видимости (на 
дороге) 

\ѵа1кіп§ ~ длина пешеходного подхода 
(напр, к остановке общественного 
транспорта) 

сіізіетрег клеевая краска || окрашивать 
клеевой краской 

сіізіогііоп 1. формоизменение; деформа- 
ция формоизменения, искажение 
формы; искривление (конструкции) 
2. искажение; дисторсия (в оптике) 
Іаіегаі ~ поперечная [боковая] дефор- 
мация 
бізігезз: 

раѵетепі ~ повреждение покрытия 
(пола, дороги) 

сІізІгіЬиіагу распределительный канал 
сІізІгіЪиІіоп распределение; размеще- 
ние; распространение; разводка 
(труб) 

~ оГ Ьепс1іп§ зігеззез оѵег іЬе сгозз 
зесііоп распределение напряжений 
изгиба по поперечному сечению (бал- 
ки) 

~ оГ сопсгеіе распределение бетонной 
смеси 

~ оГ с1ау1і§Ьі распространение дневно- 
го света (в помещениях) 


(ІічІгіЬиІог 

~ ок Іоаб Ьеіѵѵееп з1іп§ 1е§з распреде- 
ление нагрузки между ветвями стропа 
аіг ~ воздухораспределение (транс- 
портирование воздуха по воздухово- 
дам в обслуживаемые помещения или 
из них) 

Ьеагіп§ ргеззиге ~ распределение 
опорного давления 

Ьоііот (ріре) ~ нижняя разводка 
(труб в системе отопления) 
сеі1іп§ аіг ~ потолочное воздухорасп- 
ределение 

сопсгеіе тіх ~ распределение бетон- 
ной смеси 

йисі ~ распределение воздуха канала- 
ми [сетью воздуховодов] 

Гогсе ~ распределение сил [усилий] 

§аз ~ газоснабжение 
§гаіп-8Іге ~ гранулометрический [зер- 
новой] состав 

Ііпеаг 8іге88 ~ линейное распределе- 
ние напряжений 

Іоай ~ распределение нагрузок; эпюра 
[схема] нагружения 
тотепі ~ распределение моментов 
попПпеаг ~ оГ зігеззез нелинейное 
распределение напряжений 
попишіогш ~ неравномерное распре- 
деление (нагрузок, напряжений) 
ореп ~ открытая разводка 
оѵегЬеасІ ~ 1. верхняя разводка 2. воз- 
душная (электрическая) сеть 
рагіісіе-зіге ~ зерновой [грануломет- 
рический] состав 

ргеззиге ~ распределение давлений 
зЬеаг(іп§) 8ігез8 ~ распределение 
[эпюра] касательных напряжений 
зрасе аіг ~ воздухораспределение в 
помещении; схема вентилирования 
помещения 

зігаіп ~ распределение деформаций 
зігаіп-зігевз ~ напряжённо-деформи- 
рованное состояние 

зігезз ~ асгозз ІЬе сгозз-зесііоп эпю- 
ра напряжений в поперечном сечении 
(балки) 

ігапзѵегзе ~ распределение интенсив- 
ности движения по ширине проезжей 
части 

бізігіЬиіог 1. распределительное [пита- 
ющее] устройство 2. токораспредели- 
тельное устройство 3. ороситель (био- 
фильтра) 

Ыпбег ~ автогудронатор 
сопсгеіе ~ распределитель бетона 
Ьапй - ручной гудронатор 
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(НчІгіЬиІог 

тоѵаЫе ~ подвижной водораспредели- 
тель [ороситель] (на биофильтре) 
гоіагу ~ реактивный водораспредели- 
тель [ороситель] (на биофильтре) 
бізІгіЬиІог-сІеапег: 

Ьаііазі ~ балластораспределительная и 
щебёночно-очистительная машина 
с1І5ІгісІ район (города, сельской местно- 
сти); округ; область; местность 
аиіо-ботіпаіесі ~ район [квартал], где 
автомобильные стоянки (для работа- 
ющих здесь) являются доминирующим 
фактором 

Ьшіпезз ~ деловой район [квартал] 
сепігаі Ьизіпезз ~ центральный дело- 
вой район (города) 

соттегсіаі ~ торговый район [квар- 
тал] 

ішішігіаі ~ промышленный район 
[квартал] 

іпггатигаі ~ район, расположенный в 
городской черте 

гаіі-ботіпаіесі ~ промышленный рай- 
он с преобладанием больших заводов с 
железнодорожными ветками 
гезібепііаі ~ жилой квартал [район] 
запііаііоп ~ бассейн канализования 
зегѵісе ~ зона давления (в зонирован- 
ной системе водоснабжения) 
зиЬигЬап ~ пригородный район 
ше ~ городская зона особого земле- 
пользования [особой застройки] 
сІізІигЪапсе возмущение; нарушение; 
неисправность, повреждение 
~ ок ециШЬгшш нарушение равнове- 
сия 

еб§е ~ краевой эффект 
орегаііоп ~ нарушение режима экс- 
плуатации 

Ігайіс ~ нарушение (дорожного) дви- 
жения 

сііісЬ канавка, траншея, кювет 
аегоЫс ~ аэробная траншея 
соііесіцщ ~ нагорная [перехватываю- 
щая] канава 

егоза ~ поперечная (водоотводная) 
канава (на железнодорожном полот- 
не) 

біѵегеіоп ~ нагорная [перехватываю- 
щая] канава 

бгаіп (а§е) ~ дренажная [водоотвод- 
ная] канава или траншея; осушитель- 
ный канал, осушитель 
Яеісі ~ оросительный канал, ороситель 


іЪипсІаІіоп ~ траншея (для) ленточно- 
го фундамента 

іпіегсерііоп ~ нагорная [перехватыва- 
ющая] канава 

таіп бгата§е ~ магистральный осу- 
шительный канал 
оійаке ~ водоотводная канава 
оиііаіі ~ выпуск 

охібаііоп ~ окислительная траншея, 
циркуляционный окислительный ка- 
нал 

ріреііпе ~ трубопроводная траншея 
гоасізісіе ~ придорожная канава, кю- 
вет 

8Ібе ~ продольная (водоотводная) ка- 
нава 

зирріу ~ оросительный канал, ороси- 
тель 

зигіасе ~ водоотводная канава 
Ѵ-зЬаресі ~ (водоотводная) канава 
треугольного сечения 
біісііег траншеекопатель; канавокопа- 
тель; каналокопатель 
Іасісіег ~ цепной траншеекопатель; 
цепной многоковшовый экскаватор 
тоипіесі ~ навесной канавокопатель 
гоіагу ~ роторный канавокопатель 
с1іѵег§епсе расхождение; отклонение; 
геод. невязка 

асситиіаіесі ~ сумма невязок 

Ьеат ~ расстояние между балками (в 

перекрытии) 

йіѵегзіоп 1. отвод воды, деривация 2. 
водоотводящий канал 3. временная 
объездная дорога 
іпІегЬазіп ~ переброска стока 
гіѵег ~ отвод реки 
біѵегіег: 

бо\ѵп с1гаи§Ьі ~ дефлектор 
сііѵісіе водораздел 
сігаітще ~ водораздел 
біѵісіег 1. циркуль-измеритель 2. гидр. 
раздельная стенка 
ап§1е ~ делительный угольник 
СІІѴІ8ІОП 1. деление; распределение 2. 
секция, участок 3. линия раздела; пе- 
регородка 4. отдел, служба 
всаіе ~ деление шкалы 
зегѵісе ~ служба [отдел] техобслужи- 
вания 

с1іѵІ8Іопіп§ деление здания на захватки 
(в процессе строительства) 
боек 1. док 2. портовый бассейн 3. при- 
чальное сооружение (пристань, при- 
чал, пирс) 
бгу ~ сухой док 
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(ІООГ 


епсіозеб ~ приливный бассейн 
егйгапсе Іоск ~ закрытый [прилив- 
ный] портовый бассейн 
йИіп§-оиІ ~ достроечный док 
йоаіігщ ~ плавучий док 
йообіп§ ~ наливной док 
§гаѵіп§ ~ сухой док 
\ѵеІ ~ 1. наливной док 2. открытый 
портовый бассейн 

сіоскуагсі верфь 

боситепі документ о Іо ~ Ійе сопбіііоп 
ой зігисіигез составлять акт [докумен- 
тацию] о техническом состоянии соо- 
ружений 

ассеріапсе ~8 акты [документация] о 
приёмке (здания в эксплуатацию и 
т. п.) 

Ьіббіп§ ~8 документация на участие в 
торгах (представляемая подрядчи- 
ком) 

соп8ІшсІіоп ~8 проектно-техническая 
документация; проектно-сметная до- 
кументация (на строительство объ- 
екта) 

сопігасі ~8 техническая документация 
для заключения договора подряда 

босшпепіайоп документация 
рітуесі ~ англ проектная документа- 
ция 

бо§ 1. прямая скоба (для скрепления 
брёвен или брусьев) 2. троянка; скар- 
пель (для обработки камня) 

ЬепсЬ ~ упор на столярном верстаке 
йоог ~ сжим для сплачивания досок 
йол а, вайма 

тесйапісаі ~ механическая предохра- 
нительная защёлка 

боііу 1. свайный наголовник; подбабок 
2. держатель заклёпки 3. тележка (с 
низкой платформой) 

1оп§ ~ подбабок 
8Іога§е ~ складская тележка 
ѵѵйееіеб ~ тележка (с низкой плат- 
формой) 

боіотііе доломит 

боІрЬіп 1. швартовный пал 2. куст свай; 
отбойная стенка 

Ьакег ~ причальный колоколообраз- 
ный пал 

Ьей ~ причальный колоколообразный 

пал; причальная тумба 

ЬегіЫп§ ~ причальный пал 

Ьгеа8Ііп§ ~ отбойный пал 

сгіЬ ~ ряжевый пал 

йехіЫе - гибкий пал 

§иібіп§ ~ направляющий пал 


тоогіп§ ~ швартовный пал 
рііе ~ свайный пал 
гі§іб ~ жёсткий пал 
Іигпіп§ ~ разворотный пал 
ботаіп 1. область 2. домен (крупная 
глинистая частица) 

Ъоипбеб ~ ограниченная область 
еіавііс ~ область упругой работы (кон- 
струкции), упругая область 
Гіпііе ~ конечная область 
1аг§е беЯесйоп ~ область больших 
прогибов [деформаций] 
ріавііс ~ область пластической работы 
(конструкции), пластическая область 
ипЬоипбеб ~ неограниченная область 
боте купол; свод; опалубка для кессон- 
ного железобетонного покрытия 
аіг ~ воздухонепроницаемый потолок 
(устраиваемый в ножевой части опу- 
скного колодца) 

Ье11-8Йареб ~ купол в форме колокола 
§еобе8Іс [§еобейс] ~ геодезический 
купол (сооружение) 
гпазопгу ~ каменный купол 
оЪзегѵаІогу ~ купол обсерватории 
репбепііѵе ~ парусный купол 
геѵо1ѵіп§ ~ поворотный [вращающий- 
ся] купол 

гіЪЬеб ~ ребристый купол 
зкуІщЬі ~ купольный зенитный фо- 
нарь; фонарный купол 
зрасе-йате ~ купол с пространствен- 
ным несущим каркасом 
зрйегісаі ~ сферический [шаровой] 
купол 

8ргау ~ купол из торкрет-бетона (на- 
несённого на пневматическую куполь- 
ную опалубку) 

8Іее1 ~ стальной купол 
аігаіііогш ~ многослойный купол (со- 
стоящий из наружной пневматиче- 
ской оболочки и внутренних тепло- 
изоляционных и торкрет-бетонных 
слоев) 

боте1і§Ьі фонарный купол, купольный 
зенитный фонарь 
ботісііе жилище 

бощоп сторожевая [оборонительная] 
башня (в составе крепостной стены) 
бопкеу двухбарабанная лебёдка (с раз- 
дельным управлением барабанами) 
бопШ см. бои§ЬпиІ 

боок деревянная пробка в стене (для 
крепления элементов облицовки) 
бооіу проф. динамит 
боог дверь; дверца; проём; люк 
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ассевз ~ смотровой люк; люк-лаз; 
служебная дверь; дверца люка 
ассогсііоп ~ складывающаяся дверь 
асііѵе ~ открывающееся полотно 
(двойной или полуторной двери) 
аіг ~ тепловая (входная) завеса 
аіг-Іі§Яі ~ герметичная дверь 
А-1аЬе1есІ ~ противопожарная дверь с 
заданным пределом огнестойкости 
аИ-акшшшт ~ цельноалюминиевая 
дверь 

агсЪ(есі) ~ арочный дверной проём; 
арочная дверь 

аШотаІіс ~ дверь автоматического 
действия; дверь, открывающаяся и за- 
крывающаяся автоматически 
аиіотаііс сіо8Іп§ ~ автоматически за- 
крывающаяся дверь (при пожаре) 
аиіотаііс соІІарзіЫе геѵо1ѵіп§ ~ авто- 
матически складывающаяся вращаю- 
щаяся дверь 

аиіотаііс Яге ~ автоматическая про- 
тивопожарная дверь 
Ьаісоиу ~ балконная дверь 
Ъазетепі ~ дверь в подвал, дверь под- 
вала 

Ьаііеп - дощатая дверь на планках 
Ьаііеп аші Ьгасесі ~ дощатая дверь на 
планках с раскосами . 

Ьііоід(іп§) ~ двупольная складываю- 
щаяся подвесная дверь 
Ъірагііщ* ~ 1. двупольная раздвижная 
дверь 2. рі подъёмно-опускная дверь 
грузового лифта (верхняя половина 
поднимается вверх, нижняя опуска- 
ется до уровня пола) 

Ыа8І-ге8І8ІапІ ~ взрывобезопасная 
[взрывостойкая] дверь 
Ьоапі ~ дощатая дверь 
сазетепі ~ застеклённая дверь 
сеіі ~ дверь тюремной камеры 
сеііиіаг-соге ~ щитовая дверь с сер- 
дечником из бумажных сот 
сіеапіп§ ~ очистной люк; дверца очи- 
стного отверстия 

соіопіаі рапеі ~ дверь с углублёнными 
филёнками 

сопсеаіесі ~ потайная дверь 
сйѵісіесі 1і§Ьі ~ остеклённая дверь с ча- 
стыми горбыльками 
йоиЫе - двупольная дверь 
йоиЫе-асІіп§ ~ качающаяся дверь; 
дверь, открывающаяся в обе стороны 
йоиЫей-ир ~ двойная дверь 
сІоиЫе-8\ѵіп§ ~ качающаяся дверь 
ЭшсЯ ~ голландская дверь, однополь- 


ная дверь, полотнище которой разде- 
лено на верхнюю и нижнюю створки 
(открывающиеся по отдельности 
или вместе) 

йге ~ 1. противопожарная дверь 2. то- 
почная дверца, дверца топки 
Яге гаіесі ~ дверь с установленным 
пределом (классом] огнестойкости (в 
часах) 

(Іаі - амер, входная дверь в квартиру 
ЯшЬ ~ гладкая щитовая дверь 
(Ысііщ ~ складывающаяся дверь 
ЯатесІ ~ филёнчатая дверь с обвязкой 
и средним замковым бруском 
ЯатесІ аші Ьгасесі ~ см. ЯатеЯ, 
Іесі§ес1 аші Ьгасесі йоог 
йатей апсі 1есІ§есі ~ дверь с обвяз- 
кой и односторонней вертикальной 
дощатой обшивкой 

Яшпесі, 1есі§есі аші Ьгасесі ~ дверь с 
обвязкой, усиленной диагональными 
раскосами, и вертикальной дощатой 
обшивкой 

РгепсЬ ~ застеклённая дверь (одно- 
польная или двупольная) 

Яопі ~ наружная входная дверь (для 
входа в здание) 

§ага§есі ~ подъёмно-поворотная дверь 

§іЬ ~ потайная дверь 

§1а88 ~ стеклянная дверь (с полотном 

из толстого закалённого листового 

стекла) 

§1агесі ~ остеклённая дверь; дверь-ок- 
но (для выхода на балкон или терра- 
су); полу остеклённая дверь 
ЬаИ-^іазз ~ 1. полуостеклённая дверь 
2. панельная дверь со стеклянными 
панелями выше среднего горизонталь- 
ного бруса 

1юІ8І\ѵау ~ дверь лифтовой шахты (на 
этаже) 

Ьогігопіаі 8Іісііп§ ~ раздвижная [от- 
катная] дверь 

Ьогігопіаі зігір ~ дощатая дверь из го- 
ризонтально расположенных досок 
іпзресііоп ~ смотровой люк 
Іпви1а1іп§ ~ теплоизолирующая дверь 
іпіегіог ~ внутренняя дверь; межком- 
натная дверь 
рЬ ~ потайная дверь 
ІаЬеІесІ ~ противопожарная дверь с 
маркировкой предела огнестойкости 
іесі§есі ~ дощатая дверь на планках 
1есі§есі-аші-Ьгасесі ~ дощатая дверь на 
планках с диагональной схваткой или 
схватками 
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Нй-саг ~ дверь кабины лифта 
Іоиѵег ~ дверь с жалюзийной решёт- 
кой 

таІсЬЬоагйей ~ дверь с дощатой об- 
шивкой (из шпунтованных досок) 
тезЬ-соге ~ щитовая дверь с заполне- 
нием из целлюлозных волокнистых 
сеток, бумажных сот и т. п. 
теіаі-сіай йге ~ противопожарная 
дверь с металлической обшивкой 
теіаі-соѵегей ~ окованная дверь 
тпіійоісіігщ - подвесная складываю- 
щаяся дверь 

оиіег ~ наружная входная дверь (в 
здание) 

оѵегйеасі ~ подъёмно-поворотная дверь 
оѵегішщ; ~ (верхне) подвесная раз- 
движная дверь 

рапеі (ей) ~ филёнчатая дверь 

ріаіе §1азз ~ цельностеклянная дверь 

ріаіе §1азз 8ІгееІ ~ наружная дверь со 

стеклянным полотном 

ргізоп сеіі ~ дверь тюремной камеры 

геѵоіѵігщ ~ вращающаяся дверь 

зесііопаі ~ многопольная дверь 

зіп§1е (Іеаі) ~ однопольная дверь 

8Іп§1е 8\ѵіп§ ~ распашная дверь 

зіаі ~ жалюзийная дверь 

з1ійіп§ ~ раздвижная дверь 

зтоке сопігоі ~ дымоизолирующая 

дверь 

80йс1-соге ~ щитовая дверь со сплош- 
ным заполнением 
8Іее1 ріаіе ~ стальная дверь 
8Іогт ~ наружное полотно входной 
двери 

зігір ~ дощатая дверь 
зіѵпщкщ ~ качающаяся дверь 
Ійгее-сотраіТтепІ геѵо1ѵіп§ ~ враща- 
ющаяся дверь с тремя полотнами 
Ігар ~ дверь люка 

ипГгатей ~ дощатая дверь на планках 
ѵепеегей ~ щитовая дверь с офанеро- 
ванной обшивкой; офанерованная щи- 
товая дверь 

ѵегіісаі зігір ~ дощатая дверь из вер- 
тикально расположенных досок 

йоогігате дверная коробка 
афизІаЫе ~ регулируемая по ширине 
дверная коробка 

сІооратЬ вертикальный брус дверной 
коробки 

йоогзеі дверной блок 

йоогзіор останов двери 

йоопѵау дверной проём 


зіашіагсі ~ стандартная ширина двер- 
ного проёма, стандартный дверной 
проём 

зіапйагй-ѵѵійііі ~ дверной проём стан- 
дартной ширины 

йоре паста, замазка, битумный лак (для 
трубопроводов) 
ріре ~ см. рІитЬегз' Йоре 
рІитЬегз' ~ состав [паста] для уплот- 
нения резьбовых соединений труб 
йогтііогу 1. спальная комната, спальня 
2. дортуар 3. общежитие 
віийепі ~ студенческое общежитие 
йоза§е дозирование о ~ Ьу \ѵеі§Ы дози- 
рование по весу 

айтіхіиге ~ дозирование добавки 
теійапе Іапк сйаг§е ~ доза загрузки 
метантенка 

геіигп 8Іий§е ~ доза возвратного ила 
йоі 1. точка 2. штукатурная марка 3. 
мушка (дефект стекла, глазури) 
ріавіег ~ штукатурная марка 
йоіе гниль, гниение || гнить (о древеси- 
не); увядать 

йоиЫе-асІіп§ двойного действия 
йоиЫе-ей§ей с двумя (режущими) 
кромками, обоюдоострый 
йоиЫе-Ьапйей 1. с двумя ручками, дву- 
ручный (о пиле и т. п.) 2. работаю- 
щий с помощником (о рабочем) 
йоіщіпші 1 . крупная металлическая 
шайба 2. бетонный фиксатор армату- 
ры (в форме плоского круглого диска 
с центральным отверстием) 
йоѵеіаіі 1 . шип в форме ласточкина хво- 
ста (на конце деревянного бруса) 2. 
соединение [врубка] в ласточкин 
хвост [сковороднем] 

йоіѵеі 1. штырь 2. дюбель 3. нагель 4. 
арматурный выпуск; соединительная 
[стыковая] арматура 5. соединять 
штырями 

ЬагЬей ~ заёршенный монтажный 
штырь [нагель] 

Ьей ~ штырь в центре нижней грани 
[постели] камня 
зтооііі - гладкий штырь 
\ѵоой (еп) ~ деревянный нагель 
йо\ѵпсотег водосточная труба 
йо\ѵпйга§ отрицательное поверхностное 
трение (сваи) 

йо\ѵпріре 1. водосточная труба 2. отво- 
дящий стояк 3. промывная труба 
ехіегпаі ~ наружный водосточный 
стояк 
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іпіегпаі ~ внутренний водосток [водо- 
сточный стояк] 
йоѵѵшроиі водосточная труба 
ёо\ѵп(іте простой; время [продолжи- 
тельность] простоя 

боге сносить [расчищать] бульдозером 
боге г бульдозер 

ап§1е (-Ыабе) [ап§1іп§] ~ англедозер 
(бульдозер с поворотным отвалом в 
горизонтальной плоскости) 

Іі11(іп§) ~ бульдозер с наклоняемым 
отвалом 

ёгай 1. тяга, тяговая сила 2. дутьё, тяга 
3. сквозняк, сквозняковые явления 4. 
водозабор; пропуск 8. понижение 
(уровня, давления) 6. судоходная глу- 
бина 7. чертёж; эскиз 8. проект доку- 
мента 

Ьаіапсеб ~ уравновешенная тяга (в 
дымоходах) 

сЬітпеу ~ тяга дымовой трубы, тяга в 
дымоходе 

боѵѵп ~ 1. обратная тяга 2. нисходя- 
щий конвективный поток холодного 
воздуха 

Еэгсеб ~ дутьё; механическая тяга 
іогсеб ~ Ьу Ыо\ѵіп§ наддув, нижнее 
дутьё 

іпбисеб ~ 1. искусственная тяга 2. по- 
ток воздуха на стороне всасывания 
вентилятора 

паіигаі ~ естественная тяга 
бгайіп§ черчение 

сотрШег-аібеб ~ автоматизированное 
черчение 

оѵегіау ~ разработка чертежей с вы- 
черчиванием отдельных элементов 
(напр, трубопроводов) на накладных 
кальках, совмещаемых для получения 
комбинированных чертежей 
бгайзтап чертёжник 
бга§ 1. волокуша, гладилка, дорожный 
утюг 2. земснаряд; драга 3. зубчатый 
скребок (штукатура, маляра) 4. 
(аэродинамическое) лобовое сопротив- 
ление 5. отрицательная тяга 6. тормо- 
жение 7. отрицательное поверхност- 
ное трение (сваи) 8. влекущая сила 
потока о Іо ~ ир проф. оставить рабо- 
ту, уволиться 

бга§агт всасывающая труба (земснаря- 
да) 

бга§Ьеаб грунтозаборное устройство 
(земснаряда) 

бга§1іпе драглайн (машина или ковш.) 
\ѵа!кіп§ ~ шагающий драглайн 


бга§§йоѵе1 обратная механическая лопа- 
та; экскаватор с обратной лопатой 
бгаіп 1. дрена, дренажная труба 2. труба 
внутридомовой канализации или внут- 
ренних водостоков 3. труба или канал 
наружной канализации 4. соедини- 
тельная ветка канализационной сети 
5. водоотводная трубка [воронка] ез- 
дового полотна 

а§гіси1Іига1 - полевая (керамическая) 
дрена 

аіг ~ 1. продух 2. приямок у фунда- 
ментной стены 3, воздушный канал 
агіегіаі ~ главный магистральный кол- 
лектор 

Ыіпб ~ каменная дрена; закрытая дре- 
на; дрена, не присоединённая к систе- 
ме канализации 

Ьох ~ дрена прямоугольного сечения, 
коробчатая дрена 

Ьгапсіі ~ дрена-осушитель, дрена ни- 
зшего порядка 

Ьиі1біп§ ~ коллектор внутридомовой 
канализации (от канализационных 
стояков до стены здания) 

Ьиі1біп§ сотЬіпеб ~ коллектор внут- 
ридомовой общесплавной канализации 
Ьиі1біп§ 8Іогт ~ водосточная труба 
Ьигіеб ~ закрытая дрена 
Ьи11ге88 - ступенчатая откосная дрена 
саггіег ~ дрена-собиратель 
са(сЬ(\ѵа(ег) ~ нагорная [перехватыва- 
ющая] канава или дрена; нагорный 
канал 

сегатіс ~ керамическая дрена 
сйеѵгоп ~ древовидная дрена 
со11ес!іп§ [соііесіог] ~ 1. дрена-соби- 
ратель; дренажный коллектор 2. дре- 
нажная галерея 

сошЬіпеб Ьиі1біп§ ~ (Гог 8Іогт ѵѵаіег 
апб 8е\ѵа§е) коллектор внутридомовой 
общесплавной канализации 
сотріеіе ~ совершенная дрена 
соипіег ~ дрена, проложенная вдоль 
подошвы откоса 

соиШегГогІ ~ фильтрующая призма (у 
подошвы насыпи) 
соѵегесі ~ закрытая дрена 
<1о\ѵп8(геат ~8 дренаж тела и основа- 
ния земляной плотины; плоский дре- 
наж 

(асе - откосная дрена 
іеебег ~ регулирующая дрена 
Яеісі ~ полевая керамическая дрена 
Ыіег ~ 1. фильтрационная галерея 2. 
каменная дрена; дренажная канава 
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Яззиге ~ щелевая дрена 
йхіиге ~ отводящая труба санитарного 
прибора (от трапа до канализацион- 
ного стояка) 

Яоог ~ напольный трап 
Соиі \ѵа1ег ~ трубопровод бытовой ка- 
нализации 

Ргепсй ~ I. дрена из крупного камня 
в теле плотины 2. осушительная дрена 
с трубами, уложенными в фильтрую- 
щий материал 

1іеггіп§Ьопе ~ древовидная дрена 
Ьогігопіаі ~ горизонтальная дрена 
Ьоше - коллектор внутридомовой ка- 
нализации (от канализационных сто- 
яков до стены здания) 
іпсотріеіе ~ несовершенная дрена 
іпіегсеріог ~ нагорная (перехватываю- 
щая] канава или дрена 
Іапб ~ осушительная дрена 
таіп ~ магистральный коллектор 
(дренажной системы) 
тоіе - кротовая дрена 
теЬга ~ полимерная плоская дрена 
попргеззиге ~ безнапорная дрена 
ореп ~ открытая дрена 
оий'аіі - 1. водоприёмник (осуши- 

тельной сети); дренирующий водоток 
2. дрена-собиратель; дренажный кол- 
лектор 

рііе ~ песчаная свая (вертикальная 
дрена) 

ріііаг ~ вертикальная каменная дрена 
ріре ~ трубчатая дрена; водоотводная 
трубка ездового полотна 
гейеГ - регулирующая дрена 
госкйіі ~ I. дренажная призма 2. ка- 
менная дрена 

гоок ~ 1. водосточная система здания 
2. водосточная воронка 
гаЬЫе ~ дрена из крупного камня 
ваші - 1. вертикальная песчаная дре- 
на 2. подземный сточный лоток 
вой ~ коллектор [горизонтальная тру- 
ба] внутридомовой хозяйственно-фе- 
кальной канализации 
8Іопе ~ каменная дрена 
8Іогт ~ коллектор ливневой канализа- 
ции, дождевой водосток, ливнеотвод- 
ный какал [водовод] 
зиЪзоіІ ~ подземная дрена 
зиЪзигіасе ~ подземная дрена 
8игГасе-\ѵаІег ~ ливневой водосток, 
коллектор ливневой канализации 
Ше ~ керамическая дрена 
Іое - дренажная призма 


Ігапзѵегее ~ дрена-собиратель; дре- 
нажный коллектор; поперечная дрена 
( в дорожной одежде) 

Ігепсй ~ траншейный дренаж (в осно- 
вании, плотины) 

V [ѵееі ~ древовидная дрена 
ѵегйсаі заші - вертикальная песчаная 
дрека (плотины) 

\ѵеерег ~ дрена-собиратель, коллектор 
ѵѵіск ~ вертикальная дрена с волокни- 
стым полипропиленовым заполните- 
лем 

уагсі ~ открытый дворовый водосток 
бгаіпаЬШіу дренирующая способность 
(конструкции, дорожного основания) 
бгаіпа§е 1. (естественный или искусст- 
венный) дренаж, осушение 2. канали- 
зация; водоотвод 

Ьайег ~ откосный [наслонный] дре- 
наж 

Ыапкеі ~ горизонтальный дренаж 
Ьо§ ~ осушение болот 
сопіоиг ~ контурный [продольный] 
дренаж, дренаж по горизонталям 
соѵегесі ~ закрытый дренаж 
сНісЬ ~ открытый дренаж 
боиЫе ~ двухстороннее дренирование 
(напр. земляного полотна) 
еіесігіс ~ электродренаж, электроос- 
мотическое водопонижение 
ЯаІ - плоский дренаж 
§гаѵіІу ~ самотёчный дренаж 
Ьеггіп§Ьопе ~ древовидный дренаж 
Ьоше ~ внутридомовая канализация 
Ісе-Ыоскесі ~ льдоблокированный дре- 
наж 

Іапб - 1. осушение земель 2. площад- 
ная дренажная система 
1ашЗіп§ зігір ~ поверхностный водоот- 
вод лётной полосы (за счёт планиров- 
ки местности) 
тііге(сі) ~ косой дренаж 
тоіе ~ кротовый дренаж 
тоіе-ріре ~ кротово-гончарный дре- 
наж 

ореп ~ открытый дренаж 
ореп-сЬаппеІ зіогт ~ открытая дре- 
нажная система; водоотводные канавы 
раѵетепі ~ отвод воды с проезжей ча- 
сти (автомобильной дороги) 
ршпрігщ ~ машинное [механическое] 
осушение 

гасііаі ~ лучевой дренаж 
гоасЬѵау ~ система дорожного водоот- 
вода 
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сігаіпа^е 


гооГ ~ водоотвод с кровли; водосточ- 
ная система здания 

зеера§е \ѵаІег ~ отвод фильтрацион- 
ных вод 

зіп§1е ~ односторонний дренаж 
8ІІе ~ дренаж площадки 
8ІОГШ ]-\ѵаІег) ~ ливневая канализация 
8ііЬ8іігйсе ~ закрытый дренаж 
зигіасе ~ поверхностный дренаж 
ишіег§гоітс1 ~ закрытый дренаж 
уагсі ~ дворовая канализация 
йгаіпріре 1. канализационная или дре- 
нажная труба 2. водосточная труба 
йгаи§1П см. йгай 

бгаѵѵЬаг 1. сцепное устройство; тяга; 

дышло 2. затяжка, стяжка 
Йгаѵѵ-Ьепсіі стенд для вытягивания (ка- 
натов, арматуры) 
бга\ѵЬгі(1§е разводной мост 
ёгашіоіѵп 1. понижение уровня; осадка, 
оседание; депрессия 2. сработка водо- 
хранилища 

ециШЪгшт ~ предельное понижение 
уровня (подземных вод) 
йга\ѵ-т карман (уширение проезжей ча- 
сти дороги для временной остановки 
автомобиля) 

бга\ѵіп§ 1. чертёж; рисунок; эскиз 2. 
черчение 3. вытяжка (металла) 
арргоѵаі - исполнительный чертёж 
агсЬіІесІигаІ ~ архитектурный чертёж 
аз-ЬиіІІ [аз-сотріеіесі, аз-сопзігисіесі] 
~ исполнительный чертёж 
аззетЫу ~ сборочный чертёж 
ахопотеігіс ~ аксонометрический 
чертёж 

Ьаск еіеѵаііоп ~ вид сзади 
сіагійсаііоп ~ пояснительный чертёж 
(архитектора) 
соИ ~ холодное волочение 
сопвігасііоп - строительный чертёж 
соогсИпайоп ~8 координирующие чер- 
тежи, чертежи для координации работ 
(выполняемых рабочими разных спе- 
циальностей) 
йеер ~ глубокая вытяжка 
йеіаіі ~ деталировочный чертёж 
сіітепзіоп ~ чертёж с размерами 
еіеѵаііоп ~ вид спереди 
егесііоп ~ чертёж расположения эле- 
ментов [марок] (в конструктивной 
системе здания); монтажная схема 
ехріапаіогу ~ пояснительный чертёж 
іоптѵогк ~8 чертежи опалубочньк 
конструкций [опалубки] 

Ігее-Ьапсі - чертёж от руки; эскиз 


§епега1 ~ общий вид (чертёж), чер- 
тёж общего расположения 
іпзіаііаііоп ~ монтажный чертёж 
Ііпе ~ схематический чертёж 
теазигесі ~ натурный чертёж (суще- 
ствующего здания); исполнительный 
чертёж 

тесЬапісаІ ~ чертёж расположения 
инженерных сетей и оборудования 
здания 

огіЬо§гарЫс ~ ортогональный чертёж; 
чертёж в ортогональных проекциях 
оиіііпе ~ контурный чертёж 
р1асіп§ ~ (монтажный) чертёж распо- 
ложения арматуры 

ргосіисііоп ~8 рабочие чертежи (для 
изготовления конструкции или изде- 
лий) 

ргойіе ~ чертёж бокового вида 
гесопЗ - исполнительный чертёж 
зсаіе ~ чертёж в масштабе 
зсЬетайс ~ схематический чертёж 
зЬор ~ рабочий чертёж 
8Іп§1е-1іпе ~ однолинейная схема тру- 
бопроводов 

зігисіигаі ~ конструктивный чертёж, 
чертёж конструкции; конструктивная 
схема 

іѵазЬ ~ чертёж с отмывкой 
\ѵіге ~ волочение проволоки 
\ѵогкіп§ ~ рабочий чертёж 
йга\ѵкпіГе струг, скобель 
йгаіѵоВГ 1. водозабор 2. сработка водо- 
хранилища 

йгаѵѵвЬаѵе струг, скобель 
йгес1§е (г) земснаряд 
ЬискеІ(-іасІсЗег) ~ многоковшовый зем- 
лечерпательный снаряд 
Ьискеі ѵѵііееі зисііоп - роторный зем- 
снаряд 

сЬаіп-ЬискеІ ~ многоковшовый земле- 
черпательный снаряд 
сіатвііеіі (Ьискеі) ~ грейферный зем- 
снаряд 

сіизірап - земснаряд с гидравлическим 
рыхлителем 

еіеѵаіог ~ многоковшовый землечерпа- 
тельный снаряд 
§гаЬ ~ грейферный земснаряд 
Ьоррег ~ самоотвозный земснаряд 
Ьусігаиііс ~ землесосный снаряд 
Ьуйгаиііс егозіоп ~ земснаряд с гид- 
равлическим рыхлителем 
тагіпе - морской земснаряд 
тиІІіЬиске! ~ многоковшовый земсна- 
ряд 
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8е1Г-сіІ8сЬаг§іп§ ~ саморазгружаю- 
щийся земснаряд 

8еЦ'-ргоре11ес1 ~ самоходный земснаряд 
81ЛСІІОП ~ землесосный снаряд 
8іісІіоп-сиІІег ~ земснаряд с фрезер- 
ным рыхлителем 

ІгаШп§ зисііоп Ьоррег ~ самоотвод- 
ный земснаряд с волочащимся грун- 
топриёмником 

йгей§іп§ подводная выемка грунта, зем- 
лечерпание, дноуглубительные рабо- 
ты, дноуглубление 
егоза ~ папильонирование 
зеа ~ морские дноуглубительные рабо- 
ты 

бге88Іп§ 1. строжка; зачистка; отделка; 
о (б) тёска; оспицовка (камня); прида- 
ние декоративной фактуры (камню) 
2. заправка (инструмента) 3. декора- 
тивная отделка углов каменной клад- 
ки или проёма в ней 4. оправка (бал- 
ластной призмы) 

ріск ~ окалывание [оспицовка] при- 
родного камня 

вигіасе ~ поверхностная обработка 
зигіасе ~ ой гоойп§ ГеІІ посыпка (на 
рубероиде, пергамине) 

Ігаск ~ отделка пути 

дгіЬЬіп§ мелкий текущий ремонт доро- 
ги, ямочный ремонт 

дгіег 1. сушилка 2. осушающее [гидро- 
фильное] вещество, абсорбент; сикка- 
тив 

а§§ге§а!е ~ агрегат для сушки запол- 
нителей 

геѵо1ѵіп§ ~ барабанная сушилка 

сігій 1. наносы (напр, речные, снежные) 
2. унос капельной влаги в контактных 
аппаратах; потери воды на унос 3. не- 
контролируемое медленное изменение 
параметров воздуха в помещении 4. 
дрейф нуля (измерительных прибо- 
ров) 5. гидротехнический тоннель ма- 
лого диаметра, передовая [направляю- 
щая] штольня; опережающая выра- 
ботка; штрек 6. горизонтальный про- 
гиб (высотного сооружения от вет- 
ровой нагрузки) 7. пробойник, шлям- 
бур; выколотка; дорн; бородок 8. 
сдвиг, перемещение, смещение 9. по- 
грешность 

8по\ѵ ~ снежный занос (дороги) 

сМЯЬоЬ 1. нагель, сквозной болт; кос- 
тыль 2. бородок, выколотка, пробой- 
ник; дорн 


Ьаттег ~ колонковый бурильный мо- 
лоток 

бгійіп§ 1. снежные заносы 2. проходка 
(забоя) 3. дрифт, снос 
сігііі 1. бур 2. сверло; дрель 3. буриль- 
ный молоток; бурильный станок 
аіг ~ пневматический бурильный мо- 
лоток; установка пневматического бу- 
рения 

Ьгеазі ~ грудной коловорот 
саЫе ~ канатная буровая установка 
соіитп ~ колонковый бур; колонко- 
вый бурильный молоток 
соге ~ 1. колонковый бур 2. грунтонос 
йгійег ~ самоходная буровая установ- 
ка (для бурения шпуров) 
еіесігіс ~ электрическая ручная свер- 
лильная машина, электродрель 
Ьаттег ~ бурильный молоток; буро- 
вая установка ударного действия 
ЬапЬ ~ ручная дрель 
ІаскЬаттег ~ 1. ударно-вращатель- 

ный бурильный станок 2. бурильный 
молоток 

]аск1е§ ~ ручной перфоратор с под- 
держкой 

тазопгу ~ шлямбур 
ріре ~ шлямбур 

рпеитаііс гаек ~ пневматический бур 
для горных пород 
гаІсЬеі ~ сверлилка с трещоткой 
8Іаг ~ сверло со звёздчатым наконеч- 
ником (для сверления отверстий в 
бетоне, кирпиче и т. д.) 

1\ѵІ8І ~ спиральное сверло 
ѵѵа§оп - буровая тележка (для пнев- 
матического бурения) 
сІгіІІаЬіІіІу буримость (горных пород) 
Ьгіііег мастер-буровик 
сЬі11іп§ 1. сверление (отверстий) 2. бу- 
рение (скважин) 

аіг ~ сухое бурение (с продувкой) 
саЫе (Іооі) ~ ударно-канатное бурение 
сЬигп ~ ударное бурение 
соте ~ колонковое бурение; бурение с 
отбором керна 

боѵѵп-ЬоІе Ьаттег ~ ударно-враща- 
тельное бурение 

іЫІ-іасе сІіатошЗ ЬіГ ~ алмазное бес- 
керновое бурение 
Ьаттег ~ ударное бурение 
ореп-ЬоІе ~ бурение без обсадки 
оху§еп Іапсе сопсгеіе ~ прожигание 
отверстий в бетоне кислородным копь- 
ём [кислородной горелкой] 
регсіі88Іоп ~ ударное бурение 
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«Іо11іп§ 


геѵегее сігсиіаііоп - вращательное бу- 
рение с обратной промывкой 
госк Ьіі - бурение шарошечным доло- 
том 

гоіагу ~ вращательное бурение 
гоіагу соге ~ колонковое бурение 
гоіагу регсшвіоп ~ ударно-враща- 
тельное бурение 

гоіагу ргоЬе - вращательное разведоч- 
ное бурение (без крепления) 

8ЙоІ ~ дробовое бурение 
8Іашіаг(1 ~ ударно-канатное бурение 
8Ігаі§Ьі гоіагу ~ вращательное буре- 
ние с промывкой 

ѵѵігеііпе ~ бурение с применением 
гибких штанг 
с1гі11-8сге\ѵёгіѵег: 

согё1е88 ~ автономная комбинирован- 
ная электродрель-отвёртка (с блоком 
питания) 

сігір I. слезник; слив; отлив; капельник 
2. капля; конденсат 3. патрубок с кон- 
денсатоотводчиком 
ёгіѵаЬШіу: 

рііе ~ погружаемость сваи (при забив- 
ке) 

бгіѵе 1. проходить (забой) 2, забивать 
(напр, сваю) 3. привод; система при- 
вода 4. управлять, приводить в дейст- 
вие 5. строить (автодорогу) 6. проезд, 
улица, подъездной путь 
аіг ~ пневматический привод, пнев- 
мопривод 

аіі-іѵііееі ~ привод на все колёса (ко- 
лёсной ходовой части) 
арргоасіі - подъездная дорога (к 
стройплощадке) 

аихШагу ~ вспомогательный привод 
Ьеіі ~ ремённая передача, ремённый 
привод 

сЬаіп(-апі1-8ргоскеІ) ~ цепная переда- 
ча 

сгаЬ ~ приводной механизм [привод] 
грузовой тележки крана 
сіігесі ~ непосредственный привод 
еіесігіс ~ электрический привод, элек- 
тропривод 

Гап ~ привод вентилятора 
ЬубгаиНс ~ гидравлическая передача 
рпешпаііс ~ пневматический привод, 
пневмопривод 

ѵагіаЫе зреесі ~ регулируемый привод 
ѵее Ьеіі - клиноремённая передача 
бгіѵег 1. водитель; шофёр; машинист; 
оператор 2. проходчик; забойщик 3. 
киянка; трамбовка; выколотка 4. воро- 


ток; отвёртка 5. движитель; привод- 
ной механизм; двигатель 
Восііпе Ке 80 папІ ~ фирм, вибропогру- 
жатель 

соге ~ пустотообразователь (в бетон- 
ных плитах) 
сгапе ~ крановщик 

еіесігіс пиі ~ электрический гайковёрт 
Яоаійщ рііе ~ плавучи л копёр 
Ьуйгаиііс рііе ~ гидравлический свае- 
погружатель 

тіхег ~ оператор [машинист] бетоно- 
смесителя 

пиі воскеі ~ механический гайковёрт 
со сменными головками 
репсШит рііе ~ маятниковый копёр 
рііе ~ свайный копёр 
гаійѵау рііе ~ железнодорожный свай- 
ный копёр 

гезопапі рііе ~ резонансный вибропо- 
гружатель 

8ІіееІіп§ - копёр для забивки шпунт 
зопіс рііе ~ свайный вибропогружа- 
тель 

зріке ~ костылезабивщик 
ипсіепѵаіег рііе ~ подводный копёр 
ѵіЬгаІіп§ [ѵіЬгаІогу] рііе ~ свайный 
вибропогружатель 

бгіѵеѵѵау внутриквартальный проезд; 
проезд на автомобильной стоянке 
§ага§е ~ подъездная дорожка к гара- 
жу 

с1гіѵіп§ 1. забивка (сваи, шпунта) 2. 
проходка (тоннеля) 3. приведение в 
действие, запуск 4. управление, вож- 
дение о ~ ок гіѵеіз постановка заклё- 
пок ~ оиі епігарресі аіг удаление за- 
хваченного (бетонной смесью) возду- 
ха 

рііе - забивка свай 

ге 80 папсе рііе ~ вибрационный резо- 
нансный метод погружения свай 
ѵіЬгаІогу рііе ~ вибропогружение свай 
сігор 1. падение, спад, понижение 2. 
гидр, перепад; быстроток 3. падение 
неизотермической приточной струи 
(вертикальная проекция её траекто- 
рии) 4. капля 5. обратный стояк 6. 
ввод кабеля или провода, ответвляю- 
щегося от воздушной распределитель- 
ной линии 7. сбрасывание груза на 
землю с целью возбуждения сейсми- 
ческих волн 8. падать, опускаться, 
уменьшаться 9. баба (копра); свай- 
ный молот о ~ іп 8Іге88 снижение 
[уменьшение, падение] напряжений 
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ЪаЯей оиііеі ~ полунапорный перепад 
сапіііеѵег-іуре ~ консольный перепад 
сіозей сопдиіі ~ закрытый [напор- 
ный] перепад 

бгаіп (а§е) ~ перепад дренажной сети 
Яисі ~ опуск воздуховода 
Йпаі ргеззиге ~ конечное падение 
давления (на фильтре) 

Ьусігаиііс ргеззиге ~ падение гидрав- 
лического давления (в гидравлических 
системах) 

іпсііпей ~ быстроток 
Іеі ~ вертикальная проекция неизотер- 
мической струи воздуха, отклоняю- 
щейся от горизонтали 
Іір ~ консольный перепад 
ореп-сопсіші ~ открытый перепад 
ргеззиге ~ падение [невосстановимая 
потеря] давления 
зкі щтр - консольный перепад 
зіеррей ~ ступенчатый перепад 
зігезз ~ снижение [уменьшение, па- 
дение] напряжений 
Іешрегаіиге ~ падение температуры; 
температурный перепад 
Ягорсііиіе спускной [отводящий] жёлоб 
ЯехіЫе ~ гибкий лоток 
йпші 1. цилиндрический блок (камен- 
ной колонны) 2, барабан (1. венчаю- 
щая часть здания 2. узел машины) 3. 
(расширяющаяся кверху) часть капи- 
тели (коринфской колонны) 4. валец; 
вальцовый затвор 5. цилиндрическая 
ёмкость 

Ьоот Ьоізі ~ барабан стреловой лебёд- 
ки 

Ьоот Ий ~ лебёдка подъёма стрелы 
Ьгіпе ~ рассольный аккумулятор холо- 
да 

саЫе гее1іп§ [саЫе \ѵіпбег] ~ кабель- 
ный барабан, барабан для навивки ка- 
беля 

§гооѵес1 ѵѵтсЬ ~ барабан лебёдки с ка- 
навками 

ЬоІ8Ііп§ ~ подъёмный барабан 
тіхег [тіхіп§] - смесительный бара- 
бан 

зтооіИ ѵѵіпсЬ ~ гладкий барабан ле- 
бёдки 

8ргіп§ саЫе ~ пружинный кабельный 
барабан, пружинный барабан для на- 
вивки кабеля 

8иг§е ~ отделитель [аккумулятор] 
жидкости, осушитель влажного пара 
Іі1Ііп§ ~ опрокидной барабан (бето- 
носмесителя) 


ѵѵіпсіі ~ барабан лебёдки 
йгуег см. бгіег 

йгуіп§(-оиІ) сушка, высушивание 
аіг ~ воздушная сушка, высушивание 
на воздухе 

зреебу ~ ускоренная сушка 
йгупе88 оГ аіг сухость воздуха 
бисі 1. воздуховод 2. короб; паз; жёлоб 
(для трубопроводов и кабелей внут- 
ренних сетей) 3. (полупроходной) 
коммуникационный канал 4. канал 
для (закладки) напрягаемой арматуры 
ассеззіЫе ~ проходной коммуникаци- 
онный канал 

аіг ~ 1. воздуховод, воздушный канал 
2. вентиляционный канал (в тоннеле) 
ЬгапсЬ ~ ответвление (канала, возду- 
ховода) 

саЫе - 1. кабелепровод, кабельный 
канал, труба кабельной канализации 
2. канал для закладки напрягаемой 
арматуры 

йівІгіЬшіоп ~ распределительный воз- 
духовод 

йгорресі - опуск воздуховода 
ехйаизі ~ 1. вытяжной воздуховод 2. 
вентиляционный канал удаляемого 
воздуха 

ехігасі ~ вытяжной воздуховод 
йаі-оѵаі - воздуховод плоско-овально- 
го сечения 

ЯехіЫе ~ гибкий воздуховод 

Яоог ~ подпольный канал 

Ьеа1іп§ ~ канал теплотрассы 

Ы§Ь ѵеіосііу ~ воздуховод с высокими 

скоростями воздуха 

ІіпеЯ ~ воздуховод с облицовкой; воз- 
духовод с внутренней изоляцией 
таіп ~ 1. главный канал 2. магист- 
ральный воздуховод 
таіп аіг ~ магистральный воздуховод 
попассеззіЫе зегѵісе ~ непроходной 
коммуникационный канал 
ореп Яоог ~ канал в полу со съёмны- 
ми плитами 

оиЫіЯе аіг іпіаке ~ канал для забора 
наружного воздуха 

регіогаіесі аіг ~ перфорированный 
воздуховод 

ріре ~ канал для трубопроводов 
гесігсиіаііоп ~ канал рециркуляцион- 
ного воздуха 

гес!ап§и1аг ~ воздуховод прямоуголь- 
ного сечения 

геШгп аіг ~ рециркуляционный возду- 
ховод 
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(Іисі 

гізег ~ вентиляционный стояк 
гоипб ~ воздуховод круглого сечения 
заіеііііе ~ параллельный воздуховод, 
канал-спутник 

зегѵісе ~ коммуникационный канал 
зйееі теіаі ~ металлический воздухо- 
вод 

зірйоп ~ сифонный водовод 
зрігаі-ѵѵоипсі ~ спирально-навивной 
воздуховод 

зрит ~ 1. ответвление (канала, возду- 
ховода) 2. тупиковый воздуховод 
зциаге ~ воздуховод прямоугольного 
сечения 

зирріу ~ 1. приточный воздуховод 2. 
вентиляционный канал поступающего 
воздуха 

Ігипк ~ магистральный воздуховод 
ипбегЯоог ~ подпольный канал 
ѵепіііаііоп ~ 1. вентиляционный воз- 
духовод 2. вентиляционный канал 
\ѵагт аіг ~ воздуховод тёплого воздуха 
гопе ~ зональный воздуховод 
бисіііііу пластичность; тягучесть, вяз- 
кость; ковкость 
ітрасі ~ ударная вязкость 
сіисІиЬе пневматический [надувной] ка- 
налообразователь [пустотообразова- 
тель] (в железобетонных настилах, 
плитах) 

бисіѵѵогк система [сеть] воздуховодов 
битЬѵѵаіІег 1. кухонный лифт (для пода- 
чи блюд с этажа на этаж) 2. подъём- 
ник книг (в библиотеке) 
бшпр разгружать, выгружать (напр, из 
кузова) 

бшпрсаг 1. думпкар, вагон-самосвал 2. 
опрокидная тележка, тележка-само- 
свал 

пагюѵѵ-§аи§е ~ узкоколёсная вагонет- 
ка с опрокидным кузовом (для строи- 
тельных площадок) 
біипрег 1. самосвал 2. опрокидыватель 
Ьеііу ~ самосвал с донной разгрузкой 
іѵаІег-Ьогпе ~ судно для отсыпки кам- 
ня в воду 

сіитріп§ разгрузка, выгрузка, опорож- 
нение; опрокидывание о - йот 
аЬоѵе разгрузка (грунта) сверху 
~ ок зирріу іеі (нежелательное) паде- 
ние струи холодного приточного воз- 
духа 

ЬоИош ~ выгрузка [разгрузка] через 
днище, донная разгрузка 
сопігоііесі ~ организованная свалка 
мусора (с засыпкой грунтом) 


бігесі ~ гравитационная выгрузка (бе- 
тон ной смеси непосредственно в кон- 
струкцию) 
сіитрішск самосвал 
агііс(иіаіеё) ~ шарнирно-сочленённый 
автомобильный самосвал 
биріех 1. квартира в двух уровнях 2. 

двухквартирный дом 
ёигаЪШіу долговечность, стойкость 
~ ок ЬиіІс1іп§ таіегіаіз долговечность 
строительных материалов 
- ок сопсгеіе іп зегѵісе долговечность 
службы бетона в эксплуатационных 
условиях 

~ ок зіееі етЬебёеб іп 1і§Ьі\ѵеі§Ьі 
сопсгеіе долговечность арматуры в 
лёгком бетоне 

йееге-ійаѵѵ ~ морозостойкость 
1о\ѵ ~ іп йее 2 Іп§ аші Іііа\ѵіп§ 
ехрозиге низкая морозостойкость 
сіигаішиіп (игп) дюралюминий, дюраль 
бигаііоп продолжительность, длитель- 
ность, время 

~ ок Ггееге длительность заморажива- 
ніи 

~ ок тіхіп§ время [продолжитель- 
ность, длительность] перемешивания 
(бетонной или растворной смеси) 

~ ок ІезІ(іп§) длительность испытаний 
асііѵііу ~ продолжительность работы 
(в сетевом планировании) 
ехрозиге ~ длительность воздействіи 
Гіге ~ длительность [продолжитель- 
ность] пожара 

Іоіаі ~ ок роит общая продолжитель- 
ность цикла бетонирования 
бигісгазі твёрдая корка (на поверхно- 
сти грунта в аридных полузасушли- 
вых районах) 
биз! пыль 

аЬгазіѵе ~ абразивная пыль 
аіг-Ьогпе ~ витающая [взвешенная в 
воздухе] пыль 
соагзе ~ крупная пыль 
сшзЬег ~ каменная пыль 
ехріозіѵе ~ взрывоопасная пыль 
ГіЬгоиз ~ волокнистая пыль 
йпе ~ тонкодисперсная пыль 
йпезі зіопе ~ тонкая каменная пыль 
(размер частиц менее 10 мкм) 
§гіпёіп§ ~ шлифовальная пыль 
іпбизігіаі ~ промышленная пьшь 
тіпегаі ~ минеральный порошок; ми- 
неральный наполнитель 
габіоасііѵе ~ радиоактивная пьшь 
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еагйщиаке 


Іохіс ~ токсичная пьшь 
2І11С ~ цинковый порошок, цинковая 
пьшь (пигмент) 
бшІ-Ъіп мусоросборочный бачок 
би8Ііп§ «пьшение» (бетонной поверхно- 
сти) о ~ бие Іо сопбепзаііоп оГ 
тоівіиге образование пьши (на бе- 
тонных поверхностях) вследствие 
конденсации влаги 

бивІргооГ, біі8І-й§Ьі пыленепроницае- 
мый 

биісйтап 1. затычка, пробка. 2. наклад- 
ка, скрывающая дефект конструкции 
3. штуцер 

бш/у 1. режим 2. нагрузка; мощность 3. 
обязанность 4. работа; производитель- 
ность 

сопбепзег ~ тепловая нагрузка кон- 
денсатора, теплота, отводимая в кон- 
денсаторе 

§епега1 ~іез ок етріоуег основные 
обязанности работодателя [нанимате- 
ля] 

§епега1 ~іез ок \ѵогкег8 основные обя- 
занности рабочих 

ргіпсіраі ~іе8 основные обязанности 
(рабочего, должностного лица и 
т. п.) 

гейщегаііоп ~ потребность в холоде, 
холодопроизводительность в эксплуа- 
тационных условиях 
зіаііс іап ~ подача вентилятора, раз- 
вивающего требуемое статическое дав- 
ление 

Іоіаі &п ~ подача вентилятора, разви- 
вающего требуемое полное давление 
\ѵаІег ~ оросительная норма, гидромо- 
дуль 

б\ѵе11іп§ жилая единица; жилище, квар- 
тира; жилой дом о ~ 1аскіп§ Ьавіс 
атепіііез жилище (квартира, дом) 
без основных коммунальных удобств 
беіасйеб ~ отдельно стоящий жилой 
дом 

1аг§е-рапе1-8у8Іет ~ крупнопанельное 
здание 

тиіііріе ~ многоквартирный дом 
опе-іатііу - одноквартирный дом 
зиЪзІапбагб ~ жилище без удобств 
ипйі ~ жилище, непригодное для про- 
живания 

буе краска; краситель; красящее веще- 
ство 

йі§ійѵе ~ нестойкая краска, нестой- 
кий пигмент (для окраски плёнкооб- 
разующих составов) 


буке см. біке 

букеіапб земля, отвоёванная у моря, 
осушенная земля 
бупатісв динамика 
йо\ѵ [Яиіб] ~ гидродинамика; дина- 
мика жидкостей и газов 
ітасГиге ~ динамика разрушения 
гі§іб-Ьобу ~ динамика твёрдого тела 
8ІгисШга1 ~ динамика сооружений 
бупатііе динамит 
бупатотеіег динамометр 


Е 


еаг 1. скоба, ушко 2. подвеска (для 
крепления трубопроводов) 3. опор- 
ный выступ, небольшая консоль 
еагій 1. земля, грунт; почва 2. заземле- 
ние о ~ геіпГогсеб ѵѵіій §гіб8 грунт, 
армированный (полимерными) сетка- 
ми; ~ Іо Ье тоѵеб оп сиі апб Й11 Ьа8І8 
грунт, перемещаемыый из выемки в 
насыпь 

Ьгіск ~ глина для изготовления кирпи- 
чей 

біаіотасеоив ~ диатомовая земля, ди- 
атомит; кизельгур 
йоаікщ ~ плывун 

йіііег'8 ~ фуллерова земля (наполни- 
тель, вводимый в пигменты) 

Іоозе ~ рыхлый грунт; разрыхлённый 
грунт 

тесЬапісаІІу зІаЬійгеб ~ грунт, стаби- 
лизированный механический путём 
(уплотнением, армированием) 
рогсеіаіп ~ каолин 
геіпйгсеб ~ армированный грунт 
гоПеб ~ грунт, уплотнённый катками 

еагійеб заземлённый 
еагГйетѵаге фаянс 
еагіЫаІІ оползень 
еаіГййП земляная насыпь 
еайМклѵ 1. сель, грязекаменный поток 
2. оползень 
еагіЫп§ заземление 
ргоіесйѵе ~ защитное заземление 
еагійтоѵег землеройно-транспортная 
машина 

еагійниаке землетрясение о ~ теавигеб 
7.0 оп Ійе Кісігіег всаіе землетрясение 
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еагйщііаке-ге8І8іапі 


интенсивностью 7 баллов по шкале 
Рихтера 

еаг(1щііаке-ге8І8(ап( сейсмостойкий 
еагійѵѵогк 1. земляные работы; разработ- 
ка грунта 2. земляное сооружение 
Ьаіапсесі ~ сбалансированные земля- 
ные работы (объём выемок равен объ- 
ёму насыпей) 

еазе 1. лёгкость, удобство 2. ослаблять; 
отпускать; снижать, уменьшать 
~ ок ѵѵогкаЫІіІу легкость обработки 
еазетепі 1. кривая сопряжения; сопря- 
гающая [переходная] кривая 2. изо- 
гнутый участок лестничных поручней 
3. бессрочное право пользованіи зе- 
мельным участком 

еаѵез 1. карниз, свес крыши 2. водо- 
сточный жёлоб (на крыше) 
йеер рщіесііпё ~ свес крыши с боль- 
шим вылетом 
ореп ~ открытый карниз 
гайег-зиррогіесі ~ свес крыши, под- 
держиваемый концами стропильных 
ног 

еаѵе8Ігои§Ь водосточный жёлоб (на кры- 
ше) 

еЬЬ ок Яоой спад паводка 
ессепігісііу эксцентриситет о ~ \ѵі(Ь 
гевресі Іо ргіпсіраі ахіз эксцентриси- 
тет относительно главной оси (сече- 
ния) 

~ оГ сігсіе эксцентриситет лимба 
~ ок ІоаЯ эксцентриситет нагрузки 
~ о( (епёоп эксцентриситет напрягае- 
мого арматурного элемента (относи- 
тельно центра тяжести сечения же- 
лезобетонной балки) 
ѵігіиаі - эквивалентный эксцентриси- 
тет (при котором продольная внеш- 
няя сила вызывает напряжённое со- 
стояние стержня, эквивалентное 
действию осевой и поперечной нагру- 
зок) 

есЬо§гат эхограмма 
есЬо§гарйу эхография, способ ультра- 
звукового контроля 

есйошеігу эхометрия, определение аку- 
стических свойств помещений 
есо1о§у экология 
есопотісз экономика 

СОП8ІШСІІОП ~ экономика строительст- 
ва 

есопотігег 1. экономайзер 2. воздухо- 
нагреватель, воздухо-воздушный тел- 
лоутилизатор 


есопоту 1. экономия 2. экономика; хо- 
зяйство 

~ о( (аЪгісаІіоп экономика изготовле- 
ніи 

епег^у ~ энергетическое хозяйство 
Ьеаі ~ тепловое хозяйство 
есЫу завихрение (потока) 
её§е 1. край; ребро; фаска, кромка 2. 
кромка (проезжей части); бровка 
(земляного полотна) 3. граница тер- 
ритории 

Ъеѵеіесі ~ 1. скошенная кромка 2. рей- 
ка треугольного сечения (прибиваемая 
в углу опалубочного короба для созда- 
ния скоса кромки балки или колонны) 
Ьіі си(1іп§ ~ режущая кромка сверла 
сиіііпё ~ 1. режущая кромка (напр, 
ковша скрепера) 2. нож, ножевая 
часть (опускного колодца, кессона) 3. 
ножевое кольцо (проходческого щи- 
та) 

еазесі ~ закруглённая кромка 
Гаі ~ утолщённая складка жидкой 
краски у края окрашенной поверхно- 
сти (дефект) 

Геаійег ~ 1. лузговое правило, лузго- 
вой полутёрок 2. фаска (скос] кромки 
(плитки, листа) 

(гее ~ выступающее свободное ребро 

плиты (напр, балкона) 

зсаііореб ~ зубчатая кромка 

зЬагр ~ острая кромка, острое ребро 

(ор ~ о( (оипёаОоп верхний обрез 

фундамента 

\ѵапеу ~ обзол 

её§е-Яхес1 закреплённый по краю (о 
плите, оболочке) 

ей§ег 1. тёрка с отбортованной [загну- 
той] кромкой (для обработки рёбер 
бетонных плит, балок и тли) 2. 
(паркето) шлифовальная машина (для 
строжки пола на участках, примыка- 
ющих к стене) 

ес1§е-8(іЯепесі закреплённый [защем- 
лённый] по краю [по кромке, на гра- 
нице) 

её§е8(опе бортовой камень, бордюр 
ей§іп§ 1. отделка кромок (напр, бетон- 
ных плит) 2. обрезка пиломатериалов 
Ьаск ~ резка (глазурованных) керами- 
ческих труб 

еЯіЯсе крупное монументальное здание 
ейисайоп: 

ЯІ8(гіЬи(іѵе ~ профессиональное обу- 
чение, совмещающее теорию с прак- 
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тическмми занятиями (напр, на 
стройплощадке) 
ебисіог эжектор земснаряда 
еЯёс! действие, воздействие, эффект; 
влияние; следствие, результат; произ- 
водительность 

~8 оГ а§е влияние возраста (напр, бе- 
тона) 

~8 оГ еагіЬциаке сейсмические воз- 
действия 

~ оГ ешЗ СОПСІІІІОП8 влияние условий 
опирания [закрепления] концов (ко- 
лонны, балки) 

~ ок тоІ8Іиге сйап§е8 влияние изме- 
нения влажности 

~ оГ гевігаіпі влияние наложения свя- 
зей [защемления] 

~ оГ зиррогі веіііетепі влияние [воз- 
действие] осадки опор 
~ оГ Іетрегаіиге температурное воз- 
действие 

~ ок Іетрегаіиге сіійегепсе влияние 
разности температур 
асіѵегзе ~ неблагоприятное воздейст- 
вие 

айѵегее Ііеаіій ~8 вредные воздейст- 
вия на здоровье (рабочего) 

Ьаскѵѵаіег ~ влияние подпора 
Ваи8сЫп§ег ~ эффект Баушингера 
(снижение предела текучести упруго- 
го материала при повторном сжа- 
тии) 

Ьогейоіе ~ искажения каротажных 
данных (под влиянием скважины) 
Ьоипсіагу ~ граничный [краевой] эф- 
фект 

сеі1іп§ ~ настилание приточной струи 
на потолок 

сЫтпеу ~ эффект тяги; естественная 
тяга; эффект дымовой трубы { при по- 
жаре) 

сіітаіе ~ климатические воздействия 
Соапба ~ эффект Коанды (налипание 
воздушной струи на поверхности ог- 
раждений) 

сотЫпеб ~ совместное воздействие, 
эффект совместного действия 
сотЫпеб ~8 ой веіііетепі ашЗ сгеер 
совместное (воз) действие осадки и 
ползучести 

с1е1штк1іГут§ ~ производительность 

( воздухоохладителя, кондиционера) 

по осушению воздуха 

беігітепіаі ~ вредное воздействие 

[влияние] 


ейесі 

еагііщиаке ~ сейсмическое воздейст- 
вие 

ес1§е ~ краевой эффект 
еіеѵаіог ~ влияние высоты на режим 
работы автомобильного двигателя 
епѵігоптепі ~8 оп сопзігисііоп 
ргойисііѵііу влияние (состояния) ок- 
ружающих условий на темпы строи- 
тельства 

Ну азй ~ оп сопсгеіе ргорегііев воз- 
действие золы-уноса на свойства бето- 
на 

Гго8І ~ воздействие мороза; промерза- 
ние (напр, грунта) 
ёгеепйоше ~ парниковый эффект 
1пітісШуіп§ ~ коэффициент эффек- 
тивности увлажнения воздуха (произ- 
ведение скрытой теплоты на ско- 
рость испарения) 

іпеіГіа ~8 инерционные воздействия, 
проявление инерционных сил 
Іп8и1а1іп§ ~ защитное влияние (напр, 
снежного покрова) 

1оп§-Іегт ~8 длительные [долговре- 
менные] воздействия 
тісго8ІІіса ~ оп сопсгеіе ргорепіев 
влияние кремнезёмной пыли на свой- 
ства бетона 

тоШе ~ образование крапинок на по- 
верхности бетона (дефект) 
пе§а!іѵе ~ 1. отрицательное воздейст- 
вие 2» воздействие отрицательных мо- 
ментов 

поісй ~ влияние надреза (способству- 
ющего концентрации напряжений) 
ргіпсіріе ~ оГ Ійе абтіхіиге основной 
эффект действия добавки 
гасііаііоп ~8 радиационные воздейст- 
вия 

всаіе ~ масштабная зависимость, вли- 
яние масштаба 
зеазопаі ~ сезонное влияние 
вепвіЫе соойщ; ~ холодопроизводи- 
тельность по явному теплу 
8І1о ~ зависание (сыпучего материала 
в силосе, бункере) 

8Іаск ~ эффект тяги; естественная тяга 
8Іійёпіп§ ~ повышение жёсткости 
8Іійепіп§ ~8 ой ЙООГ8 воздействие 
междуэтажных перекрытий как диаф- 
рагм жёсткости (на каркас) 
зип - инсоляция, воздействие солнеч- 
ной радиации 

Ійегтаі ~ ой Ьиі1с1т§ таіегіак тепло- 
изолирующая способность строитель- 
ных материалов 
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ейесі 

ІЬегтаІ ~ оГ сеі1іп§ ЬещЬі влияние 
высоты потолка на тепловой режим 
помещения 

ІЬегтаІ ~ ой гооГ Іуре8 теплоизолиру- 
ющая способность различных типов 
крыши 

ІЬегтаІ ~ ой \ѵтсІо\У8 влияние окон на 
тепловой режим помещения 
Ііте-сіерепсіепі ~ воздействие, завися- 
щее от времени [являющееся функ- 
цией времени] 

Іоіаі соо1іп§ ~ общая холодопроизво- 
дительность ( воздухоохладителя) 
іѵеаіЬег ~8 оп изе ой Ьопсі Ьгеакег 
влияние погоды на применение опалу- 
бочной смазки 

\ѵоЬЫе ~ влияние волнистости арма- 
турного канала (при определении по- 
терь преднапряжения от трения) 

2 его сшТаіп ~ эффект нулевой завесы 

ейегѵезсепсе вспучивание; бурное выде- 
ление газа 

ейісіепсу 1. эффективность; работоспо- 
собность; производительность; рента- 
бельность, экономичность 2. коэффи- 
циент полезного действия, кпд 
~ ой іЬе сигіщ; тетЬгапе защитная 
способность плёнки (применяемой 
для ухода за бетоном) 
асііаЬаІіс ~ адиабатный [адиабатиче- 
ский] кпд 

аіг Шіег ~ эффективность воздушного 
фильтра 

аІтозрЬегіс сіизі зроі ~ пылезадержи- 
вающая способность фильтра (в 
процентах), находимая по степени 
его почернения при испытании в экс- 
плуатационных условиях 
Ьоііег ~-кпд котельной установки 
соііесііоп ~ эффективность улавлива- 
ния, эффективность очистки 
сгезі ~ коэффициент водослива 
с1І8сЬаг§е ~ отношение объёма стока к 
высоте слоя выпавших на площадь во- 
досбора осадков за данный период 
времени 

бші гетоѵаі - степень обеспылива- 
ния; коэффициент пылеулавливания 
сіизі 8роІ ~ пьшезадерживающая спо- 
собность (воздушного фильтра) 
йап ~ кпд вентилятора 
Шіег ~ эффективность фильтра 
йгасііопаі зерагаііоп ~ фракционная 
эффективность фильтра 
Шеі ~ 1. кпд топлива 2. тепловой кпд 
Ьеаі ~ тепловой кпд 


ЬеаІіп§ ~ теплопроизводительность об- 
жиговой печи 

ЬитісШІсаІіоп ~ эффективность ув- 
лажнения (воздуха в камере ороше- 
ния) 

кііп ~ производительность печи 
Ішпіпоив ~ светоотдача (светильника) 
тіхег ~ работоспособность бетоносме- 
сителя (способность выдавать одно- 
родную смесь в течение заданного пе- 
риода) 

оѵегаіі ~ общий кпд 
оѵегаіі соііесііоп ~ общий коэффици- 
ент пьшеулавливания 
рііе §пшр ~ показатель эффективно- 
сти несущей способности (по тре- 
нию) свайного куста 
ригійсаііоп ~ эффективность очистки 
заіигаііоп ~ эффективность увлажне- 
ния воздуха (в камере орошения) 
зеазопаі ІЬегтаІ ~ термический кпд 
годоюго цикла 

зерагаііоп ~ эффективность фильтра, 
эффективность (процесса) очистки 
или разделения 

зіаііс йап ~ кпд вентилятора по стати- 
ческому давлению 

зішсіигаі ~ конструктивная эффек- 
тивность, эффективность [рентабель- 
ность, вьнодность] с точки зрения ра- 
боты конструкции 

ІЬегтаІ ~ термический кпд, кпд теп- 
ловой машины 

Іоіаі йап ~ кпд вентилятора по полно- 
му давлению 

еШогезсепсе выцвет (ы); солевые пятна, 
высол (ы) 

Ііте ~ известковые выцветы (на по- 
верхности бетона) 
заіі ~ солевые выцветы (на поверхно- 
сти бетона), высолы 
ейіиепсе 1. истечение 2. поступление 
загрязняющих веществ 
ейіиепі 1. очищенная сточная вода 2. 
вода, использованная в технологиче- 
ском процессе 3. фильтрат 
сЬаіпа§е ~ дренажный сток 
Шіег ~ фильтрат 

роііиіапі ~8 загрязнённые (промыш- 
ленные) сточные воды 
ргітагу ~ сточные юды после первой 
ступени очистки (в отстойнике) 
зесопбагу ~ биологически очищенная 
вода 

зе\ѵа§е - очищенная сточная вода 
Ігабе ~ промышленные сточные воды 


212 



еЯих истечение, вытекание, отток 
ейогТ 1. усилие, сила 2. попытка 3. вы- 
полненная работа; результат 4. про- 
грамма работ 

аррііесі ~ прилагаемое усилие (напр, к 
машине с ручным приводом) 
бе$і§п ~ проектно-конструкторская 
работа 

йеѵеіортеш - опытно-конструкгор- 
ская работа 

гезеагсіі ~ научно-исследовательская 
работа 

е§§ апсі багі ионики, овы (архитектур- 
ный орнамент) 

е§§-Ьох 1. многоквартирный дом-короб- 
ка 2. ячеистый контейнер 
е§§-8Йаресі овальный 
е§ге88 выход; право выхода 
еі§епѵа1ие собственное значение; харак- 
теристическое число 
еі§епѵесІог собственный [характеристи- 
ческий] вектор 

еіесіог эжектор, отсасывающий струй- 
ный насос 

Ьубгаиііс ~ гидравлический элеватор, 
гидроэлеватор' 

8ІІІ ~ промывная секция (отстойни- 
ка) 

екізіісіап градостроитель, специалист по 
планировке городов 

екізіісв 1. наука о расселении; экистика 
2. градостроительство, планировка го- 
родов; городское и коммунальное 
строительство 

еІаЬогаІіоп разработка (напр, проекта) 
еіазііс упругий 
Ііпеагіу ~ линейно упругий 
еіавіісііу упругость, эластичность 
Ьиік ~ объёмная упругость 
Йпііе ~ конечная упругость 
Ьото§епеои8 ііпеаг ~ однородная ли- 
нейная упругость 
ітрасі ~ ударная вязкость 
Ііпеаг ~ линейная упругость 
попііпеаг ~ нелинейная упругость 
гезібиаі ~ остаточная упругость 
зйеаг ~ упругость при сдвиге 
іепзііе - упругость при растяжении 
іогзіопаі ~ упругость при кручении 
\ѵогкіп§ ~ упругость в рабочем состоя- 
нии 

еіавііс-ріавііс упругопластический 
е1а8іобупатіс8 эластодинамика, дина- 
мика упругих систем 
Ііпеаг ~ линейная динамика упругих 
систем, линейная эластодинамика 


еіетепі 

попііпеаг ~ нелинейная динамика уп- 
ругих систем, нелинейная эластодина- 
мика 

еіазіотег эластомер 

еіазіотегігаііоп эластомеризация, при- 
дание материалу высокоэластичных 
свойств 

еіавіоріавііс упругопластический 
е1а8І08ІаІіс8 теория устойчивости упру- 
гих систем, эластостатика 
ііпеаг ~ линейная теория устойчиво- 
сти упругих систем, линейная эласто- 
статика 

е1Ьо\ѵ 1. отвод с резким изменением на- 
правления потока, колено 2. выступ; 
уступ (напр, архитектурной детали) 
Ьаве ~ чугунный отвод с опорным 
фланцем 

бгор ~ отвод [колено] с проушинами 
(для крепления к опорной конструк- 
ции) 

бисі ~ колено воздуховода (отвод с 
резким изменением направления по- 
тока) 

§огеб ~ сегментный отвод 
1оп§-габш8 ~ отвод с нормальным 
[стандартным] радиусом закругления 
ріре ~ колено (трубопровода) 
гесіисіп§ ~ переходное колено 
8Ігееі ~ отвод малого радиуса (из ков- 
кого чугуна с наружной и внутренней 
резьбой) 

йѵіп ~ двойное колено 
еіесігосіе электрод 

соііесіцщ ~ осадительный электрод 
(электрофильтра) 

согопа ~ коронирующий электрод 

(электрофильтра) 

сЙ8сЬаг§е ~ разрядный электрод 

еагііі ~ заземляющий электрод 

ргесірііаііоп ~ осадительный электрод 

(электрофильтра) 

8е11ііп§ ~ осадительный электрод 
(электрофильтра) 
еіесТгосііаІузів электродиализ 
еіесігойііег электростатический воздуш- 
ный фильтр, электрофильтр 
еіесІго-08то8І8 электроосмос, электро- 
осмотический способ водопонижения 
еіесігоіаре радиодальномер 
еіетепі элемент (конструкции) (см. 
тж тетЬег; 

~ оГ агеа элемент площади; элемен- 
тарная площадка 
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еіетспі 

- ок сошігисііоп конструктивный эле- 
мент; часть здания 

~8 ок когсе элементы [параметры] си- 
лы (направление, точка приложения 
и значение силы) 

~ ок іп-8ІШ геіпкогсей сопсгеіе моно- 
литный железобетонный конструктив- 
ный элемент 

~8 ок іпіегіог внутренние конструктив- 
ные элементы здания 
~ ок 1еп§іЬ 1. элементарная длина, 
линейный элемент 2. отрезок 
~ ок зігисіиге конструктивный эле- 
мент; часть здания 

Ьепі ~ криволинейный элемент конст- 
рукции 

Ьітеіаіііс ~ биметаллический элемент 
конструкции 

Ьоипйагу [Ьоипйіп§] ~ граничный 
[краевой] элемент 

Ъиі1йіп§ - конструктивный элемент, 
часть здания 

сотргевзіоп ~ сжатый элемент (кон- 
струкции) 

йотіпапі ~ доминирующий градообра- 
зующий элемент 

ей§е ~ краевой [граничный] элемент 
еіесігіс ЬеаІіп§ ~ электронагреватель- 
ный элемент 

Шіег ~ фильтрующий элемент 
йпііе ~ конечный элемент 
йге-Ьаг ~ трубчатый электронагрева- 
тель, ТЭН 

йиііѵ гезігаіпі ~ защемлённый эле- 
мент, элемент с обоими защемлённы- 
ми концами 
йке ~ плавкий элемент 
Ьеаііщ; ~ нагревательный элемент 
Ьуйгаиііс ~ гидравлический параметр 
(напр, глубина воды, площадь попе- 
речного сечения и т. д.) 
іпкгагей ЬеаІіп§ ~ инфракрасный из- 
лучатель 

Ііпеаг ~ линейный элемент (конст- 
рукции) 

Іоай Ьеагіп§ ~ несущий элемент (кон- 
струкции) 

тиііікасеіей пойе ~ многогранный уз- 
ловой соединительный элемент (стер- 
жней пространственной фермы) 
попзішсіигаі - ненесущий элемент 
(конструкции) 

опе-сіітешіопаі йпііе ~ линейный ко- 
нечный элемент 

опе-\ѵау ~ линейный элемент (конст- 
рукции) 


ргекаЪгісаІей сопсгеіе ~ сборный бе- 
тонный элемент 

геіпкогсей сопсгеіе ~ железобетонный 
элемент (конструкции) 
гой ~ стержневой электронагреватель 
8еп8Іп§ ~ измерительный преобразо- 
ватель, датчик; чувствительный эле- 
мент 

8оПй ~ объёмный [пространственный, 
трёхмерный) элемент 
вресіаі ~ пространственный элемент 
(здания, сооружения) 

8Іапйагй ~ типовой [стандартный] 
элемент 

8Іее1 ріаіе ~ элемент стальных листо- 
вых конструкций, конструктивный 
элемент из листовой стали 
8Іійёпіп§ ~ элемент жёсткости 
8ІшсІига1 ~ конструктивный элемент; 
часть здания 

Іепзііе [Іепзіоп] ~ элемент, работаю- 
щий на растяжение, растягиваемый 
элемент 

Іогзіопаі ~ элемент, работающий на 
кручение 

Ігасе ~8 микроэлементы 
игЬап ~ градообразующий элемент 
іѵеакепей сопзішсііоп ~ ослабленный 
элемент конструкции 
еіеѵаііоп 1. вид спереди; фасад 2. высот- 
ная отметка; высота; превышение о ~ 
аЬоѵе 8еа Іеѵеі отметка над уровнем 
моря 

Ьоогп ~ угол наклона стрелы 
сигѵе ~ возвышение наружного рельса 
(над внутренним) на кривой 
§гайе ~ отметка бровки земляного по- 
лотна 

Ы§1і-ѵѵаІег ~ уровень высоких вод 
іпйіѵійиаі ~ высотная отметка 
1оѵѵ-\ѵаІег ~ уровень меженных вод 
погіЬ-касіп§ ~ фасад, выходящий на 
север, северный фасад (здания) 

8роІ ~ отметка выдающейся точки (на 
плане); высотная точка 
ѵѵаіег-зигіасе ~ уровень свободной по- 
верхности воды 

еіеѵаіог 1. амер лифт, подъёмник 2. 
элеватор 

аііепйапі-сопігоііей ~ лифт с провод- 
ником 

аиіошаііс ~ лифт с кнопочным управ- 
лением 

Ьаск ~ лифт на заднем [дворовом] 
фасаде здания 
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етЬапктепІ 


Ьа§§а§е ~ грузовой лифт, лифт для 
подъёма багажа (на вокзалах) 

Ьаііазі ~ нория для подачи крупного 
гравия (балласта и т. п.) 

Ьапб (-Іуре Ьискеі) ~ ленточный ков- 
шовый элеватор, нория 
Ьеіі-бгіѵеп ~ лифт [подъёмник] с ре- 
мённым приводом 

Ье11(-1уре Ьискеі) ~ ленточный ков- 
шовый элеватор, нория 
Ьискеі - нория, ковшовый элеватор 
сЬаіп (-Іуре Ьискеі) ~ цепной ковшо- 
вый элеватор 

сопііпиоиз Ьискеі - ковшовый элева- 
тор, нория 

еіесігіс Ігасііоп ~ электрический лифт 
еІесІгоЬубгаиІіс ~ электрогидравличе- 
ский лифт 

йге ~ пожарный лифт 

йзЬ ~ рыбоподъёмник 

Ггеі§Ьі ~ грузовой лифт [подъёмник] 

Ьаші-орегаіесі ~ подъёмник с ручным 

приводом 

Ы§Ь-8рееб раз8еп§ег ~ скоростной 
пассажирский лифт 
Іюте ~ лифт в жилом здании 
Ьусігаиііс ~ 1. гидроприводной лифт 
[подъёмник], лифт [подъёмник] с 
гидроприводом 2. гидравлический эле- 
ватор 

раз8еп§ег ~ пассажирский лифт 
регзоппеі ~ служебный [рабочий] 
лифт 

р1ип§ег Ьубгаиііс ~ плунжерный (вы- 
жимной) лифт с гидроприводом 
рпеитаііс ~ 1. лифт [подъёмник] с 
пневматическим приводом 2. пневма- 
тический подъёмник (подающий ма- 
териал в струе воздуха) 
гореб Ііубгаиііс ~ канатно-гидравли- 
ческий лифт, лифт с канатно-гидрав- 
лическим приводом 
8сгарег-1уре Ьискеі ~ полочный эле- 
ватор 

8сге\ѵ ~ винтовой подъёмник, верти- 
кальный шнек 

Ігасііоп зЬеаѵе ~ лифт с канатоведу- 
щим шкивом 
Ігау ~ полочный элеватор 
еіітіпаііоп устранение, удаление 
~ оГ 8Іаіпіп§ &от сопсгеіе удаление 
пятен с бетона 

~ оГ ип8І§Ьі1у §гаШіі удаление (со 
стен домов и помещений) непристой- 
ных надписей и рисунков 


ехсевзіѵе аіг ~ удаление излишнего 
воздуха из бетонной смеси 
еіітіпаіог отделитель; очиститель 
аіг ~ воздухоотводчик 
сігііт ~ каплеуловитель 
бгір ~ каплеуловитель 
бші ~ пылеуловитель 
тезЬ тІ8І ~ ячейковый туманоулови- 
тель 

тІ8І ~ туманоуловитель, каплеулови- 
тель 

ріаіе ~ тарельчатый каплеотделитель 
ѵѵіге тІ8І ~ ячейковый туманоулови- 
тель 

еіі отвод под углом 90°, колено 
бгор - отвод [колено] с проушинами 
(для крепления к опорной конструк- 
ции) 

зегѵісе ~ отвод малого радиуса (из 
ковкого чугуна с наружной и внутрен- 
ней резьбой) 
еііірзе эллипс 

~ оГ іпегііа эллипс инерции 
~ оГ зігезз (ез) эллипс напряжений 
еііірзоіб эллипсоид 
~ оГ іпегііа эллипсоид инерции 
~ оГ геѵоіиііоп эллипсоид вращения 
зрЬегоіб ~ сферический эллипсоид, 
эллипсоид вращения 
зігаіп ~ эллипсоид деформаций 
8Іге88 ~ эллипсоид напряжений 
еіііріісііу эллиптичность 
еіоп§аІіоп 1. удлинение 2. удлинение 
образца при разрыве (обычно в про- 
центах) о ~ аі Гаііиге удлинение при 
разрыве; ~ аі Ггасіиге удлинение при 
разрыве; ~ аі гиріиге удлинение при 
разрыве; ~ рег ипіі 1еп§іЬ относитель- 
ное удлинение, удлинение на единицу 
длины 

Ьгеакіп§ ~ удлинение при разрыве 
попипіГогт ~ неравномерное [неупру- 
гое] удлинение 

регсепі ~ аі Гаііиге относительное уд- 
линение при разрыве 
геіаііѵе ~ относительное удлинение 
ипіГогт ~ равномерное [упругое] уд- 
линение 

уіеіб роіпі ~ удлинение при текучести 
еіиігіаііоп 1. отмучивание 2. сепарация 
3. декантация 4. промывка ила, слив 
осадка сточных вод 
еіиѵіит элювий 

етЬапктепІ 1. насыпь, земляной вал 2. 
дамба 3. набережная 
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стЬапктсп! 

арргоасЬ ~ насыпь на подходе (к мос- 
ту, плотине и т. п.) 
сіозиге ~ 1. замыкающая [огоражива- 
ющая, отсекающая] дамба 2. обвало- 
вание 

еагіЬ ~ земляная насыпь 
1оп§іІшЗіпа1 ~ продольная [направля- 
ющая] дамба 

геіпГогсесі ~ армированная земляная 
откосная насыпь [дамба] 
зеа ~ наносозадерживающая буна 
етЬаззу посольство (здание) 
етЬгазиге амбразура 
етіззіоп выброс вещества (в окружаю- 
щую среду); вентиляционный выброс 
аІтозрЬегіс ~ выброс в атмосферу, 
вентиляционный выброс 
йіте - дымовьщеление 
ёаз ~ газовыделение 
Ьагагбоиз - вредное выделение, вред- 
ный выброс 

Ьеаі ~ теплоотдача, тепловыделение, 
теплоизлучение 

іпіегтіііепі ~ периодический выброс 
тахітит регтіззіЫе - предельно до- 
пустимый выброс, ПДВ 
рагіісиіаіе ~ пьшевьщеление, выброс 
пыли 

роііиіапі - вредный выброс, выделе- 
ние вредных веществ 
зтоке ~ дымовьщеление 
зіеат ~ паровьщеление 
ѵеЬісІе ~ отработавшие газы (выделяе- 
мые автомобилями) 
етіззіѵііу коэффициент излучения 
ешіііег излучатель 

Ьеаі ~ теплоизлучатель; отопительный 
прибор 
етріоуее: 

сііу ~ служащий [работник] в системе 
городского хозяйства 
сопзішсііоп ~ строительный рабочий 
етріоутепі трудовая занятость населе- 
ния 

ехрогі ~ производственная деятель- 
ность в городе с преобладающим вы- 
возом производимой продукции 
ой - зііе ~ трудовая занятость за преде- 
лами места проживания 
опзііе ~ трудовая занятость в пределах 
места проживания 
етрІуіп§ опорожнение 
етиІзіЫе эмульгируемый, способный 
образовывать эмульсию 


етиізіііег эмульгатор 

етиізіоп эмульсия 

асгуііс (гезіп) ~ эмульсия акриловой 
смолы, акриловая эмульсия 
апіопіс ~ анионоактивная эмульсия 
азрЬаІІ ~ битумная эмульсия 
Ьііитеп [Ьііитіпоиз] ~ битумная 
эмульсия 

саііопіс ~ катионоактивная эмульсия 
іпѵегіесі азрЬаІІ ~ битумная эмульсия, 
в которой диспергирующей средой яв- 
ляется битум 
оіі ~ масляная эмульсия 
рі§тепІес1 \ѵаІег-ЬазесІ - пигментиро- 
ванная водяная эмульсия 
гезіііепі ~ эмульсия, повышающая 
вязкость или упругость (бетона) 

Іаг ~ дегтевая эмульсия 
\ѵах ~ парафиновая эмульсия (для ''со- 
здания плёнки при выдерживаншнбе- 
тона) 

епатеі 1. эмалевая краска, эмаль? 2. 
эмаль (стеклообразное покрытие); 
глазурь 

зупійеііс гезіп ~ эмаль на основе син- 
тетической смолы; синтетическая 
эмаль 

епсазетепі 1. капсуляция, полное ук- 
рытие оборудования (источников 
вредных выделений) 2. устройство за- 
щитной оболочки ( напр , стальной 
сваи, подвергающейся агрессивным 
воздействиям среды) 
сопсгеіе Ъеат ~ бетонная облицовка 
(стальной) балки, бетонный короб 
вокруг (стальной) балки 
йгергооГ ~ теплозащитная оболочка 
[облицовка] (металлических конст- 
рукций) 

епсіозиге 1. ограждающие конструкции 
здания (система стен, перегородок и 
перекрытий) 2. ограждение, ограда 3. 
герметизированное помещение; замк- 
нутое пространство; вентиляционное 
укрытие 4. тепляк 

~ ой \ѵіге тезЬ ограждение (напр, 
лифта) из проволочной сетки 
асоизіісаі ~ акустический экран 
сотріеіе - кожух, вентиляционное 
укрытие полностью закрытого типа 
сЗизІргоой ~ пьшенепроницаемое ог- 
раждение, пьшенепроницаемый ко- 
жух 

ехйаизіед ~ закрытый отсос 
йатергоой ~ огнестойкое [противопо- 
жарное] ограждение 
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ЙШ ~ герметизированние вентиляци- 
онное укрытие 

Ьеаіесі - тепляк (для зимнего бетони- 
рования) 

ЬеаІ-іп8и1аІіи§ - теплоизоляционное 
ограждение 

йюізйѵау ~ ограждение лифтовой шах- 
ты 

рагііаі (ехЬашІ) ~ вентиляционное 
полуукрытие [укрытие полузакрытого 
типа] ; полузакрытый отсос 
рге-еп§іпеегес! ~ сборные стандартные 
строительные конструкции (здания) 
5оиш1ргооГт§ ~ звукоизолирующее 
укрытие 

врасе ~ пространственная оболочечная 
конструкция 

зіаіг ~ лестничная клетка (помещение 
на всю высоту здания для размеще- 
ния лестницы, часто вместе с лиф- 
том) 

зиЪзеа \ѵогкіп§ ~ подводная рабочая 
камера 

Іоіаі ~ герметизированное вентиляци- 
онное укрытие, кожух; капсуляция 
епсгоасЬтеп! 1. нарушение габарита 
приближения строений 2. частичная 
застройка чужой территории 
епсгшіаііоп: 

~ ой рірев инкрустация [зарастание] 
труб 

ешЗ 1. конец; наконечник 2. торец; го- 
ловка 3. днище (резервуара) 4. закан- 
чиваться), оканчивать (ся), завершать 
5. конечный, крайний, концевой о ~ 
Яхеб а§аіп8І 1оп§іІис1іпа1 тоѵетепі 
конец (стержня), закреплённый [за- 
щемлённый] против продольного сме- 
щения [перемещения]; ~ йіхесі а^атві 
Ігапвѵегзе тоѵетепі конец (стерж- 
ня), закреплённый [защемлённый] 
против поперечного смещения [пере- 
мещения] 

~ ой сигѵе конец кривой (в плане) 

~ ой гатѵау начало ВПП (со стороны 
захода на посадку) 
аЬиІІіп§ ~ торец 

апсЬогеб ~ заанкеренный конец (ар- 
матуры и т. п.) 

Ьаіі ~ сферический [шарообразный] 
конец 

Ьеат ~ конец [торец] балки 

Ъеат ~8 оиі ой всщаге перекос торцов 

металлической балки 

Ьеіі ~ раструб 

Ьоііег ~ днище котла 


ешМо-епй 

Ьиіі ~ комель (бревна) 
саЫе ~ конец каната (обычно разде- 
ланный) 

барреб ~ ой Ьеат конец балки с выре- 
зом (для опирания) 
деаб ~ 1. тупик 2. мёртвый конец (ка- 
ната) 3. закреплённый конец напря- 
гаемого арматурного элемента (при 
одностороннем напряжении) 4. пат- 
рубок или отросток трубы с заглушкой 
5. тупиковая ветвь трубопровода 
сіізііесі ~ выпуклое днище 
йіхесі ~ защемлённый [закреплённый] 
конец (балки) 

йгее ~ свободный [консольный] конец; 
шарнирно опёртый конец (балки) 

§аЫе ~ фронтон, щипец 
Ып§ей ~ шарнирно опёртый конец 
(балки), шарнирно закреплённый ко- 
нец (стойки), шарнирный конец 
(стержня) 

Ырреб ~ вальма (крыши) 

]аскіп§ ~ конец (напрягаемой арма- 
туры), захватываемый домкратом 
Иѵе ~ тяговый конец, тяговая ветвь 
(каната) 

Іоозе ~ незакреплённый [свободный] 
конец (каната, стержня) 
тейіап ~ торцевая часть разделитель- 
ной полосы (на скоростной автома- 
гистрали) 

тиггіе ~ ой іЬе Іооі рабочий конец 
инструмента 

раіепі ~ ой ШЬе еіетепі открытый ко- 
нец трубчатого элемента (конструк- 
ции) 

ріп - шарнирный конец 

роіпіей ~ заострённый конец (напр, 

сваи) 

шпшп§ ~ свободный конец (каната) 
8Йшпк ~ хвостовик (инструмента) 

8Іор ~ временный опалубочный эле- 
мент (доска, щит, устанавливаемый 
в рабочем шве в момент перерыва 
бетонирования) 

зѵѵіісЬ ~ ой а Іигпоиі пята остряка 
(стрелочного перевода) 

Іаіі ~ задний конец 

гего ~ ой вигѵеу начало изыскиваемой 
трассы, нулевой пикет 
ешЗап§ег сгапе 8ІаЬі1іІу создавать опас- 
ность [опасные условия] для устойчи- 
вости крана 

епс31е88 бесконечный (о канате и т. п.) 
епб-іо-епсі стыковой (о соединении) 
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спсіигапсс 

епйигапсе выносливость; усталостная 
прочность; долговечность; стойкость 
іаІі§ие ~ предел выносливости {уста- 
лости] ; усталостная выносливость 
[долговечность, прочность] 
йге ~ огнестойкость; предел огнестой- 
кости 

Ъеаі ~ теплостойкость 
епег§у энергия о ~ рег ипіі оі ѵоішпе 
удельная энергия (на единицу объёма) 
йейогтаііоп ~ энергия деформации 
йізіогііоп ~ потенциальная энергия 
деформации формоизменения 
еіазііс йейогтаііоп [еіазііс зігаіп] ~ 
энергия упругой деформации 
Но\ѵ ~ энергия потока 
§еоІйегтаі ~ геотермальная энергия 
§го88 ~ действительная потребность в 
энергии (с учётом потеръ); действи- 
тельное энергопотребление 
ітрасі ~ энергия удара 
пеі ~ теоретическая потребность в 
энергии (без учёта потеръ); теорети- 
ческое энергопотребление 
огі§іпаі-8Іогесі ~ первоначально на- 
копленная энергия (в упругом теле и 
т. п.) 

ргітагу ~ первичная энергия 
зоіаг ~ солнечная энергия 
зігаіп ~ (потенциальная) энергия уп- 
ругой деформации 
Ійегтаі ~ тепловая энергия 
Іоіаі ~ 1. полная энергия 2. примене- 
ние одного первичного энергоносителя 
в системе автономного энергоснабже- 
ния здания 

Іоіаі зігаіп ~ общая работа [энергия] 
упругой деформации 
епйогсетепі ой зайеіу гиіез осуществле- 
ние [требование соблюдения] правил 
техники безопасности; контроль за со- 
блюдением правил техники безопасно- 
сти 

еп§іпе двигатель, мотор; механизм 
аіг ~ пневмодвигатель, пневматиче- 
ский двигатель 

Ьап§ег ~ проф. многоцилиндровый 
двигатель 

йге ~ пожарный автомобиль 
баз ~ газовый двигатель 
§азо1іпе ~ бензиновый двигатель 
Ьоізііщ; ~ двигатель [мотор] подъём- 
ника [механизма подъёма] 
реігоі ~ бензиновый двигатель 
еп§іпеег инженер о ~ цшіійесі іп 


зігисіигаі Йезщп инженер-проекти- 
ровщик строительных конструкций 
сіѵіі ~ гражданский инженер-строи- 
тель 

сошргеззог ~ машинист компрессора 
сопзи11іп§ ~8 инженерно-консульта- 
ционная фирма 
созі ~ инженер-сметчик 
йетоііііоп ~ специалист по сносу зда- 
ний 

йе8І§п - инженер-проектировщик 
йеѵеіортепі ~ инженер-разработчик 
ехріогаііоп ~ инженер-геолог 
йеИ ~ представитель технадзора (ве- 
домства государственного контро- 
ля) на стройплощадке 
§еоІесйпіса1 ~ инженер-геолог 
йеасііп§ ~ маркшейдер 
йеайй апй зайеіу ~ инженер по техни- 
ке безопасности и охране труда 
йуйгаиііс ~ инженер-гидротехник 
таіпіепапсе-ой-іѵау ~ инженер по со- 
держанию (железнодорожного) пути 
орегаІіп§ ~ инженер по эксплуатации 
строительных машин 
ргсуесі зігисіигаі ~ главный инженер 
проекта [строительного объекта] 
гезійепі ~ инспектор технадзора 
(представитель заказчика) на строи- 
тельной площадке 

заіеіу ~ инженер по технике безопас- 
ности 

зоіі ~ грунтовед; инженер-геолог 
Іиппеі ѵепіііаііоп ~ инженер по тон- 
нельной вентиляции 

еп§іпеегіп§ 1. техника; технология 2. 
строительство 3. проектирование; 
разработка; конструирование 
асоизіісаі ~ инженерная [строитель- 
ная] акустика 

аегосіготе ~ проектирование и строи- 
тельство аэродромов 
а§гіси11ига1 ~ мелиорация 
аігрогі - проектирование и строитель- 
ство аэропортов 

агсйііесіигаі - проектирование строи- 
тельных конструкций; строительное 
проектирование зданий; разработка 
конструктивных решений зданий; раз- 
работка строительной части проекта 
Ьгійце ~ проектирование и строитель- 
ство мостов 

Ьиі1йіп§ (сопзішсііоп) ~ строительст- 
во гражданских зданий 
сіѵіі ~ гражданское строительство; 
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строительство зданий и сооружений 
(кроме военных) 

сіітаііс ~ см. епѵігоптепіаі 
еп§іпеегіп§ 

со1й-ге§іоп ~ строительство в районах 
крайнего Севера (в районах распро- 
странения многолетнемёрзлых грун- 
тов) 

сотриіег-аійесі ~ автоматизированная 
разработка; автоматизированная под- 
готовка производства 
епѵігоптепіаі - 1. технические сред- 
ства и методы охраны окружающей 
среды 2. техника кондиционирования 
воздуха 

іоипёаііоп ~ фундаментостроение 
§еоІесЬпіса1 ~ геотехника 
Ъеаі ~ теплотехника 
Ьі§Ь\ѵау ~ дорожное строительство 
Ьшпап ~ прикладная эргономика и 
психотехника (комплекс средств по- 
вышения эффективности труда) 
Ьуйгаиііс ~ 1. гидротехника 2. гидро- 
техническое строительство 
Ьуёгороѵѵег ~ гидроэнергетика 
іііитіпаііоп ~ светотехника 
іпсішігіаі ~ 1. промышленное строи- 
тельство 2. организация производства 
на промышленных предприятиях 
ІоЬ ~ (научная) организация труда, 
организация производства работ 
1і§Ьііп§ ~ светотехника 
тапа§етепІ ~ организация управле- 
ния производством работ 
типісіраі ~ городское хозяйство 
рі1іп§ ~ свайное дело; проектирование 
и устройство свайных фундаментов 
роѵѵег ~ энергетика 

гіѵег ~ регулирование рек (техниче- 
ская дисциплина) 

запііагу ~ санитарная техника (охва- 
тывает системы водоснабжения, ка- 
нализации и мусороудаления) 

8ІІе ~ геодезические работы на строй- 
площадке; строительная геодезия 
80 ІІ 8 ~ инженерное грунтоведение 
8Іее1 соп8ішсііоп [зіееі вішсіигаі] ~ 
проектирование и возведение [мон- 
таж] стальных конструкций 
8ІшсШга1 ~ проектирование и расчёт 
зданий и сооружений 
Ігайіс ~ организация движения 
(транспортних потоков) 
црзігеат ~ антиэрозионные меропри- 
ятия на водосборе 

епііапсетепі возрастание; усиление 


зігепёій ~ рост [возрастание повыше- 
ние] прочности 
еп1аг§етепІ увеличение 
сго 880 ѵег ~ уширение железнодорож- 
ного тоннеля (для дополнительных 
путей, отстоя и разъезда) 
еппеа 8 ІуІ 08 девятиколонный античный 
храм II девятиколонный 
епгосктепі каменная наброска 
епзетЫе ансамбль 

агсііііесіигаі ~ архитектурный ан- 
самбль 

епІаЫаШге, епІаЫетепІ антаблемент 
епіавів энтазис, небольшое уширение 
колонны 

епіегсіозе коридор [проход] между дву- 
мя помещениями 
епіегіаіптепі: 

1еІ8иге-Ііте ~ аттракцион 
епіііаіру энтальпия 
епіііу: 

агсЫіесІигаІ ~ архитектурная целост- 
ность 
епігаіпег: 

аіг ~ воздухововлекающая добавка 
епігаіппгепі 1. вовлечение, увлечение; 
унос 2. размыв (русла и берегов) 
аіг ~ I. вовлечение воздуха (в бетон- 
ную смесь при приготовлении) 2. 
подсос воздуха, эжекция, эжектирую- 
щее действие воздушной струи 
епігапсе 1, вход (в здание); наружная 
входная дверь 2. входной холл, вести- 
бюль, тамбур 3. оголовок, портал 
(тоннеля) 4. голова (шлюза, дока) 
Ьазетепі ~ вход в подвал 
сапоріей ~ портал с козырьком 
іпіегвесііоп ~ участок дороги или ули- 
цы, примыкающий к пересечению до- 
рог или перекрёстку 

епігору энтропия 

епігу 1. вход (в здание) 2. тамбур; не- 
большой вестибюль или холл (за на- 
ружной входной дверью) 
епѵеіор(е) 1. наружная оболочка; об- 
шивка; кожух 2. очертание по наруж- 
ным габаритам здания 3. отгиб ниж- 
него слоя рубероидной кровли наверх 
4. огибающая (поверхность или кри- 
вая) 

~ оГ аіг граничная поверхность воз- 
душной Струи 

~ оГ епсіовиге наружная оболочка, 
наружные ограждающие конструкции 
остова здания 
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аіг Лі$сЬаг§е [аіг зирріу] ~ приточ- 
ный факел 

Ьиікііп^ ~ ограждающие конструкции, 
оболочка (здания, сооружения) 
сіеагапсе ~ габаритные ворота 
ЯехіЫе ~ шбкая оболочка 
§гаѵе1 -* гравийная фильтровая обсып- 
ка 

~ граничная поверхность воздуш- 
ной струи (где скорость падает до 
условного минимального предела) 

МоЬг-СоиІотЬ Гаііиге ~ предельная 

прямая Мора - Кулона 

Моііг гирГиге - предельная прямая 

Мора 

Моііг' 8 ~ огибающая кривая Мора, 
огибающая кругов Мора 
гі§М ~ жёсткая оболочка 
ѵарогргооГ ~ пароизолирующая обо- 
лочка 

епѵігошпепі окружающая среда; при- 
родно-ландшафтная среда 
асоизйс аігрогі ~ уровень шумового 
4юна в районе аэропорта 
аегоЫс ~ аэробная среда 
аікаііпе ~ оГ йіе сопсгеіе щелочная 
среда бетона 

апаегоЫс ~ анаэробная среда 
сопігоііесі ~ регулируемые условия 
среды [микроклимата] 
ёикЙгее ~ незапылённая окружающая 
среда, незапылённое пространство 
ІюзШе ~ окружающая среда, опасная 
для здоровья 

Ііочйіе паіигаі ~ неблагопргытная при- 
родная среда обитания 
Ішіпап ~ среда обитания человека 
1іѵт§ ~ жилая среда, среда обитания 
человека (при планировке городов) 
ге&гепсе ~ стандартные расчётные 
условия окружающей среды (напр. 
параметры микроклимата) 
кеѵеге ~ суровая [неблагоприятная] 
окружающая среда; неблагоприятные 
окружающие условия 
чіапііагсі ~ нормальные окружающие 
условия, нормальная окружающая 
среда 

ипзІаЫе ~ неустойчивая окружающая 
среда 

ѵеЬісІе-(гее ~ зона, где запрещено 
движение (авто) транспорта 

еріреЛоп верхний слой почвенного раз- 
реза 

ерох/у эпоксидная смола, эпоксидный 
клей || склеивать эпоксидной смолой 


вйпсйігаі -іез эпоксидные смолы, 
применяемые в строительстве 

ефіаі; 

арргоѵеіі ~ одобренное альтернативное 
эквивалентное решениие; одобренный 
альтернативный эквивалентный выбор 
(материала, оборудования, метода - 
взамен предусмотренных проектом 
или договором на подряд) 

есріаШу равенство 
~ оГ тотепіз равенство моментов 
~ оГ Йіе гоіайоп ап^іез равенство уг- 
лов поворота (сечений) 

счріаіі/ег уравнгггель давления (трубоп- 
ровод, резервуар); разгрузочное уст- 
ройство компрессора 
йолѵ ~ 1. стабилизатор режима тече- 
ния, стабилизатор потока (устройст- 
во, выравнивающее скорости, сглажи- 
вающее колебания расхода или пони- 
жающее интенсивность вращения по- 
тока) 2. наладочный клапан 

еі]иаІІ7Іпу уравнивание; уравновешива- 
ние; выравнивание 

ргезміге ~ уравнивание [выравнива- 
ние] давлений, увязка давлений в уз- 
лах сети 

е^иа(е приравнивать, записывать в виде 
уравнения или равенства о Іо ~ Іо 
гего приравнивать к нулю 

е^иа(іп§ Йіе піопіепія уравновешивание 
моментов 

сциайоп уравнение 
~ оГ соіМгаіпК уравнение связей 
~ оГ сште уравнение кривой 
~ оГ с<|иіІіІ>гііпп уравнение равновесия 
~ оГ Гогсез уравнение сил 
~ оГ Ііеаі ІгаікГег уравнение тешгопе- 
реноса 

~ оГ іпііиепсе Ііпе уравнение линии 
влияния 

~ оГ та«5 ІгапкГег уравнение массопе- 
реноса 

~ оГ тотепіч уравнение моментов 
~ оГ шоііоп уравнение движения 
~ оГ гоіайоп уравнение вращения 
~ оГ §Ше уравнение состояния 
~ оГ віайс ечиііікгіит уравнение ста- 
тического равновесия 
~ оГ йігее тотепіз уравнение трёх 
моментов 

~ оГ ѵігйіаі \ѵогк уравнение возмож- 
ных [виртуальных] работ 
арргохітаіе [арргохйпайоп] ~ при- 
ближённое уравнение, приближённая 
4юрмула 
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Ьаіапсе ~ уравнение баланса 

Ъазіс ~8 оГ зіаіісз основные уравнения 

статики 

Вег§§геп ~ уравнение Бергрена (для 
расчёта глубины промерзания грун- 
та) 

ВегпоиШ ~ уравнение Бернулли 
сотраІіЬШіу ~8 уравнения совместно- 
сти 

сопііпиііу ~ уравнение непрерывности 
[неразрывности] 

согге1аІіп§ - корреляционное уравне- 
ние 

СоиІотЬ ~ уравнение Кулона 
Оагсу ~ формула Дарси 
ёезі§п ~ расчётное уравнение, расчёт- 
ная формула 

сіійегепсе ~ уравнение в конечных 
разностях 

сШТегепйаІ ~ дифференциальное урав- 
нение 

еіазіісііу ~ уравнение упругости 
етрігісаі ~ эмпирическое уравнение, 
эмпирическая формула 
Еп§е88ег ~ формула Энгессера (для 
определения критической силы ме- 
таллических колонн, работающих за 
пределами упругости) 
йтсіатепіаі ~8 оГ 8ІгисШга1 
тесЬапісз канонические уравнения 
строительной механики 
§епега1І2есі ~ обобщённое уравнение 
ЬеаІ Ьаіапсе ~ уравнение теплового 
баланса 

ЬеаІ сопсіисііоп ~ уравнение тепло- 
проводности 

Ьус1го1о§іс ~ уравнение водного балан- 
са 

Ііпеаг ~ линейное уравнение, уравне- 
ние первой степени 
таігіх ~ матричное уравнение 
шошепі ~ уравнение (для определе- 
ния) момента 

оЪзегѵаІіоп ~ уравнивание результатов 
наблюдений 

ріавіісііу ~ уравнение пластичности 
диасігаііс ~ квадратное уравнение, 
уравнение второго порядка [второй 
степени) 

гесіисесі ~ приведённое уравнение 
зсаіаг ~ скалярное уравнение 
зЬеІІ ЬепсЬп§ ~8 уравнения моментов 
в моментной оболочке 
зшшЬапеоиз ~8 совместные уравне- 
ния 


Зіеіап - уравнение Стефана (для рас- 
чёта глубины промерзания грунта) 
8Ігаіп-епег§у ~ уравнение энергии 
упругой деформации, уравнение рабо- 
ты деформации 

зігезз едиіІіЬгішп ~ уравнение равно- 
весия в напряжениях 
Іеп80г ~ тензорное уравнение 
іЬгее-тотепІ ~ уравнение трёх мо- 
ментов 

ѵагіаііопаі - вариационное уравнение 
ѵесіог ~ уравнение в векторной фор- 
ме, векторное уравнение 
ециійІ8ІапІ равноотстоящий (напр, о си- 
ле) 

ецшЬЬгаШ уравновешивающая (сила) 
ецшІіЬгіит равновесие, равновесное со- 
стояние 

~ оГ Гогсез равновесие сил 
асііѵе ~ устойчивое равновесие 
сіупатіс ~ динамическое равновесие 
еіавііс ~ упругое равновесие 
Яехигаі ~ равновесие при изгибе 
(напр, балки) 

іпсіійегепі ~ безразличное равновесие 
Іітіі ~ предельное равновесие 
пеиігаі ~ безразличное равновесие 
ріазііс ~ пластическое равновесие 
(напр, грунта) 

8ІаЫе ~ устойчивое равновесие 
8ІаІіс ~ статическое равновесие 
зігезз ~ равновесие внутренних сил 
[напряжений] 

іЬегтаІ ~ тепловой баланс (напр, грун- 
та) 

ипзІаЫе ~ неустойчивое равновесие 
ециіртепі оборудоваіше о ~ ЕэипсІ Іо 
Ье бата§ес1 оборудование с обнару- 
женными неисправностями (после 
контрольного осмотра) 
аіг ~ оборудование с пневмодвигате- 
лем, пневматическое оборудование 
аіг ЬапсШп§ ~ вентиляционное обору- 
дование, оборудование для транспор- 
тирования и обработки воздуха 
арріісаііоп - оборудование для нане- 
сения разжиженных материалов 
аШотаІіс роіпІ8 ~ автоматическое уп- 
равление стрелками 
аШотаІіс зргау ~ автоматическое рас- 
пылительное оборудование 
аихіііагу ЬиіЫпщ [аихіііагу сопзітис- 
Ііоп] ~ вспомогательное строительное 
оборудовашіе 

саггуіп§ апб 1ійіп§ ~ подъёмно-транс- 
портное оборудоваіше 
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сотрасііоп ~ уплотнительное оборудо- 
вание, оборудование для уплотнения 
(грунта, бетонной смеси и т. п.) 
сотргеззесі-аіг ~ оборудование с 
пневмодвигателем, пневматическое 
оборудование 

сопсгеіе ~ оборудование для бетонных 
работ 

сопсгеіе р1асіп§ ~ оборудование для 
укладки бетонной смеси 
сопзішсііоп ~ строительное оборудо- 
вание, строительные машины 
сіизі зерагаііоп ~ пылеулавливающее 
оборудование 

еаіГЬтоѵіп§ ~ землеройно-транспорт- 
ные машины, машины для перевозки 
грунта 

ЕБМ ~ см. еіесігопіс сіізіапсе 
теа8игіп§ едиіртепі 
еіесігісаі ~ оЯ Ьиі1с1іп§8 электрообору- 
дование зданий 

еіесігопіс сіівіапсе теа8игіп§ ~ свето- 
дальномер 

егесІіп§ ~ монтажное оборудование 
ехсаѵаІіп§ ~ землеройное оборудова- 
ние 

(асіогу ~ заводское оборудование 
ііге сопігоі рогІаЫе ~ портативное 
противопожарное оборудование, пор- 
тативный противопожарный инвен- 
тарь 

ііге-ехІіп§иІ8Ып§ ~ оборудование 
[средства] пожаротушения 
ііге-ргоіесііоп ~ противопожарное 
оборудование, оборудование [средст- 
ва] пожаротушения 
Яате-с1еапіп§ ~ оборудоваіше для ог- 
невой очистки (металлоконструк- 
ций) 

ігопі-епсі ~ передненавесное оборудо- 
вание, передненавесные орудия 
§гоиІіп§ ~ оборудование для нагнета- 
ния [инъецирования] раствора 
Ы§Ь-регіогтапсе ~ высокопроизводи- 
тельное оборудование 
1іі§Ь-рге88иге ~ оборудование, работа- 
ющее под высоким давлением 
ЬоІ8Іт§ ~ подъёмное оборудование; 
подъёмно-транспортное оборудование 
Ьуйгаиііс ~ гидравлическое оборудова- 
ние 

]аскіп§ ~ домкратное оборудование 
[устройство] 

Іаскіщ* ~ іог Ш зІаЬ домкратные уст- 
ройства для монтажа зданий методом 
подъёма перекрытий 


щіпі 8еа1іп§ ~ оборудование для гер- 
метизации швов 

ІаЬогаІогу ~ лабораторное оборудова- 
ние 

Ийіп§ ~ (грузо) подъёмное оборудова- 
ние 

Іоай-апсі-саггу ~ подъёмно-транспорт- 
ное оборудование 

Іоай сеіі іѵеі§Ып§ ~ дозировочные ве- 
сы с динамическим датчиком 
1оаёіп§ ~ погрузочное оборудование 
таІегіаІ8-Ьапсі1іп§ ~ подъёмно-транс- 
портное оборудование 
теазигіп§ ~ измерительное оборудо- 
вание, измерительные приборы 
шесЬапісаІ ЬашШп§ ~ механическое 
подъёмно-транспортное оборудование 
тоЬИе ~ подвижное [самоходное] 
оборудование 

топііогіпё ~ контрольное оборудова- 
ние; контрольная аппаратура 
тоіог-йгіѵеп ~ оборудование с приво- 
дом от двигателя 

ойісе ~ конторское оборудование, орг- 
техника 

оѵиі ~ собствеішое оборудование стро- 
ительной организации (в отличие от 
арендуемого) 

оху§еп Яате-§гооѵіп§ ~ аппарат для 
кислородной строжки 
регзопаі ргоіесііѵе ~ средства индиви- 
дуальной защиты (работающих) 
рііе йгіѵіп§ ~ оборудование для погру- 
жения свай, сваебойное оборудование 
рі1іп§ ~ машины и оборудование для 
производства свайных работ 
ріау ~ оборудование детских игровых 
площадок 

рпеитаііс ~ оборудование с пневмо- 
приводом, пневматическое оборудова- 
ние 

рогІаЫе ~ переносное оборудование, 
ручные машины 

ргоіесііѵе іасе ~ средства защиты ли- 
ца 

ргоіесііѵе ЬеаЯ - средства защиты го- 
ловы 

геігі§егаІіоп ~ холодильное оборудова- 
ние 

геѵегзе сігси1а1іп§ Ягі11іп§ ~ буровое 
оборудование [буровой станок] с об- 
ратной циркуляцией промывного рас- 
твора 

гоай гераіг ~ оборудование для ремон- 
та автомобильных дорог 
заіеіу ~ средства защиты работаю- 
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щих; защитные средства; защитные 
приспособления 

8 сагійуіп§ ~ рабочее оборудование 
кирковщика 

8 е1й-сопІаіпес1 ~ автономное оборудо- 
вание 

вегѵісе ~ инженерное оборудование 
здания 

вйюісгеіе ~ торкрет-установка 

8 І§па1іп§ ~ сигнальное оборудование, 

сигнальные устройства 

8 ІІе ~ оборудование для строительных 

площадок 

8 по\ѵ с1еагіп§ ~ снегоочистительное 
оборудование 

8 ресіа 1 І 2 ес 1 ~ специализированное обо- 
рудование 

вргау ~ оборудование для распыления 
(окрасочных составов и т.п.) 
зіаііопагу ~ стационарное оборудова- 
ние 

8 Іге88Іп§ ~ оборудование для создания 
предварительного напряжения, обору- 
дование для натяжения преднапрягае- 
мой арматуры 

ІесЬпісаІ ~ инженерное [техническое] 
оборудование 

Іеп8Іопіп§ ~ см. 8Іге88Іп§ ециіртепі 
Іе8Ііп§ ~ испытательное оборудование 
Ігаск ~ ж. -д. путевое оборудование 
ѵасиит НШп§ ~ вакуумное грузозах- 
ватное устройство 

ѵапсіаі-ргоой ~ оборудование, защи- 
щенное от повреждений при актах 
вандализма 

ѵеЬісІе-тоипІесІ ~ оборудование, 
смонтированное на базовой машине 
ѵгаІег-Ьогпе ~ оборудование для рабо- 
ты на плаву; плавучее оборудование 
\ѵеі§йі-тоѵіп§ ~ оборудование для пе- 
ремещения грузов 
\ѵеЫіп§ ~ сварочное оборудование 
епиіѵаіепі Эквивалент || эквивалентный 
ЬогігоШаІ ~ заложение 
рориіаііоп ~ эквивалентное число жи- 
телей (при расчёте канализационных 
сетей) 

запсі ~ эквивалент песка 

8 обшт охібе ~ щелочной эквивалент 

по оксиду натрия (цементов) 

8 ІаІІ8Ііса1 тасго8соріс ~ статистиче- 
ский макроскопический эквивалент 
(модель грунта) 

егесііоп монтаж, монтажные работы, 
возведение (сооружений) о ~ Ьу 
йоайп§ сборка на плаву 


~ ой сгапез монтаж кранов 
Ьаіапсесі сапйіеѵег ~ уравновешенный 
навесной монтаж 
Ьгіс1§е ~ монтаж моста 
Ьгісі§е ~ оп іаІ8е\ѵогк монтаж [сбор- 
ка] пролётных строений моста на под- 
мостях 

ЬшЫтё - монтаж здания 
сапіііеѵег ~ навесной монтаж 
ЬщЬ-пзе ~ монтаж высотного здания 
или сооружения 

8Іее1\ѵогк ~ монтаж стальных конст- 
рукций 

вішсіигаі 8Іее1 ~ монтаж стальных 
конструкций 

зІгисШге ~ монтаж конструкций [соо- 
ружений] 

ѵегіісаі - монтаж наращиванием 

егесіог монтажник 

8Іее1 - монтажник стальных конструк- 
ций 

ег§опотіс8 эргономика; изучение трудо- 
вых процессов и условий труда 

егозіоп 1. эрозия; размыв 2, разрушение 
лакокрасочной плёнки 
Ьей ~ русловая эрозия 
сЬашіеІ ~ русловая эрозия 
8Іюге ~ береговая эрозия 
зігеат ~ русловая эрозия; размыв рус- 
ла 

еггашй поручение, задание; целевая по- 
ездка. 

еггог ошибка; погрешность 
~ ой с1о8иге невязка полигона 
~ ой зигѵеу невязка полигона 
- ой геаиіі погрешность результата 
аЬзоІийе ~ абсолютная ошибка 
ассібепіаі ~ случайная ошибка 
ащщіаг сІ 08 Іп§ ~ угловая невязка 
агіійтеііс теап ~ среднеарифметиче- 
ская ошибка 

са1си1а!іп§ [саісиіаііоп] ~ погреш- 
ность расчёта; ошибка при расчёте 
саІіЬгайоп ~ инструментальная ошибка 
с1атріп§ ~ ошибка за натяжение вин- 
та (геодезического инструмента) 
сІ 08 Іп§ ~ невязка полигона 
соііітаііоп ~ коллимационная ошибка 
еггаііс ~ 1. случайная ошибка 2. геод. 
ошибка инструмента 
ішіех ~ место нуля (по вертикально- 
му кругу) 

теап 8^иа^е ~ среднеквадратическая 
ошибка 

. пайигаі ~ ошибка, вызванная природ- 
ными факторами 
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еггог 

регеопаі ~ ошибка наблюдателя 
ргоЬаЫе ~ случайная ошибка 
гапсіот ~ случайная ошибка 
геіаііѵе ~ относительная ошибка 
гевісіиаі ~ остаточная погрешность 
8ІаіГ ~ ошибка за деление рейки 
зіапсіагсі ~ квадратичная ошибка 
вувіетаііс ~ систематическая ошибка 
Іе8Ііп§ ~8 погрешности испытания 
ІіІІ ~ ошибка за наклон камеры (при 
аэрофотосъёмке) 

Іше ~ истинная ошибка 
евсаіаіог эскалатор 
евсара^е холостой сброс воды 
езсаре 1. утечка 2. аварийный выброс 
вредностей 3. водосброс на канале, от- 
водящее русло 4. эвакуация (людей 
при пожаре) 5. выход, путь эвакуации 
(из здания) 6. выкружка базы колон- 
ны 

аіг ~ утечка воздуха 
Яге ~ запасной пожарный выход, путь 
эвакуации (при пожаре) 
е8саре\ѵау аварийный [запасной] выход 
е 8 соп 80 п откос оконного или дверного 
проёма 

евсиІсЬеоп металлическая накладка с 
замочной скважиной 
е8ра§по1еІІе шпингалет 
евраііег шпалера 

е8ІаЫІ8ІшіепІ 1. учреждение; предприя- 
тие 2. создание, образование 
ІигГ - одерновка (откосов земляного 
полотна) 

ѵе§е!аІіоп соѵег ~ создание [образова- 
ние] растительного слоя 
езіаіе 1. участок 2. поместье 
Ьиі1с1іп§ ~ жилой микрорайон; группа 
жилых домов 

Ъошш§ ~ 1. жилой микрорайон 2. до- 
мовладение 

ішішігіаі ~ промышленная зона 
езіітаіе 1. смета; расчёт || рассчитывать 
2. оценка || оценивать 
~ оГ ЬеаІ І 088 расчёт теплопотерь 
арргохітаіе ~8 сметно-финансовый 
расчёт, предварительная смета 
ЬгоаЯ-ЬгшЬ ~8 грубые (приблизитель- 
ные) подсчёты 

СОП8ІШСІІОП ~ строительная смета, 
смета на строительство объекта 
сопігасіог'з ~ сметная стоимость стро- 
ительства объекта (определяемая под- 
рядчиком) 

(Зеіаііей ~ оГ сошігисііоп сові деталь- 
ная смета стоимости строительства 


реввітівііс Ііте ~ пессимистическая 
оценка продолжительности работы 
(сетевое планирование) 

Іеггаіп ~ оценка территорий [площа- 
док] (с точки зрения пригодности 
для строительства) 
е8ІітаІіп§ составление сметы 
сопзігасііоп ~ составление сметы на 
строительство (объекта) 
евіітаііоп 1. расчёт, подсчёт, вычисле- 
ние 2. оценка 3. калькуляция; смета 
апаіуіісаі ~ 1. аналитический расчёт 
2 . аналитическая оценка 
8 Іге88 - вычисление напряжений 
евіітаіог сметчик 

сошігисііоп ~ сметчик строительных 
работ 

е8ІітаІог-еп§іпеег инженер-сметчик 
е1сЫп§ травление 
асіё ~ травление кислотой 
еІІгіп§іІе эттрингит 

еираіЬ(е)о8соре эвпат(е)оскоп (прибор 
для измерения эквивалентной темпе- 
ратуры) 

еигііуіііту эвритмия (гармоничная со- 
размерность всех частей архитек- 
турной композиции) 

Еигосойе Общеевропейские (строитель- 
ные) технические условия [кодексы] 
о ~ Гог сопсгеіе Европейские нормы 
проектирования бетона и бетонных 
конструкций 

Еиго8Іаш)агсІ8 Общеевропейские стан- 
дарты 

ешіуіе эвстиль (стиль античного зда- 
ния с интерколумнием, равным двум 
с четвертью диаметрам колонн) 
еѵасиаііоп 1. вакуумирование; опорож- 
нение 2. эвакуация (напр, при пожа- 
ре) 

еѵаіиаііоп 1. оценка; определение ( сто- 
имости, количества) 2. вычисление 
сопсгеіе ~ оценка качества или при- 
годности бетона 

сопсгеіе 8Ігеп§іЬ ~ определение проч- 
ности бетона (в конструкции) 

Гаиіі ~ определение количества дефек- 
тов [степени дефектности] 
іп-ріасе ~ оценка на месте (строитель- 
ства) 

регіогтапсе ~ оценка характера рабо* 
ты (конструкции) 
циаіііаііѵе ~ качественная оценка 
геІіаЬШіу ~ оценка надёжности 
8Ігеп§11і ~ оГ ехІ8Ііп§ 8ІшсІиге8 оцен- 
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ка прочности существующих сооруже- 
ний 

8ІгисІига1 ~ оценка несущей способно- 
сти конструкции или сооружения; 
оценка пригодности сооружения к 
дальнейшей эксплуатации; оценка 
эксплуатационных качеств сооруже- 
ния 

ІесЬпісаІ ~ техническая оценка; тех- 
ническое обоснование (напр, проек- 
та) 

ѵізиаі ~ визуальная оценка 
еѵарогаііоп испарение 
еѵарогаіог испаритель 
соіі-іуре ~ поверхностный [змеевико- 
вый] испаритель 

сіігесі Геей ~ испаритель непосредст- 
венного охлаждения 
бгу ехрапзіоп ~ змеевиковый [сухой] 
испаритель, испаритель с перегревом 
ОХ ~ испаритель непосредственного 
охлаждения 

йообеб ~ затопленный испаритель 
оѵегГеесі ~ затопленный испаритель 
ритр-Геб ~ циркуляционный испари- 
тель 

гесігсиіаііоп-іуре ~ рециркуляцион- 
ный испаритель 

геігі§егапІ ~ испаритель (холодильной 
машины) 

8ргау-Іуре ~ оросительный испаритель 
8иЬтег§есі соіі ~ испаритель затоп- 
ленного типа 

еѵеппезз ровность (дорожного, аэрод- 
ромного) покрытия 

еѵепі 1. событие (сетевое планирова- 
ние) 2. случай, происшествие 
еѵегГгозІ многолетнемёрзлый (о грунте) 
еѵібепсе оГ зиіІаЬШіу свидетельство о 
пригодности [о соответствии техниче- 
ским условиям] 
еха§§егаІіоп: 

8Іегео8соріс ~ искажение вертикаль- 
ного масштаба стереомодели 
ехатіпаііоп осмотр; освидетельствова- 
ние, обследование; исследование, про- 
верка, контроль 

регіобіс ~ периодический осмотр (ма- 
шины) 

иіігазопіс ~ ультразвуковой контроль 
Х-гау ~ рентгенодефектоскопия; рент- 
геноскопический или рентгенографи- 
ческий контроль 

ехсаѵаійщ земляные работы; разработка 
выемок 


ехсаѵаііоп 

~ оГ Ьагсі §гоипс1 разработка платного 
грунта 

Ьапб ~ отрывка грунта вручную; зем- 
ляные работы, производимые вручную 
ехсаѵаііоп 1. экскавация, отрывка грун- 
та 2. выемка (в грунте), котлован 
Ьаіапсесі ~ разработка грунта [земля- 
ные работы] с обеспечением баланса 
земляных масс 

Ьопчэтѵ ~ 1. резерв, резервный карьер 

2. производство земляных работ с ус- 

ройством резервов; отрывка фунта с 

устройством резервов 

сііаппеі ~ отрывка канала; выемка под 

канал 

беер ~ 1. глубокая разработка [выем- 
ка] грунта 2. глубокий котлован 
бгаіпа§е ~ производство земляных ра- 
бот [отрывка траншеи] для укладки 
дренажных сетей 

сігііі апсі Ыазі ~ буровзрывной способ 
разработки горных пород (в забое 
тоннеля) 

еагіЬ ~ выемка [экскавация] грунта 
ГооІіп§ ~ отрывка котлована или тран- 
шеи под фундамент 
Ьусігаиііс ~ гидромеханизированная 
разработка грунта 

пеаі Ііпе ~ отрывка выемки до задан- 
ной проектной отметки [уровня] 
оѵегеііе ~ вертикальная планировка 
строительной площадки 
ріреііпе ~ отрывка трубопроводных 
траншей 

ргітагу ~ отрывка грунта в естествен- 
ном залегании (в отличие от произ- 
водства земляных работ в насыпном 
грунте) 

гоаб ~ производство земляных работ 
при строительстве дорог 
госк ~ разработка скальньгх грунтов 
[пород]; скальные работы 
8Ігірріп§ ~ снятие поверхностного 
слоя грунта; снятие растительного 
слоя грунта 

зішсіиге ~ производство земляных ра- 
бот при строительстве зданий и соору- 
жений 

Іе8І ~ опытная [пробная] выемка; 
опытный [пробный] котлован (для 
проверки в полевых условиях до нача- 
ла или во время строительства ха- 
рактеристик как грунта, так и ра- 
боты землеройных механизмов) 

Іорзоіі ~ снятие растительного слоя 
Іиппеі ~ тоннельная выработка 
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ехсаѵаііоп 

ипсіегѵѵаіег ~ подводная выемка [раз- 
работка] грунта 
ехсаѵаіог экскаватор 

аіі-ригрозе ~ универсальный экскава- 
тор 

ЬаскасІіп§ ~ экскаватор-обратная ло- 
пата 

ЬискеІ-ІаіМег ~ многоковшовый кана- 
вокопатель [каналокопатель, тран- 
шейный экскаватор] 

Ьискеі-Іоасіег ~ одноковшовый погруз- 
чик 

Ьискеі \ѵЬее1 ~ многоковшовый ротор- 
ный экскаватор 

саЫе\ѵау ~ грейферный кабель-кран 
сІатзЬеІІ ~ грейферный экскаватор 
сопііпиоиз Ьискеі - многоковшовый 
экскаватор, экскаватор непрерывного 
действия 

сгапе (-Іуре) ~ кран-экскаватор; одно- 
ковшовый экскаватор 
сгаѵѵіег ~ гусеничный экскаватор 
сІга§Ііпе ~ экскаватор с драглайном, 
драглайн 

сігіП ~ буровой станок 

іопѵагсі-асІіп§ ~ экскаватор-прямая 

лопата 

Ьусігаиііс ~ гидравлический экскава- 
тор 

тиШЪискеІ ~ многоковшовый экска- 
ватор 

тиШригрозе ~ универсальный экска- 
ватор 

оѵегЬипіеп ~ вскрышной экскаватор 
гоіагу ~ роторный экскаватор 
зсгарег ~ скреперная установка; скре- 
пер-волокуша; скребковый элеватор 
зеІГ-ргореІІесІ ~ самоходный экскава- 
тор 

8Іп§1е-ЬискеІ ~ одноковшовый экска- 
ватор 

8Іаск-1іпе ~ башенный канатно-скреб- 
ковый экскаватор 

ІгепсЬ ~ канавокопатель, каналокопа- 
тель, траншейный экскаватор 
\ѵа1кіп§ ~ шагающий экскаватор 
ѵ/ЬееІ ~ 1. роторный экскаватор 2. 
пневмоколёсный экскаватор 
ехсаѵаіог-іоасіег экскаватор-погрузчик 
ехсе88 1. избыток; излишек 2. превыше- 
ние 

Ьусігозіаііс ~ гидростатическое избы- 
точное давление (при консолидации 
водонасыщенного грунта) 
ехсЬап§е 1. обмен 2. биржа 3. телефон- 
ная станция 


аіг ~ воздухообмен 

апіоп ~ анионирование, анионообмен 
Ьазе ~ катионирование, катионообмен 
саііоп ~ катионирование, катионооб- 
мен 

сепігаі ~ центральная телефонная 
станция 

сотпкхіііу ~ товарная биржа 
сопѵесііѵе Ьеаі ~ конвективный тепло- 
обмен 

етріоутепі ~ биржа труда 
§оосІ8 ~ товарная биржа 
Ьеаі - теплобмен 
іоп ~ ионообмен 
ІаЬог ~ биржа труда 
тоізіиге ~ влагообмен 
гасііапі Ьеаі ~ лучистый теплообмен 
гесирегаііѵе Ьеаі ~ рекуперация 
віоск ~ фондовая биржа 
ІеІерЬопе ~ телефонная станция; ком- 
мутатор 

ехсЬап§ег 1. ионит 2. обменник; тепло- 
обменник 

аіг-іо-аіг Ьеаі ~ воздуховоздушный 
теплообменник 

аіг-іо-ѵѵаіег Ьеаі ~ теплообменник 
«воздух - вода» 
апіоп ~ анионит 
Ьазе ~ катионит 

сазсаЬе Ьеаі ~ многоступенчатый теп- 
лообменник 
саііоп ~ катионит 

соипіег Йо\ѵ Ьеаі ~ противоточный 
теплообменник 

егозе По\ѵ Ьеаі ~ перекрёстноточный 
теплообменник 

сіігесі сопіасі Ьеаі ~ теплообменник с 
непосредственным контактом сред 
епіЬаіру ~ энтальпийный обменник, 
тепломассообменный аппарат 
ехіепсіесі зигіасе Ьеаі ~ ребристо- 
трубчатый [сребрённый] теплообмен- 
ник 

Ьеаі ~ теплообменник 
Ьеаі апсі шазз ~ тепломассообменник 
іоп ~ ионитовый фильтр; ионит 
Іаіепі Ьеаі ~ сорбционный тепломас- 
сообменник, обменник скрытой тепло- 
ты 

шиІІісЬаппеІ [тиіііразз] Ьеаі ~ мно- 
гоходовой теплообменник 
тиІІіІиЬиІаг Ьеаі ~ многотрубный теп- 
лообменник 

рагаііеі йо\ѵ Ьеаі ~ прямоточный теп- 
лообменник' 
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ріаіе ЬеаІ ~ пластинчатый теплооб- 
менник 

ге§епегаІіѵе ЬеаІ ~ регенеративный 
теплообменник, теплоутилизатор 
гоіагу ЬеаІ ~ вращающийся теплооб- 
менник 

зепзіЫе ЬеаІ ~ обменник явной тепло- 
ты 

§Ье11 апсі ІиЬе ЬеаІ ~ кожухотрубный 
теплообменник 

8Іп§1е-ра88 ЬеаІ ~ одноходовой тепло- 
обменник 

8ргау-1уре ЬеаІ ~ орошаемый теплооб- 
менник 

Іоіаі ЬеаІ ~ энтальпийный теплооб- 
менник 

ехесиііоп оГ (іЬе) ѵѵогк производство 
[выполнение] работ 

ехесіга 1. экседра 2. апсида; ниша; ко- 
нец комнаты в форме апсиды 
ехег§у эксергия 
ехШігаІіоп эксфильтрация 
аіг ~ эксфильтрация воздуха 
ехГоІіаІіоп отслаивание; шелушение 
ехЬашІ вытяжка, отсос; выхлоп; вы- 
хлопные газы 
аіг ~ вытяжка воздуха 
аіг іеі ~ активный отсос 
Іаіегаі ~ бортовой отрос 
Іосаі - местный отсос; местная вытяж- 
ка 

риг§е ~ вентиляционная установка 
для выброса в атмосферу перегретого 
воздуха из верхней зоны промышлен- 
ного здания 
ризЬ-риІІ ~ передувка 
8пюке ~ дымосос 

ехЬаизІег вытяжной вентилятор, эксга- 
устер 

ехіі 1. выход; путь эвакуации (из зда- 
ния) 2. съезд (с дороги) 

Ьаісопу ехіегіог - аварийный выход 
через балкон 

етег§епсу ~ аварийный выход 
йпаі ~ конечный выход (на пути эва- 
куации) 

ѵегіісаі ~ вертикальный путь эвакуа- 
ции из здания (лестница, пандус, 
лифт) 

ехііапсе светимость 
Ішпіпош - светимость (в точке по- 
верхности) 

ехіілѵау выход (из здания); тамбур 
ехратеі просечно-вытяжная штукатур- 
ная сетка 

ехрашЗег детандер; расширитель 


ехропепі 

ІиЬе - труборасширитель, вальцовка 
для труб 

ехрапзіоп 1. расширение; удлинение 2. 
вспучивание; увеличение в объёме; 
набухание 3. развитие (города за пре- 
делами существующих границ) 
а1ка1і-а§§ге§а!е ~ расширение бетона 
в результате реакции между щелоча- 
ми цемента и заполнителями 
Ьпеаг ~ линейное расширение 
тоізіиге ~ набухание [разбухание] 
при увлажнении 

Іііегтаі ~ температурное расширение 
ехрешіііиге (за)траты 
Ігапзрогіаііоп Ііте ~ затраты времени 
на транспорт 

ехрепзе расход (средств, времени) 
сошігисііоп ~8 расходы на строитель- 
ство [на строительные работы] 
Іегтіпаііоп ~8 денежная компенсация 
расторжения соглашения (между ар- 
хитектором и заказчиком) 
ехрегіепсе 1. опыт; навык; уменье; опьп 
работы; квалификация; стаж 2. пре- 
терпевать, испытывать, подвергать(ся) 
ехрегітепі эксперимент; опыт, опытное 
исследование 

ргеіітіпагу ~8 начальные [предвари- 
тельные) опытные исследования 
ехріетепі дополнение угла до 360" 
ехріогаііоп 1. изыскания, разведка 2. 
инженерно-геологические исследова- 
ния [обследования] 

ехіепсіесі аііе ~ подробные инженерно- 
геологические исследования 
§гоишЗ\ѵаІег ~ гидрологические изы- 
скания 

ойзЬоге ~ инженерно-геологическое 
обследование морского дна 
8ІІе - инженерно-геологические обсле- 
дования на строительной площадке 
зиЪзигГасе ~ инженерно-геологиче- 
ское обследование; инженерно-геоло- 
гическое опробование 
ехріоаітеіег эксплозиметр (прибор для 
определения взрывоопасности газо- 
воздушной смеси) 
ехріозіоп взрыв 

рориіаііоп ~ демографический взрыв 
ехріозіѵе взрывчатое вещество, ВВ 
Ьі§Ь ~ бризантное В В 
ехропепі показатель (степени); экспо- 
нента 

асІіаЬаІіс ~ показатель адиабаты 
ЬусЬаиЬс ~ гидравлический .показа- 
тель русла 
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ехропепі. 


ізепігоріс ~ показатель адиабаты 
роіуігоріс ~ показатель политропы 
8Ігаіп-1іагсіепіп§ ~ показатель упроч- 
нения 

\ѵогк-Ьагйепіп§ ~ показатель упрочне- 
ния (при упрочнении по степенному 
закону) і 

ехрозиге 1. ориентация здания или по- 
мещения 2. ветровая, шумовая или 
ингаляционная экспозиция здания 3. 
внешние воздействия, воздействие 
внешних условий 4. экспозиционная 
доза радиационного воздействия 
а§§ге§аІе ~ обнажение зёрен заполни- 
телей (на поверхности бетона) 

Ііитап ~ воздействие окружающей 
среды на организм человека 
1оп§-Іегт - долговременное воздейст- 
вие 

тіісі - слабое воздействие (окружаю- 
щей среды) 

тосіегаіе ~ умеренное воздействие 
(окружающей среды) 
погтаі ~ нормальная экспозиция зда- 
ния или помещения (экспозиция в ус- 
ловиях пригородной зоны или сель- 
ской местности, а в городских цент- 
рах - между 4 и 8-м этажами) 
зеѵеге ~ 1. интенсивное [суровое] воз- 
действие (окружающей среды) 2. не- 
благоприятная экспозиция здания 
(напр, на побережье или склоне хол- 
ма) 

зііеііегесі ~ защищенное расположе- 
ние здания или помещения (в город- 
ских центрах - на этажах с 1-го по 
3-й) 

8о1аг ~ инсоляция, инсоляционная 
экспозиция (здания, помещения) 
ехргезз-ййег высокоскоростной фильтр 
ехргезззѵау скоростная автомагистраль 
ехіепё растягивать; тянуть; расширять 
ехіепйег 1. наполнитель (напр, лако- 
красочных материалов); сухой разба- 
витель 2. удлинитель; расширитель 
ехІепзіЬШіу растяжимость 
ехіепзіоп 1. пристройка (к зданию) 2. 
расширение; удлинение 3. базисная 
построительная сеть 4. сгущение сети 
опорных точек 5. развитие (города за 
пределами существующих границ) 6. 
выступающая [консольная] часть 
~ оС Ьазе Ііпе удлинение базиса 
ЬазетепІ ~ часть подвала за предела- 
ми стен надземной части здания 
Ыайе ~ удлинитель отвала 


Ьоот ~ гусёк стрелы крана 
Ьиі1сііп§ ~ пристройка к зданию, рас- 
ширение здания 

сапіііеѵег ~ сгущение сети опорных 
точек (аэрофотосъёмочного маршру- 
та при частичном обеспечении пла- 
новой основы) 
еіазііс ~ упругое удлинение 
Іосаі ~ местное удлинение; местное 
расширение 

тиШрІех ~ сгущение сети опорных 

точек на мультиплексе 

рііе ~ наращивание сваи 

ріазііс ~ пластическое растяжение 

Іозѵег ~ увеличение высоты башни 

(башенного крана); наращивание 

башни 

Ігап8ѵег8е ~ поперечное расширение 
ехіепзотеіег тензометр; экстензометр 
Ьогейоіе ~ скважинный экстензометр 
Ьуйгаиііс ~ гидравлический экстензо- 
метр 

Іазег ~ лазерный экстензометр 
Іаіегаі ~ экстензометр для определе- 
ния бокового расширения 
та§пе!іс ргоЬе - магнитный зонд-экс - 
тензометр 

тиіііріе роіпі ~ многоточечный экс- 
тензометр 

рпешпаііс ~ пневматический экстен- 
зометр 

рогІаЫе ~ малогабаритный экстензо- 
метр 

роіешіотеігіс ~ потенциометрический 
экстензометр 

гой (-Іуре) ~ стержневой экстензометр 
( скважинный) 

зопаг ~ акустический экстензометр 
Иггее-роіпі Ьогейоіе \ѵіге-Іуре ~ трёх- 
точечный проволочный скважинный 
экстензометр 

Ігіріе гой ~ треханкерный экстензо- 
метр (устанавливаемый в скважине 
для наблюдения за длительным пере- 
мещением грунтового массива) 
ехіегпайііез внешние факторы 
ехІіп§иІ8Ьег огнетушитель 
сагЬоп йіохісіе йге ~ углекислотный 
огнетушитель 
йге ~ огнетушитель 
Гоат йге ~ пенный огнетушитель 
ех1гасйп§ зѵаіег Ьу ршпріп§ водоотлив 
ехігасііоп 1. извлечение; добыча (напр, 
полезных ископаемых) 2. регулируе- 
мый отбор пара 

ёгоипсйѵаіег ~ каптаж подземных вод 
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паіыгаі а§§ге§а!е ~ добьма природных 
заполнителей (для бетона) 
рііе ~ вьщёргивание сваи 
8 Іш1§е ~ выпуск ила 
зѵаіег ~ забор воды (из источника во- 
доснабжения, ) 

\ѵеІ ёызі ~ гидрообеспьшивание 
ехігасіог 1. эксгаустер, вытяжной венти- 
лятор 2. корчеватель 3. экстрактор 
аіг ~ подвижный блок направляющих 
лопаток в ответвлении воздуховода 
Ыабе ~ лопастной экстрактор (напр, 
бункера) 

сіизі ~ пьшеуловитель, пылеотдели- 
тель 

рііе ~ сваевыдёргиватель 
юоі ~ корчеватель 

ехігабоз верхняя [наружная] поверх- 
ность арки или свода 
ехігетез: 

іѵеаіЬег ~ экстремальные погодные 
факторы 

ехігшіег экструдер 

Ьапсі ~ ручной экструдер 
Ьусігаііііс ~ гидравлический экструдер 
ехішзіоп экструзия; прессование через 
очко 

сопсгеіе ~ изготовление бетонных из- 
делий методом экструзии 
еуе 1. ушко; проушина; концевая петля 
(каната) 2. отверстие, глазок 
ассе88 ~ очистной лючок, ревизия, 
прочистка 

Ыгё'з ~ «птичий глаз» (порок древеси- 
ны) 

с1еапіп§ ~ очистной лючок, ревизия, 
прочистка 

Й8Іі ~8 1. поверхностные дефекты (ра- 
ковины, дутики) на известковой шту- 
катурке (вызванные комочками не- 
гидратированной извести) 2. ракови- 
ны на поверхности бетонной конст- 
рукции (обычно образуемые зёрнами 
крупного заполнителя) 
іпвресііоп ~ очистной лючок, ревизия, 
прочистка 

1 ійіп§ ~ монтажная петля (в железо- 
бетонном элементе) 
го(Мт§ ~ очистной лючок, ревизия, 
прочистка 

еуеЬаг стальной стержень с проушина- 
ми на концах; звено стержневой от- 
тяжки 

еуеЬоІі болт [шпилька] с проушиной; 
рым-болт 

еуе§1азз смотровое стекло 


Г 

ГаЬгіс 1. ткань 2. сетка 3. каркас здания 
4. структура 5. геотекстиль 
аіитіпит-соаіесі ~ алюминированная 
стальная сетка 

Ьаг - арматурная сетка из круглых 
стержней [прутков] 
базе ~ несущий каркас 
Ьопбеё ~ (техническая) ткань из скле- 
енных волокон 

еп§іпеегіп§ ~8 технические ткани 
ехрапбесі теіаі ~ металлическая про- 
сечно-вытяжная сетка (для армирова- 
ния, штукатурных работ ит. п.) 

Шіег ~ фильтрующая ткань 
іоат-Ьаск [іоат-іатіпаіеё] ~ техниче- 
ская ткань с основанием [подложкой] 
из пенорезины 

§а1ѵапІ2её ~ оцинкованная стальная 
сетка 

§ео!есЬпіса1 [§ео1ехШе] ~ геоткань 
(для армирования грунта) 

Ьі§1і-уіе1с1 8Ігеп§І1і ~ арматурная сетка 
из стали с высоким пределом текуче- 
сти 

ісе ~ структура льда 

раіпі-оѵег - ткань с поверхностным 

окрасочным слоем 

КаЬіІг Іуре зіееі-зѵіге ріазіег ~ сетка 
Рабица (основание под штукатурку) 
80ІІ ~ структура грунта 
Ігіап§1е тезЬ \ѵіге ~ проволочная сетка 
с треугольными ячейками 
Ьѵізіесі-зіееі ~ сварная арматурная сет- 
ка из витых стержней [прутков] 
игЬап ~ планировочная структура го- 
рода 

ѵѵеісіесі іѵіге ~ сварная проволочная 
сетка (арматурная) 

ГаЬгісаЫе легко обрабатываемый, легко 
изготовляемый 

ГаЬгісаІе 1. изготовлять, производить 2. 
собирать из стандартных элементов 3. 
строить, сооружать 
ГаЬгісаІіоп изготовление 
— оГ зігисіигаі зіееі изготовление сталь- 
ных конструкций 

ГаЬгісаІог изготовитель о ~ іп зіееі 
(фирма-) изготовитель стальных кон- 
струкций 
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іаЬгісіат мягкая водо- или воздухонапол- 
няемая плотина, тканевая плотина 
іасабе фасад; главный фасад (здания) 
а11-§1а88 ~ полностью остеклённый [за- 
стеклённый] фасад; фасад из стеклян- 
ных панелей 

аішпіпит ~ алюминиевый фасад 
агсЫіесіигаі ~ фасад с архитектурны- 
ми украшениями 

азЫаг ~ фасад из тёсаного природного 
камня 

Ггопі ~ передний [главный] фасад 
геаг ~ задний фасад 
зип-Гасіщ; ~ фасад, выходящий на 
солнечную сторону 

іасе 1. лицевая поверхность; грань; об- 
лицовка I облицовывать 2. фасад 
(здания) 3. забой; стенка выемки 
Ьеѵеі ~ 1. скошенная грань (напр, кли- 
на) 2. наклонная поверхность (стены 
и т. п.) 
бі§§іп§ ~ забой 

сіоѵѵпзігеат ~ низовая грань (гидросоо- 
ружения) 

еші ~ торцовая грань, торец 

ехрозесі ~ наружная сторона или грань 

(конструкции) 

Ьоі ~ поверхность (огнеупорного изде- 
лия), обращенная к огню 
іппег ~ внутренняя поверхность; внут- 
ренняя грань 

іпзеі Ьеат ~ боковая грань балки, сме- 
щённая внутрь относительно боковой 
стороны колонны 

іпіегіог ~ внутренняя сторона (стены) 
Іаіегаі ~ боковая сторона; боковой фа- 
сад 

шагкеб ~ передняя или лицевая сторо- 
на пиломатериала 

тіхеб ~ забой с неоднородной геоло- 
гией (со'слабыми и скальными поро- 
дами); забой в смешанных породах 
рііазіег ~ элемент опалубки лицевой 
[передней] грани пилястры 
8Ібе ~ боковая сторона; боковой фасад 
зріііѵѵау ~ водосливная грань, водоскат 
Іиппеі ~ портал [оголовок] тоннеля 
ирзігеат ~ верховая [напорная] грань 
( гидросооружения ) 

\ѵаіі ~ забральная стенка 
ѵѵаіег ~ верховой ожос дамбы 
\ѵа!еПі§Ьі ~ противофильтрационный 
экран 

\ѵогк ~ I. пласти пиломатериалов с 
маркировкой [маркировочным клей- 


мом] 2. лицевая сторона (напр, ковро- 
вого покрытия пола) 

іасе-іій косметический ремонт, внешнее 
обновление (здания, сооружения , по- 
мещения), ремонт фасада здания 
аішпіпит ~ обновление фасада с ис- 
пользованием алюминиевой облицов- 
ки 

іасег 1. облицовщик; полировщик; рабо- 
чий-отделочник (по обработке кам- 
ня) 2. облицовочный материал 
(плитка, плёнка) 3. инструмент для 
обработки поверхностей 
ргоіесііѵе ~ защитная плёнка (от дей- 
ствия влаги и т. п.) 

іасеі 1. грань 2. фаска 3. кромка [до- 
рожка] между каннелюрами колонны 
Іапб ~ единица районирования мест- 
ности 

Гасе\ѵогк облицовка 

іасіа см. Гасзіа 

іасіііі/у устройство; приспособление; 
средство; рі аппаратура; технические 
сооружения о -іез Гог Ьапбісарреб 
обустройство города, учитывающее 
интересы инвалидов 
ЬегіЫп§ ~іе8 причальные сооружения 
соЫ 8Іоге ~ холодильный комбинат, 
хладокомбинат 

соттипісаііоп ~іе8 средства связи 
сотпшпііу ~іе8 объекты общественного 
пользования 

сопігоі ~іе8 аппаратура [устройства] 
управления 

бгаіпа§е ~іе8 водосточно-дренажная 
сеть [система] 

йзЪ-раззнщ ~іе8 рыбопропускное соо- 
ружение 

1і§Ьііп§ -іез осветительные устройства 
типісіраі ~іе8 инженерные сооруже- 
ния и сети городского хозяйства 
паѵщайоп 4ез судоходные сооружения 
ойзігееі рагкіп§ ~іе8 внеуличные сто- 
янки или гаражи 

ргобисііоп -іез средства производства 
риЫіс -іез учреждения администра- 
тивного и коммунального хозяйства 
8Іога§е ~іе8 средства [оборудование] 
для хранения 

Іегтіпаі —іез портовые сооружения, ус- 
тройства и оборудование 
Ігапзрогіаііоп -іез транспортное обслу- 
живание; транспортные средства 
ігеаітеін -іез станции очистки сточ- 
ных вод, очистные сооружения 
ипсіег§гоип(і Ьубго-ритреб з1ога§е - 


230 



НАЭС с подземными кавернами в 
функции нижнего бассейна 
ѵѵаіег-зирріу ~іез сооружения и техни- 
ческие средства водоснабжения, сис- 
тема водоснабжения 

(асіп§ 1. облицовка 2. облицовочные ра- 
боты 3. одежда откосов 
аіитіпит ~ алюминиевая облицовка, 
облицовка из листового алюминия 
авЫаг ~ облицовка (стен) тёсаным 
камнем 

ЬоапЗ ~ обшивка досками; облицовка 
листовым материалом 
Ьгіск ~ кирпичная облицовка 
сиІ-8Іопе ~ облицовка (стены) из тёса- 
ного камня 

Ьеѵу ~ противофильтрационная маска 
Леви 

геігасіогу ~ футеровка 
зГопе ~ каменная облицовка 
ѵѵаіег-гереііепі ~ гадрофобная облицов- 
ка 

ГасІ8 (Ьеабеб) Гог йе8І§п (необходимые) 
данные для проектирования 

Гасіог коэффициент; множитель; фактор 
«I разлагать ла множители о ~8 
айесіігщ іогт ргезвше факторы, влия- 
ющие на интенсивнсть давления (бе- 
тонной смеси) на опалубку; ~8 
айесііщ 1Ье сІигаЬіІіІу оГ сопсгеіе фак- 
торы, влияющие на долговечность бе- 
тона; ~ берепйт§ оп іЪе епб сошііііопв 
коэффициент приведённой длины 
(элемента, работающего на про- 
дольный изгиб); ~ оп Іоіаі бе8І§п йеад 
Іоаб коэффициент по полной расчёт- 
ной постоянной нагрузке 
~ оГ 8а(е1у коэффициент запаса проч- 
ности; коэффициент надёжности; ко- 
эффициент устойчивости (грунтового 
массива) 

~ оГ ваіеіу а§аіпзІ гцріиге коэффици- 
ент запаса прочности по отношению к 
разрушающей нагрузке 
~ оГ заіеіу а^атз! уіе1йіп§ коэффици- 
ент запаса прочности по отношению к 
пределу текучести 

аЬзогрІіоп ~ коэффициент поглощения 
асоивіісаі Ігапзтівзіоп ~ коэффициент 
звукопроницаемости 
аббіііопаі ~ поправочный коэффици- 
ент (при расчёте нагрузок намосты) 
абЬезіоп ~ 1. коэффициент сцепления 
(пневматика с дорожным покрыти- 
ем) 2. безразмерный коэффициент со- 


Гасіог 

противления грунта (по поверхности 
сваи) 

аіг 1еака§е ~ коэффициент воздухо- 
проницаемости швов, коэффициент 
утечки воздуха 

аіг регтеаЫШу ~ коэффициент возду- 
хопроницаемости 

аіг ігапзрогі ~ коэффициент энергети- 
ческой эффективности системы возду- 
хораспределения по удалению явной 
теплоты из охлаждаемых помещений 
ап§и1агіІу ~ показатель угловатости 
(частиц несвязного грунта) 
аиепиаііоп ~ коэффициент ослабления 
звука 

аѵаіІаЬіІйу ~ процент использования 
машины 

Ъазісііу ~ модуль основности 
Ьеагіп§ сарасйу— коэффициент несу- 
щей способности (забивной сваи) 

Ьура88 ~ коэффициент байпасирова- 
т ь 

сетепі ~ расход [содержание] цемен- 
та ('в бетонной смеси) 
сіеагапсе ~ коэффициент подачи, объ- 
ёмный кпд ( насоса , компрессора) 
соттипісаііоп ~ средства связи 
сотрасііщі [сотрасііоп] ~ коэффици- 
ент уплотнения 

соп(і§игаііоп ~ коэффициент формы, 
форм-фактор 

соггесііоп ~ поправочный фактор 
сгисіаі ~ решающий фактор 
йатріп§ ~ коэффициент затухания 
йау1і§1П ~ коэффициент естественной 
освещённости, КЕО 

бесоШатіпаііоп ~ коэффициент очист- 
ки (сточных вод) 
йетапй ~ коэффициент нагрузки 
йеріЬ ~ фактор глубины (при расчёте 
подошвенного разрушения откоса) 
бе8І§п заіеіу ~ расчётный запас проч- 
ности 

сіійше гейесііоп ~ коэффициент рассе- 
янного отражения светового потока 
бііиііоп ~ коэффициент разбавления 
(сточных вод) 

бігесііѵііу ~ коэффициент направлен- 
ности (источника звука) 
бігесі гейесііоп ~ коэффициент на- 
правленного отражения (светового 
потока) 

бізІгіЬшіоп ~ коэффициент распреде- 
ления 

біѵегзііу ~ коэффициент разновремен- 
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Гасіог 

ности (давления, нагрузки, расхода, 
потребления) 

йупатіс атріійсаііоп ~ коэффициент 
динамичности 

ейесііѵе 1еп§1Ь ~ коэффициент приве- 
дённой длины ( сжатого элемента) 
епсі сошЗШоп ~ коэффициент приве- 
дённой длины 

епѵігоптепіаі ~8 воздействие окружа- 
ющей среды 

ехсЬап§е регіогтапсе ~ коэффициент 
эффективности процессов обмена 
(напр, тепло-, массо-, влагообмена) 
йппей зигіасе ~ коэффициент оребре- 
ния 

йхей епй саггу-оѵег ~ коэффициент, 
характеризующий соотношение между 
реактивным и приложенным момента- 
ми (на концах стержня) 
йо\ѵ ~ показатель подвижности 
іогтаііоп (гевівііѵііу) ~ показатель со- 
противления формации 
іоипсіаііоп зЬаре ~ коэффициент фор- 
мы поперечного сечения фундамента 
Рох йеріЬ ~ коэффициент глубины по 
Фоксу 

ігісііоп ~ 1. коэффициент трения 2. 
коэффициент сцепления (пневматика 
с дорожным покрытием) 

Гиппеіігщ ~ коэффициент учёта ско- 
рости ветра при различном типе рель- 
ефа (напр, долина, ущелье) 

§шІ ~ поправочный коэффициент 
ветрового напора 

ЬеаІ сошіисііѵііу ~ коэффициент теп- 
лопроводности, теплопроводность 
ЬеаІ етІ88Іоп ~ коэффициент тепло- 
отдачи 

ЬеаІ ехсЬап§е регіогтапсе ~ коэффи- 
циент эффективности теплообмена 
ЬошеЬоЫ ипіі ~ средняя (расчётная) 
численность семьи 

ітрасі ~ динамический коэффициент 
ітрегтеаЫІіІу ~ 1. коэффициент во- 
донепроницаемости 2. коэффициент 
стока 

1еака§е ~ коэффициент потерь на 
фильтрацию 

1еп§1Ь ~ коэффициент запаса длины 
(напр. ВПП) 

1ітіІіп§ ~ лимитирующий [ограничи- 
вающий] фактор 

Іоай ~ 1. коэффициент нагрузки 2. ко- 
эффициент запаса прочности (при 
расчёте по разгружающим нагрузкам 
или по теории пластичности) 


Іоасі сЬѵегзіІу ~ коэффициент разно- 
временности нагрузок 
Іоай ециіѵаіепсу ~ коэффициент при- 
ведения нагрузки (к расчётному ав- 
томобилю) 

Іоай іпѵегвііу ~ коэффициент неодно- 
временности нагрузок 
Іитіпапсе ~ коэффициент яркости 
(дорожного покрытия) 
та§пійсаІіоп ~ динамический коэф- 
фициент 

таіигііу ~ коэффициент нарастания 
прочности бетона 

тотепі сііаІгіЬшіоп ~8 коэффициент 
распределения моментов (напр, при 
расчёте рам методом Кросса) 
тотепі-іпйиепсе ~8 табличные коэф- 
фициенты для определения узловых 
моментов статически неопределимых 
рам (по методу распределения мо- 
ментов) 

поіве аЪвогрІіоп ~ коэффициент зву- 
копоглощения 

орасііу ~ коэффициент непрозрачно- 
сти 

оѵегіоасі ~ коэффициент перегрузки 
рагііаі ~ оп 8Ігеп§іЬ частный коэффи- 
циент по прочности (при расчёте 
стальных мостов) 

рагііаі заіеіу ~8 коэффициенты над- 
ёжности, учитываемые при расчёте 
строительных конструкций по пре- 
дельному состоянию 
рагііаі заіеіу ~ йог 1оаЙ8 коэффициент 
надёжности по нагрузкам 
рагііаі 8аГе1у ~ Гог таіегіаі 8Ігеп§іЬ 
коэффициент надёжности по материа- 
лу 

реак-Ьоиг - коэффициент возрастания 
интенсивности (дорожного) движения 
в часы пик 

регіогтапсе ~ 1. коэффициент полез- 
ного действия, кпд 2. коэффициент 
преобразования энергии (безразмер- 
ный) 

рН ~ водородный показатель (среды) 
рге88ііге 1о88 ~ коэффициент потерь 
давления 

ргорогііопаіііу ~ коэффициент про- 
порциональности 

гесоѵегу ~ коэффициент [степень] ре- 
генерации (теша, холода); кпд реге- 
нерационного теплообменника 
гейисііоп ~ іог рііез іп §гоир8 коэф- 
фициент уменьшения несущей способ- 
ности свайного куста 
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Гаііиге 


геПесІіоп ~ коэффициент отражения, 
альбедо 

геріасетепі ~ показатель эффектив- 
ности уплотнения грунта (вокруг пес- 
чаной сваи) 

гезропзе ~8 факторы отклика (переда- 
точные функции соответствия меж- 
ду изменениями температуры поме- 
щения и теплового потока через ог- 
раждения) 

гишѵау изаЫШу ~ коэффициент ис- 
пользования взлётно-посадочной поло- 
сы (с учётом времени ограничения 
полётов по боковой составляющей 
ветра) 

заіеіу ~ коэффициент запаса прочно- 
сти; коэффициент надёжности 
запсі ~ расход [содержание] песка (в 
бетонной или растворной смеси) 
зсаіе ~ 1. масштабный коэффициент 
2. коэффициент термического сопро- 
тивления накипи 

зеазопаі регіогтапсе ~ сезонный кгщ 
холодильного оборудования 
зепвіЫе Ьеаі - доля явного тепла 
зЬабе ~ коэффициент затенения 
зЬаре ~ коэффициент формы; аэроди- 
намический коэффициент (для опре- 
деления ветровой нагрузки) 
зЬгіпка§е ~ коэффициент усадки 
зісіе Ггісііоп ~ коэффициент попереч- 
ного сцепления (пневматика с дорож- 
ным покрытием) 
зітііагііу ~ коэффициент подобия 
зітиііапеоиз бетапсі ~ коэффициент 
одновременности нагрузок 
8Іір ~ коэффициент скольжения 
зоипй-аЬзогрйоп ~ коэффициент зву- 
копоглощения 

зрасе Іоасі ~ симплекс нагрузок поме- 
щения (характеризует долю нагруз- 
ки, действие которой проявляется в 
рабочей зоне, напр, температурный 
симплекс, симплекс концентраций) 
зрасіп§ ~ коэффициент размещения 
свай (отношение расстояния между 
центрами сваи к диаметру сваи) 
зІаЪШіу ~ фактор устойчивости (грун- 
тового массива) 

зіійпезз ~ относительная жёсткость 
стержня [бруса] (отнесённая к еди- 
нице длины) 

8Ігеп§Иі-та(:игі{у ~ коэффициент, ха- 


рактеризующий нарастание прочности 
бетона 

8Ігез8 гейисііоп ~ коэффициент про- 
дольного изгиба (уменьшение допуска- 
емых напряжений при продольном из- 
гибе) 

Ііте ~ фактор времени (при консоли- 
дации грунта) 

Ігайіс ~ общее количество одноосных 
проездов (при расчётной автомо- 
бильной нагрузке на ось) за расчёт- 
ный срок службы дорожной одежды 
Ігапзтіззіоп ~ коэффициент пропу- 
скания 

ІигЬісІіІу ~ коэффициент мутности 
II ~ амер, коэффициент теплопереда- 
чи 

иііітаіе ~ оГ заіеіу коэффициент за- 
паса прочности (при расчёте по раз- 
рушающим нагрузкам) 
иза§е ~ коэффициент одновременно- 
сти 

иіііігаііоп ~ 1. коэффициент исполь- 
зования 2. коэффициент освещённо- 
сти (напр, в тоннеле) 
зѵаіег ІгапзрогІ ~ энергетический кпд 
циркуляционной системы водяного 
охлаждения (по явному теплу) 
уіеЫ ~ модуль стока 
Гасіогу фабрика, завод 
Ы§Ь-гізе ~ многоэтажное промышлен- 
ное здание, многоэтажное здание фаб- 
рики 

ргесазі [ргесазі сопсгеіе, ргесаз1ш§] 
~ завод сборных (железо) бетонных из- 
делий [конструкций] 

Габнщ выцветание, блёклость (краски и 
т. п) 

~ оС зейіетепі затухание осадки 
Гаесез фекальные сточные воды 
&§§оІ 1. (хворостяная) фашина 2. пакет 
(листовой стали) 3. специальный 
лицевой кирпич толщиной 5 см 
(ЮАР) 

Ьаі ~ фашина из жердей 
Га§ёойп§ 1. фашинный тюфяк 2. укреп- 
ление земляных откосов 
іаіепсе: 

запііагу - санитарно-технический фа- 
янс 

Гаіі-заіе безаварийный, безотказный; са- 
моотключающийся (при аварии) 
іаііиге 1. разрушение, излом; потеря не- 
сущей способности; обрушение (зда- 
ния, сооружения) 2. отказ; наработка 
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Гаііигс 

о ~ сіигігщ сопхігисііоп обрушение 
[разрушение] конструкции в процессе 
строительства 

~ оГ Ііі’ійщ ііеѵісе поломка подъёмного 
приспособления [механизма] 

- оГ регГогшапсе несостоятельность 
заказчика (неспособность выполнить 
подряд) 

~ оГ рогѵег кирріу прекращение по-да- 
чи энергии 

асіііечіѵс ~ разрушение клеевого сое- 
динения 

Ьеагіп§-сарасИу - потеря несущей 
способности (грунтового основания) 
Ьспсіііщ - разрушение от изгиба [при 
изгибе] 

Ъеш1іп§ сошргсччіоп ~ разрушение от 
сжатия при изгибе 

йеікійщ овсіііаііоп ~ разрушение от 
изгибных колебаний [от поперечных 
колебаний при изгибе] 

Ьепііігщ Іепвіоп ~ разрушение от рас- 
тяжения при изгибе 
Ыоск — просадка свайного куста, про- 
садка блока свайного паля 
ЬопсІ ~ 1. нарушение сцепления 

(напр, арматуры с бетоном) 2. раз- 
рушение (железобетонного элемента) 
от потери сцепления 
ЬгіШе — хрупкое разрушение 
Ьиікіігщ ~ обрушение здания 
ЬиіШіп§ кшшіайоп - обрушение [раз- 
рушение] фундамента здания 
са(а8ІгорЫс - хрупкое разрушение 
(образца) ', обрушение (сооружения), 
вызванное катастрофическими явле- 
ниями 

сошрге88Іоп ~ раздавливание, разру- 
шение при сжатии; потеря устойчиво- 
сти [выпучивание] при сжатии вдоль 
волокон (напр, деревянных элемен- 
тов) 

еагйщиаке іпсіисесі ~8 разрушения, 
вызванные землетрясением 
ешіигапсе - усталостное разрушение 
Сафдіе - разрушение от усталости, ус- 
талостное разрушение, усталостный 
излом 

§гМ ~ нарушение электроснабжения 

Іосаі - местное разрушение 

Іосаі 8Йеаг ~ местное разрушение от 

сдвига [среза, скалывания] 

таіп8 ~ нарушение энергоснабжения, 

выпадение сети 

8Йеаг(іп§) ~ разрушение от сдвига 
[среза, скалывания] 


8Іоре ~ откосное разрушение 
8Іпісйіга1 ~ разрушение; потеря несу- 
щей способности или устойчивости 
строительных конструкций 
Іое - подошвенное разрушение (отко- 
са) 

ші8ІаЫе ~ хрупкое разрушение (об- 
разца); разрушение от потери устойчи- 
вости 
іаігіп§: 

гіоші8Ігеаш ~ выходной обтекатель 
( вентилятора) 

Гаігіеаіі направляющий блок (для ров- 
ной намотки на барабан лебёдки) 
іаігѵѵау фарватер 

ГаІІ 1. уклон; падение 2. перепад; сту- 
пень подпора 3. уступ дна, порог 4. 
обвал (блоков горной породы) 5. по- 
нижение; спад б. выпадение осадков 

7. канатная ветвь (полиспаста, тали) 

8. рубка леса 

~ оГ Іоск падение шлюза, высота 
шлюзования 

~8 оГ горе ветви [нитки] грузового по- 
лиспаста 

Ьаскгѵагсіх - оГ Йіе ,рЬ запрокидывание 
стрелы крана назад 

сошріеіе ~ совершенный [назатоплен- 
' ный] перепад 
Яоогі — спад паводка 
&ее ~ 1. укладка бетона методом па- 
дения (без подающих лотков) 2. вы- 
сота падения (напр, бетонной смеси) 
3. свободное падение 
шаіп ІоагІ ~8 грузовой [крюковой] по- 
лиспаст (стрелы крана) 
поісіі ~ щелевой перепад 
рге88иге — падение давления 
Іеіпрегаіиге - падение температуры 
Саіі-Ыоск грузовой [крюковой] поли- 
спаст 

ГаІІігщ-ін оГ Ьапк оползень 
іаіі-ой' іп соп8Ігисйоп \ѵогк спад объёма 
строительных работ 

ГаІ8е\ѵогк временное сооружение; леса, 
подмости, опорные конструкции опа- 
лубки 

агсЬей ~ (опалубочные) кружала 
іатііу семейство; ряд; серия; система 
~ оГ сште8 семейство кривых 
~ оГ Й88иге8 система трещин (в скаль- 
ном массиве) 

Гап 1. вентилятор 2. защитный козырёк 

лесов (над проходом, тротуаром) 
афихІаЫе ріісіі ахіаі 0о\ѵ ~ осевой 
вентилятор с ручным регулированием 
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угла установки лопаток рабочего коле- 
са 

аегойіі (Ыабе) - радиальный венти- 
лятор с профилированными лопатками 
ап(І8Іа1і ~ вентилятор с характеристи- 
кой, не имеющей зон аэродинамиче- 
ской неустойчивости 
аіііс ~ продух на чердаке [в чердач- 
ных стенах] 

ахіаі (йо\ѵ) ~ осевой вентилятор 
Ьаскѵѵагй сигѵе ~ радиальный венти- 
лятор с загнутыми назад лопатками 
рабочего колеса 

Ъійдгсаіесі - осевой вентилятор с раз- 
двоенным воздушным каналом 
Ьоозіег ~ вспомогательный вентилятор 
сеі1іп§ ~ потолочный вентилятор 
сепІгіііі§а1 ~ радиальный вентилятор 
сігси1аІіп§ ~ пропеллерный потолоч- 
ный вентилятор 

сго88 йо\ѵ ' диаметральный вентиля- 
тор 

бес1и8Ііп§ - пьшевытяжной вентилятор 
боиЫе іпіеі ~ вентилятор двусторон- 
него всасывания 

боиЫе зисііоп ~ вентилятор двусто- 
роннего всасывания 
боиЫе-зѵісІІІі ~ венІИлятор двусторон- 
него всасывания 
дші ~ пьшевой вентилятор 
бші агге8Ііп§ ~ вентилятор-пылеуло- 
витель 

етег§епсу ехйаші ~ вентилятор ава- 
рийной вытяжки 

ехйаші ~ вытяжной вентилятор, экс- 
гаустер 

ехрІовіоп-ргооГ ~ взрывобезопасный 
вентилятор 

ехігасі ~ вытяжной вентилятор, эксга- 
устер 

йэгсеб-бгай ~ дутьевой вентилятор 
іопѵагсі сигѵе ~ радиальный вентиля- 
тор с загнутыми вперёд лопатками ра- 
бочего колеса 

§иібе ѵапе ахіаі ~ осевой вентилятор с 
направляющим аппаратом 
Ы§Ь ргеззиге ~ вентилятор высокого 
давления 

іпбисеб бгай ~ вытяжной вентилятор, 
эксгаустер 

іпбисііоп ~ всасывающий [вытяжной] 

вентилятор 

Іеі ~ воздуходувка 

1о\ѵ ргеззиге ~ вентилятор низкого 
давления 

тіхеб йо\ѵ ~ диагональный вентилятор 


Гагт 

тиЙІ8Іа§е ~ многоступенчатый венти- 
лятор 

расМІе Ыабе ~ радиальный вентилятор 
с плоскими лопатками 
рагііііоп ~ вентилятор, встраиваемый 
в отверстие стены 

ро1е-сйап§е тоіог ~ многоскоростной 
вентилятор (с изменением числа по- 
люсов двигателя) 

ргореііег ~ пропеллерный вентилятор 
габіаі ~ радиальный вентилятор 
габіаі Ыабе ~ радиальный вентилятор 
с плоскими радиальными лопатками 
гесігси1а!іп§ аіг ~ потолочный венти- 
лятор 

геіигп аіг ~ вентилятор рециркуляци- 
онного воздуха 

геѵегзіЫе ~ реверсивный вентилятор 
гооГ~ крышный вентилятор 
8е1і’-1ітіІіп§ ~ вентилятор с защитой 
от перегрузки 

8Іп§1е іпіеі ~ радиальный вентилятор 
одностороннего всасывания 
80 гііп§ ~ ж.-д. сортировочный парк 
зрагк ргооі' ~ вентилятор в искробезо- 
пасном исполнении 
8рШ са8Іп§ ~ вентилятор с разъёмным 
кожухом 

8 ЦСІІ0П ~ вытяжной [отсасывающий] 
вентилятор 

зцрріу ~ приточный вентилятор 
іап§епііа1 йо\ѵ ~ диаметральный вен- 
тилятор 

ШЬе ахіаі - осевой вентилятор в ка- 
нальном исполнении, канальный вен- 
тилятор 

ѵапе ахіаі - осевой вентилятор с на- 
правляющим аппаратом 
ѵагіаЫе ріісЬ ахіаі йозѵ ~ осевой вен- 
тилятор с регулированием угла уста- 
новки лопаток на ходу 
зѵіпсі ІигЬіпе ~ ветротурбинный венти- 
лятор 

&п§ 1. хвостовик лезвия долота, стаме- 
ски и т. п. 2. раздвоенный конец бол- 
та, металлической стойки л для креп- 
ления к стене) 

Гап-§иагб наклонный защитный козырёк 
строительных лесов или ограждения 
[забора] 

іап1і§1п (светоаэрационная) фрамуга над 
дверью о ~ \ѵііЬ тиШоп апб Ігапзот 
фрамуга (над дверью) с вертикальным 
и горизонтальным импостами 
іагт ферма; хозяйство 
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Гогт 


а§гісиКига1 8е\ѵа§е ~8 земледельче- 
ские поля орошения 
8е\ѵа§е ~8 поля орошения 
Іапк ~ резервуарный парк 
ГагтЬоизе сельский жилой дом, жилой 
дом на ферме 

Гагтвіеасі сельскохозяйственная усадьба, 
хозяйство, ферма со службами 
Гапн-уагб двор фермы 
Гавсіа 1. сандрик; поясок; полка; полоч- 
ка (архитектурный облом) 2. борто- 
вая балка моста 3. фасций, фасция 
(одна из трёх полос, на которые чле- 
нится ионический или коринфский ар- 
хитрав) 

еаѵев ~ тепловая доска карниза (при- 
биваемая к торцам деревянных 
стропильных ног) 

Гавсіпе фашина 
Ьеаѵу ~ тяжёлая фашина 
8ііпк ~ тяжёлая фашина 
\ѵіерреб ~ лёгкая фашина, фашинный 
канат 

&8І крепкий; прочный о ~ Іо 1і§Ьі све- 
тостойкий 

Газі-Ъгеак добавка к буровому раствору 
(для быстрого уменьшения его вязко- 
сти) 

іазіепег крепёжная деталь; зажим; за- 
стёжка 

сотрге88Іоп 8ргіп§ сіір ~ пружинная 
клемма (скрепления рельса) 
согга§аІесі ~ стальная волнистая 
шпонка; стальной волнистый пластин- 
чатый нагель 

регшапепі ~8 постоянные крепёжные 
детали 

8а8Й ~ оконная задвижка, оконный 
шпингалет 

Іетрогагу ~8 временные крепёжные 
детали 

&8Іепіп§ крепление (операция), поста- 
новка крепёжной детали 
іазіщіит 1. верхушка, вершина (фрон- 
тона) 2. конёк крыши; шпиль, шпиц 
&8Іпе88 стойкость (краски, красителя и 
т. п.) 

асіб ~ кислотостойкость, кислотоупор- 
ность 

аікаіі ~ щёлочестойкость 
&8І-Ігаск метод скоростного комплекс- 
ного проектирования и строительства 
&8І-Ігаскіп§ осуществление [примене- 
ние] скоростных методов (строитель- 
ства и т. д.) 

Гаі 1. смазка 2. растворная смесь или 


шпаклёвка, захватываемая мастерком 
3. жирный (о растворной или бетон- 
ной смеси) 4. высокоэластичный (о 
смесях) 

Гаіаі несчастный случай со смертельным 
исходом 

(аіііотеіег эхолот 

іаіщие усталость (материалов) 

Яехигаі ~ усталость при изгибе 
Ы§Ь-сус1е ~ многоцикловая усталост- 
ная прочность 

1о\ѵ-сус1е ~ низкоцикличная усталост- 
ная прочность 

Га11епіп§ 1. загустение (краски при хра- 
нении) 2. создание густотёртого состо- 
яния о ~ ир повышение жирности 
[пластичности] известкового теста; 
выдерживание известкового теста в 
творильной яме (30 и более дней по- 
сле гашения извести) 
йисеі 1. водопроводный кран 2. раструб 
сотЬіпаІіоп ~ смеситель (для воды) 
§гоипс1-кеу ~ конический [бессальни- 
ковый] водоразборный кран 
йиіі дефект; повреждение; неисправ- 
ность о ~8 бие Іо роог \ѵогктап8Інр 
дефекты, вызванные плохим качест- 
вом работ 

ГаиШп§ вертикальное смещение (эле- 
мента конструкции) в зоне шва или 
трещин (дефект) 

Гаѵн8 1. соты I сотовый 2. шестиуголь- 
ная плит (к) а 

ГеазіЬіШу возможность, выполнимость; 
годность 

есопотіс ~ экономическое обоснова- 
ние, оценка экономической рента- 
бельности 

ІесЬпісаІ ~ техническая возможность, 
техническая выполнимость 
ГеаіЬег 1. шпунт, гребень (доски) 2. по- 
степенно скашивать [утонять] кромку 
(для пригонки при сопряжении досок, 
листового материала и т. п) 3. рей- 
ка, вставляемая в пазы сплачиваемых 
досок 

8Іір ~ рейка для сплачивания досок 
ГеаіЬегеб§е тонкая [утонённая] кромка 
( напр , покрытия) 

ГеаШге 1. особенность, характер; при- 
знак; свойство; техническая характе- 
ристика; параметр 2. геод. ориентир; 
элемент рельефа; элемент содержания 
карты 

сопсгеіе Іапбвсаре ~8 бетонные эле- 
менты антропогенного [искусственно- 
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Гепсіп§ 


го] ландшафта (имитирующие возвы- 
шенности, скалы, гроты и т. п.) 
сІе$і§п ~ конструктивные особенности 
паіигаі ~8 природные особенное™ 
гейек ~ условные знаки (топографи- 
ческие) 

зітиіаіей Іапйзсаре ~8 искусственные 
элементы антропогенного ландшафта 
зресійс ~8 специфические особенно- 
сти (объекта, процесса и т. п.) 

Гее 1. оплата, гонорар, вознаграждение, 
жалование 2. взнос, сбор, пошлина 3. 
штраф 

Яхей ~ установленный размер оплаты 
Геей 1. подача (материала, рабочего ор- 
гана и т. п.) 2. механизм подачи 
соій ~ подача холодной воды 
сігііі - 1. скорость подачи бура, скоро- 
сть бурения 2. механизм подачи бура 
Гогсеб ~ принудительная подача 
§гаѵі!у ~ гравитационная подача; гра- 
витационное питание 
Ьоі ~ подача горячей воды 
рпешпаііс ~ пневматическая подача 
(материалов) 

ргеззиге ~ подача под давлением 
\ѵа!ег ~ подача воды 

Гееёег питатель (конвейер) 2. фидер 
(кабель) 3. подводящий [питающий] 
канал 

Ъеіі ~ ленточный питатель 
сііетісаі ~ дозатор реагентов (водо- 
очистка) 

ЯІ8сЬаг§е ~ разгружающий питатель 
Ягу ~ дозатор сухих реагентов 
ІееЯіп§ 1. питание; подача; снабжение 
2. загустение (краски, лака в контей- 
нере, банке и т. п.) 

ІееЯ\ѵаІег питательная вода 
Ьоііег ~ питательная вода (для котла) 
Гееі технологическое [рабочее] качество 
красочного состава 

Гееіег 1. щуп; толщиномер 2. чувстви- 
тельный элемент; контактный датчик 
/еіпі капельник [слезник] на конце ме- 
таллического отлива [фартука] 
Ге1(с1)8раг полевой шпат 
Геіііе фелит, двухкальциевый силикат 
(фаза портландцементного клинкера) 
ГеШгщ валка [рубка] леса 
Геіі 1. строительный картон из органи- 
ческих волокон (основа для изготов- 
ления рулонных кровельных материа- 
лов типа рубероида) 2. войлок, фетр 
азЪезІоз ~ 1. асбестовый картон 2. 
гидроизол 


азЪезІоз-Ьазе (азрЬаІІ) ~ кровельный 
гидроизол (асбестовый картон, про- 
питанный битумом) 

Ьііитеп - рубероид 
Ыаск 8ЙееІіп§ ~ кровельный рубероид 
ЬиіІЯег'з - строительный войлок 
Ъиі1Яіп§ іпзиіаііщ* ~ теплоизоляцион- 
ный строительный войлок 
соаі-іаг ~ толь 
Ьаіг ~ ворсистый войлок 
регГогаІесІ азЬезІоз ЯпІ8Ьіп§ ~ перфо- 
рированный гидроизол 
ріІсЬ ~ толь 

гооЯгщ ~ рулонный кровельный мате- 
риал (рубероид, толь) 

КиЬегоіЯ гооГш§ ~ рубероид 
запЯеЯ Ьііитеп ~ рубероид с песча- 
ной посыпкой 

запЯеЯ Яихесі-ріІсЬ ~ толь с песчаной 
посыпкой 

\ѵаІегргооЯп§ ~ гидроизоляционный 
строительный картон; гидроизоляци- 
онная крафт-бумага 

Іе11іп§-Яо\ѵп шлифовка (окрасочного 
слоя, грунтовки) гладилкой с фетро- 
вым полотаом 

Гетаіе 1. охватывающий, объемлющий 
2. с внутренней резьбой (о патруб- 
ках) 3. охватывающая концевая часть 
элемента (трубы, штока, штанги, 
стержня) 

Гепсе 1. ограда; ограждение; изгородь, 
палисад 2. направляющая пильного 
станка 

ЬагЬеЯ (-іѵіге) ~ ограда из колючей 
проволоки 

сіозе ЬоагЯеЯ ~ сплошной забор из де- 
ревянных досок 
ісе ~ морозный пояс 
]е! Ыазі ЯеЯесІог ~ струеотклоняю- 
щий щит 

ргіѵасу - забор [ограждение] вокруг 
домовладения 

ргоіесііоп - барьерное ограждение 
(моста) 

заіеіу ~ предохранительное [защит- 
ное] ограждение; барьерное огражде- 
ние (моста) 

зпоѵѵ ~ снегоудерживающее огражде- 
ние (на дороге); снегозащитный щит 
\ѵагпіп§ ~ защитная стенка (от кам- 
непада на железной дороге) 

\ѵгои§Ьі ігоп ~ ограда из стальных 
прутьев 

Іепсіп§ ограждение 
аегоЯготе ~ ограждение аэродрома 
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Гепсіп§ 

т'и ін 

сіоае-Ьоагсйщ* ~ вертикальная доща- 
тая обшивка (стены) внакрой клино- 
выми досками; вертикальная сплош- 
ная дощатая обшивка забора клиновы- 
ми досками 

8Йай ~ боковое ограждение лифтовой 
шахты 

іепбег 1. отбойный амортизатор, отбой- 
ное приспособление, кранец 2. ледо- 
рез 

(МЙ ~ запань 

ріег ~ кранец мостовой опоры 
Гепезіга! оконный проём с заполнением 
из прозрачной бумаги или ткани 
Гепезігаііоп 1. характер расположения 
окон (по фасаду здания) 2. поверх- 
ность остекления 

(егтепіаііоп 1. ферментация 2. броже- 
ние 

асісі ~ ой 8Іиб§е кислое брожение ила 
8Іис1§е ~ сбраживание осадка (напр, в 
метантенке) 

йеггосетепі 1. армоцемент (мелкозерни- 
стый бетон, армированный сетками 
из тонкой стальной проволоки) 2. 
стал ефибробе тон 
йеггосопсгеіе железобетон 
йеггошеіег феррометр (прибор для опре- 
деления положения арматуры в бето- 
не) 

йеггаіе 1. бандаж; муфта 2. обжимное 
кольцо (на ручке долота и т. п.^ 3. 
короткий отрезок трубы, патрубок 4. 
очистной лючок, ревизия, прочистка 
ріре ~ бугель сваи 
йезіооп арх. фестон; гирлянда 
йеісй нагон волны; длина разгона волны 
йеШе 1. очищать (слиток); проверять 
целостность [отсутствие трещин] от- 
ливки ударом молотка 2. приводить в 
порядок; чинить, убирать 
йЬег волокно; фибра о ~ іп 
сотргеззіоп сжатое волокно; ~ іп 
іепзіоп растянутое волокно; ~ 8Іге88ес1 
Ьеуопсі іЬе ргорогііопаі Іішіі волокно, 
, напряжённое свыше предела пропор- 
циональности 

асеіаіе ~ ацетатное волокно 
асгуііс ~ акриловое волокно 
а1ка1і-ге8І8Іапі §1а88 ~ щёлочестойкое 
стекловолокно 

агййсіаі ~ искусственное волокно 
авЬевІоз - асбестовое волокно 
ЬоНот ~ нижнее волокно (балки) 
сапе ~ тростниковое волокно 
сагЬоп ~ углеродное волокно 


сотрге88ес1 ~ сжатое волокно 
согги§аІес1 зіееі ~8 волнистые сталь- 
ные фибры 

сгітресі зіееі ~8 волнистые стальные 
фибры 

ехігете ~ крайнее волокно 
§1а88 ~ стекловолокно 
Ы§Ь тосіиіиз роіутег ~ полимерное 
волокно с высоким модулем упругости 
тап-табе ~ искусственное волокно 
тіпегаі ~ минеральное волокно 
паіигаі - природное волокно 
паіигаі тіпегаі ~ природное мине- 
ральное волокно 
пеиігаі ~ нейтральное волокно 
оиіег ~ крайнее волокно 
оШегтозІ - крайнее волокно, наибо- 
лее удалённое волокно (от оси сече- 
ния) 

8ІіоіІ сйорреб ~8 короткие рубленые 
отрезки волокон 
віііса ~ кремнезёмное волокно 
8І8ЭІ ~8 сизаль (лубяное волокно) 
зупійеііс ~ синтетическое волокно 
Іепзііе [1еп8Іоп] ~ растянутое волокно 
Гор ~ верхнее волокно (балки) 
йЬегЪоагб древесно-волокнистая плита, 

двп 

асошіісаі ~ акустическая древесно-во- 
локнистая плита, акустический фиб- 
ровый картон 

Ьиі1біп§ ~ конструкционная древесно- 
волокнистая плита (в отличие от 
тепло- и звукоизоляционной) 

Іп8и1аііп§ ~ теплоизоляционная дре- 
весно-волокнистая плита 
вігасіигаі і паи Іаіі пе Ъиі1біп§ ~ конст- 
рукционно-теплоизоляционная древес- 
но-волокнистая плита 
\ѵооб ~ древесно-волокнистая плита 
йЬегеб волокнистый; усиленный волок- 
ном (напр, о штукатурном намёте) 
йЬег§1а88 стекловолокно, стеклянное во- 
локно 

йсііііош фиктивный 
йббіе 1. размечать шпалы (для укладки 
рельсового пути) 2. пилить 
йеіб 1. поле; участок, площадка 2. об- 
ласть; зона 3. прямой или угловой 
простенок (кирпичной стены) 4, поса- 
дочная площадка 

~ ой аррйсаііоп область применения 
~ ой йогсез поле сил 
~ ой Іоаб поле нагрузки 
~ ой вресіаіігаііоп область специали- 
зации 
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ЯПег 


аЪ§огрИоп ~ 1. поля фильтрации 2. 
свалка 

айтІ88ІЫе сІеГогтаііоп - область до- 
пускаемых деформаций 
ашЬіепі 8Іге§§ ~ существующее поле 
напряжений 

аихіііагу 1апс1іп§ ~ запасная посадоч- 
ная площадка 

Йі8р1асещеп( ~ поле перемещений 
йІ8ро$а1 ~ 1. поля фильтрации 2. 
свалка 

йгаіп ~ поля фильтрации 
Гогсе ~ силовое поле ' 
іггі§аііоп ~ поля орошения 
1еасМп§ ~ поля фильтрации 
р1ауіп§ ~ игровое поле, площадка для 
спортивных игр 
8са1аг - скалярное поле 
8еІ8шіс ~ поле сейсмических воздейст- 
вий 

8е\ѵа§е ~ поля орошения 
8оі1 аЬ 80 грііоп ~ поля фильтрации 
8рогІ8 ~ спортивное [игровое] поле; 
спортивная площадка 
8ігаіп ~ поле деформаций 
8Іге88 ~ поле напряжений 
іешрегаіиге - поле температур 
ѵесіог ~ векторное поле 
ѵеіосйу - поле скоростей 
\ѵе11 ~ 1. дренажная галерея с рядом 
колодцев 2. группа скважин 
міііе ~ оГ ге8еагсЬ широкое поле исс- 
ледований, широкая область исследо- 
ваний 

йе1Й8іопе булыжник; плитняк 
й§иге 1. цифра 2. численное значение 
3. фигура; рисунок; чертёж; иллюст- 
рация 4. текстура (древесины); узор 5. 
показатель; коэффициент 
Вгіпеіі ~ число твёрдости по Бринеллю 
ріапе ~ плоская фигура 
8ай§гоѵе шаіигііу ~ показатель вызре- 
вания [нарастания прочности] бетона 
по Сэдгрову 

8Іші1аг ~8 подобные фигуры 
Я§игіп§ 1. проставление размеров на ра- 
бочих чертежах 2. подсчёт объёмов и 
стоимости работ по рабочим чертежам 
Яіатепі; 1. нить (из природных или син- 
тетических волокон) 2. насечка на- 
пильника 

Яомг ~ элементарная струйка 
8ігеат ~ элементарная струйка 
Яіе 1. напильник 2. ряд 3. картотека 4. 
файл 

~ оГ рі1е8 ряд свай 


Ьа8Іагс1 ~ драчёвый напильник 
Ыипі роіпі ~ напильник с тупым кон- 
цом 

соагве ~ рашпиль, напильник с круп- 
ной насечкой 

сІоиЫе-сиі ~ напильник с двойной на- 
резкой 

Ьаіі-гоиші ~ полукруглый напильник 
8есопй ~ личнбй напильник 
8шоо1Н ~ бархатный напильник 
Й1і§гее накладные деревянные ажурные 
украшения (выштампованные из фа- 
неры , древесно-волокнистой плиты и 
т. п.) 

ГШ 1. насыпь; насыпной грунт 2. отваль- 
ный грунт 3. засыпка, заполнение || 
засыпать, наполнять 4, поверхностный 
слой; стяжка под полы 5. контактная 
насадка 

'афивіей пеі ~ земляная насыпь с при- 
пуском на осадку 

Ьаск ~ 1. обратная засыпка 2. запол- 
нение фахверка кирпичом 3. забутка, 
забутовка 

сЬаппеІ - русловые отложения 
гіеер ~ высокая насыпь 
сігаіп ~ фильтрующая обсыпка (дрена- 
жа) 

еагіЬ ~ земляная насыпь 
Яоог ~ засыпка [слой засыпки] в пе- 
рекрытии 

§гій ~ сетчатая насадка 

ЬугігаиИс ~ 1. намывная насыпь 2. 

гидрозакладка 

Іапіі ~ отсыпка грунта 

пеі ~ отрицательный баланс земляных 

масс; нехватка грунта (для засыпки 

выемок) 

регіііе ша 80 пгу ~ засыпная теплоизо- 
ляция стен колодцевой кладки из зё- 
рен перлита 

ріаіе ~ щитовая насадка 
ЯПег 1. наполнитель (минеральный по- 
рошок) 2. уплотняющий [герметизи- 
рующий] состав; порозаполнитель; 
материал для заливки швов (в бетон- 
ном покрытии); шпатлёвка 3. уплот- 
няющая прокладка 

а8рЬа11 ]оіпі ~ битумный герметизиру- 
ющий состав; битумная мастика (для 
заливки швов и трещин) 

Ьііишіпаіей ~ битуминизированный 
минеральный порошок (дорожный ма- 
териал) 

соѵег ~ нащельник 

]оіпі ~ 1. профильная эластичная про- 
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йііег 

кладка для уплотнения швов 2. герме- 
тик; герметизирующая мастика для 
швов; материал заполнения швов 
тіпегаі ~ минеральный наполнитель 
ргейгтей азрйаіі іоіпі - профильная 
прокладка из битумоволокнистых ком- 
позиций 

8іорріп§ ~ шпатлёвочный состав, 
шпатлёвка 

йііеі 1. полочка, поясок (архитектур- 
ный облом) 2, резной орнамент 3. бур- 
тик; галтель; выкружка; штапик; рас- 
кладка 

ап§1е ~ галтель; угловая накладка 
[раскладка], угловой нащельник ( для 
прикрытия шва между досками, сое- 
динёнными под углом) 

Ьаск ~ выступающая кромка налични- 
ка окна или двери 

сетепі ~ галтель [плинтус] из цемен- 
тного раствора 

соѵег ~ нащельник, раскладка 
йхіп§ ~ крепёжная рейка (для креп- 
ления к стене столярно-плотншных 
изделий) 

§1агіп§ ~ штапик 

*ѵег§е ~ дощатая обшивка свеса над 
щипцом или фронтоном 
Шіеівіег см. Ш1І8іег 

ЙІІІП 2 I. заполнение; забутка; засыпка 

2. шпатлёвка 3. насыпь 4. наполнение 
водохранилища 5. контактная насадка 
6. насыпной грунт 

Ьаск ~ 1. обратная засыпка 2. забутка 

3. кирпичное заполнение фахверка 
Ьеат ~ обкладка концов балок пере- 
крытия кирпичом или каменными 
блоками 

Ьіп ~ наполнение бункера [бадьи] 
саѵііу ~ заполнение пустотелых стен 
(теплоизолирующей засыпкой) 

\ѵіік1 ~ см. Ьеат Й11іп§ 

Шіізіег 1. фальц, паз, четверть (в гор- 
быльке для остекления) 2. фальцго- 
бель, зензубель (вид рубанка) 3. полу- 
круглая головка винта со шлицем 
йіт плёнка (напр, краски или лака) 
Ьіоіо§іса1 ~ биологическая плёнка 
ЬгеаіЬег ~ дышащая плёнка окраски 
(пропускающая пары изнутри, но за- 
держивающая наружную влагу) 
ріазііс ~ пластмассовая плёнка 
Шт-Гогтег плёнкообразователь 
Шіег фильтр 

аЪзоіиіе ~ абсолютный [высокоэффек- 
тивный] фильтр 


асйѵаіесі сагЬоп аіг ~ воздушный 

фильтр с активным углем 

айег аіг ~ воздушный фильтр второй 

ступени 

аіг ~ воздушный фильтр 

аіг §аи 2 е ~ сетчатый воздушный 

фильтр 

аиіотаііс Ьа§ ~ рукавный фильтр с 
автоматической очисткой 
аиіотаііс гоП аіг ~ автоматический 
рулонный воздушный фильтр 
Ьасіегіаі - бактериальный фильтр; 
биофильтр 

Ьа§ ~ рукавный фильтр 

ЬапсІ ~ ленточный фильтр 

Ьеіі - ленточный фильтр 

Ьіо1о§іса1 ~ биофильтр, биологический 

фильтр 

Ьіо1о§іса1 аегаіесі ~ аэрируемый био- 
фильтр 

Ыапкеі ~ фильтрующий слой; дрени- 
рующий слой 

(юге \ѵе11 - фильтр трубчатого колодца 
ЬгизЬ - щёточный фильтр 
сагЬоп ~ угольный фильтр 
сагігісі§е ~ ячейковый [патронный] 
фильтр 

сеііиіаг аіг ~ ячейковый воздушный 
фильтр 

сЬатЬег Отт - ячейковый барабан- 
ный фильтр 

скагсоаі ~ угольный фильтр 
сІеапаЬіе аіг ~ регенерируемый воз- 
душный фильтр 
сіозесі - напорный фильтр 
сіоіЬ ~ тканевый воздушный фильтр 
соагее аіг ~ воздушный фильтр грубой 
очистки 

соаг8е-§гаіп ~ крупнозернистый 
фильтр 

сопіасі ~ контактный фильтр 
йіаіот ііе ~ диатомитовый фильтр 
бІ8сопііпіюи8 ~ фильтр периодическо- 
го действия 

бізрозаЫе аіг ~ воздушный фильтр с 
элементами одноразового применения 
бгагп ~ барабанный фильтр 
бгу аіг ~ сухой воздушный фильтр 
йиаі-тесііа ~ двухступенчатый [двух- 
слойный] фильтр 
сіід8і ~ пылевой фильтр 
еіесігозіаііс аіг ~ электростатический 
воздушный фильтр 

ехрапдед Ьей ~ фильтр с восходящим 
движением жидкости 
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ГаЬгіс аіг ~ тканевый воздушный 
фильтр 

йЬег§1а88 ~ фильтр из стекловолокна 

ЙЬгОИ8 ~ волокнистый фильтр, 

фильтр из стекловолокна 

йпаі - фильтр тонкой очистки, 

фильтр доочистки 

йпе ~ фильтр тонкой очистки 

йхей-Ьесі ~ неподвижный слоистый 

фильтр 

йиісіігесі-Ьесі ~ фильтр с вихревым 
слоем; биофильтр с восходящим дви- 
жением жидкости 
8Э8 ~ газовый фильтр 
§ео1ехй1е - фильтровая сетка из гео- 
ткани 

§гайес1 ~ обратный песчано-гравийный 
фильтр неоднородного гранулометри- 
ческого состава 

§гапи1аг-ЬесІ ~ зернистый фильтр 
§гаѵе1 Ьей ~ фильтр с гравийной под- 
готовкой 

§гаѵііу ~ гравитационный [безнапор- 
ный] фильтр 

§геа8е (аіг) ~ (надплитный) фильтр- 
жироуловитель 

НЕРА ~ см. Ы§Ь ейісіепсу рагіісиіа- 
Іе 

аіг Шіег 

Ы§1і сарасііу ~ высоконагружаемый 
фильтр; скорый фильтр 
Ыф ейісіепсу рагіісиіаіе аіг ~ абсо- 
лютный [высокоэффективный] воз- 
душный фильтр 

Ы§Ь-гаіе ~ высоконагружаемый 

фильтр; скорый фильтр 

ітрасі ~ инерционный фильтр [пыле- 

уловитель] 

ітрігщетепі аіг ~ воздушный фильтр 
ударно-вязкостного типа (фильтр с 
замасливаемой металлической сет- 
кой высокой пылеёмкости) 
іпіаке ~ всасывающий фильтр 
шіегтіііеш ~ фильтр периодического 
действия 

іпѵейесі ~ обратный фильтр 

іопііе ~ ионитовый фильтр 

Іоайесі ~ обратный фильтр 

іоѵѵ-гаіе ~ слабонагружаемый фильтр; 

медленный фильтр 

тесЬапісаі ~ механический фильтр 

тетЬгапе ~ мембранный фильтр 

теіаі ~ металлический фильтр 

тоѵіп§ сигіаіп ~ рулонный фильтр 

тиіііріе Ьей ~ многослойный фильтр 


йіег 

попсіо§§іп§ ~ незабивающийся 
фильтр 

ойог ~ фильтр, поглощающий запахи 
оіі ~ масляный фильтр 
оіі-ЬаіЬ аіг - масляный самоочищаю- 
щийся воздушный фильтр (с масля- 
ной ванной) 

ореп ~ самотёчный [безнапорный] 
фильтр 

рапеі аіг ~ панельный воздушный 
фильтр 

рарег ~ бумажный фильтр 
регсоіаііоп ~ биофильтр; аэрофильтр 
ріре ~ трубчатый фильтр 
ріип§іп§ ігіскііп§ ~ погружной диско- 
вый биофильтр 
роскеі ~ карманный фильтр 
ргесоаі ~ намывной (диатомитовый) 
фильтр, фильтр с намывным слоем 
ргеззиге ~ фильтр-пресс, напорный 
фильтр 

ргітагу ~ пред фильтр, фильтр первой 
ступени 

гарій (запсі) ~ скорый (песчаный) 
фильтр 

ге§епегаііѵе аіг ~ регенерируемый 
воздушный фильтр 

гепе\ѵаЫе ~ регенерируемый воздуш- . 
ный фильтр 

геріасеаЫе тейіа ~ воздушный 
фильтр со сменными элементами 
геріасетепі ~ фильтр однократного 
применения 

геѵегзей ~ обратный фильтр 
ГОІ1 ~ рулонный фильтр 
гоіагу ~ барабанный фильтр 
гоіагу ѴІ8СОИ8 аіг ~ вращающийся вяз- 
костный воздушный фильтр 
гоіа!іп§ йізк ~ погружной дисковый 
биофильтр 

запсі - песчаный фильтр 
8сгееп - сетчатый фильтр 
зесопйагу ~ фильтр второй ступени 
зесііопаіігей йеер ~ многоярусный 
фильтр 

зей-сіеэпш® аіг ~ самоочищающийся 
воздушный фильтр 

зйакег ~ фильтр с регенерацией меха- 
нический встряхиванием 
зіееѵе ~ рукавный фильтр 
зіоре ~ откосный фильтр 
8Іо\ѵ (запсЗ) ~ медленный (песчаный) 
фильтр 

з1ші§е ~ фильтр-шламоуловитель 
зтоке ~ противодымный фильтр 
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ПІІсг 

80 І 1 — почвенный фильтр 

8роп§е аіг ~ зубчатый воздушный 

фильтр 

8Іа§е - многоступенчатый [многоярус- 
ный] фильтр 

Ыапсіагсі-гаіе (гіскіііщ - малонагружа- 
емый капельный биофильтр 
8исІіоп ~ всасывающий фильтр 
(аЫе ~ рамный фильтр 
(Ішт-аѵѵау аіг ~ воздушный фильтр 
(с элементами) однократного приме- 
нения 

іос - фильтрующая призма (в основа- 
нии низового откоса насыпи) 
Іо\ѵег-Іуре ІгіскІіп§ - башенный био- 
фильтр 

ІгіскІіп§ ~ капельный биофильтр 
ѵасишп ~ вакуум-фильтр 
Ѵ-Ьапк ~ панельный воздушный 
фильтр с зигзагообразным расположе- 
нием панелей 

ѵі^сои* аіг ~ вязкостный воздушный 
фильтр 

зѵаіег — водяной фильтр 
зѵеі - смоченный [вязкостный] фильтр 
\ѵе( аіг ~ фильтр-промыватель, мок- 
рый воздушный фильтр 
зѵеііеіі ~ смачиваемый фильтр 
зѵоѵеп ~ тканевый фильтр 
Шіег-йгіег фильтр-осушитель (для жид- 
кого хладагента) 

ПІІегііщ 1. фильтрация 2. разрешаемое 
движение автомобилей по одной или 
нескольким полосам, при остановке 
движения на остальных полосах 
Рііігаш фирм, геотекстиль 
йіігаіе фильтрат 

йіігайоп фильтрование, фильтрация 
сопіасі — контактная фильтрация, 
фильтрация через адсорбирующий 
слой 

сіігесі - фильтрация неосветлённых 
коагулированных сточных вод 
Ііщіі-гаіс ~ скорая фильтрация 
ІагнІ - почвенная очистка сточных вод 
( на полях фильтрации) 
пііхесі піеіііа ~ фильтрация через сме- 
шанную загрузку 
ргехмігс ~ напорная фильтрация 
гарШ (каші) — скорая фильтрация 
хаікі — фильтрация через песок 
хіеасіу ~ установившаяся фильтрация 
ипхіеасіу ~ неустановившаяся фильт- 
рация 

ѵасишп — вакуум-фильтрование (спо-' 


соб обезвоживания осадка сточных 
ВОД) 

ѵѵаіег ~ фильтрация воды 
Я1ІГО8 фильтрос 

йп 1. ребро 2. заусенец 3. ребристый 
выступ цементного камня (дефект бе- 
тонных поверхностей) 

Ьеіісаі ~ спиральное ребро, спираль- 
ное оребрение 

ргоіесііп^ ~8 выступающие неровно- 
сти ребристого типа (на поверхности 
бетона) 
йпсіег: 

гап§е ~ дальномер 

йпііігщ 1. обнаружение 2. заключение 
(экспертизы) 

~ оГ ѵоісІ8 іп ігевіі сопсгеіе обнаруже- 
ние раковин в свежеуложенном бетоне 
йпе-йЬгои8 тонковалокнистый 
йпепе88 1. крупность (зёрен заполните- 
лей) 2. тонкость помола 
~ оГ сспіепі тонкость помола цемента 
~ оГ §гіпсІіп§ тонкость помола 
Віаіпе ~ тонкость помола по Блейну 
(определяемая аппаратом Елейна) 
\Ѵа§пег ~ тонкость помола по Вагнеру 
(в см 2 на /г) 

йпе8 мелкие частицы, мелкие фракции 
регсепі ~ 1. процентное содержание 
мелких частиц в заполнителе 2. про- 
центное содержание песка в бетоне 
циаггу ~ каменная [карьерная] ме- 
лочь, мелкие фракции дроблёного 
камня 

йп§ег 1. мелкая паркетная дощечка 
[клёпка]; элемент паркетной мозаики 

2. посадочная галерея (аэровокзала ) 

3. рі деревянный гребень из штукатур- 
ной драни (для зачистки) цикля, 
скребок 4. ітпырь, штифт, палец 5. 
указатель; стрелка (прибора) 
сепігаі ІегшіпаІ-ріег ~8 аэровокзал с 
галереями-пирсами (для посадки пас- 
сажиров) 

йпіаі фиал (декоративное завершение 
шпилей, фронтонов) 
йпіщг-ой' нанесение накрывки [накрыв- 
шим слоя штукатурки] 

ЙПІ8Й 1. отделка, качество отделки 2. 
накрывочный слой штукатурки 3. вер- 
хний отделочный слой окраски 4. ус- 
тановленные наружные и внутренние 
столярные изделия 5. высший сорт 
пиломатериала 6. отделывать о ~ Ьу 
8сгеепіп§ ІюапІ отделка правилом 
апійріе ~ отделка под античность 


242 



ЙПІ8І1ІП§ 


агсЫіесІигаІ ~ архитектурная отделка 
ЬаскесІ ~ отделка (окраска или лаки- 
ровка) с горячей сушкой 
Ьаскіп§ ~ отделка лакокрасочными 
материалами с последующим нагре- 
вом отделанных поверхностей 
Ьакеё оп епатеі ~ глазурованное де- 
коративное покрытие, закреплённое 
горячей сушкой [обжигом] 

Ьгоош - фактурная отделка (бетона) 
щёткой [метлой] (для придания ше- 
роховатости) 

Ьиіісііпё ~ез отделочные строительные 
материалы и изделия 
ЬшЬ Ьагшпег ~ 1. обработка или от- 
делка бучардой 2. создание фактурной 
поверхности бетона путём обработки 
бучардой 

сагрепіег'з ~ столярно-шютничные от- 
делочные работы (на строительном 
объекте) 

сопсгеіе ~ отделка бетона [бетонных 
поверхностей] 

йесогаііѵе ~ декоративная отделка 
йга§ ~ обработка бетонной поверхно- 
сти волочением брезента, мешковины 
и т.п. 

ехрозегі а§§ге§а!е ~ фактурная отдел- 
ка бетонных поверхностей, выполняе- 
мая методом обнажения зёрен крупно- 
го заполнителя (в поверхностном 
слое бетона) 

ехіегіог ~ наружная отделка 
Яге-гевІ8Ііп§ ~ез огнестойкие отделоч- 
ные материалы; огнестойкие краски 
йоаі ~ затирка (напр, штукатурки), 
заглаживание (бетонной поверхности) 
йоог ~ отделочный поверхностный 
слой пола, чистый пол 
§гапо1ііЫс ~ поверхностный отделоч- 
ный слой (пола и т. д.) из износо- 
стойкого бетона 

ёгоипй ~ отделка шлифованием 

Ьагй ~ плотный накрывочный слой 

штукатурки 

іпіегіог ~ внутренняя отделка здания 
Іоіпег'8 ~ столярно-шютничные отде- 
лочные работы (на строительном 
объекте) 

пюзаіс ~ мозаичная отделка, отделка 
мозаичными плитками 
тиійсоіог ~ разноцветная окраска; 
многоцветная пятнистая окраска стен 
паіигаі ~ прозрачная отделка древеси- 
ны (не закрывающая природной тек- 
стуры) 


оиШійе ~ наружная отделка (здания) 
раііегпесі - фактурная [рельефная] 
отделка (с соблюдением определённо- 
го рисунка) 

ріапей ~ отделка строжкой [строгани- 
ем] 

роог-циаіііу ~ отделка плохого качест- 
ва 

гіЪЪей ~ отделка (бетонной поверхно- 
сти) в виде мелких рёбер и канавок; 
отделка в виде ребристой повехности; 
отделка, создающая ребристую по- 
верхность 

гоіщЬ ~ фактура бетонных поверхно- 
стей после распалубки 
шЬЬей ~ абразивная обработка [от- 
делка] бетонной поверхности 
Ш8ііс ~ см. \ѵазЬей йпізіі 
запйЫазІ ~ пескоструйная обработка 
врагкіе ~ глянцевитая отделка, отдел- 
ка с блёстками [«искорками»] 
зигГасе ~ поверхностная отделка 
зигіасе ~ Йот Гоптѵогк фактурная 
отделка бетонных поверхностей, со- 
здаваемая досками опалубки 
Шей ~ облицовка плитками [из плиток] 
Іго\ѵе1 ~ чистовая затирка бетона (руч- 
ным инструментом) 

Іиппеі ~ облицовка тоннеля 
ѵіігеоиз епатеі ~ отделка стекловид- 
ной эмалью 

іѵазііей ~ отделка бетонных поверхно- 
стей путём обнажения зёрен крупных 
заполнителей ( достигается вымыва- 
нием не полностью затвердевшей 
растворной части бетона в поверх- 
ностном слое) 

йпізйаЫШу (при)годность (напр, свеже- 
уложенного бетона) к отделке 

Гтізйег 1. рабочий-отделочник 2. фини- 
шер; дорожная отделочная машина 
сопсгеіе ~ 1. бетоноотделочная маши- 
на 2. состав [композиция] для отдел- 
ки бетонных поверхностей 
Ііапй ~ 1. правило 2. ручная вибро- 
рейка 

гойег ~ бетоноотделочная машина с 
выглаживающими валками (переме- 
щаемыми специальной тележкой, 
двигающейся вдоль машины перпен- 
дикулярно её ходу) 

йпІ8Йіп§ 1. отделка, отделочные работы 
2. рі элементы отделки о ~ ой отдел- 
ка столярных изделий 
йпаі ~ чистовая [окончательная] от- 
делка 
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Ппі$1ііп§ 


Яайѵогк ~ отделка плоскостных соору- 
жений 

Яоог ~ отделка пола 
огпатепіаі ~ декоративная отделка 
огпатепіаі сопсгеіе ~ отделка декора- 
тивным бетоном 

гезісіепііаі ~ отделка интерьеров жи- 
лых домов 

зигіасе ~ отделка поверхности, повер- 
хностная отделка 

Яппей 1. ребристый 2. пластинчатый 
Яг ель; пихта о ~ Яхей конструкция из 
нестроганых досок с соединением на 
гвоздях; ~ ГгатеЯ конструкция из не- 
строганых досок с соединением на 
шипах 

Ооіщіаз ~ лжетсуга тиссолистная 
ѵѵЫіе ~ одноцветная пихта 
Яге 1. огонь 2. пожар 
еіесігіс ~ электрокамин; электриче- 
ский излучатель 

8Э8 ~ 1. газовый камин 2. газовый на- 
греватель (отопительный прибор) 
ореп ~ камин 

ЯгеЬаск задняя плита топки камина (ча- 
сто с орнаментальными украшения- 
ми) 

ЯгеЬох топка; топочная камера 
ЯгеЬгеак противопожарный разрыв 
между зданиями 
ЯгеЬгіск огнеупорный кирпич 
аішпіпа ~ кремнезёмный огнеупорный 
кирпич 

стзЬей ~ щебень из огнеупорного 
кирпича 

Яге-Яоог 1. дверца топки 2. огнестойкая 
[огнезащитная] дверь 
Яге-епйшапсе предел огнестойкости 
конструкции (в часах) 

Яге-ІаЬеІей с установленной степенью 
огнестойкости (о материале, изделии, 
конструкции) 

Ягеріасе топка; камин 
ргесазі сопсгеіе ~ сборный железобе- 
тонный камин, камин из сборного же- 
лезобетона 

Яге-ро1І8Іг огневая полировка стекла 
ЯгергооГ 1. огнестойкий 2. обеспечивать 
огнестойкость здания 
ЯгергооЯщ 1. придание [обеспечение] 
огнестойкости 2 . огнестойкий матери- 
ал; материал, повышающий огнестой- 
кость конструкции 3. меры по защите 
от пожара 4. огнестойкий 
тетЬгапе ~ огнезащитная облицовка, 
огнезащитный слой (из сетки, запол- 


ненной и покрытой огнестойкой 
штукатуркой); огнезащитный экран 
Яге-геіагйапіз антипирены 
\ѵоой ~ антипирены 

Ягіщ 1. топка 2. обжиг (керамических 
изделий) 3. запал шпура; взрывание 
заряда 4. сжигание топлива 
соаі ~ угольная топка 
оіі ~ мазутная топка 
йгт 1. фирма 2. крепкий; прочный 
сопІгасІіп§ ~ подрядная фирма 
Яггіп§ см. іиггіп§ 

ЯзЬ 1. инородный предмет (оставлен- 
ный в колодце или скважине при буре- 
нии) 2. стыковая накладка 
ЯзЬ-ЬеПіесІ проф. с большим заметным 
прогибом (о балке, прогоне, ригеле) 
ЯзЬеуез бугорки, «дутики» (дефект на- 
крывочного слоя штукатурки) 

ЯзЬищ 1. извлечение из скважины 
упавшего инструмента и т.п. 2. креп- 
ление к рельсам стыковых накладок 
ЯзЬрІаІе ромбовидная стальная стыковая 
накладка (для стыковки рельсов, по- 
ясных листов и т. п.) 
йзЬропй рыбоводный пруд 
зе\ѵа§е ~ рыбоводный пруд при очист- 
ной станции 
Язітѵѵау рыбоход 
йоѵтзігеат ~ рыбоспуск 
рооі ~ прудковый рыбоход 
Яззііе расщеплённый; слоистый; слан- 
цеватый (о горных породах) 

Й88ІІіІу расщепляемость; слоистость; 

сланце вастость (горных пород) 

Й88иге трещина, разрыв (в горной поро- 
де) 

Яо8І ~ морозобойная трещина 
Яі 1. посадка 2. пригонка 3. установка 
(в проектное положение) 

СОП8ІГЛСІІОП ~8 допуски в строительст- 
ве 

Яісіі 1 . радиаторная кисть с длинной 
ручкой (для окраски труднодоступ- 
ных мест) 2. вертикальная доска де- 
рево-стальной составной балки 3. 
шпон фанеры 

ЯйпеШ сборный элемент (встроенной 
мебели, стеновой панельной обшивки 
и т. п.) 

запііагу ~8 санитарные приборы; са- 
нитарно-техническое оборудование 
Яіпезз пригодность о ~ Гог ригрозе 
приемлемость для выполнения постав- 
ленной цели, соответствие назначе- 
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йхіп§ 


нию; ~ йог изе годность к употребле- 
нию 

йПег монтажник 

Й11іп§ 1. фитинг 2. встроенная мебель 3. 
пригонка; сборка, монтаж 4. рі элект- 
роарматура 5. декоративная деталь 6. 
оконный или дверной прибор 
ассезз ~ очистной люк (канализаци- 
онного коллектора) 
асеіаі (гезіп) ~ фитинг из полиаце- 
татной смолы [полиформальдегида] 
Ьаггеі ~ ниппель, штуцер с резьбой 
Ьеіітоиій ~ входной вентиляционный 
, патрубок плавного профиля 
Ьоііег ~з котельная арматура 
Ьгапсй ~ патрубок с отростком, труба- 
ответвление 

Ъгеесй ~ штанообразный тройник 
сарШагу ~ фитинг с паяемыми капил- 
лярными соединениями (для медных 
труб) 

сеійп§ 1і§Ьйп§ ~ потолочный светиль- 
ник [плафон] 

сотргеззіоп ~ обжимной [компресси- 
онный] фитинг 

сгоззоѵег ~ перекидка, обвод «скобой» 
(П-образный фитинг на пересечении 
трубопроводом другого трубопровода) 
йоог ~8 дверные приборы 
йоиЫе-Ьепй - отступ, «утка» 

Йгаіпа§е ~ чугунный канализацион- 
ный отвод с внутренней резьбой 
йисі ~ соединительная часть воздухо- 
вода 

йизІргооГ 1і§1і1іп§ ~ пылезащищённый 
светильник 

епсіозей 1і§Ы ~ пылезащищённый 
светильник 

Яащей ~ фланцевый соединительный 
элемент 

йаге ~ фитинг с конической разваль- 
цовкой, фитинг соединения труб 
§аз ~8 газопроводная арматура 
1оѵѵ-ѵо11а§е ~з низковольтная арматура 
т апй Г ~ муфта с наружной и внут- 
ренней резьбой 

тиІІіЬгапсЬ ~ разветвление (фитинг с 
несколькими ответвлениями) 
ріре ~ фасонная [соединительная] 
часть трубопровода 

р1шпЫп§ ~8 англ санитарные прибо- 
ры; санитарно-техническая арматура 
роигесі ~ концевой элемент каната 
гесеззей 1і§Ьііп§ ~ встроенный све- 
тильник 

гейисіпу - переходный соединитель- 


ный элемент, переход, переходная 
муфта 

заййіе ~ фитинг, врезаемый в трубо- 
провод 

зайеіу Ьиіійег'з ~з предохранительные 
приспособления (карабины, скобы, 
лямки и т. п.) 

запйагу ~з санитарно-техническая ар- 
матура 

зсгеѵѵей ~ резьбовая соединительная 
часть (трубопровода) 
зегѵісе ~ фитинг (отвод или трой- 
ник) из ковкого чугуна, с наружной 
резьбой на одном конце 
зЬоѵѵег ~з душевая гарнитура 
зиЬтегзіЫе ~ погружная трубопро- 
водная арматура (для эксплуатации в 
полупогружённом состоянии) 
з\ѵеер ~ фитинг с большим радиусом 
кривизны 

Ігои§1і 1і§Ьііп§ ~ многоламповый со- 
фит 

ѵепіііаіей 1і§Ы ~ вентиляционно-осве- 
тительный плафон, вентилируемый 
светильник 

ѵѵаіег ~з водопроводно-канализацион- 
ная арматура 

ѵѵаіег зирріу ~ водопроводная армату- 
ра 

\ѵей§е зоскеі ~ концевой элемент ка- 
ната 

\ѵе1йаЫе ~ приварной соединительный 
элемент 

\ѵіпйо\ѵ ~з оконные приборы 

\ууе ~ симметричный штанообразный 

тройник 

Шіігщ-цр черновая сборка (конструкций) 
йі-ир опалубочный блок (распалублива- 
емый как одно целое) 
йхаіе фиксировать, закреплять в опре- 
делённом положении 
йхаііоп фиксация; закрепление 
з1ий§е ~ стабилизация ила 
Яхей а§аіпзІ гоіаііоп закреплённый [за- 
щемлённый] против поворота (напр, о 
конце балки, узле рамы и т. п.) 
йхіп§ (при)крепление; закрепление; рі 
закладные детали о ~з іп сопсгеіе за- 
кладные детали в бетоне 
сазі-іп ~з закладные крепёжные дета- 
ли (замоноличиваемые в бетон) 
ехрапйіп§ ~з расширяемые [разжим- 
ные] крепёжные детали 
йгзі ~з деревянные пробки (в кирпи- 
че, железобетоне) для крепления сто- 
лярных изделий 


245 



йхіп§ 

Іііе ~ крепление плиток; облицовка 
(стен, пола) плитками 

Яіхііу неподвижность; защемление, за- 
крепление; стеснение свободы дефор- 
мации или перемещения 
ахіаі ~ стеснение свободы деформации 
в продольном направлении, защемле- 
ние [закрепление] от продольного 
смещения 

йхШге 1. декоративная или конструк- 
тивная деталь (встроенная в несущие 
конструкции здания) 2. зажимное 
приспособление, обойма, хомут 3. рі 
встраиваемые элементы инженерного 
оборудования зданий (напр, санитар- 
ные приборы, водопроводная армату- 
ра, осветительная арматура) 
еіесігіс ~з электроарматура, электро- 
установочная арматура 
р1шпЬіп§ ~8 1. амер санитарные при- 
боры 2. англ, водопроводная арматура 

Яа§ каменная плита (для изготовления 
ступеней, мощения полов, дорожек и 
т. п.) 

раѵіп§ ~ каменная плита для мощения 
(тротуаров, дворов и т. п.) 
ргесазі сопсгеіе ~ сборная бетонная 
плита для мощения 

Яа§§іп§ мощение каменными плитами 

Яа§тап сигнальщик; регулировщик 
движения транспортных средств и по- 
токов 

йа^зіопе см. Яа§ 

Яаке 1. чешуйка; пластинка 2. рі хлопья 
3. крупное пластиноподобное тело 
оползня 

ЯакеЬоапЗ древесно-стружечная плита, 

дсп 

Яакіп§ отслаивание, отслоение, шелу- 
шение ( плёнки краски и т. п.) 

Яате пламя; факел о ехрозей іо ореп 
~ подверженный воздействию откры- 
того пламени 

рііоі ~ запальный факел, факел зажи- 
гания 

ЯІате-ргооЯ 1. искрозащищённый 2. 
взрывозащищённый 

ЯаттаЬіІііу возгораемость, воспламеня- 
емость 

Яап§е 1. фланец 2. полка, пояс (балки) 

~ оЯ сііаппеі Іоей іп/оиі полка про- 
катного швеллера, наклонённая 
внутрь/наружу (дефект проката) 

Ьеат - полка балки 

Ьеат ~8 оШ-оЯ^иаге перекос полок 

стальных (прокатных) балок 


Ьеагіп§ ~ 1. опорная полка 2. опорный 
фланец 

Ыапк ~ фланец без отверстий под бол- 
ты 

Ыіпй ~ фланцевая заглушка 
сазі ~ прилитый фланец 
сотрапіоп ~ ответный фланец, контр- 
фланец 

сошрге88Іоп - сжатая полка (напр, 
балки) 

соштіег ~ ответный фланец, контр- 
фланец 

Іоозе ~ свободный фланец 
8асМ1е ~ седловидный опорный фла- 
нец; опорная лапа трубопровода 
8Іір ~ свободный [подвижный] фла- 
нец 

зіір-оп ~ приварной фланец, охваты- 
вающий конец трубы 
8Іор ~ фланцевая заглушка 
іепзіоп ~ растянутая полка, растяну- 
тый пояс (балки) 

Іор ~ верхняя полка (балки) 
ипіоп ~ (при) соединительный фланец 
\ѵеЫес1-оп ~ приварной фланец 
\ѵе1с! песк - приварной фланец с бур- 
тиком 

яуіпсЬ бгшп ~ фланец барабана лебёд- 
ки 

йап^еѵѵау ж. -д. жёлоб (рельса на стрел- 
ке) 

Яап§іп§ отбортовка кромок, разбортовка 
труб 

Яапк 1. боковая поверхность; боковой 
фасад (здания); торец; бок 2. наруж- 
ная кромка проезжей части дороги 

Яаппищ внутренний вертикальный от- 
кос оконного проёма 

Пар 1. створка; заслонка 2. створчатый 
[разрезной дисковый] клапан; шар- 
нирно-откидной обратный клапан 3. 
задвижка, вентиль 
тіса ~ клапан-захлопка 

Яагіп§ 1. развальцовка, расширение, 
раздача (конца трубы) 2. факельный 
выброс 

ЯазЫп§ 1. слив, отлив, фартук 2. слой 
гидроизоляции, гидроизолирующая 
прокладка 3. парообразование при 
дросселировании, мгновенное парооб- 
разование [испарение], взрывное ки- 
пение; вторичное вскипание 
сопсеаіесі ~ скрытый слив (кровли) 
соипіег - амер, слив, металлический 
фартук (на дымовой трубе, парапе- 
те) 
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соѵег ~ вертикальный отлив [фартук] 
ѵаііеу ~ металлическое покрытие ен- 
довы [разжелобка] 

Яавіі-роіпі температура воспламенения 

Яаі 1. полосовая сталь 2. матовый отде- 
лочный окрасочный слой 3. англ 
квартира (в одном уровне) 4. равни- 
на, низина 5. отмель б. вагон-плат- 
форма 7. плоская поверхность; пло- 
скость 8. платформа; настил; плоская 
крыша 9. рі многоквартирный дом о 
оиі оГ ~ отклонение от плоскости; ~ 
ѵѵіійоиі ассоптіо(ІаІіоп5 квартира без 
удобств 

~ оГ Ьтіск постель кирпича 
йоікіау ~ номер в пансионате (из не- 
скольких комнат) 
мпкі ~ топь 

8егѵісс ~ квартира, с гостиничным об- 
служиванием 

«Ішііо - квартира-мастерская (худож- 
ника) 

Яаісаг вагон-платформа 

гаіігоаіі ~ железнодорожный вагон- 
платформа 

Яаіпезз ровность, гладкость {пола и т. и.) 
Яоот - ровность пола 
8ІаЬ ~ ровность поверхности плиты 
(обычно бетонной) 

Лаііепігщ выравнивание; рихтовка; 
правка; раскатка; расплющивание 
~ оС ІІіе ЯоосІ \ѵаѵс распластывание 
паводка 

ЯаІ\ѵогк плоскостная конструкция; пло- 
скостное сооружение (напр, стоянка) 
сопсгеіе ~ плоскостное бетонное соо- 
ружение (напр, бетонная дорога) 

Паѵѵ дефект; изъян; трещина; раковина 
іпіегпаі ~8 іп сопсгеіе внутренние де- 
фекты в бетоне 

Іосаі іпіегпаі ~8 іп сопсгеіе местные 
внутренние дефекты в бетоне 

Яах лён 

ЯахЬоагй плита из арболита на льняной 
костре 

Яеесе: 

ріазііс ~ полимерная плёнка гидроизо- 
ляции (в тоннеле) 

Яееі: 

сопчіпісііоп ~ парк строительных ма- 
шин 

ЯехіЬіііІу гибкость, податливость 
йе8І§п ~ гибкость проекта [проектного 
решения] 

«расе ріаппіпа ~ гибкость объёмно- 
планировочного решения 


Поаі 

Яехиге изгиб (балки, упругого тела) 
Яіскег яркостное мерцание (в тоннеле) 
Яі§М 1. лестничный марш 2. шнек (бу- 
ровой) 

~ оі іоскв многокамерный шлюз; кас- 
кад шлюзов 

~ оі 8Іаіг« лестничный марш 
- оі 8Іер§ лестничный марш 
Ьеіісаі ~ винтовой лестничный марш 
іоск ~ многокамерный шлюз; каскад 
шлюзов 

ргесазі сопсгеіе ~ лестничный марш 
из сборного железобетона 
ргеіаЬгісаІегі Хіа1г(са«е) ~ сборный 
лестничный марш 

8Ігаі§Ы ~ прямой лестничный марш 
Яіпі кремень 

ЯірЬоагё табло кратковременной инфор- 
мации (о рейсах) 

Яіісіі 1. бревно-заготовка 2. шпон 3. 
брус с обзолами; горбыль 4. доска для 
составной балки 

Яоаі 1. гладилка, тёрка; полутёрок || за- 
тирать 2. мастерок 3. поплавок (уров- 
немера) 4. плавучая масса (льда) о 
Іо ~ іпіо ро8ІІіоп подавать элемент на 
плаву в створ проектного положения 
(о мостах) 

аіг-ро\ѵегечІ ІіаікІ ~ пневматическая 
ручная гладилка [тёрка] 
ап§іе ~ лузговой полу тёрок; лузговая 
тёрка [гладилка] 

аіщіе ріа8Іетег'8 ~ лузговая тёрка 
аиіошаііс ~ автоматический поплавок 
(в гидрометрии) 

Ьаіі ~ шаровой поплавковый затвор 
Ьиіі ~ 1. гладилка с длинной ручкой 
(для разравнивания свежеуложенного 
бетона) 2. механическая затирочная 
машина 3. правило, полутёрок 
сотрге88е<1-аіг ~ пневматическая за- 
тирочная машина 
сіеѵіі ~ гвоздевая тёрка 
(ІІ8к-Іѵре роѵѵег ~ дисковая затироч- 
ная машина 

ІіаікІ ~ ручная тёрка [гладилка] 
ша§пе8Іиш ~ тёрка [гладилка] из маг- 
ниевого сплава 

паіі ~ гвоздевая тёрка (штукатура) 
р1а8Іегет'8 ~ штукатурная тёрка 
рпеишаііс ~ пневматическая затироч- 
ная машина 

роист ~ затирочная машина 
гой ~ гидрометрический шест 
гоіагу ~ затирочная машина (враща- 
тельного действия) 
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Яоаі 

8роп§е шЬЬег ~ тёрка или гладилка с 
полотном из губчатой резины 
\ѵоой(еп) ~ деревянная тёрка [гладил- 
ка] 

Яоаіаііоп флотация 
ЯоЯі ~ пенная флотация 
Яоаіег 1. наплавной кессон 2. резервуар 
с плавающей крышей 3. тёрка, гла- 
дилка 

Яоайп§ 1. затирка поверхности; разрав- 
нивание (раствора) 2. второй слой 
трёхслойной штукатурки 3. подача 
(конструкции) на плаву (напр, в ли- 
нию моста) 

базе соаі ~ разравнивание нижнего 
слоя штукатурки 

ЬиЯ ~ начальное заглаживание [за- 
тирка] свежеуложенного бетона (по- 
крытия пола и т. п.) 

Яоаізіопе лещадка, абразивный камень 
(для заглаживания поверхностей) 

Яое хлопья; коагулят; гидрозоли 
аіит ~ хлопья глинозёма 
Ьіо1о§іса1 ~ активный ил 
Яоссиіайоп хлопьеобразование, флоку- 
ляция 
Яоссиіаіог: 

сопіасі ~ контактный осветлитель 
Яоск см. Яое 

Яое плавучая льдина; рі ледяное поле 
ЯооЯ 1. паводок; половодье; наводнение 
2. прилив; полная вода 
аппиаі ~ 1. максимальный годовой па- 
водок 2. годовой максимум стока 
аѵега§е аппиаі ~ среднемноголетний 
паводок 

ЬгоаЯ-сгезІед ~ растянутый (по вре- 
мени) паводок 

саІазІгорЫс ~ катастрофический паво- 
док 

Яе8І§п ~ расчётный паводок 
еѵепіиаі - прогнозируемый паводок 
ЯазЬ ~ 1. катастрофическое наводне- 
ние 2. сель 

І8[-уеаг ~ паводок повторяемостью 
один раз в ЛГ лет 

реак ~ 1. пик паводка 2. максималь- 
ный паводочный расход 
гесогЯ ~ катастрофический паводок 
8ргіп§ ~ весенний паводок, половодье 
Яоосііп§ 1. затопление 2. наводнение 3. 
полив затоплением 

ЯоосИщЬі прожекторное освещение; за- 
ливающий свет; прожектор заливаю- 
щего света 
ЯооЯрІаіп пойма 


ЯооЯ-гоиІіп§ трансформация волны па- 
водка 

ЯооЛѵаЯ противопаводковая дамба 

ЯооЛѵау паводковый водосброс, паво- 
дочное русло 

Яоог 1. пол 2. перекрытие 3. этаж о ~ 
аЬоѵе §гаЯе междуэтажное перекры- 
тие над первым и последующим эта- 
жами; ~ аі епігапсе Іеѵеі пол на уров- 
не входа 

~ оЯ Ьоііоѵѵ соп8ІгисІіоп пустотелое 
перекрытие 

ассерІаЫе ~ покрытие пола, удовлет- 
воряющее требованиям технических 
условий; приемлемое покрытие пола 
Аскеппап гіЬЬес! ~ ребристое пере- 
крытие с заполнением керамическими 
блоками 

аррагаіш ~ технический этаж 
аіііс ~ чердачный [мансардный] этаж 
Ьазетепі ~ (над) подвальное перекры- 
тие; подвальный этаж 
Ьеат ~ балочное перекрытие 
Ьеат-апЯ-Ыоск ~ перекрытие из ба- 
лок с заполнением межбалочного про- 
странства блоками 

Ьеат-апЯ-§ігЯег ~ перекрытие с ба- 
лочной клеткой 

Ьеат-апсІ-зіаЬ ~ железобетонное ба- 
лочное перекрытие, ребристое железо- 
бетонное перекрытие 
Ьеатіезз ~ безбалочное перекрытие 
ЬеЯгоот ~ этаж с гостиничными но- 
мерами (в гостинице); спальный 
этаж (в казарме, общежитии) 

Ьгіс1§іп§ ~ балочное перекрытие 
сеіііщ ~ амер, несущий каркас под- 
весного потолка 

се11и1аг-8Іее1 ~ перекрытие из тонко- 
листового стального настила с канала- 
ми замкнутого профиля и верхней мо- 
нолитной бетонной плиты 
сетепІ-\ѵоосЗ ~ (бесшовный) пол из 
арболита; покрытие пола из арболита 
сііпкег ~ клинкерный пол 
сотрозііе (сопсгеіе-зіееі Яеск) ~ пе- 
рекрытие из стекложелезобетонных 
плит (составная конструкция из бе- 
тона и стального профилированного 
настила) 

сотрозіііоп ~ бесшовный пол 
сопсгеіе ~ оп §гас1е бетонный пол на 
грунтовом основании 
сопсгеІе-агсЬ ~ перекрытие из сталь- 
ных балок и железобетонных плит 
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между ними (часто с вогнутой ниж- 
ней поверхностью) 
сопсгеіе рап ~ перекрытие из сталь- 
ньк главньк балок и кессонных плит 
между ними 
соипіег ~ чёрный пол 
боиЫе (-іовіесі) ~ междуэтажное пе- 
рекрытие с перекрёстными балками [с 
балочной клеткой] 

(аізе ~ фальшпол 

Шіег-іоізі ~ перекрытие с межбалоч- 
ным заполнением из пустотелых бло- 
ков (керамических или бетонных) 
ГіпізЬ (еб) ~ чистый пол 
Яге-ге8І8Ііп§ [Яге-заГеі ~ огаестойкое 
перекрытие 

ЙГ8І ~ 1. англ, этаж над цокольным 
этажом, второй этаж 2. амер, этаж на 
уровне нулевой отметки, первый этаж 
йаІ8ІаЬ ~ безбалочное перекрытие 
йоаііщ ~ плавающий пол 
(гатей ~ перекрытие со сложной ба- 
лочной клеткой ( состоящей из прого- 
нов, основных и вспомогательных ба- 
лок) 

§гоипй - англ, цокольный этаж, пер- 
вый этаж (на уровне земли) 
йеаѵііу Іоабеб ~ перекрытие, несущее 
тяжёлую нагрузку 

Ьеаѵу йиіу ~ пол, подвергаемый воз- 
действию тяжёлых эксплуатационных 
нагрузок 

Ьо11о\ѵ Ыоск ~ см. йііег-іоізі йоог 
іпйшіиаі ~ пол производственного по- 
мещения 

Іоіп11е88 ~ бесшовный пол 
Іоіаіеб ~ 1. балочное перекрытие 2. 
пол, укладываемый по лагам или бал- 
кам 

кіісйеп ~ этаж, где размещён пище- 
блок (в больницах, домах для преста- 
релых, общежитиях и т. п.) 
тшЬгоот ~ безбалочное железобетон- 
ное перекрытие 

попзИр ~ нескользкий [шероховатый] 
пол 

Отпіа (сопсгеіе) ~ сборно-монолит- 
ное железобетонное перекрытие «Ом- 
ниа» (выполненное из сборных желе- 
зобетонных досок, выполняющих 
роль несъёмной опалубки) 
опе-\ѵау ~ железобетонное плитное 
перекрытие, армированное в одном 
направлении 

ореп ~ балочное перекрытие с откры- 
тыми [выступающими] снизу балками 


Яоог 

ореп ІітЬег ~ балочное перекрытие с 
открытыми снизу деревянными балка- 
ми 

ореп-\ѵеЬ іоіві ~ перекрытие из лёгких 
стальных сквозных прогонов [ферм] и 
верхней железобетонной плиты 
рап ~ кессонное перекрытие 
ращиеі ~ паркетный пол 
рові-іепвіопеб ~ предварительно на- 
пряжённое перекрытие 
роі ~ ребристое перекрытие с заполне- 
нием керамическими пустотелыми 
блоками 

ргесазі Ьеаш-апб-йііег ~ железобетон- 
ное перекрытие из сборных балок и 
сборных элементов заполнения 
ргесаві сопсгеіе ~ сборное железобе- 
тонное перекрытие 
ргосіисііоп ~ производственный этаж 
гаІ8еб ~ фальшпол 
гіЬЬей ~ ребристое перекрытие 
гои§Ь ~ амер, чёрный пол 
зесопй ~ амер, второй этаж 
8е1Г-1еѵе1іп§ ~ наливной пол 
8Йа11о\ѵ ~ перекрытие незначительной 
толщины 

8Іп§1е ~ балочное перекрытие (с од- 
ним рядом балок) 

8ІІе-ргеса8І ~ сборное железобетонное 
перекрытие (из элементов, изготов- 
ленных на стройплощадке) 

8кір ]оІ8І вувіет ~ ребристое железо- 
бетонное перекрытие со значительны- 
ми (1,8 м и более) интервалами меж- 
, ду рёбрами 

8ІаЬ ~ перекрытие из (железобетон- 
ных) плит 

8ІаЬ апй Ьеат ~ ребристое перекрытие 
8ІаЬ-оп-§гасіе ~ (монолитный) бетон- 
ный пол на грунтовом основании 
зііррегу ~ скользкий пол 
8Іір-ге8І8ІапІ ~ нескользкий [шерохо- 
ватый] пол 

8ІоІІесі ~ пол с канавками или проре- 
зями 

80ІІСІ ~ 1. монолитное безбалочное же- 
лезобетонное перекрытие 2. монолит- 
ный бетонный пол на грунтовом осно- 
вании 

80 ІІСІ рапеі ~ 1. сборное железобетон- 
ное перекрытие из сплошных плит 2. 
пол из сборных сплошных бетонных 
плит 

зрагкргооі ~ пол, не создающий [не 
вызывающий] искры (для взрыво- 
опасных помещений) 
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Яоог 

8диеак-Ггее ~ нескрипучий деревян- 
ный пол 

8Іее1 §га1іп§ ~ стальной решётчатый 
настил 

зіееі §гісі ~ балочная метка проезжей 
части металлического моста 
зиЬ ~ 1. деревянное основание пола; 
чёрный пол 2. бетонное основание по- 
ла 

зирегйаі ~ пол высокой степени ровно- 
сти 

зшрешіесі ~ перекрытие без промежу- 
точных опор в пролёте 
ІітЬег ~ деревянный [дощатый] пол; 
деревянное перекрытие 
Іор ~ верхний этаж 

Іго\ѵе1есі ~ (за) цементированный бе- 
тонный пол; ксилолитовый пол с вы- 
глаженной лицевой поверхностью 
Іурісаі ~ 1. типовой этаж 2. типовое 
железобетонное перекрытие (размеры 
плит которого увязаны с расположе- 
нием балок и шагом колонн) 
цррег ~8 верхние этажи (выше цоколь- 
ного или первого этажа), 
ирзігеат ~ понур 

ѵасішт-ігеаіеб сопсгеіе ~ бетонный 
пол из вакуумированною бетона 
\ѵаШе-8ІаЬ ~ кессонное перекрытие 
Яоогсіойг тканевый рулонный материал 
для покрытия полов 
Яоогіп§ покрытие пола, настил 
асгуііс-ѵѵоосі ~ пол из досок, пропитан- 
ных акриловой смолой 
Ыоск ~ пол из паркетных щитов или 
паркетных досок 
сотрозіііоп ~ бесшовный пол 
боиЬІе ~ двухслойное покрытие пола 
ЙПІ8І1 ~ чистый пол 
Яге-гезізііѵе ~ невозгораемое покры- 
тие пола 

§гапоШЫс ~ бесшовный пол из износо- 
стойкого бетона (на специальных 
твёрдых каменных заполнителях) 

§гіс1 ~ решётчатый металлический на- 
стил 

§гійа§е ~ решётчатый металлический 
настил 

Ы§Ь-регіогтапсе іпсіизігіаі ~ пол в 
промышленных помещениях, обладаю- 
щий высокой несущей способно-стью 
Іоіпііезз ~ бесшовный пол 
та§пе8ІІе (та^пезіигп хусЫогісіе] - 
ксилолитовый пол 

теіаі ріаіе ~ настил из металлических 
листов 


пакеё ~ чёрный пол 
поѵеііу ~ покрытие пола из штучных 
материалов с нестандартным [необыч- 
ным] рисунком 

ореп зіееі ~ сквозной стальной настил 

оѵегіау ~ дощатый пол из узких досок 

древесины твёрдых пород 

ращиеі ~ паркетный пол, паркетное 

покрытие пола 

гаізесі ~ фальшпол 

гаізей §гіс1 ~ фальшпол модульной 
конструкции (с регулируемыми вин- 
товыми опорами плит настила) 
гаізей-регГогаІесі ~ просечный лист [на- 
стил] с приподнятыми прорезями 
гезіИепІ ~ эластичное покрытие пола 
зігір ~ дощатое покрытие пола 
зішсіигаі сопсгеіе ~ покрытие пола из 
конструкционного бетона 
\ѵоой ~ дощатый пол 
йоог-іЬгои§Ь квартира, занимающая 
площадь всего этажа 
Яоіаііоп см. Яоаіаііоп 
Яоиг 1. мука 2. порошок, пылевидный 
материал 

госк ~ горная [каменная] мука, мине- 
ральный порошок 

зіііса ~ тонкомолотый кремнезёмный 
порошок (компонент известково- 
кремнезёмистого вяжущего) 

\ѵоосІ ~ древесная мука 
Яоигеб порошкообразный; размолотый, 
тонкомолотый; распьшённый 
0о\ѵ 1. поток, течение; сток 2. расход 3. 
подвижность (бетонной смеси); пла- 
стическое течение (материала) 
аіг ~ 1. воздушный поток 2. расход воз- 
духа 

аіг йещЬі ~ интенсивность грузовых 
авиаперевозок 

аіг Ігапзрогі ~ интенсивность движе- 
ния воздушных судов 
аппиаі ~ годовой сток 
аѵега§е ~ средний расход, расход при 
среднем уровне воды в водотоке 
аѵега§е аппиаі ~ среднемесячный го- 
довой сток; среднемноголетний расход 
базе ~ 1. подземный сток 2. подземное 
питание (водотоков и водоёмов) 3. 
постоянный сток (соответствующий 
меженному уровню русла) 

Ьітобаі - бимодальный поток (отта- 
явшего многолетнемёрзлого грунта) 
сйаппеі ~ русловой сток 
сопсепігаіей ~ русловой сток 
сопсиггепі ~ прямоток 
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Яо\ѵаЬі1ііу 


сопігоііесі ~ зарегулированный сток 
сопѵесііѵе ~ конвекционный поток 
сгііісаі ~ критическое состояние пото- 
ка 

йе8І§п ~ I. расчётный расход 2. рас- 
чётная интенсивность движения (на 
автомобильной дороге) 
сіігесі ~ 1. гидр, прямой [непосредст- 
венный] сток 2. прямоток 
сіізріасетепі ~ вытесняющий поток; 
квазиламинарное течение 
сііѵегвіоп [сііѵегіесі] ~ строительный 
расход 

йгаіпа§е ~ дренажный сток 

сігоѵ/песі ~ течение с глубиной выше 

критической 

бгу ѵѵеаіЬег ~ меженный расход 
еіазііс ~ упругое восстановление (де- 
формированного тела) 
еаіітаіесі ~ 1. расчётный сток 2. рас- 
чётный расход 3* расчётный дебит 
(скважины) 

Яге ~ расход воды для пожаротушения 
Яооб ~ паводочный сток 
ігее ~ I. открытый водоток 2. безна- 
порный поток 

ігее-зигіасе ~ открытый водоток 
§гоипсі-\ѵаІег ~ подземный сток 
Ьеаі - тепловой поток 
Ьурегсгііісаі ~ сверхкритическое тече- 
ние; бурное состояние потока 
іпсібепі ~ набегающий поток 
Іатіпаг ~ ламинарное течение, лами- 
нарный поток 

1о\ѵ(-\ѵаІег) ~ меженный расход 
таза ~ массовый расход 
тиіііріе геІго§ге88Іѵе ~ сложный ре- 
трогрессивный поток (оттаявшего 
многолетнемёрзлого грунта) 
паіигаі ~ незарегулированный [естест- 
венный, бытовой] сток 
попзіаііопагу [попвіеабу] ~ неустано- 
вившийся поток 

погшпі&гт ~ неравномерное течение 
погтаі ~ режим течения, при котором 
водная поверхность параллельна дну 
водоёма 

ореп-сйаппеі ~ I. открытый водоток 2. 
безнапорный поток 

оѵегіапсі - поверхностный [склоно- 
вый] сток 

реак Ігайіс ~ максимальная интенсив- 
ность движения (на автомобильной 
дороге) 

ресіезігіап ~ пешеходный поток 


ріре ~ поток в трубопроводе 
ріавііс - пластическое течение; ползу- 
честь 

риІ8аІіп§ ~ пульсирующий поток 
ге§и1а!еб ~ зарегулированный сток 
геіигп ~ 1. возвратный сток 2. противо- 
течение 

геѵегзе ~ обратный поток, обратное те- 
чение 

гіѵег ~ расход водотока 
8еера§е ~ фильтрационный поток 
зЬееІ ~ поверхностный [склоновый] 
сток 

8ІіооІіп§ ~ бурное состояние потока 
зкіп ~ поверхностный поток (тонкого 
слоя оттаявшего грунта) 
зрасе аіг ~ общая картина воздушньк 
потоков в помещении 
зресійс ЬеаІ ~ плотность теплового по- 
тока, удельная тепловая нагрузка 
8Ігаі§Ьі ~ прямоток 

8Ігеатіп§ ~ докритический поток; спо- 
койное течение 

зиЬсгіІісаІ ~ докритический поток; 
спокойное течение 
зиЬзигГасе ~ подземный сток 
8 \уіг1іп§ ~ закрученный поток 
Іетрегаіиге-бгіѵеп ~ термический по- 
ток 

Іогіиош ~ бурное состояние потока 
Ігапдиіі ~ спокойное течение 
Ігапзіепі Ьеаі ~ неустановившийся 
тепловой поток 

Ігашіііоп ~ переходный режим тече- 
ния; неустановившийся поток 
ІигЬиІепІ ~ турбулентное течение, тур- 
булентный поток 
1\ѵо-р1ш8е ~ двухфазный поток 
ипііогт ~ равномерный поток, равно- 
мерное течение 

ипіі ~ единичный [элементарный] па- 
водок 

ипзіеасіу ~ неустановившийся поток, 
неустановившееся течение 
ѵІ8сои8 ~ вязкое течение 
ѵоіите ~ объёмный расход 
ѵойех ~ вихревой поток, вихревое те- 
чение; закрученный поток 
\ѵа8ІеѵѵаІег ~ удельный расход сточных 
вод 

Яо\ѵаЪі1іІу текучесть; подвижность о ~ 
\ѵіІ1і ехіешіесі зеі разжижение (бетон- 
ной смеси) с замедлением срока схва- 
тывания 

~ оГ сопсгеіе (тіх) текучесть [степень 
разжиженности] бетонной смеси 
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Поѵѵтеіег 

Яогѵтеіег расходомер; вискозиметр 
асошііс ~ акустический [ультразвуко- 
вой] расходомер 

е1есІгота§пеІіс ~ электромагнитный 
расходомер 

іпдисііоп ~ индукционный расходомер 
иіігазопіс ~ ультразвуковой расходо- 
мер 

Яисіиаііоп колебание, изменение; флук- 
туация 

ІетрегаШге ~(з) колебания [измене- 
ния] температур 

ѵоЯа§е ~(з) колебания [изменения] 
напряжения 

Яие дымоход, дымовой канал; газоход 
аіг ~ вытяжная шахта, вытяжная тру- 
ба, вентиляционный канал 
ЬаІапсеЯ ~ дымоход с уравновешенной 
тягой, тягодутьевая система 
сЫтпеу ~ 1. дымовая труба 2. дымо- 
вой канал;боров 
ЯІ8сЬаг§е ~ вытяжная труба 
ехЬашІ ~ вытяжной канал, дымоход 
Гоиі-аіг ~ вытяжной канал (естест- 
венной вентиляции) 

§аз ~ газоход, газовый канал, дымоход 
Ьогігопіаі ~ боров, горизонтальный 
дымоход 

ргітагу ~ газоотводящая труба (от га- 
зового прибора к дымовой трубе) 
8 гпоке ~ боров, дымоход, газоход 
Яие-ріре 1. газоотводящая труба (от га- 
зового прибора) 2. дымовая труба 3. 
выхлопная труба 

Яиісі текучая среда (жидкость, газ) 

ЬеаІ саггуіщ; ~ жидкий теплоноситель 
Ьеаі ігапзкег ~ теплопередающая [теп- 
лообменная] среда, теплохладоноси- 
тель 

Ьубгаиііс ~ гидравлическая жидкость, 
рабочая жидкость для гидросистем 
ргітагу ~ первичный теплохладоноси- 
тель 

8есопс1агу ~ вторичный теплохладоно- 
ситель 

\ѵогкіп§ ~ рабочее вещество [тело] 
ЯиісІіЯег разжижитель 
Яиібііу текучесть, подвижность, текучее 
состояние 

~ ок сетепі разіе текучесть [подвиж- 
ность] цементного теста 
~ ок сопсгеіе подвижность бетонной 
смеси 

Яите лоток; лотковый водовод [акведук] 
ЬепсЬ ~ лотковый водовод на террасе 
или уступе склона 


сопігоі ~ водомерный лоток 
еіеѵаіесі ~ надземный лоток 
теа8игіп§ ~ гидрометрический лоток 
раѵеб ~ укреплённая [мощёная] водо- 
отводная канава 
гаІіп§ ~ тарировочный лоток 
Яиогібаііоп фторирование 
ѵѵаіег ~ фторирование воды 
Яиогіпе фтор 

ЯшЬ 1. намыв 2. гидравлическая заклад- 
ка 3. промывка струёй 4. попуск воды 
5. заподлицо, вровень, впотай 
тшЗ ~ проф. буровой раствор 
ЯшЬег поливочная [моечная] машина 
8е\ѵег ~ каналопромыватель 
ЯизЫііё 1. расшивка швов каменной 
кладки 2. промывка напорной струёй 
Яііег ~ промывка фильтра 
Яиіе каннелюра (колонны); канавка; 

паз; бороздка; желобок; гофр 
ЯиІіп§ система каннелюр (на колонне), 
канавка; бороздка 
Яиііег флаттер; пульсация 
ѵаіѵе ~ вибрация [биение, стук] кла- 
пана 

Яих 1. поток; течение 2. флюс 3. разжи- 
житель 

Ьеаі ~ плотность теплового потока 
Ішпіпоиз ~ 1. световой поток 2. повер- 
хностная плотность светового потока 
Яу-азЬ зола-унос, летучая зола 
Яуіп§ 1. полёт 2. трелёвка (брёвен) 

8игѵеу ~ аэроизыскания 
Яуоѵег путепровод; эстакада 
коат 1. пена 2. пенопласт; пенорезина 
сегатіс ~ пенокерамика 
еіазіотегіс ~ губчатая резина, пеноре- 
зина 

ехрапбеб ~ пенопласт 
§1а88 - пеностекло 
ріазііс ~ пенопласт 

ро1уІ80суапигаіе ~ пенополиизоциану- 
рат (теплоизоляционный материал) 
роіузіугепе ~ пенополистирол 
роІуигеіЬапе ~ пенополиуретан 
гі§іб ~ жёсткий пенопласт 
гі§ісІ (роІу)игеіЬапе ~ жёсткий пено- 
полиуретан 

зііісопе ~ кремнийорганический пено- 
пласт 

игеіЬапе - пенополиуретан 
Гоатеб-іп-ріасе вспененный на месте ук- 
ладки (о пенопластах) 

Яэат§1а88 пеностекло 
іоатіп§ вспенивание 
косив 1. доминанта (в архитектурно- 
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ландшафтном пространстве) 2. фо- 
кальная точка, фокус; фокусное рас- 
стояние 3. эпицентр (землетрясения) 
&§ туман 

Го§§іп§ туманообразование; создание 
(требуемой) воздушно-влажностной 
среды 

Гоіі 1. фольга 2. плёнка 
асошіісаі ~ звукопоглощающая фольга 
аіитіпшп ~ алюминиевая фольга 
80 ітб-аЬ 80 гЬіп§ ~ звукопоглощающая 
фольга 

іЬегтаІ ~ теплоизоляционная [тепло- 
отражающая] плёнка 
(Ыс1іп§ сгибание; складывание 
сопсегііпа ~ складывание (длинного 
полотнища обоев с клеящим соста- 
вом) гармошкой 

епй-іо-сепіег ~ складывание полотни- 
ща обоев от концов к центру (одной 
петлевой складкой) 
іЫ1о\ѵег (деревянный) подбабок (сваи) 
рііе ~ свайный подбабок 
іооі 1. нога; опора 2. подошва (выработ- 
ки, фундамента) 3. фут 4. кулачок 
(на вальце кулачкового катка) 

Ьоагсі ~ досковый фут (1/12 куб. фу- 
та) 

фЪ ~ опорная секция стрелы (крана, 
экскаватора); опорная пята стрелы 
ои!гі§§ег ~ подпятник домкрата вынос- 
ной опоры 

ГооіЬгід§е пешеходный мост 
саЫе-81ауеб ~ вантовый пешеходный 
мост 

ГооІсго88Іп§ пешеходный переход 
Гооііщ основание; фундамент; опорное 
уширение (стопы, колонны, сваи); 
фундаментный блок [башмак] 
сапіііеѵег ~ консольный фундамент 
сігсиіаг ~ круглая фундаментная плита 
соішпп ~ подножие колонны; подко- 
лонник 

сотЬіпесі ~ комбинированный [груп- 
повой] монолитный фундамент 
сопііпиош ~ плитный фундамент под 
две близко расположенные колонны; 
ленточный фундамент 
сіітешіоп зіопе ~ ленточный фунда- 
мент из бутовой кладки 
ессепігіс Іоабеб ~ внецентренно нагру- 
женный фундамент 
еп1аг§ей ~ комель сваи; камуфлетное 
уширение подошвы набивной сваи 
іпдерепсіепі ~ отдельный фундамент 


Гоо1іп§ 

іпіегіог ~ фундамент под внутренние 
стены 

івоІаІесЗ [І 80 ІаІіп§] ~ отдельный фун- 
дамент (под колонну) 
поІсЬеб ~ плитный фундамент с моно- 
литными стаканами 
осІа§опа1 ~ восьмиугольный монолит- 
ный (отдельный) фундамент 
опе-\ѵау вргеасі ~ отдельный фунда- 
мент (под колонну с армированием 
плитной части в одном направлении) 
редеаіаі ~ столбчатый фундамент под 
колонну; подколонник 
ріег апсі Ьеат ~8 столбчатые фунда- 
менты, связанные рандбалкой 
рііей ~ свайный фундамент 
ріаіп 8ргеад ~ неармированный от- 
дельный фундамент 
розі ~ столбчатый фундамент 
ргеіезі ~ плитный фундамент с пред- 
варительным домкратный нагружени- 
ем 

ршпрЬапсИе ~ соединённые рандбал- 
кой отдельные фундаменты 
гесіащцііаг ~ прямоугольный фунда- 
мент 

гі§іс1 ~ жёсткий фундамент 
шЬЫе зіопе ~ бутовый фундамент 
8Йа11о\ѵ ~ фундамент мелкого заложе- 
ния 

8Іп§1е ~ фундамент (под колонну) 
віоресі ~ фундамент со скошенными 
гранями 

8 оекеІ-Іуре ~ фундамент стаканного 

типа, стаканный фундамент 

вргеасі ~ отдельный фундамент (под 

колонну) 

вргеасі ~ ѵѵіііі ресіезіаі отдельный фун- 
дамент с подколонником 
зіерреб ~ ступенчатый фундамент 
8Іопе ~ бутобетонный фундамент 
зігар ~ консольный фундамент из сое- 
динённых рандбалкой блоков (под ко- 
лонны) 

зігір ~ ленточный фундамент 
Т [Іее] Ьеат ~ комбинированный 
[консольный] фундамент из блоков, 
соединённых тавровой балкой (со 
стенкой, направленной вверх) 
Ігарегоісіаі [[гарегоісЗ-зЬареб] ~ моно- 
литный трапецеидальный в плане 
фундамент (под две колонны) 

1\ѵо-\ѵау геіпйгсесі ~ фундаментная 
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Гоо1:іп§ 


плита, армированная в двух направле- 
ниях 

1\ѵо-\ѵау вргеаб ~ железобетонный от- 
дельный фундамент (с продольным и 
поперечным армированием) 
ипвуттеігісаі ~ фундамент с внецент- 
ренно приложенной нагрузкой; фунда- 
мент несимметричной формы (в пла- 
не) 

ѵѵаіі ~ ленточный фундамент (под сте- 
ны) 

ГооІраіЬ пешеходная дорожка; тротуар 

Гооіріаіе 1. брус нижней обвязки дере- 
вянного каркаса [деревянной рамы]; 
лежень; порог; опорная подкладка 2. 
доска, соединяющая концы стропиль- 
ных ног ( крепится над мауэрлатом) 

Гооіргіпі 1, отпечаток, след 2. рі раз- 
движной трубный ключ 
~ оГ ЬиіІ(ііп§ размеры здания в плане; 
площадь застройки здания 

ГооПѵау 1. пешеходная дорожка; тротуар 
2. потерна 

ГооРѵеаг обувь 

шЬЬег-зоІісі ~ спецобувь с резиновой 
подошвой 

Гогсе сила; усилие о - ас!іп§ аі опе 
роіпі сила, действующая в точке; ~ 
асІіп§ іп ІЬе бігесііоп оГ бівріасетепі 
сила, действующая в направлении пе- 
ремещения [смещения]; ~в ас!іп§ іп 
ѵагіоив бігесііопв силы, действующие 
в разных направлениях, пространст- 
венная система сил; ~в саивеб Ьу 
бівріасетепів усилия, вызванные пе- 
ремещениями; ~в бие Іо Пехиге (внут- 
ренние) усилия, возникающие при из- 
гибе [от изгиба]; ~ бие Іо а тавв мас- 
совая сила; ~ сіие Іо Ггісііоп сила тре- 
ния; ~ ехеіГеб а§аіпвІ іЬе \ѵаІ1 сила, 
действующая на стену; ~в ехеіГеб Ьу 
ІЬе гетоѵеб виррогів замена действия 
избыточных связей силами; силы, за- 
метающие действие избыточных свя- 
зей; іп ~ в действии, действующий; ~в 
іп а віп§1е ріапе компланарные силы, 
силы, лежащие в одной плоскости; ~в 
іп врасе пространственная система 
сил; ~в оп ІЬе 1ей/гі§Ьі оГ ІЬе весііоп 
силы, действующие слева/справа от 
сечения; ~в гевикіп§ Ггот еіавііс 
беГогтаІіопв усилия, вызванные упру- 
гими деформациями; ~в геви11іп§ Ггот 
вЬгіпка§е силы, вызванные усадкой; 
~в гевиШп§ Ггот іЬегтаІ беГогтаІіопв 
усилия, вызванные температурными 


деформациями; Іо ~ азібе распирать 
(грунт); Іо ~ іп вставлять с усилием, 
вбивать; Іо гевоіѵе ІЬе ~ іпіо сотро- 
пепів разложить силу на составляю- 
щие 

~ оГ абЬевіоп сила прилипания; сила 
сцепления, адгезионная сила 
~ оГ §гаѵі1у сила тяжести, гравитаци- 
онная сила 

~ оГ гериівіоп отталкивающая сила 
ассе1егаІіп§ [ассеіегаііоп, ассеіегаііѵе] 
- сила ускорения 
асІіп§ ~ действующая сила 
асііѵе ~ активная сила 
абЬевіоп [абЬевіѵе] ~ адгезионная си- 
ла, сила сцепления; сила прилипания 
аіг ~ аэродинамическая сила 
а11егпаІіп§ ~ знакопеременная сила 
аррііеб ~ 1. прилагаемая [приложен- 
ная] сила; нагрузка 2. возмущающая 
сила 

авсепбіп§ ~ подъёмная [взвешиваю- 
щая, архимедова] сила 
аіігасііѵе ~ сила притяжения 
аихіііагу ~ дополнительная сила 
ахіаі ~ аксиальная [осевая] сила 
Ъаіапсе(б) ~ уравновешенная сила 
Ьа1апсіп§ ~ уравновешивающая сила 
Ьепбіп§ ~ изгибающая сила 
Ъобу - объёмная [массовая] сила 
Ьопбіп§ ~ сила сцепления 
Ъоипбагу ~ краевое усилие 
Ьгакіп§ ~ тормозная сила, сила тормо- 
жения 

Ьгеакіп§ ~ разрывное усилие 
Ьискіігщ ~ критическая сила, вызыва- 
ющая продольный изгиб; критическая 
сила, вызывающая потерю устойчиво- 
сти 

Ьиік ~ массовая сила 

Ьиоуапі ~ выталкивающая сила, сила 

выталкивания 

сепІгіГи§а1 ~ центробежная сила 
сепігіреіаі ~ центростремительная си- 
ла 

сігсшпГегепІіаІ ~ тангенциальная сила 
с1овіп§ ~ замыкающая сила (в много- 
угольнике сил) 

соасіігщ ~в силы, действующие совме- 
стно; система действующих совместно 
сил 

соЬевіѵе ~ сила сцепления, когезион- 
ная сила 

со11арвіп§ - разрушающая сила; опро- 
кидывающая сила 
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іЪгсе 


соШпеаг ~ коллинеарная сила 
сотргеззіоп [сотргеззіѵе] ~ сжимаю- 
щая сила, сила сжатия 
сопсепігаіей ~ сосредоточенная сила 
сопсиггепі ~8 пересекающиеся силы 
согци§аІе - сопряжённая сила 
сопзіапі ~ постоянная сила 
соп8Ігаіпіп§ [сопзігаіпі] ~ сила за- 
щемления; реакция связи 
сопігасііоп ~8 сжимающие силы 
соріапаг ~8 компланарные силы, силы, 
лежащие в одной плоскости 
сгііісаі ~ критическая сила 
(ЗІ8ІгіЬиІесЗ ~ распределённая сила (по 
некоторой площади) 
бо\ѵп\уагсІ (-асйп§) ~ сила, действую- 
щая вниз 

бупатіс - динамическая сила 
еагііщиаке ~8 сейсмические силы 
[воздействия] 

ессепігіс ~ внецентренная сила, вне- 
центренно приложенная сила 
еб§е ~ граничное усилие 
еіазііс ~ сила упругости, упругая сила 
ециаі апсі оррозііе ~8 силы, равные по 
значению, но обратные по направле- 
нию 

ецшІіЬгапІ ~ уравновешивающая сила 
ециіѵаіепі ~ эквивалентная сила 
ехрапзіоп ~8 силы расширения, рас- 
ширяющие силы 

ехіегпаі ~8 внешние силы, нагрузка 
йсііііоиз ~ фиктивная сила [нагрузка] 
Яехиге ~8 (внутренние) усилия от из- 
гиба 

Мсйоп(аі) ~ сила трения 

&08І Ьеаѵіп§ ~ сила пучения 

§епегаПгес1 ~ обобщённая сила 

§гаѵіІу ~ сила тяжести 

Ьоор ~ касательная сила, действующая • 

по окружности, меридианальная сила 

Ьогігопіаі ~ горизонтальная сила 

ісе ~ ледовая нагрузка 

ітрасі ~ сила удара 

ітрозесі ~ приложенная сила; внешняя 

сила 

ітриізіѵе ~ импульсная сила 
іпсіерепсіепі ~8 независимые силы 
іпегііа(і) ~ инерционная сила, сила 
инерции 

іппег ~8 внутренние силы [усилия] 
іппег ~8 оС Ійе ІШ88 усилия в элемен- 
тах фермы 

іпзіапіапеоиз ~ мгновенно действую- 
щая сила, мгновенная сила 
іпіегсіерепсіепі ~8 взаимозависимые 


силы; система сил, зависящих друг от 
друга 

іпіегпаі ~8 внутренние силы, усилия 
іпіеграгіісіе аіігасііѵе ~8 силы притя- 
жения между частицами 
(аскігщ ~ контролируемое усилие натя- 
жения преднапрягаемой арматуры 
ІаЬог ~ рабочая сила 
Іаіегаі ~ 1. боковая сила; горизонталь- 
ная сила 2. поперечная сила (действу- 
ющая на автомобиль) 

1ійіп§ ~ подъёмная сила 
1оп§іііісІіпа1 ~ продольная сила 
тазе ~ массовая [объёмная] сила 
тетЬгапе ~ мембранное усилие 
тоііѵе [тоѵіп§] ~ движущая сила; си- 
ла тяги 

побаі ~8 силы, приложенные в узлах 
фермы; узловая нагрузка 
попсопсиггепі ~8 непересекающиеся 
силы 

попсоріапаг ~8 некомпланарные силы, 
силы, не лежащие в одной плоскости 
погтаі ~ нормальная сила 
оррозііе асйп§ ~8 противодействую- 
щие силы 

оиіег ~8 внешние силы, нагрузка 
о\ѵпег'8 о\ѵп ~8 собственные силы за- 
казчика (для ведения строительных 
работ хозспособом) 
рагаііеі ~8 параллельные силы 
регіобіс ~ переменная сила, изменяю- 
щаяся по периодическому закону; пе- 
риодическая сила; периодически изме- 
няющаяся сила 

рге8Іге88Іп§ ~ усилие преднапряже- 
кия, усилие натяжения напрягаемой 
арматуры; усилие обжатия бетона 
рге8Іге88Іп§ - айег ІгапзГег передаточ- 
ное усилие преднапряжения 
рге8Іге88Іп§ ~ іп гЬе Іепсіоп контроли- 
руемое усилие натяжения напрягаемой 
арматуры [арматурного элемента] 
ргоре11іп§ [ргориізіѵе] ~ двигающая 
сила; сила тяги 

риііігщ ~ тяговое усилие, сила тяги 
гасііаі ~ радиальная сила 
геасііоп [геасііѵе] ~ реактивная сила, 
реакция 

геіп(огсіп§ Ьаг ~ усилие в арматурном 
стержне 

гере11іп§ ~ отталкивающая сила 
гезізіапсе [гезізіапі] ~ сила сопротив- 
ления 

ге8Іогіп§ ~ возвращающая сила 
ге8Ігаіпіп§ [гезігаіпі] ~ сила защемле- 
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Гогсе 

ния; сила, ограничивающая свободу 
деформации; реакция связи 
гезийапі ~ равнодействующая [резуль- 
тирующая] сила 

зеера§е ~ фильтрационное давление 
зеізтіс ~8 сейсмические силы [воздей- 
ствия] 

зеѵегаі ~8 группа сил 
8Ігеаг(іп§) ~ поперечная [перерезыва- 
ющая] сила; сдвигающая сила, сила 
сдвига, сдвигающее усилие, сила сре- 
за, сила скалывания 
8ргіп§ ~ упругая сила; сила, создавае- 
мая пружиной 
зіаііс ~ статическая сила 
8ІгеІсЫп§ ~ усилие натяжения (арма- 
туры) 

зирегГісіаІ ~8 поверхностные силы 
зигіасе ~8 поверхностные силы 
8и8Іаіпіп§ ~ поддерживающая сила 
Іап§епІіа1 ~ тангенциальная [касатель- 
ная] сила 

Іеагіщ; ~ сила отрыва, отрывающая 
сила 

Іепзііе [Іепзіопаі] ~ растягивающая си- 
ла, сила растяжения 
Ійегтаі ~8 температурные воздействия 
[усилия] 

1і§1піп§ ~ сила натяжения 

Іогцие [Іогзіопаі] ~ крутящее усилие 

Ігасііѵе ~ сила тяги 

Ігапзѵегее ~ поперечная (внешняя) си- 
ла, поперечная нагрузка 
1\ѵізІіп§ ~ закручивающая [скручиваю- 
щая] сила 

ипЬаІапсей ~ неуравновешенная сила 
ипіі ~ 1. единица силы 2. единичная 
сила 

ипіі зеера§е ~ удельное фильтрацион- 
ное давление 

иріій ~ 1. единица силы 2. единичная 
сила 

иріѵагсі (-асгіп§) ~ сила, направленная 
вверх 

ѵагіаЫе ~ переменная сила 

ѵізсоиз ~8 силы внутреннего трения, 

силы вязкости 

\ѵаѵе ~ энергия волны 

ѵѵіші ~ сила ветра; давление ветра; 

ветровая нагрузка 

хѵіпсі ~8 оп іЬе епй силы ветра, дейст- 
вующие на торцовый фасад (здания) 
ГогеЬау 1. водорегулирующий бассейн; 
аванкамера (шлюза); напорный бас- 
сейн (ГЭС) 2. подводящий канал (к 
турбине) 3. верхний бьеф 


Гогесазі прогноз 

сопзішсііоп ехрепсіітге ~ прогнозиро- 
вание расходов на строительство 
йееге-ир ~ прогноз промерзания 
(напр, грунта по глубине) 

Ьус1го1о§іса1 ~ гидрологический про- 
гноз 

рориіаііоп ~ демографический прогноз 
Іеп-уеаг ~ прогноз на ближайшее де- 
сятилетие 

іѵеаіЬег ~ прогноз погоды 
іогесазІіп§ прогнозирование 
аіг Ігаѵеі бетапсі ~ прогнозирование 
числа вылетов 

Яоод ~ прогнозирование паводков 
йэгесоші передний двор 
іоге-Ьаттег кувалда 
іогеіапсі территория перед дамбой (не 
защищенная от затопления) 
іогешап старший рабочий, десятник, 
прораб, техник 

§епега1 ~ старший производитель ра- 
бот (на стройплощадке) 

Ігабе ~ производитель работ опреде- 
лённой специальности 
ГогетапзЫр: 

зііе ~ деятельность низшего руководя- 
щего технического персонала (брига- 
дира, мастера, десятника и т. п.) на. 
стройплощадке 

Гогеоо1іп§ опережающая крепь 
іогезщйі взгляд вперёд (при нивелирова- 
нии) 

ехіга ~ взгляд вперёд на дополнитель- 
ные точки (в стороне от нивелирного 
хода) 

іог§іп§ 1. ковка; штамповка 2. штампо- 
ванная поковка 
зіееі ~ стальные поковки 
Гогк 1. вилка 2. вилы 3. разветвление, 
развилка (дороги) 4. рі вилочный за- 
хват (погрузчика) 

Ьаііазі ~ балластные вилы 
раііеі ~8 вилочный захват для поддо- 
нов 

гаіі ~ рельсовый вильчатый лом 
гоаб ~ развилка дороги 
гой ~ подкладная вилка (для свинчи- 
вания/отвинчивания бурильных 
труб) 

8рабіп§ ~ вилы для земляных работ 
іогк-іій вилочный погрузчик 
іопп 1. форма, конфигурация 2. форма 
(для литья, формовки изделий) 3. 
тж рі опалубка; опалубочная форма 


256 



4. скамейка ( без спинки, обычно садо- 
вая) 

~ оГ Ьоіі8Іп§ вид [форма] застройки 
~ оГ іпзІаЪШіу новая форма равнове- 
сия (после потери устойчивости ос- 
новной формы) 

~ оГ тесЬапісаІ ІезІіп§ вид механиче- 
ских испытаний 

абзогрііѵе ~ абсорбирующая щитовая 
опалубка 

афизІаЫе Ьоіе - регулируемая за- 
кладная пробка (для образования от- 
верстий в монолитном бетоне) 
а^геетепі ~ форма соглашения [дого- 
вора] (готовый бланк) 
аішпіпшп ~ алюминиевая опалубка 
Ьеат - опалубка балки; форма для 
сборной бетонной балки 
ЬЫ ~ форма [готовый бланк] заявки 
на подряд 

сйтЫп§ ~ 1. скользящая опалубка 2. 
разборно-переставная щитовая опа- 
лубка 

соіитп ~ опалубка колонны 

сопсгеіе ~ опалубка, опалубочная 

форма 

сигѵеб ~ криволинейная опалубка 
сизІот-ЬшІІ [сизіот-тасіе] ~ нетипо- 
вая опалубка; опалубка индивидуаль- 
ного изготовления (по проекту заказ- 
чика) 

сІізрозаЫе ШЪе ~ трубчатая опалубка 
одноразового использования (для бе- 
тонирования столбов, столбчатых 
фундаментов и т. п.) 
еб§е - бортовая опалубка 
еіесігісаііу Ъеаіесі ~ опалубка с элект- 
ронагревом 

іаЬгіс ~ тканевая опалубка 
ЯЬег - опалубка из древесно-волокни- 
стых материалов (листов, плит) 
ЯЬег§1а88-геіпГогсеб ріазііс ~ опалуб- 
ка из стеклопластика 
Яі-іп ~ сборная многооборачиваемая 
опалубка, сборная опалубка многора- 
зового применения 

Яуіп§ ~ инвентарные переставные 
опалубочные блоки перекрытий (ус- 
танавливаемые кранами); объёмно- 
переставная опалубка 
§ап§еб ~ крупнощитовая опалубка; 
укрупнённый опалубочный щит; кас- 
сетная форма 

§1а88-ЯЬег ~ опалубка из стекловолок- 
нистых материалов [листов] 


Гопп 

ІюпеусотЬеб ~ опалубка ячеистого 
[сотового] типа 

іпЯаІеб ~ пневматическая опалубка; 
воздухоопорная опалубка 
Іп8и1а1іп§ ~ теплоизолирующая опа- 
лубка 

ІоЬ-ЬиіІІ ~ опалубка, изготовленная на 
стройплощадке 

дітр ~ разборно-переставная опалубка 
щтріщі §ап§есі ~ подъёмно-перестав- 
ная опалубка 

ІеаГсргооі' ~ водонепроницаемая опалу- 
бочная форма 

Іеаѵе [1ей]-іп-р1асе ~ несъёмная опа- 
лубка 

Ііпесі ~(з) форма или опалубка с вкла- 
дышами (для придания фактурного 
рисунка бетонной поверхности) 
гпоЬіІе ~ передвижная [катучая] опа- 
лубка 

тосіиіаг теіаі ~8 сборная секционная 
опалубка 

тосіиІаг-ргеіаЬгісаІесі ~ сборная ин- 
вентарная опалубка 
тоѵіп§ ~(8) катучая [передвижная] 
опалубка 

рап - опалубка для кессонных пере- 
крытий 

рарег ~ картонная опалубка, опалубка 
из строительного картона 
регтапепі - несъёмная опалубка 
ріазіег ~ гипсовая форма 
рІуѵѵооЯ сопсгеіе ~ фанерная опалуб- 
ка 

ргесазі сопсгеіе регтапепі ~ несъём- 
ная опалубка из сборного железобето- 
на 

ргеіаЬгісаІесЗ віееі ~ инвентарная 
стальная опалубка 

ргеЯэгтесі ~ сборная опалубка; укруп- 
няемая опалубка 

ргорозесі ~ форма заявки на подряд 

[на участие в торгах] 

геасЗу таЯе ~ (сборная) инвентарная 

опалубка 

гешаЫе сопсгеіе ~ опалубка много- 
кратного [повторного] использования, 
опалубка с большой степенью обора- 
чиваемости 

гізег ~ скользящая опалубка 
гоай ~8 бортовая опалубка бетонного 
дорожного покрытия 
го и п с] соіитп зіееі ~ стальная опалуб- 
ка для круглых колонн (в виде юто- 
вых сборных секций) 

8е1Г-с1ітЬіп§ [зеіГ-ШІіщ, зеИ’-гаівіщ* 
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Гопп 

~з самоподъёмная [вертикально- 
скользящая] опалубка 
зеіі'-зігірріпё ~ самораспалубливаю- 
щаяся опалубка 

зЬор-ЬиіІІ зіееі ~ стальная опалубка 

заводского изготовления 

8ІаЬ ~ опалубка (железо) бетонной 

плиты 

8Ііс1іп§ ~ скользящая опалубка 
8Іір ~ скользящая опалубка 
8та11-рапе1 ~8 мелкощитовая опалуб- 
ка 

8р1іІ ~ разъёмная (литейная) форма 
зіапсіагсі ~ оС ЬиіЫіп§ сопігасі стан- 
дартная форма подрядного договора на 
строительство 

зіау-іп-ріасе ~ несъёмная опалубка 
зіееі ~ стальная опалубка 
8Іее1 сойарзіЫе - стальная разборная 
опалубка 

8ІшсШга1 ~ оГ Іапкз конструктивная 
форма резервуаров 

Іезі герой ~ форма [бланк] свиде- 
тельства об испытании 
ІехШгеб ~ опалубка с офактуриваю- 
щими вкладышами 

Іор ~ опалубка железобетонного по- 
крытия здания; верхний настил опа- 
лубки наклонной плиты или оболочки 
Ігаѵеііщ; ~ передвижная [катучая] 
опалубка 

ІШ88 зирроПей Йуіп§ ~ переставной 
опалубочный блок с опорными ферма- 
ми 

Іиппеі (зузіет) ~ тоннельная опалуб- 
ка; объёмно-переставная опалубка из 
П -образных секций 
Іурісаі ріап ~ типичная планировка 
(зданий определённой архитектуры) 
ип8І§Ьі:1у агсЫіесІигаІ ~ уродливая 
архитектурная форма 
ѵепіесі ~(в) вентиляционная [провет- 
риваемая] опалубка 
ѵейісаі 8Іір ~ вертикально-скользящая 
опалубка 

ѵѵаШе 8ІаЬ ~ опалубка для железобе- 
тонной кессонной плиты (перекры- 
тия) 

\ѵа11 ~ стеновая опалубка, опалубка 
для бетонирования стены 
\ѵазІе ~ опалубка одноразового приме- 
нения 

йшпайас фирм, жидкий ускоритель 
твердения бетона 
ГогтаІ 1. формат 2, форма, вид 
Ьгіск ~ формат кирпича (размеры 


кирпича с припуском, равным полови- 
не толщины шва, т. е. 10 мм, по 
длине каждой стороны; Великобрита- 
ния) 

Гогтаііоп 1. земляное полотно в выемке; 
проектная поверхность земляной вы- 
емки 2. формация (геологическая); 
скальные грунты [породы] 

~ оГ тіхев приготовление смесей 
агсЬ - сводообразование (в бункере и 
т.п.) 

сгаск(з) ~ трещинообразование 
сіеровіі - образование отложений 
йое ~ хлопьеобразование 
ігозі ~ инееобразование, обмерзание 
ісе ~ льдообразование (в грунтах) 
роге - порообразование 
зсаіе ~ накипеобразование 
йэгтег 1. опалубочный вкладыш (для 
придания бетону фактурной отдел- 
ки) 2. форма (для приготовления об- 
разцов испытываемого грунта) 3. 
шаблон; копир 
Ьей ~ раструбообразователь 
іпйаІаЫе ѵоИ ~ пневматический [на- 
дувной] пуетотообразователь 
Іоск ~ фальцегибочный станок 
гасііиз ~ криволинейный опалубочный 
вкладыш (для фактурной отделки бе- 
тона) 

ѵоісі пуетотообразователь 
йэгтіп§ образование, формование, фор- 
мовка; штамповка; гибка 
соЫ ~ оГ ргойіез іп а гойіп§ тій гиб- 
ка холодногнутых профилей на листо- 
гибочном стане 

сопсгеіе ~ формовка [формование] 
бетона, укладка бетона в формы 
ргезз ~ прессование, прессовка 
іогтиіа 1. формула, уравнение 2. со- 
став, композиция 

АНеп-Нахеп ~ формула Аллена — 
Хазена (для определения проницаемо- 
сти грунта) 

арргохітаііоп ~ приближённая фор- 
мула! формула для приближённых 
вычислений 

Ьеат бе8І§п ~ формула для расчёта 
балок 

Ьепйіп§ - формула изгиба 
саісиіаііоп ~ расчётная формула 
СЬеху ~ формула Шези 
Сопѵегзе-І_аЪагге ~ формула эффек- 
тивности несущей способности свай- 
ного куста 

Багсу ~ формула Дарси 
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беЯесІіоп [беГІехіоп! ~ формула для 
вычисления прогибов 
бе$і§п ~ расчётная формула 
Эогг'8 - формула несущей способно- 
сти вертикально-горизонтально нагру- 
женной сваи 

бгіѵіп§ ~ формула несущей способно- 
сти сваи по грунту ( с учётом, расхо- 
дуемой энергии при забивке) 
бупатіс (рііе-сарасііу, рі1е-бгіѵіп§) ~ 
формула несущей способности сваи по 
грунту (с учётом расходуемой энер- 
гии при забивке) 

еГГісіепсу ~ формула по определению 
кустового эффекта Гдля отдельной 
сваи, в процентах) 
етрігісаі - эмпирическая формула 
Еп§іпеегіп§ ~ формула для оп- 

ределения несущей способности сваи 
Еиіег ~ формула Эйлера 
Яехиге - формула изгиба, формула 
для вычисления напряжений в балке 
при изгибе 

Нііеу'з ~ формула Хайли (для вычис- 
ления отказа сваи) 

]оЬ-тіх ~ заданный [проектный] со- 
став асфальтобетонной смеси 
тогіаг ~ состав растворной смеси 
рііе бгіѵіп§ - см. бгіѵіп§ Гогтиіа 
гаііопаі рііе ~ теоретическая формула 
несущей способности сваи по грунту 
(с учётом энергии, расходуемой при 
забивке) 

гесиггепсе ~ рекуррентная формула 
(при расчёте консолидации грунта) 
\ѵеіг ~ формула расхода водослива 

Гогтиіаііоп состав, композиция; рецеп- 
тура 

1\ѵо-раска§е [1\ѵо-рагІ] ~ двухкомпо- 
нентный состав, двухкомпонентная 
смесь [композиция] 

Гопшѵогк опалубка см. тж Гогт о ~ Іо 
сопсгеіе опалубка для бетона 
ргеГаЪгісаІеб ~ сборная опалубка 
8Іібіп§ - скользящая опалубка 
8иррогІіп§ - поддерживающие леса 
опалубки 

Гогі форт, укрепление 

Гогігезз крепость 

Гогит: 

8рогІ8 ~ спортивный комплекс 

Гоззе канава, траншея; канал 

Гои1іп§ 1. загрязнение; закупорка; засо- 
рение 2. обрастание (труб, подводной 
части гидросооружений) 3, гниение 


Гоипсіаііоп 

~ оГ Ьаііазі загрязнение [заиление] 
балластной призмы 

Гоипб 1. устраивать фундамент 2. фор- 
мовать; лить, отливать 3. основывать; 
учреждать; закладывать 4. варить 
(стекло) 

Гоипсіаііоп основание; фундамент о - 
Гог іпіегіог ріазіег соаі основание 
нижнего слоя штукатурки 
Ъебгоск ~ скальное основание 
ЪепсЬеб - ступенчатый фундамент 
мелкого заложения 

ЫоЪ ~ отдельный фундамент (мелкого 
заложения) 

Ьох ~ сплошной фундамент коробча- 
того типа 

Ьиоуапсу гаП - сплошной плавающий 
фундамент 

Ьиоуапі ~ плавающий фундамент 
саіззоп ~ фундамент из опускных ко- 
лодцев, массивов-гигантов или кессо- 
нов; кессонный фундамент 
сапіііеѵег - консольный фундамент из 
спаренных рандбалкой блоков (под 
колонны) 

сеііиіаг гаП ~ сплошной плавающий 
фундамент коробчатого типа 
сЫтпеу - фундамент дымовой трубы 
сігсиіаг - кольцевой фундамент 
сотЫпеб рас! ~ комбинированный от- 
дельный фундамент (для опирания 
двух колонн) 

сотрепзаіеб ~ сплошной плавающий 
фундамент коробчатого типа 
сопсгеіе ~ фундамент из железобетон- 
ных свай 

сопе - массивный отдельный фунда- 
мент конусообразной формы 
сопііпиоиз раб апб Ьеаш ~ спаренные 
отдельные фундаменты (соединённые 
балкой) 

сгіЪ ~ ряжевый фундамент 
беер ~ фундамент глубокого заложе- 
ния, глубокий фундамент; массивный 
фундамент (напр, под дымовую тру- 
бу) 

боте ~ массивный отдельный фунда- 
мент конусообразной формы 
бгіііеб ріег ~ фундамент из бурона- 
бивных свай-столбов 
еагіЬ ~ грунтовое [естественное] осно- 
вание 

е§§ Ьох ~ сплошной фундамент (ко- 
робчатого типа), разбитый на ячей- 
ки 
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Гоипсіаііоп 

е§§ сгаіе ~ плитный фундамент с ре- 
бристой подошвой 
еіааііс ~ упругое основание 
Яоайп§ ~ плавающий фундамент 
§ігйег ~ ленточный фундамент 
§гі11а§е ~ ряжевый фундамент (из 
шпал или металлических балок) 

Ьеаѵу ~ массивный фундамент 
іпйерепйепі ~ отдельный фундамент 
ігуесіесі ~ основание, укреплённое це- 
ментацией 

ізоіаіей ~ отдельный фундамент 
шасЫпегу ~ фундамент машин 
та88 сопсгеіе рай ~ массивный от- 
дельный фундамент 
таі ~ сплошной (плитный] фунда- 
мент 

пагго\ѵ 8Ігір ~ узкий ленточный фун- 
дамент (шириной около 0,4 м) 
рай ~ 1. отдельный фундамент (напр, 
под колонну) 2. вибропоглощающее 
основание 

ріег - фундамент на столбах (напр, 
под мостовой опорой), фундамент из 
бурообсадных столбов 
рііе ~ свайный фундамент 
ріІе-апй-сгіЬѵѵогк ~ свайно-ряжевый 
фундамент 

рііей ~ свайный фундамент 
ріаіп рай ~ неармированный отдель- 
ный фундамент 

ріаіп 8ІаЬ гай ~ неармированный 
сплошной плитный фундамент, пли- 
та-фундамент 

гай ~ сплошной [плитный] фунда- 
мент 

гіп§ ~ кольцевой фундамент 
госк-йіі ~ каменно-набросный фунда- 
мент ( гидросооружения) 

8Йа11о\ѵ ~ фундамент мелкого заложе- 
ния 

8ІаЬ апй Ьеат гай ~ ребристая плита- 
фундамент 

зргеай ~ фундамент мелкого заложе- 
ния 

8рпш§ ~ фундамент машин 
зігір ~ ленточный фундамент 
Ігаййіопаі зігір ~ обычный ]традици- 
онный] ленточный фундамент (не 
превышающий по ширине 0,45 м) 
ІгепсН-ЯІІ ~ ленточный фундамент в 
распор траншеи 

ѵепіііаіей рай ~ подсыпка под фунда- 
мент с вентиляционными каналами (в 
зоне многолетнемёрзлых грунтов) 


іѵеіі ~ фундамент в форме опускных 
колодцев 

йшпйгу литейный завод; литейный цех 
йшпіаіп фонтан; фонтанчик (питьевой) 
аіг ~ воздушный фонтан, криволиней- 
ная неизотермическая воздушная 
струя 

агсЫіесІигаі ~ орнаментально-декора- 
тивный фонтан 

йгіпкіп§ ~ питьевой фонтанчик 
іѵавіі ~ групповой умывальник 
іоиг-зійей четырёхсторонний; четырёх- 
гранный 

іохіаіі клин для расклинивания концов 
двойного шипа или вилочного болта 
іоуег фойе; вестибюль; холл 
епігапсе ~ входной холл, небольшой 
вестибюль 

йасііоп 1. фракция (напр, грунта), 
класс крупности (зёрен заполните- 
лей) 2. частица, обломок; часть 3. 
дробь (число) 

соагзе ~ крупная фракция (заполни- 
теля) 

йгупе88 ~ (ок зіеат) сухость пара, ко- 
эффициент сухости 
ііпе ~ мелкая фракция (заполнителя) 
§гаѵе1 ~ гравийная фракция, фракция 
гравия 

тоіТаг ~ растворная часть бетона 
гергезепіаііѵе ~ численный масштаб 
(карты, плана) 

йасііопаіе разделять на фракции 
ігасіиге трещина; разрушение; разлом; 
излом; разрыв о ~ аі 1о\ѵ зігеззез 
разрушение [разрыв] (образца) при 
низких напряжениях 
Ьгііііе ~ хрупкое разрушение 
сіеаѵа§е ~ излом по спайности 
йисіііе ~ вязкое [пластическое] разру- 
шение; вязкий излом 
епйигапсе ~ усталостное разрушение, 
усталостный излом 

іаіщие ~ усталостное разрушение, 
усталостный излом 
йехигаі ~ разрушение при изгибе 
ітрасі ~ разрушение при ударе 
іосаі ~ местное разрушение 
ріаіп-8Іге88 ~ разрушение при пло- 
ском напряжённом состоянии 
8Йеаг ~ излом при сдвиге; срез; ска- 
лывание 

&а§тепІаІіоп дробление; разделение ка 
части 

~ оГ Ійе госк дробление горной поро- 
ды 
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ігате 


ігате 1. стержневая конструкция, кар- 
кас; рама 2. дверная или оконная ко- 
робка о ~ іог ЬеаІіп§ сагреіа рама 
для выбивания (пыли из) ковров (ус- 
танавливаемая во дворе) 

А ~ 1. А-образная рама 2. здание с 
двухскатной крышей, доходящей до 
фундамента 3, А-образная монтажная 
мачта, шевр 

агсЬеб ~ рама с арочным ригелем 
Ьаііооп ~ деревянный балочно-стоеч- 
ный каркас (малоэтажного деревян- 
ного здания) 

Ьгасей ~ рама, раскреплённая наклон- 
ными или К-образными раскосами 
Ьгасіп§ ~ связующая рама (моста 
Бейли) 

ЬиіІс1іп§ ~ каркас здания 

сііаззіз ~ ой сгапе тоипІіп§ рама 

шасси колёсного ходового устройства 

крана 

сотріех ~ сложная (по геометриче- 
ской форме) рама 

сопііпиош (гщісі) ~ неразрезная рама 
сопѵеуог Ъеіі ~ рама ленты конвейера 
боог ~ дверная коробка 
Шіег ~ рама фильтра 
йг ~ конструкция из нестроганого пи- 
ломатериала с соединениями на 
шпонках, врубках, болтах и т.п. (кро- 
ме гвоздей) 

йхеё ~ жёсткая стержневая конструк- 
ция; бесшарнирная рама 
§гоШес1 ~ дверная коробка из прямо- 
угольных трубчатых стальных профи- 
лей, полностью заполняемых раствор- 
ной смесью 

Ы§Ь-гІ8е Ьиі1сііп§ ~8 рамные конст- 
рукции высотного здания 
Ып§е1е88 ~ жёсткая стержневая кон- 
струкция; бесшарнирная рама 
Ьоррег ~ оконная рама с нижнепод- 
весной открывающейся внутрь верх- 
ней фрамугой [створкой] 
ітрегйесі ~ геометрически изменяемая 
стержневая конструкция 
кпоскесі-сіоѵѵп ~ разбираемая дверная 
коробка; дверная коробка, поставляе- 
мая (на стройплощадку) в разобран- 
ном виде 

1ійіп§ ~ грузоподъёмная траверса (в 
виде пространственной фермы) 
теазигіщ* ~ мерный ящик 
тотепІ-ге8І8Ііп§ врасе ~ жёсткая 
пространственная стержневая конст- 


рукция; жёсткий пространственный 
каркас 

тиіііріе ~ многопролётная рама 
тиШврап ~ многопролётная рама 
тиііізіогу ~ многоярусная стержневая 
конструкция, многоярусный каркас 
по-Ып§еб ~ бесшарнирная рама 
опе-8рап ~ однопролётная рама 
огІйо§опа1 8расе ~ ортогональная про- 
странственная перекрёстно-стержне- 
вая конструкция, ортогональная 
структурная конструкция 
рііе ~ копёр 

ріапе ~ плоская стержневая конструк- 
ция; плоский каркас; плоская рама 
ройаі ~ портальная рама 
ргесазі сопсгеіе ~ сборная железобе- 
тонная рамная конструкция 
геіпйогсесі сопсгеіе Іоѵѵег ~8 железобе- 
тонный каркас башенного сооружения 
гі§іс1 ~ рама, рамная конструкция 
гщісі рогіаі ~ портальная рама 
го11іп§ аішііег ~ рама [каркас] кату- 
чих штор [катучего шторного навеса] 
8етігі§ісі ~ «полужёсткая» рама (рама 
как с жёсткими , так и шарнирными 
или податливыми узлами) 
веѵегаі зіогіев Ы§Ь ~ многоярусная 
рама 

8Іп§1е 8\ѵіп§ ~ дверная коробка рас- 
пашной двери 

8ІІе-са8І сопсгеіе ~ монолитная желе- 
зобетонная рамная конструкция 
зкеіѵесі арасе ~ диагональная про- 
странственная перекрёстно-стержне- 
вая [диагональная структурная] кон- 
струкция 

врасе ~ 1. пространственная стержне- 
вая конструкция 2. перекрёстно-стер- 
жневая [структурная] конструкция 
покрытия 

8Іее1 (гі§ісі) ~ стальная рама [рамная 
конструкция] 

зіееі ІиЬе зрасе ~ пространственная 
4>ерма из стальных труб 
зігисіигаі ~ несущая рамная конст- 
рукция 

зігисіигаі зіееііѵогк ~ стальная рама 
Ійгее-с1ітеп8Іопа1 ~ пространственная 
рама 

1йгее-Ып§ес1 ~ трёхшарнирная рама 
Ійгее-ріппей ~ трёхшарнирная рама 
Ііе ~8 рамы крепления (приставного 
башенного крана) 

ІітЬег ~ деревянная рама; деревянная 
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ігате 


стержневая система; деревянный кар- 
кас 

\ѵіпс1о\ѵ ~ оконная рама; оконная ко- 
робка 

йшпеѵѵогк 1. каркас (здания); стержне- 
вая конструкция 2. корпус (машины) 
іасіогу ргесазі гоок ~ стропильные 
конструкции заводского изготовления; 
сборные несущие конструкции покры- 
тия 

рапеі ~ плоская решётчатая панель 
(монтажный элемент) 
ріапе §гі(1 ~ пространственная стерж- 
невая плита, плоская пространствен- 
ная стержневая система 
врасе ~ пространственная стержневая 
конструкция 

8ІаЫе ~ устойчивая [геометрически 
неизменяемая] стержневая конструк- 
ция 

8Іее1 ~ стальной каркас 
виррогіесі ~ связевый каркас 
кгатіп§ 1. каркас; стержневая несущая 
конструкция; остов; обвязка 2. обрам- 
ление проёма 3. леса; козлы 
ап§1е-8Іее1 - каркас из стальных угол- 
ков 

Ьеат-апб-§ігс1ег ~ деревянная балоч- 
ная клетка (из перекрёстных балок) 
Ьеаш8 ~ 1. балочная клетка 2. система 
перекрёстных рёбер ребристого пере- 
крытия 3. система балок, примыкаю- 
щих к колоннам 
Ьгасеб ~ связевый каркас 
йеск ~ балочная клетка ездового по- 
лотна металлического моста 
Яоог ~ 1. несущие конструкции меж- 
дуэтажного перекрытия 2. опорная 
конструкция пола 

§гісі ~ пространственная перекрёстно- 
стержневая конструкция 
іпіегіог раПіІіоп ~ каркас внутренней 
перегородки 

1і§Ы-§иа§е 8Іее1 ~ стальной каркас из 
тонкостенных холодногнутььх профи- 
лей 

рапеі ~ обвязка филёнчатой [рамоч- 
ной] двери 

регітеіег ~ периметральный каркас, 

каркас по периметру здания 

ріапк ~ дощатый каркас, каркас из 

досок 

геіпіогсей сопсгеіе зішсіигаі ~ желе- 
зобетонный каркас 

гоок ~ несущие конструкции крыши 
[покрытия] 


зетігщісі ~ полужёсткая рамная кон- 
струкция 

8Ібе ~ каркас стены; фахверк 
зіёе\ѵа11 ~ каркас стеновой обшивки 
зігисіигаі ~ несущий каркас; несущая 
стержневая система 
ІітЬег - деревянная стержневая [рам- 
ная] конструкция; деревянный каркас 
ѵѵаіі ~ стеновой каркас; каркас перего- 
родки 

ѵѵеЬ тетЬег ~ решётка фермы 
Ргапкі: 

зресіаі - буронабивная свая Франки с 
уширенной пятой 
кгагіі шуга 

кгагііігаііоп шугообразование 
кгееЬоагсЗ запас гребня (плотины); над- 
водный борт гидросооружения; возвы- 
шение бровки насыпи подходов моста 
(над расчётным уровнем высоких вод 
с учётом подпора) 
кгеейот свобода; степень свободы 
бе8І§п ~ свобода выбора проектных 
решений 

тоііоп ~ степень подвижности 
гоіаііопаі ~ свобода поворота ( элемен- 
тов соединения) 

1гее-оп-ѵѵ1іееІ8 рабочее состояние колёс- 
ного крана, допускающее его переме- 
щение с грузом 

ігеезіопез легкорасщепляющиеся песча- 
ники 

кгее\ѵау скоростная автомагистраль (с 
ограничением или регулированием 
въезда на неё, США) 
ехрге88 ~ скоростная автомобильная 
дорога, скоростная автомагистраль 
кгееге 1. замораживание; замерзание 2. 
повышение несущей способности не- 
которых свай через некоторое время 
после окончания забивки о Іо ~ оѵег 
покрываться льдом 

кгеегеЬаск промораживание, вморажи- 
вание 

рііе ~ вмораживание сваи (в грунт) 
кгеегег морозильный аппарат; морозиль- 
ная камера 

кгеегергоок, кгееге-гевівіапі морозостой- 
ісий, морозоустойчивый; незамерзаю- 
щий, защищенный от замерзания 
кгеегезіаі морозозащитный термостат 
кгееге-ир образование ледяных пробок 
(в трубопроводе) 

кгеегіп§ замерзание; замораживание 
сагЬоп ~ замораживание [охлажде- 
ние] углекислотой 
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сотріеіе ~ ледостав 
сусііс - цикличное замораживание 
йеГеггеб - замедленное промерзание 
регеппіаі ~ многолетнее промерзание 
Іше ~ истинная температура замерза- 
ния 

Ггеі§Ьі 1. груз; грузовые перевозки 2. 

фрахт 3. товарный поезд 
Ггеоп фреон, хладон 
ігециепсу частота 

~ оГ сопсгеіе ѵіЬгаІог частота колеба- 
ний, создаваемых вибратором при уп- 
лотнении бетонной смеси 
~ оГ оссиггепсе повторяемость (напр, 
гидрологической величины) 

~ оГ 8атр1іп§ частота отбора проб 
сігсиіаг ~ круговая [циклическая] ча- 
стота 

Яоой ~ повторяемость паводков 
паіигаі ~ собственная частота, частота 
собственных колебаний 
паіигаі Гоипсіаііоп ~ частота свобод- 
ных колебаний системы фундамент - 
фунтовое основание 
гевопапсе ~ разонансная частота 
копіе [ 80 шіс 1 ] ~ звуковая частота 
Іогзіопаі ~ частота крутильных коле- 
баний 

иіігазопіс ~ ультразвуковая частота 
ѵіЬгаІіоп (аі) ~ частота (механиче- 
ских) колебанийГ частота вибраций 
ігісііоп трение; сила трения о ~ 
Ьейѵееп а§§ге§аІе рагіісіев трение 
между зёрнами заполнителей (в бе- 
тонной смеси) 

~ оЯ гезі трение покоя 
Ьеагіп§ ~ опорное трение 
йгу ~ сухое трение 

ехіегпаі ~ внешнее трение, контактное 
трение 

Яшй ~ жидкостное трение 
Ьуйгаиііс ~ 1. гидравлическое сопро- 
тивление 2. сопротивление трения (в 
трубопроводе, канале) 
іпіегпаі ~ внутреннее трение, вязкость 
Ііциісі ~ жидкостное трение 
тапііе ~ боковое трение «грунтовой 
рубашки» (сваи) 

пе§аІіѵе ~ отрицательное поверхност- 
ное трение 

пе§аІіѵе тапііе [пе§аІіѵе зкіп] ~ от- 
рицательное поверхностное трение 
(сваи) 

го11іп§ ~ трение качения 
8ІісИп§ ~ трение скольжения 


Гисі 

зіаііс ~ статическое трение, трение 
покоя 

іѵоЬЫе ~ трение (напрягаемой арма- 
туры о стенки канала), вызываемое 
отклонениями от проектного очерта- 
ния [волнистостью] 

(щісіпезз промерзание (грунта) 

Ггі§огіе фригори (внесистемная едини- 
ца холодопроизводительности, 1 
ккал/ч или 4,186 кДж) 

ГгіІІя: 

аезіііеііс ~ архитектурные излишества 
(гіп§е край; кайма 

саріНагу ~ капиллярная зона; капил- 
лярная кайма; нижний участок зоны 
аэрации (располагающийся непосред- 
ственно выше уровня грунтовых вод) 
йо§ 1. углубление в постели кирпича; 
несквозная вертикальная пустота в 
кирпиче 2. ж.-д. крестовина 
Ьоііеб гі§іс1 ~ сборная крестовина на 
болтах с неподвижными частями 
Яап§е ~ самонаправляющая крестови- 
на (стрелочного перевода) 
тоѵаЫе ~ подвижный сердечник 
гаіІЬоипд ~ сборные рельсовые кре- 
стовины 

зеІГ §иап1есі ~ самонаправляющая 
(рельсовая) крестовина 
80 ІІСІ ~ монолитная рельсовая кресто- 
вина 

8ргіп§-роіпІ ~ крестовина стрелочного 
перевода с отжимным сердечником 
8ргіп§-гаі1 ~ крестовина с подвижны- 
ми усовиками 

ігопі 1. фасад; лицевая сторона 2. забой 
3. фронт (напр, волны) 
ігее 2 Іп§ ~ фронт промерзания (грун- 
та) 

1го8І мороз (погода с отрицательными 
температурами); изморозь; иней 
ёіахесі ~ гололедица 
веазопаЫе ~ сезонное промерзание 
Гго8І-1іагс1у см. ігозІ-ргооЯ 
1го8І1ійіп§ вспучивание (под действием 
мороза) 

ігозІ-ргооЯ морозостойкий, стойкий про- 
тив замерзания 
ігоііі пена 

ІгоІІіег пенообразователь; пенообразую- 
щая добавка 

Як1§е проф. делать несанкционирован- 
ные отступления от чертежей 
Яіеі топливо 

Ьгщиеііе ~ брикетное топливо 
8Э8 ~ газовое топливо, горючий газ 
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Гиеі 

Іічиісі ~ жидкое топливо 
риіѵегігесі ~ пьшевидное топливо 
геГше ёегіѵей ~ топливо из твёрдых 
отходов 

8о1М - твёрдое топливо 
&е1іп§ заправка топливом 
(иіспіт точка поворота или опоры ры- 
чага 

(шпе дым; отходящие газы 
ЬагтГиІ [похіоиз] ~8 вредные дымы, 
пары п газы 

8І1іса ~ тонкая кремнезёмная пыль, 
тонкий кремнезёмный порошок 
\ѵе1с1т§ ~ сварочный дым, сварочные 
аэрозоли 

Гипсііоп функция 

Аігу'8 8Іге88 ~ функция напряжений 
Эри 

Ьей Іоаб ~ расход донных наносов в 
функции диаметра частиц при данном 
расходе воды в водотоке 
8Іге88 ~ функция напряжений 
Ігапвіег ~ передаточная функция 
ѵесіог ~ вектор-функция 
йіпсі фонд 

сопІіп§епсу ~ фонд [резерв] для не- 
предвиденных расходов 
Гипсіатепіак основные положения, ос- 
новы (наир, расчёта) 
с1е8І§п ~ основные расчётные положе- 
ния, основные положения расчёта 
[проектирования] 

(Іт§ісісЗа1 противогрибковый, фунгицид- 
ный 

Гип§ісібе фунгицид, противогрибковое 
средство 

йт§ц8 (рі &п§і) 1. грибок 2. плесень 
\ѵооб-(1е8Ігоут§ ~ грибок, поражаю- 
щий древесину 

Гиппеі 1. воронка 2. дымовая труба, ды- 
моход 

ехЬашІ ~ вытяжная воронка 
МагаЬ ~ пенетрометр Марша (для оп- 
ределения вязкости глинистых рас- 
творов) 

Йтпе1іп§ плавное сужение проезжей 
части (дороги) 

йшіасе 1. печь 2. топка, топочная каме- 
ра 3. котёл (отопление) 

Ыа8І ~ доменная печь, домна 
са1сіпіп§ ~ обжиговая печь 
сусіопе ~ циклонная топка, циклон- 
ная печь 

бгу ЬоІІот ~ топка с сухим шлакоуда- 
лением 


бШсЬ оѵеп ~ выносная [голландская] 
топка 

Гог§іп§ ~ кузнечная печь 

§38 ~ газовая печь 

гоіагу ~ вращающаяся печь 

8Іа§-Іар ~ топка с жидким шлакоуда- 

леннем 

Гигпііиге 1. мебель 2. фурнитура; скобя- 
ные изделия 

Ьиііі-іп ~ встроенная мебель 

доог ~ дверные приборы 

іп-ЬиіІІ ~ встроенная мебель 

гоасі - обустройство дороги 

зігееі ~ инженерное оборудование 

улицы (напр, ограждения, дорожные 

знаки и т. д.) 

(иггіп§ 1. обрешётка; рейка; дрань 2. 
маяки; установка маяков 3. накипеоб- 
разование 4. теплоизолирующая воз- 
душная прослойка в наружной стене 
\ѵа11 ~ 1. стеновая обрешётка (напр, 
под сухую штукатурку) 2 . стеновые 
маяки 

йше 1. плавкий предохранитель 2. огне- 
проводный шнур; детонатор 

іизеЬоагс! щит с плавкими предохрани- 
телями 

йкіоп плавление 

Ьші ~ стыковая сварка (пластмассо- 
вых труб) 


С 


§аЬ 1. крюк; вилка 2. отверстие; углуб- 
ление 3. вылет; вынос 
§аЬагіІ габарит; очертание, контур 
§аЬЬапІ8 башенная опорная конструк- 
ция мачтового крана (неподвижная 
или установленная на ходовых те- 
лежках) 

§аЬЬго габбро (минерал) 

§аЬіоп 1. габион 2. ячейка из металли- 
ческого шпунта 
§аЫе фронтон; щипец 
сіірреб - полувальмд 
Ііірреб ~ полувальма 
§аЫеІ небольшой щипец (над слуховым 
окном или над полувальмой) ; неболь- 
шой декоративный фронтон (над ни- 
шей или проёмом) 

§аЬооп африканское красное дерево 
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§ас1 зубило или клин для расколки кам- 
ня, пазовка 

§асМег бурильный молоток 
ё а §е см. ёаиее 

§аіп 1. гнездо, паз, вырез (в элементах 
деревянных конструкций) 2. нараста- 
ние, увеличение, повышение, при- 
рост, рост 3. р/ доходы, прибыль о ~ 
іп 8Ігеп§іЬ увеличение [нарастание] 
прочности 

сопбисііоп ~ теплопоступления в ре- 
зультате теплопроводности 
сопігоііег ~ коэффициент усиления 
(регулятора) 

сіезщп Ьеаі ~ расчётные теплопоступ- 
ления 

еагіу 8Ігеп§іЬ ~ раннее нарастание 
прочности 

іазі 8Ігеп§іЬ ~ быстрое нарастание 
прочности 

Ьеаі ~ теплопоступления, приток теп- 
ла 

іпсібепіаі Ьеаі ~ нерегулярные тепло- 
поступления 

іпзіапіапеоив Ьеаі ~ концентрирован- 
ные теплопоступления [тепловыделе- 
ния] 

8еп8ІЫе Ьеаі - явные теплопоступле- 
ния 

80 Іаг Ьеаі ~ солнечные теплопоступле- 
ния 

8Ігеп§іЬ ~ нарастание прочности 
8Ігеп§іЬ ~ оГ іЬе сопсгеіе нарастание 
прочности бетона 

8Ігеп§іЬ ~ лѵііЬ Ііте нарастание проч- 
ности со временем 

8ІгисІига1 Ьеаі ~ прямые теплопоступ- 
ления через поверхность ограждаю- 
щих конструкций; теплопоступления в 
результате теплопередачи через ог- 
раждения 

Ігап8тІ88Іоп Ьеаі ~ теплопоступления 
в результате теплопередачи через ог- 
раждения 

ѵепіііаііоп Ьеаі ~ вентиляционные 
теплопоступления 

\ѵаІег ~ выступание цементного моло- 
ка на поверхности бетона; водоотделе- 
ние (из бетонной смеси) 

§аЬіе гейлайт (тип вспученного сланца, 
служащего для изготовления лёгких 
заполнителей) 

§а11егу 1. галерея 2. дренажная галерея; 
гидротехнический тоннель, штольня, 
потерна 3. крытая аркада; колоннада; 
портик; коридор с оконными проёма- 


§ап§ 

ми 4. смотровая платформа 5, балкон 
(в театре или снаружи здания) 
аѵаіапсііе ~ противообвальная [лави- 
нозащитная] галерея 
Ьура88 ~ деривационный тоннель 
саІсЬ - водосборная галерея 
со11есІіп§ ~ водосборная галерея 
сііѵегаоп ~ деривационный тоннель 
езсаре ~ штольня аварийного выхода, 
эвакуационная штольня 
Шіег ~ фильтрационная галерея 
Пи8Ьіп§ ~ промывная галерея 
Ггее-Поѵѵ ~ безнапорный тоннель 
§гоиІіп§ ~ инъекционная [цементаци- 
онная] галерея 

іпШігаІіоп ~ дренажная [фильтраци- 
онная] галерея 

ішресііоп ~ потерна, смотровая гале- 
рея (плотины) 

рісіиге ~ картинная галерея (здание) 
ргеззигігесі ~ напорная камера 
8соигіп§ ~ промывная галерея 
зесіітепі с1іѵегІіп§ {зесіітепі 
Іп1егсер1іп§] ~ наносоперехватываю- 
щая галерея 

ІаіЬѵаІег ~ отводящий тоннель 
иіііііу ~ тоннель или проходной канал 
для городских подземных коммуника- 
ций 

ѵепіііаііоп ~ вентиляционный тоннель 
ѵѵаіег ~ гидротехнический тоннель 
ѵѵаіег сііѵегзіоп ~ деривационный тон- 
нель 

\ѵаІег-іпІаке ~ водозаборная галерея, 
тоннель водозабора 
§а11еІ осколок (камня) 

§а11еІіп§ 1. расклинцовка [заполнение 
мелким камнем] швов бутовой кладки 
2. укладка кусочков рядовой черепи- 
цы в растворную постель для опира- 
ния коньковой черепицы 
§а11іп§ истирание; фрикционная корро- 
зия 

§а1ѵапіге цинковать 
§а1ѵапігіп§ цинкование 
§атЬге1 мансардная крыша 
Ьі-агсЬ ~ высокая мансардная крыша 
арочного типа 

§ап§ 1. бригада; смена (рабочих) 2. на- 
бор, комплект (инструментов, ма- 
шин, механизмов) 3. вход в дом 
шведской постройки 4. прихожая 
[холл] со входом в несколько разных 
комнат голландской квартиры 
~ оі \ѵе1І8 группа колодцев 
сопсгеіе ріасіп§ - бригада бетонщиков 
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§а*§ 

сопсгеІіп§ ~ бригада бетонщиков 
егесііоп ~ монтажная бригада, бригада 
монтажников 

таіпіепапсе-оі'-ѵѵау ~ ремонтная бри- 
гада (напр, на железной дороге) 
гаіі ~ бригада (железнодорожных) пу- 
тевых рабочих 

§ап§-Ьоагдіп§ стремянка в виде доски с 
прибитыми планками 
§ап§ег бригадир (рабочей бригады) 
§ап§ие пустая порода (в руде) 

§ап§\ѵау 1 . мостик (коммуникационный 
или рабочий) 2. катальный ход 3. дви- 
жущаяся дорожка (на аэровокзале) 
§апізІег 1. ганистер (сырьё динасового 
кирпича) 2. динасовый кирпич 
§апо8І8 полировка мрамора; полирован- 
ная поверхность мрамора 
§ап!гу 1. портал козлового или порталь- 
ного крана; балка мостового крана; 
портал над железнодорожными путя- 
ми 2. опорный каркас рабочей плат- 
формы 3* рабочая платформа для раз- 
мещения оборудования (на высоте) 4. 
двуногая стойка (крана) 5. козловой 
или портальный кран 
оѵегйеасі Ігаѵеіігщ сгапе ~ мостовая 
или подкрановая балка 
\ѵіпс1о\ѵ с1еапіп§ ~ опорная балка для 
мойщиков окон 
§ао1 англ тюрьма 

§ар 1. зазор, промежуток, интервал 2. 
скальный мостик (между двумя тре- 
щинами), скальный целик 
аіг ~ отдушина, вентиляционная 
щель; воздушный зазор 
сІ 08 Іп§ ~ проран 

кеуйщ - шов со штрабой; шов со 
шпонкой 

ра88Іп§ ~ интервал по времени или по 
длине на встречной полосе движения 
между автомобилем, выезжающим на 
обгон, и встречным автомобилем 
§ага§е гараж; авторемонтная мастерская 
аііасйесі ~ гараж, пристроенный к до- 
му 

Ьазетепі ~ гараж в подвале дома 
ЬаІІегу ~ боксовый гараж 
Ьох ~ боксовый гараж 
ЬиіІІ-іп ~ встроенный гараж 
Ьизез ~ автобусный гараж 
беГасЬесЗ ~ отдельно стоящий гараж 
іп-ЬиШ ~ встроенный гараж 
тиШІеѵеІ рагкіп§ ~ многоярусная сто- 
янка 

рагкіп§ ~ крытая стоянка автомобилей 


ра88еп§ег сага ~ гараж легковых авто- 
мобилей 

зрііі-іеѵеі ~ многоэтажный полурам- 

повый гараж (с разностью отметок 
перекрытий в смежных секциях в 1/2 
этажа) 

8 Іее1 ріаіе ~ индивидуальный гараж 
из листовой стали 

Ігаскз ~ гараж грузовьк автомобилей 
8 ага§іп§: 

нпс1ег§гоипсІ ~ хранение автомобилей 
в подземном гараже 
§агЬа§е мусор; бытовые отходы 
ботезйс ~ бытовой мусор; бытовые 
отходы 

§агбеп сад; огород; участок зелёных на- 
саждений; приусадебный участок; рі 
парк 

Ьаск ~ сад со стороны заднего (дворо- 
вого) фасада здания 
Ьоіапісаі ~8 ботанический сад 
йопі ~ садик [зелёные насаждения] 
перед домом 
кіісйеп ~ огород 

кпоі ~ сад с регулярно разбитыми 
клумбами 

гооГ ~ сад на крыше здания 
20 о 1 о§іса 1 ~ зоологический сад 
§агсЗеп-Ьеб грядка, клумба 
§агбеп-йате парниковая рама 
ёапЗеп-Ьоше беседка; флигель (неболь- 
шой домик] в саду 
§апіепіп§ садоводство 
Іапбзсаре ~ ландшафтная [садово- 
парковая] архитектура 
§аггеІ (жилой) чердак; жилое чердач- 
ное помещение 

§а8 1. газ 2. горючий газ, газовое топли- 
во 

бщезіег ~ биогаз ]метан], генерируе- 
мый метантенком 

Пазй ~ дроссельный пар (часть жид- 
кого хладагента, испаряющаяся при 
внезапном понижении давления) 

Яие ~ дымовые газы 

іоиі ~ газ с содержанием сероводорода 

§гіс1 ~ газ, транспортируемый сетью 

дальнего газоснабжения 

Ьоі ~ горячий пар хладагента 

Іщиейесі рейоіеит - сжиженный 

нефтяной газ 

тапиСасІигесі ~ искусственный газ 
паіигаі ~ природный газ 
попсопбепзаЫе (гейі§егап!) ~ некон- 
денсирующийся пар хладагента 
ргобисег ~ генераторный газ 
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8еѵѵа§е [зеѵѵег] - биогаз [метан], об- 
разующийся в канализационных кол- 
лекторах 

8Іші§е ~ биогаз, метан 
зирегііеаіеб ге(гі§егапІ ~ перегретый 
пар хладагента 
Іоѵѵп - городской газ 
Ігасег ~ индикаторный газ, газ-инди- 
катор 

иіііііу ~ бытовой газ 
§а8Йо1бег газгольдер 
Ьаіі ~ сидерический [шаровой] газ- 
гольдер 

бгу - сухой газгольдер 
§1оЬе ~ сферический [шаровой] газ- 
гольдер 

1іі§Ь-рге88иге ~ газгольдер высокого 
давления 

1оѵѵ-рге88иге ~ газгольдер низкого дав- 
ления 

ѵагіаЫе сарасііу ~ газгольдер пере- 
менного объёма 
ѵѵаіегіевз ~ сухой газгольдер 
ѵѵеі ~ мокрый газгольдер 
§азкеІ уплотняющая прокладка; саль- 
ник 

еѵасиаіесі ІиЬе ~ уплотняющая рези- 
новая труба, вставляемая в зазор в ва- 
куумированном состоянии 
Яап§е ~ фланцевая прокладка 
§1агіп§ ~ резиновый штапик (для 
креіыения стёкол) 

іпЯаІаЫе ~ пневматическая [надув- 
ная] уплотняющая прокладка; пнев- 
матический сальник 
раскіп§ ~ сальник 

ріре ~ уплотняющая прокладка для 
соединения труб 

ргеГоппеб шЬЬег ~ профильная рези- 
новая прокладка (герметизирующее 
изделие) 

глЬЬег ~ резиновое уплотнение 
веаііщ; ~ уплотняющая прокладка 
§азкіп пеньковая прядь (уплотняющий 
материал для трубопроводов) 
§а8отеІег газометр 

§а8рюоГ, §а8-Іі§Ьі газонепроницаемый, 
герметичный 
§а8\ѵогкз газовый завод 
§аІе 1. ворота; калитка 2. гидротехниче- 
ский затвор; ворота (шлюза) 3. ши- 
берная задвижка 4, место посадки - 
высадки авиапассажиров, погрузки - 
выгрузки авиагрузов, авиапочты 5. 
шлагбаум 


8аіе 

аіг ~ I. вентиляционная задвижка 2. 
вентиляционная дверь 
аиіотаііс ~ I. автоматический затвор 
2. автоматический шлагбаум 
аиіотаіісаііу сІ 08 Іп§ ~ автоматиче- 
ский затвор; автоматически закрыва- 
ющиеся ворота 

аиіотаііс Яар - уравновешенный за- 
твор 

Ьаіапсесі ~ уравновешенный затвор 
Ьаггіег ~ барьер (для сбора оплаты за 
въезд на платную автомагистраль) 
Ьіп ~ затвор бункера [бадьи] 

Ыазі ~ вентиляционная заслонка 
Ьоііот ~ 1. нижняя (разгрузочная) 
дверца 2. глубинный затвор 
ЬиІІегП_у ~ дисковый затвор 
саіззоп ~ 1, плавучий затвор; откат- 
ной затвор 2. откатные ворота кессон- 
ного шлюза 

саіегріііаг ~ гусеничный затвор 
сЬеск ~ регулирующий затвор шлюза- 
регулятора 

соазіег ~ глубинный плоский затвор с 
гусенично-катковой опорно-ходовой 
частью 

суііпбгісаі ~ вертикальный цилиндри- 
ческий затвор 
беер ~ глубинный затвор 
бІ8сйаг§е - 1. разгрузочный затвор 

(бункера, силоса) 2. разгрузочная 
дверка [заслонка] 
боек ~ ворота дока 

боиЫе-ІеаГ ~ 1. двустворчатые ворота 

2. сдвоенный затвор 

бгор ~ 1. опускные ворота 2. опускной 
затвор 

бпші ~ секторный затвор 
еЬЬ ~ внутренние [отливные] ворота 
(морского шлюза) 
еіеѵаіог зЬай ~8 дверь шахты лифта 
етег§епсу ~ аварийный затвор 
етрІуіп§ ~ затвор водоспуска 
Яхеб-\ѵЬее1 ~ плоский колёсный за- 
твор 

Яар ~ клапанный затвор 
Яоаі-асіиаіеб - затвор с поплавковой 
камерой, поплавковый затвор 
Яооб ~ 1. паводковый водосброс [во- 
дослив] 2. противопаводковый затвор 

3. приливный шлюз; приливные воро- 
та морского шлюза 

йіі8Іііп§ - затвор промывного отвер- 
стия 

Ггее гоііег ~ плоский катковый затвор 
ЬаІГ-ѵѵау - полушлагбаум 
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дагіе' 

Ьеаб-сопігоі ~ головной регулятор 
Ып§есЗ ~ распашные ворота 
Ып§есІ-1еаГ ~ поворотный щитовой за- 
твор; клапанный затвор 
Ьогігопіаі з1ібіп§ ~ раздвижные воро- 
та 

Ьубгаиііс ~ 1. гидравлический затвор 
(напр, мокрого газгольдера) 2. гидро- 
технический затвор 
Ьубгаиіісаііу орегаіеб ~ затвор гид- 
равлического действия 
ісе ~ ледосбросное сооружение 
іпіеі ~ входная задвижка 
Ий ~ 1. плоский [щитовой] подъём- 
ный затвор 2. под ъёмные ворота 
Іоск ~ ворота шлюза, шлюзные ворота 
Іоіѵег ~ нижние ворота 
тііег ~ двустворчатые (шлюзные) во- 
рота 

пеесііе ~ спицевый [игольчатый] за- 
твор 

оиііеі ~ затвор водоспуска 
реппіп§ ~ подъёмные ворота 
ріапе ~ плоский затвор 
рпеитаіісаііу-орегаіеб бізсЬагёе ~ 
пневмоуправляемая разгрузочная 
дверца (бункера и т. п.) 

Яшск-ас1т§ ~ быстродействующий за- 
твор 

габіаі ~ сегмегпный затвор 
гераіг ~ ремонтный затвор 
гіп§ ~ кольцевой затвор 
гоабіѵау ~ шлагбаум 
гоііег (сігит) ~ вальцовый затвор 
гоііег-тоипіесі ІеаИ ~ плоский колёс- 
ный затвор с бесконечной роликовой 
цепью 

го11іп§ ~ 1. плоский колёсный затвор 

2. откатные ворота 

гооИ~ крышевидный затвор 

ваГеІу ~ предохранительные ворота 

(шлюза) 

зесіог ~ секторный затвор 
зещпепіаі ~ сегментный затвор 
зегѵісе ~ основной [рабочий] затвор 
8Ііс1е [8Іібіп§] ~ 1. плоский [щитовой] 
скользящий затвор 2. откатные ворота 

3. шиберная заслонка 

віиісе ~ 1. промывной затвор; глубин- 
ный затвор 2. ворота шлюза, шлюзные 
ворота 

врЬегісаІ ~ шаровой затвор 
8рі11\ѵау ~ поверхностный затвор на 
гребне плотины 

8Іопеу ~ плоский катковый затвор 


Таіпіег ~ глубинный сегментный за- 
твор 

іеіезсоріс ~ телескопический затвор 
іібе ~ приливный затвор 
Іі1ііп§ ~ автоматический (уравнове- 
шенный) клапанный затвор 
ігар ~ клапанные ворота (шлюза) 

1\ѵіп ~ сдвоенные ворота 

иррег ~ 1. верхние ворота (шлюза) 2. 

рі верхняя голова (речного шлюза); 

внутренняя голова (морского шлюза) 

ѵаіѵе ~ задвижка; заслонка 

ѵегіісаі ~ 1. подъёмный затвор 2. 

подъёмные ворота 

ѵѵазіе зіиісе ~ затвор холостого сброса 
§аІе1юизе проходная (с контролем) 
§а!е\ѵау 1. воротный проём; ворота 2. 

вход; выход 3. полушлюз 
§аи§е 1. измерительный прибор (давле- 
ния или уровня); манометр 2. калибр 
(листового металла или проволоки) 
3. расстояние между центрами отвер- 
стий поперёк усилию 4. уровнемер; 
водомерное устройство, водомерный 
[гидрометрический] пост 5. колея 
асои8Ііс(а1) зігаіп ~ акустический 
тензодатчик 
ап§1е ~ угловой шаблон 
Ьіі ~ ограничитель подачи сверла 
Ьопбеб зігаіп ~ приклеенный тензо- 
датчик 

Ьогеіюіе бейгтаііоп ~ скважинный 
деформометр 

Воигбоп ~ пружинный манометр 
(Бурдона) 

Ъгоаб ~ широкая колея 
Ьиіі ~ рейсмус; малка 
сотроипб ~ мановакуумметр 
беріЬ ~ нутромер 

біаі ~ циферблатный прогибомер, мес- 
сура 

бійегепііаі ргеззиге ~ дифференци- 
альный манометр 

бізсЬаг§е (ргеззиге) ~ манометр на 
стороне нагнетания 

боіѵпзігеат ~ водомерный пост в 
нижнем бьефе 

бгай [бгаи§Ы] ~ тягомер (для изме- 
рения тяги в дымоходах) 
биріех ~ сдвоенный манометр (два 
манометра в общем корпусе, с от- 
дельными входными отверстиями, с 
раздельными шкалами или комбини- 
рованной шкалой) 

еіесігіс гезізіапсе зігаіп ~ электриче- 
ский проволочный тензодатчик 
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етЬеЯтеШ ~ тензодатчик (устанав- 
ливаемый в насыпи) 

Гееіег ~ щуп; толщиномер 
Яаке ІІііскпезз ~ набор стандартных 
сит (для определения зернового со- 
става грунта) 

Яоаі ~ гидрометрический поплавок; 

поплавковый уровнемер 

Яоаі-Іеѵеі ~ поплавковый уровнемер 

ЬеаІеЯ-огШсе 8Іога§е ~ суммарный 

осадкомер с подогревом 

Ы§Ь ргевзиге ~ манометр на стороне 

нагнетания 

Ьоок ~ 1. крючковый игольчатый мик- 
романометр 2. крючковая [игольча- 
тая] водомерная рейка 
іпсііпесі ~ наклонная водомерная рей- 
ка 

іпзійе [іпіегпаі] ~ нутромер 
Іоіпег'8 ~ рейсмус; малка 
Іазег ~ лазерный датчик 
Іеѵеі ~ индикатор [указатель] уровня; 
уровнемер; водомерный [гидрологиче- 
ский] пост 

1оасііп§ ~ габарит подвижного состава 
1о\ѵ рге88ііге ~ манометр на стороне 
всасывания 

Ма§пеЬе1іс ~ воздушный дифферен- 
циальный манометр 
та§пеІіса11у ЦпкеЯ сііЯегепІіаІ 
ргевзиге ~ воздушный дифференци- 
альный манометр 
тагкіп§ ~ рейсмус; малка 
тесйапісаі зігаіп ~ механический 
тензометр 

теІа1-Я1т зігаіп ~ фольговый тензо- 
датчик 

тогіізе ~ рейсмус (для разметки ши- 
пов или гнёзд) 

пагго\ѵ ~ узкая железнодорожная по- 
лоса 

оіі ргевзиге ~ масляный манометр 
ргевзиге ~ манометр 
гаіп ~ дождемер, плювиометр 
ге8І8Іапсе зігаіп ~ проволочный тензо- 
датчик 

зіоре ~ уклонная [наклонная] водо- 
мерная рейка 

8поѵѵ - снегомер, снеговой плотномер 
8ІаИ ~ водомерная рейка; речной во- 
домерный пост 

8Іа§е ~ уровнемер; водомерный [гид- 
рологический] пост; водомерная рейка 
зігаіп ~ тензодатчик, тензометр, тен- 
зорезистор 

8Іге88 ~ датчик напряжений 


§еаг 

зисііоп ргеззиге ~ манометр на сторо- 
не всасывания, вакуумметр 
іЫскпезз ~ толщиномер 
Ігаск ~ ж.-д. 1. ширина колеи 2. путе- 
вой шаблон 

Ігаск ~ ѵѵШі \ѵоос1 гоЯ путевой шаблон 
со штихмасом 

Іі ~ 1. Іі-образный манометр 2. конт- 
рольный прибор с И-образной трубкой 
для пневматического испытания тру- 
бопроводов 
ѵасішт ~ вакуумметр 
\ѵаІег ~ 1. водяной манометр 2. водо- 
мер 3. дозатор воды 4. пьезометр, во- 
домерная трубка 5. водомерная рейка 
6. гидрометрический пост 
\ѵа!ег Іеѵеі ~ уровнемер 
§аи§іп§ 1. дозирование, дозировка (со- 
ставляющих смеси) 2. перемешива- 
ние (составляющих смеси) вручную 
3. гидрометрия 

сйетісаі ~ химическая гидрометрия 
соіог-ѵеіосііу ~ измерение скорости 
течения водотока окрашиванием 
йііиііоп ~ измерение расхода воды с 
использованием растворов 
еіесігосііетісаі ~ электрохимическая 
гидрометрия 

Яоаі ~ измерение скорости течения 
поплавками 

зігеат ~ гидрометрические измере- 
ния; измерение расходов (водотока) 
ѵеіосііу ~ измерение скоростей в жи- 
вом сечении водотока 
ёаиіі тяжёлая глина; слои твёрдой гли- 
ны в меловых формациях 
§а 2 еЬо вышка на крыше дома; бельведер 
§еаг механизм, приспособление, устрой- 
ство 

сЬап§е-8реей ~ механизм изменения 
скорости 

сопігоі ~ приводной механизм (крана) 
Іап1і§Ьі орепіп§ ~ привод [устройство 
для открытия] фрамуги 
ІМсІІег ~ грузозахватное устройство 
для подводной укладки массивов 
1ійіп§ ~ грузоподъёмная оснастка, гру- 
зоподъёмное приспособление 
таіп ~ основная опора шасси (воз- 
душного судна) 

позе ~ передняя опора шасси (воз- 
душного судна) 

гашѵау агге8Ііп§ ~ тормозное устрой- 
ство на ВПП 

заіеіу ~ предохранительный меха- 
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низм, предохранительное (механиче- 
ское) устройство 
§е1 гель 

зШса ~ силикагель 
^еШІисйоп солифлюкция 
§ете1 парные элементы конструкции; 
парные или ответные строительные 
детали 

§епегаІіоп образование, генерирование 
~ оГ ІгаШс генерирование [формиро- 
вание] транспортных потоков (по 
точкам отправления - назначения) 
соісі ~ производство холода 
йші - пьшеобразование 
Ігір ~ генерирование поездок 
§епегаіог генератор 

~8 оГ ГгаіТіс объекты, формирующие 
спрос на места стоянки автомобилей 
(напр, торговые центры, учреждения 
и т. д ) 

агс-\ѵеИіп8 ~ генератор дуговой свар- 
ки 

(ваш ~ пеногенератор 
§ая ~ газогенератор 
Ьеаі ~ теплогенератор 
Ьо(-аіг ~ калорифер 
коІ-\ѵаІсг ~ водонагреватель; парогене- 
ратор 

шоіог ~ двигатель-генератор, мотор- 
генератор 

«оіаг ~ солнечный генератор 
зіеаш ~ парогенератор 

ІигЬіпс (-сігіѵеп) [йігЪіпе-іуре] ~ тур- 
богенератор 

иіігазопіс ~ ультразвуковой генератор 
ѵіЬгайоп ~ возбудитель колебаний, 
вибратор 

ѵогіех ~ закручиватель потока, турбу- 
лизатор 

\ѵаѵе ~ волнопродуктор 
\ѵеЫш§ ~ сварочный генератор 
\ѵтй-<ігіѵеп ~ генератор с ветряным 
двигателем [ветродвигателем] 

\ѵіш1іііШ - генератор ветрозащитной 
установки 

§еосгуо1о§у геокриология, мерзлотоведе- 
ние 

§еойітеІег светодальномер 
§еойгаіп дрена ленточного типа; пло- 
ская вертикальная дрена (из полимер- 
ного материала) 

§ео§гіс! сетка для армирования грунта 
деокусігоіо^у гидрогеология 
§еоІ 80 йіепп геоизотерма 
§ео1о§І8І геолог 
еп§іпеегіп§ ~ инженер-геолог 


§ео1о§у геология 

еп§іпеегіп§ ~ инженерная геология 
йеИ ~ полевая геология; рекогносци- 
ровочные полевые геологические об- 
следования 

Ьі§Іі\ѵау ~ инженерная геолопгя (свя- 
занная с проблемами дорожного 
строительства) 
шагше ~ морская геол л ия 
зйпсйігаі ~ структурная геология 
§еотетЬгапе геомембрана, дренажное 
покрытие из геоткани 
§еотейу 1. геометрия 2. геометрические 
характеристики; геометрическая фор- 
ма; внешнее очертание предмета 3. 
линейные размеры 

~ оГ рагІ8 геометрические характери- 
стики деталей [элементов, узлов] 

~ оГ яііеіія геометрические характе- 
ристики оболочек 

~ оГ «ресітепя геометрические харак- 
теристики образцрв для испытаний 
~ оГ яішсіигаі Соппь геометрия [гео- 
метрические очертания] конструктив- 
ных форм 

~ оГ зіпісйіге геометрическая схема 
сооружения, геометрические характе- 
ристики конструкции 
аз-йсмцпссі ~ геометрическая форма 
конструкции, полностью отвечающая 
проекту 

ахкуішпеігіс ~ осесимметричное очер- 
тание (конструкции), симметричный 
контур (конструкции) 

Ьаяіс ~ основные геометрические ха- 
рактеристики (сооружений, конструк- 
ций) 

Ьазіс ~ іп еіеѵаііоп очертание (зда- 
ния, сооружения) по фасаду 
Ьазіс ~ іп ріап очертание (здания, со- 
оружения) в плане 

Ьазіс ~ оГЬгМ§е8 основные геометри- 
ческие размеры мостов 
саЫе ~ очертание несущих канатов 
[кабелей, нитей] 

йо\ѵ ~ гидрометрические характери- 
стики (водотока) 

кѵтігаиііс ~ графики зависимостей 
между различными гидравлическими 
характеристиками для данного сече- 
ния речного русла 

ітрегГесі ~ геометрическая форма 
конструкции с отклонениями от про- 
екта 

тосІШеіІ ~ изменённая конфигурация, 
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изменённая геометрическая форма 
и/или размеры (конструкции) 
8ІгисШга1 ~ геометрические характе- 
ристики конструкции 
§еотогрЬо1о8У геоморфология 
еп§іпеегіп§ ~ инженерная геоморфо- 
логия 

§еорЬопе геофон; сейсмоприемник, 
сейсмометр 
§еорЬузіс8 геофизика 
§еоІесЬпіс8 геотехника 
§еоІесЬпіцие геотехника 
§ео!ехШе геоткань (синтетический ма- 
териал для армирования грунта) 
пеесИерипсЬей ~ нетканый геотек- 
стиль 

§еоіЬегт геоизотерма 
§еоіЬегтотеІгу геотермия, геотермика 
§е 880 шпатлёвка (под декоративную ок- 
раску); грунтовка 

§еу8ег 1. гейзер 2. проточный газовый 
водонагреватель, газовая водогрейная 
колонка 

§а8 ~ проточный газовый водонагрева- 
тель 

ршЬ-Ишш^Ь - проточный водонагре- 
ватель 

§іап! гидромонитор 

§іЬ стальная зажимная [прижимная] 
планка; зажимной клин; чека; шпиль- 
ка 

§іІ80ШІе гильсонит (асфальтовая поро- 
да) 

§іт1еІ буравчик 

§іттег парные элементы конструкции; 
парные или ответные строительные 
детали 

ёігйег горизонтальный конструктивный 
элемент; главная балка; ферма с па- 
раллельными поясами; прогон 
аппиіаг ~ кольцевая балка 
агсЬ(есІ) ~ арка; арочная ферма 
агсЬ(есІ) ~ \ѵііЬ Ьгасей зрапйгек арка 
с решётчатым надарочным строением 
агсЬ(есІ) ~ \ѵШюиІ Ьогігопіаі гЬшМ 
безраспорная арочная ферма 
агсЬ(есі) ~ \ѵііЬ ро1у§опа1 оиіііпез ар- 
ка полигонального очертания 
Ьаісопу ~ балконная балка 
Ьо\У8Ігіп§ ~ арочная ферма с криволи- 
нейным верхним поясом 
Ьох ~ (главная) балка коробчатого се- 
чения, коробчатая балка 
Ъгіс1§е ~ балка мостового крана; мос- 
товая балка 


саЫе-8Іау 1аипсЫп§ ~ кран-ферма с 
оттяжками; аванбек 
сапіііеѵег ~ консольная балка 
сотроипй ~ прокатная стальная дву- 
тавровая балка, усиленная поясными 
листами; составная балка 
сгапе ~ подкрановая балка 
сгапе ЬгЫ§е ~ балка мостового крана; 
балка моста 

сгапе шпѵѵау - подкрановая балка 
СГ 088 ~ поперечная балка; поперечная 
ферма 

сигѵесі Ьгій§е ~ главная балка моста 
криволинейного очертания (в плане) 
сИар]тга§т-8Іійепес1 Ьох ~ коробчатая 
балка с диафрагмами жёсткости 
йоиЫе-Іее ~ двутавровая (железобе- 
тонная) балка 

Йгор-іп ~ подвесная балка (консольно- 
балочной системы) 
йгоррей ~ балка, поддерживающая 
лаги пола 

еаѵез ~ подстропильная балка 
ей§е ~ краевая [бортовая] балка 
еіазіісаііу виррогіей ~ балка на упру- 
гих опорах 

§апІгу - подкрановая балка; тормоз- 
ная балка 

Н [Ь] ~ широкополочная балка, балка 
из широкополочного двутавра 
ЬаІГ-ІаПісе ~ ферма с параллельными 
поясами и треугольной решёткой 
Ііаипсііесі ~ балка с вутами 
ЬоИоѵѵ зіееі Ьох ~ стальная балка ко- 
робчатого сечения 

ЪуЬгій - балка из сталей разных ма- 
рок 

ІаІІісе(й) ~ балочная ферма, сквозная 
балка; ферма с параллельными пояса- 
ми 

1аііпсЫп§ ~ монтажная кран-ферма; 
аванбек 

ореп-ігате ~ безраскосная ферма, 
ферма Виренделя 

ріаіп ~ балка со сплошной стенкой 
ріаіе ~ стальная составная балка 
ро8І-Іеп8Іопей Ьох ~ предварительно 
напряжённая коробчатая железобетон- 
ная балка (с натяжением арматуры 
на бетон) 

ргесазі рге8Іге88есі ~ предкапряжён- 
ная сборная балка, балка из преднап- 
ряжённого бетона заводского изготов- 
ления 

ргеіаЬгісаІей ~ сборная балка 
ргеЯех ~ балка «префлекс» (стальная 
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балка с бетонированным нижним по- 
ясом, преднапряжение которого со- 
здаётся выгибом балки) 
ргевігезвеб сопсгеіе Ьох ~ предвари- 
тельно напряжённая коробчатая желе- 
зобетонная балка 
гіп§ ~ кольцевая балка 
8е§тепІа1 Ьох ~ коробчатая балка, со- 
бираемая из отдельньк секций 
8Іп§1е-Ьіп§ед агсЬ(есІ) - одношарнир- 
ная арка 

80Ііс1-\ѵеЬ ~ стальная балка со сплош- 
ной стенкой 

зіапбагсі СРС I ргевігезвесі Ьгіб§е ~ 
типовое преднапряжённое железобе- 
тонное пролётное строение (моста), 
объединённое с монолитной плитой 
проезжей части 
8Іее1 агсЬеб ~ стальная арка 
8Іее1 ріаіе Ьох ~ стальная балка ко- 
робчатого сечения 
8Іійепіп§ ~ балка жёсткости 
Ігап8Іег ~ ригель рамного каркаса, 
поддерживающий промежуточные 
стойки или колонны (не доходящие до 
фундамента) 

ІиЬиІаг ~ балка круглого [коробчато- 
го] сечения 

Ѵіегепсіееі ~ безраскосная ферма, 
ферма Виренделя 

\Ѵаггеп ~ ферма Уоррена (с парал- 
лельными поясами и треугольной ре- 
шёткой) 

\ѵеЫес1 1і§Ьі ~ лёгкая сварная балка 
теібесі ріаіе ~ металлическая сварная 
балка 

ѵѵеМесІ \ѵіге ~ сварной прутковый про- 
гон 

ѵѵіп<і-Ьгасіп§ ~ ветровая ферма, ферма 
ветровых связей 

\ѵооб ІаІІісе ~ деревянная сквозная 
балка 

§ігІ(Ь) 1. горизонтальный элемент (вет- 
ровых связей) 2. горизонтальная об- 
вязка (деревянного каркаса) 3. ригель 
фахверка 

- оГ соішнп периметр поперечного се- 
чения колонны 

§1абе 1. полынья, разводье; проталина 2. 

просека; проталина; поляна 
§1апб 1. уплотняющее кольцо (компрес- 
сионного соединения труб, выполнен- 
ное из деформируемого металла) 2. 
водонепроницаемая втулка (кабельной 
муфты) 3. втулка сальника; сальник; 
уплотнение 


ехрапвіоп ~ сальниковый компенсатор 
раскіп§ ~ сальниковая коробка, саль- 
ник 

§1аге слепящий свет 
Ьеас11і§Ьі ~ ослепление светом (авто- 
мобильных) фар 

§1а8рЬа11 гласфальт, смесь битума с 
дроблёным стеклом (для дорожных 
покрытий) 

§1а88 стекло о Іо ~ іп остеклять 
асііпіс ~ теплопоглощающее [акти- 
ничное] стекло 

а1ка1і-ге8І8ІапІ ~ щёлочестойкое стек- 
ло 

апіі-асііпіс ~ антиактиничное [тепло- 
пропускающее] стекло 
апіізип ~ солнцезащитное стекло 
агсЫіесІигаІ ~ декоративное стекло 
аптюгеб ~ армированное стекло 
ЬаП-ргоой ~ пуленепробиваемое стекло 
Ьеѵеіеб ~ листовое стеюю с фаской 
ЬиІІеІргооГ [Ьи11еІ-ге8І8ІапІ] ~ пуле- 
непробиваемое стекло 
сатрЬог ~ белое матовое стекло 
са8е(б) ~ двух- или многослойное 
стекло из наплавленных разноцветных 
слоев 

сеііиіаг ~ ячеистое стекло, пеностекло 
соттоп \ѵіпбо\ѵ ~ обьмное листовое 
оконное стекло 

сгапЬеггу ~ рубиновое стекло с лило- 
ватый отливом 

сга8Ь\ѵоіТЬу ~ ударопрочное стекло 
сизіагб ~ матовое стекло кремового 
цвета 

беаі ~ матовое стекло 
бесогаііѵе ~ декоративное стекло 
беройвЬеб ~ матовое стекло 
біЯІі8Іп§ ~ светорассеивающее [мато- 
вое] стекло 

біттіп§ ~ светозащитное стекло 
бгаѵѵп зЬееІ ~ тянутое листовое стекло 
Е ~ боросиликатное стекло 
епб-оГ-бау ~ разноцветное стекло 
ехрапбеб ~ пеностекло, ячеистое стек- 
ло 

(асеіеб - многогранный стеклоблок 
(асеіеб ~ ігатеб іп сопсгеіе стекло- 
железобетон (с заполнением каркаса 
многогранными стеклоблоками) 

ЯЬег ~ стекловолокно, стеклянное во- 
локно 

йЬегеб [ЯЬгош] ~ стекловата 

Гщигеб ~ узорчатое стекло 

Яоаі ~ стекло, изготовленное флоат- 
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методом, (термо)полированное листо- 
вое стекло 

Яаі ~ листовое стекло 
Гоага(еіІ) ~ пеностекло, ячеистое стек- 
ло 

§аи§е - смотровое [мерное! стекло 
Ьеаі аЬ 80 гЬіп§ (ріаіе) - теплопогло- 
щающее (листовое) стекло 
ЬеаІ-8Ігеп§Йіеііе(1 ~ закалённое стекло 
ісе-ІІоѵѵ ~ узорчатое листовое стекло 
«морозко» 

ісе-раКегпеіІ ~ узорчатое листовое 
стекло «морозко» 

Іп8и1а(іп§ ~ теплоизоляционный стек- 
лопакет 

ІаттаІеЯ ~ многослойное стекло 
1і§Ы-йіЯи8Іп§ ~ светорассеивающее 
стекло 

1і^иі(1 ~ жидкое стекло 
піаііс-хигіасеіі ~ матовое стекло 
тиШрІе ~ многослойное стекло 
тиШрІе-Іауег(есІ) - многослойное 
стекло 

попЬгеакаЬіе ~ небьющееся стекло 
оЬвсиге ~ глушёное стекло 
ораі ~ молочное [опаловое] стекло 
оѵегіау ~ см. саче(іі) §1ав8 
рщтепіеіі ~ цветное стекло 
ріаіе ~ (полированное) листовое стек- 
ло 

ргізтаііс ~ призматическое светорас- 
сеивающее стекло 
^иа^І 2 ~ кварцевое стекло 
геЯесііѵе ~ отражающее стекло 
ге§І8Іег ~ прижимное стекло 
геіпіогсеіі — армированное стекло 
$аГеіу ~ безопасное [безосколочное] 
стекло 

вІіайегргооГ ~ безосколочное [безопас- 
ное] стекло 

«Ііееі ~ листовое стекло 
8І§Ы ~ смотровое стекло 
8ІІіса ~ кварцевое стекло 
«оіаг - солнцезащитное стекло 
чіаіпсчі - цветное стекло 
«ілісіигаі ~ амер, строительные изде- 
лия из стекла (блоки, гиіитКи , плиты 
и т. п.) 

8 Ш 1 ргоіесііоп - солнцезащитное стек- 
ло 

ІегпрегеіІ - амер, закалённое стекло 
ІоицІіепеіІ ~ закалённое стекло 
ѵыопргооГ - глушёное стекло 
ѵоісапіс ~ вулканическое стекло 
ѵѵаіег ~ 1. жидкое стекло 2. водомер- 
ное стекло 


\ѵаіег §аи§е ~ водомерное стекло 
ѵѵіпіітѵ - оконное стекло 
\ѵігеі1 ~ армированное стекло; безопас- 
ное [безосколочное] стекло 
§1а88-сегатіс8 стеклокерамика; ситалл 
уІа88Іюи8С 1 . оранжерея, теплица 2. 
стекольный завод 

§1аге 1 . глазурь 2. глянец; лоск 3. голо- 
лёд 

асгуііс ріазііс ~ листовой материал 
для остекления из полиакрилата [ак- 
рилового пластика] 
роііегу ~ фаянсовая глазурь 
8а1і ~ солевая глазурь 
§ 1 а 2 Іл§ 1. остекление 2. глазурование 3. 
набор стёкол, вставляемых в переплёт 
Ъеай - остекление на штапиках или 
уплотняющих резиновых прокладках 
Ьи1]еІ-ге8І8ІапІ ~ пуленепробиваемое 
остекление 

ЯоиЫе ~ двойное остекление 
Гасе ~ остекление на замазке 
Яоог-іо-сеШп§ ~ остекление от пола 
до потолка ]на всю высоту этажа] 
іпіепіаі ~ внутреннее остекление; ос- 
текление внутри помещений (напр, 
перегородок, фрамуг) 
пшМрІе ~ многослойное остекление; 
стеклопакет 

оиІ8ІіІе - наружное остекление 
раіепі ~ остекление без замазки (на 
штапиках или прокладках) 

§1і ёе: 

асйѵе-іауег ~ оползень деятельного 
слоя (многолетнемё'рзлого грунта) 
§І055 глянец 

е§§8Ііе11 ~ приглушённый глянец, гля- 
нец типа «яичная скорлупа» 

§1оѵе8 перчатки; рукавицы 
ЬашШщ; ~ защитные перчатки для 
выполнения погрузочно -разгрузочных 
операций 

ргоіесііѵе ~ защитные перчатки (для 
производства работ) 

§1ие клей о іо ~ Яоші наклеивать 
апішаі ~ животный клей 
Ьопе ~ костный клей 
са8еіп ~ казеиновый клей 
с 108 е-сопіасі ~ клей для склеивания 
плотно прилегающих сжатых деталей 
(І8Іі ~ рыбий клей 

§ар-ЯЯіп§ ~ 1. клеевой состав для за- 
полнения швов или зазоров (в дере- 
вянных конструкциях) 2, клей для 
склеивания неплотно прилегающих 
деталей 
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Ііісіе ~ мездровый клей 
Ьоі ~ клей, требующий разогрева (пе- 
ред использованием); клей, применяе- 
мый в горячем состоянии 
тагіпе ~ водостойкий клей (на основе 
резины и смол) 

циіск-сіівзоіѵйщ ~ быстрорастворимый 
клей 

зупійеііс ~ синтетический клей 
\ѵаіегргоой ~ водостойкий клей 
§пеІ88 гнейс 
ісе ~ ледяной гнейс 

§оа1 1. цель 2. заданный показатель (ка- 
честву, заданный уровень 
сопігасіог'8 ~8 цели, поставленные 
подрядчиком 

регіогтапсе ~8 заданные параметры 
[показатели] эксплуатационных ка- 
честв (бетона и т.п.)\ технологиче- 
ские показатели 

§оЪ 1. выработанное пространство 2. пу- 
стая порода 3. капля стекломассы 
§о-с!еѵі1 устройство для прочистки тру- 
бопроводов (прогоняемое давлением 
воды) 

§0§§1е8 защитные очки 
ргоіесііѵе [вайеіу] ~ предохранитель- 
ные [защитные] очки 
\ѵе1сйп§ ~ защитные очки сварщика 
§оіп§ 1. проступь, ширина ступени 2. 
заложение (лестничного марша) 

~ ой Іііе Оі§Ьі заложение лестничного 
марша 

§ошЗо1а 1. полувагон 2. бетоновоз 
§опіотеІег гониометр 
§оосІ8 товары; изделия; материалы 
йоипйгу ~ чугунные изделия; отливки 
Ьаій-Япізйесі ~ полуфабрикаты 
гей ІаЬеІ ~ весьма огнеопасные мате- 
риалы (воспламеняющиеся при тем- 
пературе ниже Ю'Си потому имею- 
щие на упаковке красный предостере- 
гающий ярлык) 

§о-оііі водосбросный шлюз в дамбе обва- 
лования 
§оге: 

арргоасЬ ~ конец островка или разде- 
лительной полосы 

§ог§е 1 . выкружка (архитектурный об- 
лом) 2. валик ствола колонны или ка- 
пители; валик, отделяющий ствол ко- 
лонны от капители 3. узкий вход в ба- 
стион 

ісе ~ затор льда, зажор 
§ои§е 1. желобчатое долото 2. полукруг- 


лое зубило 3. глинистый заполнитель 
(между пластами горных пород) 
рагіп§ ~ желобчатая стамеска; полу- 
круглая стамеска 
§оѵегпог: 

сопзіапі ргевзиге ~ стабилизатор дав- 
ления газа (перед горелкой) 
сопзіапі ѵоіите ~ стабилизатор расхо- 
да газа (в газовых приборах) 

§гаЬ грейферный ковш; черпак; захват 
сіатзйей ~ грейферный (двухчелюст- 
ной) ковш 

Ііаттег ~ грейферный ковш ударного 

действия (для отрывки шурфов или 
колодцев) 

§гайа11 гидравлическая обратная лопата 
с телескопической стрелой; длинно- 
стреловой траншеекопатель 
§гайайоп амер. 1. фанулометрический 
[зерновой] состав (грунта) 2. фада- 
ция, постоянный переход 
~ ой іЬе йге зайеіу фуппа [степень] 
возгораемости (строительных мате- 
риалов и конструкций) 
а§§ге§аіе * - 1 . фануломефический со- 
став (крупных) заполнителей 2. под- 
бор фануломефического состава за- 
полнителей 

8апй ~ 1. фануломефический состав 
песка 2. подбор фануломефического 
состава песка 

ипійогт ~ одноразмерный фануломет- 
рический состав (грунта) 

§гас1е 1. сорт, качество, марка (матери- 
ала) 2. отметка, репер 3. уклон (доро- 
ги, трубопровода); наклонный уча- 
сток дороги 4. степень, ступень 5. фа- 
дус 6. профилировать (дорогу) о аі ~ 
на одном уровне; Ъе1о\ѵ ~ подземный 
~ ой ассигасу степень точности 
~ ой сетепі марка цемента 
~ ой сопсгеіе марка [класс] бетона 
~ ой йге ге8І8Іапсе степень огнестой- 
кости 

~ ой зіееі марка стали 
аёѵегеесі ~ обратный уклон 
еагій ~ уклон местности [земной по- 
верхности] , естественный откос 
Ьуёгаиііс ~ гидравлический уклон 
Іопфшсііпаі ~ продольный уклон 
ріреііпе ~ уклон трубопровода 
ршйег ~ ж.-д. подъём, требующий 
двойной тяги 
8Ігеаш ~ уклон потока 
8ігеп§1й ~ класс материала по прочно- 
сти; класс прочности 



§гарЬііе 


8Ігеп§іЬ ~ ой сопсгеіе класс бетона по 
прочности 
§гадег грейдер 
е1еѵа!іп§ ~ грейдер-элеватор 
тоіог ~ автогрейдер 
зіоре - грейдер для планировки отко- 
сов; грейдер с откосниками 
Іо\ѵей ~ прицепной грейдер 
§гасііепІ 1. градиент 2. уклон; участок 
дороги на уклоне, продольный уклон 
(дороги) 3. заложение (откоса насы- 
пи) 

абѵегее ~ обратный уклон 
сгііісаі Ьубгаиііс ~ критический гид- 
равлический градиент," критический 
уклон (водотока) 

сіізріасетепі ~ градиент перемещения 
ейесііѵе гашѵау ~ максимальный про- 
дольный уклон ВПП (по осевой ли- 
нии) 

евсаре ~ выходной градиент (напора 
фильтрации) 

ехіі ~ выходной градиент (напора, 
давления) 

§еоІ1іегта1 ~ геотермический градиент 
Ьуёгаиііс ~ гидравлический градиент 
іпіііаі ~ минимальный напор, при ко- 
тором существует фильтрационный 
поток 

тахітшп ~ максимальный [предель- 
ный] уклон 

тоівШге ~ градиент влажности; изме- 
нение влажности (напр, по толщине 
стены) 

ріреііпе ~ уклон трубопровода 
рге88ііге ~ градиент давления 
ш1іп§ ~ ж. -д. руководящий подъём 
8еера§е ~ градиент напора фильтра- 
ции 

8е1Г-с1еап(8)іп§ ~ незаиляющий уклон 
трубопровода 

8Іге88 ~ градиент напряжений 
ІетрегаШге ~ температурный гради- 
ент 

ипбепѵаіег ~ уклон дна (водотока) 
ѵѵаІег-ІаЫе ~ 1. напорный фадиент 
(подземных вод) 2. уклон зеркала 
подземных вод 

§гайіепІег уклономер; микрометр; от- 
счётный микроскоп (теодолита) 
§гас1іп§ 1. гранулометрический [зерно- 
вой] состав 2. подбор гранулометриче- 
ского состава 3. профилирование, пла- 
нировка (грунта) 4. градуирование; 
сортировка; маркировка; классифика- 
ция 


~ оГ 80І1 гранулометрический [зерно- 
вой] состав грунта 

соШіпиош ~ непрерывная грануло- 
метрия 

йге ~ ой Ьиі1с1іп§8 классификация зда- 
ний по степени возгораемости 
§ар ~ заполнитель, содержащий толь- 
ко наиболее мелкую и наиболее круп- 
ную фракции материала; прерыви- 
стый гранулометрический состав 
Ьеаѵу ~ земляные работы большого 
объёма; разработка глубоких выемок с 
отсыпкой высоких насыпей 
ЧиаІіТу ~ классификация по качеству 
(материалов и т. п.) 

8Іоре ~ планировка откосов 
ІітЬег ~ сортировка лесо- и пиломате- 
риалов по качеству [по сортам] 
ипійогт ~ однородный гранулометри- 
ческий состав 

§гайІІі надписи и рисунки на стенах до- 
мбв, ограждениях (проявление ванда- 
лизма); импровизированные «художе- 
ства» [росписи] стен 
ип8І§Ьі1у ~ нецензурные надписи и 
рисунки (на стенах домов и помеще- 
ний) 

§гаіп 1, зерно; частица 2. волокно 
аЬгавіѵе ~8 абразивные зёрна (для 
шлифовки) 

а§§ге§а!е ~8 зёрна заполнителей 
ащшіаг ~ угловатое зерно 
сго88 ~8 поперечные волокна (древе- 
сины) 

епс) ~ торец (бревна, бруса и т. д.) 
тесііит зёрна средней крупности 
пеаг-те8Іі ~ граничное зерно; гранич- 
ная крупность; крупность разделения 
§гапсІ8ІапсІ8 трибуны (стадиона) 

§гапіІе гранит 

Ьиіісіігщ - строительный гранитный 
камень или блок; гранитная плита 
§гапи1аІог гранулятор; дробилка 
§гапи1е частица (грунта; размером 2 - 
4 мм) 

§гар!і 1. график, диаграмма 2. граф 3. 
гидрограф 

Ъаг - календарный график работ 
СоЬгоп вЬеаг ~ статический зонд (для 
испытания грунта на срез) 

(ІізІгіЬиІіоп ~ гидрограф ливневого 
стока 

попсіітеп8Іопа1 иші ~ безразмерный 
единичный гидрограф 
ипіі ~ единичный гидрограф 
§гарЫіе графит 


275 



§гарЬо8іаііс8 


Згарііозіаіісз графостатика 
§гаІе колосниковая решётка; напольная 
решётка; грохот 

йга§ ~ решётка грунтоприёмника 
(земснаряда) 

Яоог §и11у ~ решётка трапа 
1і§Ьі-сЗіЯІі8Іп§ ~ светорассеивающая 
решётка 

зеѵѵег ~ водоприёмная решётка 
§га!іп§ решётка; сетка 
аіг ~ вентиляционная решётка 
теіаі ~ 1. металлическая решётка 2. 
металлический решётчатый настил 
ргоіесііѵе ~ оградительная [защитная] 
решётка 

§гаѵе1 гравий, природный зернистый ка- 
менный материал (размер зёрен 5 - 
75 мм) 

38-сІіщ ~ карьерный несортированный 
гравий; песчано-гравийная смесь 
а8-гаІ8ей ~ природная гравийная 
смесь 

Ьапк(-шп) ~ природная гравийно-пес- 
чаная смесь, природная смесь зерни- 
стых каменных материалов; карьер- 
ный гравий 

соагзе ~ крупный гравий (20 - 60 
мм) 

соЬЫе ~ несцементированная галька 
сотрасі ~ плотный гравий (требую- 
щий для разработки применения от- 
бойных молотков и пр.) 
сгшЬей ~ дроблёный гравий, щебень 
из гравия 

йпе ~ мелкий гравий (2-6 мм) 
тейшт [ті<Ме- 8 І 2 ес 1 ] ~ гравий сред- 
ней крупности (6 - 20 мм) 
реа ~ мелкий гравий (5 - 10 мм) 
реЬЫе ~ галечник, галечниковый 
грунт 

гіѵег ~ речной гравий 
§гаѵітеІег гравиметр 
Ьогейоіе ~ скважинный гравиметр 
§гаѵіІу 1. сила тяжести; гравитация; си- 
ла веса 2. ускорение силы тяжести 
аррагепі зресійс ~ кажущаяся плот- 
ность (скелета грунта) 

Ьиік зресійс ~ плотность грунта 
еагіЬ ~ сила земного притяжения, си- 
ла тяжести 

та88 зресійс ~ средняя плотность 
(грунта, бетона и т. п.) 
рагіісіе зресійс ~ плотность скелета 
грунта 

зресійс ~ 1. удельный вес 2. плотность 
(напр, грунта) 


Іше зресійс ~ истинная плотность 
(грунта) 

§гау 1. серый цвет 2. серая краска 3. се- 
рый 

Ьеаг'8 беп ~ среднезернистый гранит 
тёплого серого цвета 

§гееп 1. зелёный цвет 2. зелёная краска, 
зелень 3. зелёный 4. несхватившийся; 
невыдержанный 

Ьоіііе ~ бутылочный зелёный цвет; бу- 
тылочная зелень (пигмент) 

Ьоѵѵ1іп§ ~ лужайка для игры в шары 
сЬготе ~ зелёный хром, хромовая зе- 
лень (пигмент) 

сЬготіит охійе ~ зелёный хром, хро- 
мовая зелень (пигмент); окись хрома 
(пигмент) 

Іо\ѵп [ѵі11а§е] ~ земельный участок, 
на который коренные жители округа 
имеют некоторые права (напр, выпас 
скота, заготовка сена) 

§геепЬе11 зелёный пояс (вокруг города) 
§геепегу 1. оранжерея, теплица 2. зелё- 
ное пространство 
ёгеепйоше оранжерея, теплица 
§геепіп§ появление на накрывочном 
слое штукатурки следов от швов или 
насечки в нижних слоях (дефект) 

§гій 1. сетка (напр, координатная) 2. 
ростверк (из перекрёстных балок) 3. 
решётка 4. каркас над сценой для 
подвески декораций и освещения 5. 
стержневая плита; сетчатая оболочка 
(вид покрытия здания) 6. рі решётча- 
тые пространственные металлические 
конструкции 7. сеть трубопроводов 8. 
энергетическая система 
аііав ~ буквенно-цифровая сетка коор- 
динат 

Ьеат ~ 1. ростверк из (стальных) ба- 
лок 2. балочная клетка 
саіііе ~ ограждение против прохода 
скота (на дорогах) 

соіитп ~ ипііогт (тот йоог Іо йоог 
сетка колонн, одинаковая на всех эта- 
жах здания 

соо1іп§ ~ многорядный охлаждающий 
теплообменник 

еагій ~ подземная заземляющая сеть 
(по периметру здания) 

8Э8 ~ сеть газоснабжения 
кііотеіег ~ километровая сетка квад- 
ратов (географической карты) 
тойиіаг ~ модульная сетка 
рііе ~ свайный ростверк 
р1аппіп§ ~ модульная сетка 
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§ГІІ1СІІІ1§ 


роіутег геіпіогсіп§ ~ полимерная ар- 
матурная сетка 
геГегепсе ~ модульная сетка 
$іп§1е Іауег ~ однослойная [однопояс- 
ная] сетчатая оболочка 
зіееі ~ 1. стальная решётка 2. сталь- 
ной решётчатый настил 
іЬгее-Іауег ~ оГ геіпіогсетепі трёх- 
слойный плоский арматурный каркас 
ШЬе ~ трубная решётка 
§гіеГ проф. резкая критика со стороны 
начальника 

§гі11а§е 1. ростверк 2. решётка; клетка 
3. шпальная клетка; ряж 4. обрешётка 
кровли 

Ьеат ~ ростверк из стальных балок; 
балочная клетка 

епсазей ~ отдельный фундамент в ви- 
де обетонированной клетки из сталь- 
ных балок 

Н-Ьеат ~ балочная клетка из сталь- 
нььх широкополочных двутавровых ба- 
лок 

І-Ьеат ~ балочная клетка из стальных 
двутавровых балок 
рііе йшпйайоп ~ свайный ростверк 
8Іее1 Ьеат ~ ростверк из стальных ба- 
лок 

ипсазей ~ отдельный фундамент в ви- 
де клетки из стальных балок (при 
подготовительных работах) 

§гШ (е) 1. решётка (ограждения или за- 
полнения проёма, декоративная) 2. 
нерегулируемая вентиляционная [воз- 
духораспределительная] решётка 
айдізіаЫе (Ьаг) ~ регулируемая воз- 
духораспределительная [вентиляцион- 
ная] решётка 

аіг йізсЬаг§е ~ воздухораспредели- 
тельная (приточная) решётка 
сеійп§ ~ потолочная решётка 
йійегепііаі ~ вентиляционная решётка 
переменного сечения (с регулируемым 
проходным сечением) 
йігесііопаі Яхей ~ нерегулируемая 
струенаправляющая вентиляционная 
решётка 

йігесііопаі зирріу ~ воздухораспреде- 
литель с регулируемым направлением 
приточной струи 

йоиЫе-йейесІіоп ~ двухрядная возду- 
хораспределительная решёткь (с от- 
клонением приточной струи в двух 
плоскостях) 

ехйаизі ~ вытяжная решётка 


йпаі ~ окончательная зачистка, поли- 
ровка 

Яхей Ьаг ~ нерегулируемая вентиля- 
ционная решётка 

Яоог ~ напольная вентиляционная ре- 
шётка 

Іоиѵегей ~ жалюзийная решётка 
опе-\ѵау Ыо\ѵ ~- однорядная приточная 
решётка (отклоняющая струю толь- 
ко в одной плоскости) 
регіогаіей ~ перфорированная решёт- 
ка 

геШгп ~ рециркуляционная решётка 

зШ-тошіІей ~ подоконная решётка 

8ирр1у ~ приточная решётка 

І\ѵо \ѵау Ыоѵѵ ~ двухрядная приточная 

решётка (отклоняющая струю в двух 

плоскостях) 

§гіпй 1. дробление; измельчение 2. по- 
мол; продукт помола 3. шлифование, 
шлифовка; заточка; притирка 
роіізіі ~ полировка 

§гіпйаЬі1іІу 1. измельчаемость 2. шли- 
фуемость 

§гіпйег 1. шлифовальная машина; шли- 
фовальный круг 2. мельница; дробил- 
ка; краскотёрка 

ап§1е (Мѵе ~ угловая (ручная) шли- 
фовальная машина 

ЬепсЬ ~ шлифовальный станок; заточ- 
ный станок 

йоог ~ паркетошлифовальная машина; 
циклёвочная машина 
§агЬа§е ~ мусородробилка (для кухон- 
ных отходов) 
раіпі ~ краскотёрка 
рогІаЫе ~ ручная шлифовальная ма- 
шина 

ро\ѵег ~ ручная шлифовальная маши- 
на 

ргойіе ~ рельсошлифовальный поезд 
гаіі ~ рельсошлифовальная машина 
гейі8е ~ мусородробилка 
гаЬЬізЬ ~ мусородробилка 
ѵѵазіе-йюй ~ дробилка для размола 
пищевых отбросов 

§гіпйег-йшзЬег шлифовально-отделоч- 
ная машина; машина для шлифовки 
бетонных полов 

§гіпйіп§ 1. измельчение, помол; дробле- 
ние; растирание 2. шлифование 3. за- 
точка, заіачивание о ~ іо а йпе 
ро\ѵйег измельчение в порошок 
йпізЬ ~ конечный помол (цемента) 
гои§Ь - черновая абразивная обработ- 
ка; предварительное шлифование 
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ёгішЫопе 


§гіп(І8Іопе точильный камень, точило 
§гір 1. зажим, захват; ручка, рукоятка 
2. толщина пакета металлических ли- 
стов, стягиваемых болтами или за- 
клёпками; полезная длина болта или 
заклепки 3. водосточный лоток; нагор- 
ная канава 

~ оГ сопсгеіе оп 8Іее1 сцепление бето- 
на с арматурой 

Ьиіі (1о§ ~ сжимы [жимки] стальных 
канатов 

саЫе ~ «лягушка» для протягивания 
кабеля 

Гогк ~ вилочный захват 
горе ~ зажим стального каната 
8Ігаш1 ~ зажим для (захватывания и 
анкеровки) напрягаемой арматурной 
пряди 

§гіГ каменные высевки, каменная ме- 
лочь, мелкий гравий, крупный песок; 
абразив (ный материал); дробь 
соаіегі ~ чёрная каменная мелочь, ка- 
менная мелочь, покрытая слоем биту- 
ма или дёгтя 
веаііп;; ~ см. соаіегі §гі! 

§гіІ8Іопе крупнозернистый песчаник 
§гійег распределитель высевок; песко- 
разбрызгиватель 

§гіМіп§ посыпка высевок, песка (для 
снижения скользкости) 

§гІ 22 Іу 1. грохот, сито из стальных прут- 
ков 2. защитная решетка 3. ролико- 
вый конвейер 

Ьаг ~ 1. грохот, сито из стальных 
прутков 2. защитная решётка 
гоііег - вращающийся грохот 
§гоіп 1. полузапруда, шпора, буна 2. ре- 
бро (крестового свода) 3. траверса 
(моста) 

айгасйп§ ~ струенаправляющая дамба 
Ьесі ~ донная полузапруда 
сгіЬ ~ ряжевая полузапруда 
Гавсіпе ~ фашинная полузапруда 
реппеаЫе ~ сквозная полузапруда 
[буна] 

рііе апгі ѵѵа1іп§ ~ сквозная полузапру- 
да [буна] 

§гоіпіп§ регулирование водотока с по- 
мощью полузапруд 

§гоішпеГ 1. пеньковая прядь (уплотня- 
ющий материал для трубопроводов) 
2. прокладка, прокладочное кольцо 3. 
резиновая втулка, пробка 
§гооѵе 1. паз, канавка; выточка 2. 
каннелюра (колонны) 3. ручей (шки- 


ва, блока) 4. четверть (в дверной ко- 
робке), выборка 
саріііагу ~ капельник, слезник 
ехрапзіоп ~ деформационный шов (в 
мостах) 

гіп§ ~ кольцевой паз (для кольцевой 
шпонки) 

гшіісаііоп ~ руст (канавка, желобок) 
зііеаѵе ~ ручей шкива, канавка шкива 
8(іГГепіщ; ~ элемент жёсткости (про- 
филированного настила) в виде ка- 
навки 

8Іор1о§ ~ шандорный паз 
§гооѵег бороздодел; рустовка 
§гооѵт§ 1. устройство борозд или кана- 
вок (на бетонной поверхности) 2. 
выборка паза (в дереве, металле) 
йеер ~ пропитка (плиты проезжей ча- 
сти моста) 

цгісІ-раНега ~ квадратная сетка кана- 
вок [желобков] (на бетонном полу и 
т. п.) 

ідоиіні 1. фунт; местность; участок зем- 
ли, площадка 2. пробка (в кладке) 3. 
штукатурный маяк 4. заземляющая 
[нулевая] линия электросети, «земля» 
5. донная морена 6. поверхность под 
покраску о ~ Гог р1а8Іег(іп§) основа- 
ние под штукатурку; оп йіе ~ проф. 
персонал службы технического надзо- 
ра за строительством 
сЫМгеп'8 ріау ~ детская игровая пло- 
щадка 

соп8Іап(1у Гго7еп ~ многолетнемёрз- 
лый фунт 
Дшпріп§ ~ свалка 

еіесігісаі ~ заземление; заземляющее 
устройство 

ег|іііргпепГ ~ заземление корпуса элек- 
трооборудования 

еіегпаііу Ггогеп ~ многолетнемёрзлый 
фунт 

Іоове ~ сыпучий [несвязный] фунт 
шагіе ~ насыпной фунт; насыпной 
слой фунта 

ше11іп§ ~ оттаивающий фунт 
ореп - открытое пространство ( город- 
ской территории) 

ореп 8Іога§е ~ открытая площадка 
для складирования и хранения 
райешегі ~ криогенный микрорельеф 
регеппіаііу Ггогеп ~ многолетнемёрз- 
лый фунт 

регтапепйу Ггогеп ~ многолетнемёрз- 
лый фунт 
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«ГОІІІІП» 


гесгеаііоп(аі) ~ игровая площадка; 

спортивная площадка 

зеазопаі (1у) Ягогеп ~ сезонномёрзлый 

грунт 

8Іоріп§ ~ местность с уклоном 
8рогІ8 ~ спортивная площадка 
8иррогІіп§ ~ грунтовое основание 
Іе8Ііп§ ~ испытательная площадка 
Іііа\ѵес1 ~ талый грунт 
ипеѵеп ~ неровная местность 
\ѵаІег-Ьеагіп§ ~ водонасыщенный 
грунт; водоносный горизонт 
ёгоипйей заземлённый 
§гоишііп§ амер, заземление 
§гоипсІ8І11 лежень, нижняя обвязка кар- 
каса (покоящаяся на грунте)', опор- 
ная подкладка стойки; нижний венец 
сруба 

§гоишЗ\ѵаІег грунтовые воды; подземные 
воды 

сопЯпей ~ напорные подземные воды 
Яіхесі ~ связанная грунтовая вода 
&ее ~ безнапорные подземные воды 
регсЬей ~ подвешенные подземные во- 
ды; верховодка 

ипсопЯпесІ ~ безнапорные подземные 
воды 

§гоипсІ\ѵогк обрешётка под штучную 
кровлю (шиферную, черепичную 
и т. д.) 

§гоир группа; класс; совокупность; ком- 
плект 

Яее-8Іапс1іп§ ~ оЯ рііез высокий свай- 
ный ростверк 

Ьошіп§ ~ жилая группа (домов) 

рііе ~ 1. свайный куст 2. свайная 

группа 

8ІшпІіп§ ~ узел трубопроводной обвяз- 
ки (напр, теплообменника) с байпа- 
сом 

§гоиріп§ группирование, группировка 
гасііаіог - группировка радиаторов 
гезісіепііаі ~ группа жилых домов 
§гоШ 1. жидкий строительный раствор || 
заполнять раствором, инъецировать 
раствор 2. цементировать (грунт) 
Ьііитіпош ~ битумный раствор, мас- 
тика (для гидроизоляции) 
сетеіп ~ жидкий цементный строи- 
тельный раствор 

сетепі ашЗ заші - жидкий цементно- 
песчаный раствор 

соііоісіаі ~ коллоидный строительный 
раствор 

сошіпісііоп ~ жидкий строительный 
раствор 


іп]'есйп§ ~ раствор для инъецирования 
теіаіііс ~ жидкий строительный рас- 
твор со стальными опилками 
пошпеіаіііс ~ п одши вочный раствор, 
не содержащий металлических вклю- 
чений 

попзЬгіпк ~ безусадочный жидкий 

(строительный) раствор 

реа §гаѵе1 ~ жидкий строительный 

раствор с мелким гравием 

вашЗ ~ жидкий цементно-песчаный 

раствор 

Зіугепе-Ьиіасііепе роіутег тосШІеб 
сетепі ~ стиролбутадиеновый поли- 
мерцементный жидкий строительный 
раствор 

§гоиІіп§ 1. подливка фундамента 2. 
инъецирование вяжущего 3. цемента- 
ция (грунта); устройство противо- 
фильтрационной завесы; противо- 
фильтрационная завеса; пропитка (ос- 
нования дорожной одежды) о ~ іЬе 
ЯисІ8 нагнетание [инъецирование] 
раствора в арматурные каналы; запол- 
нение каналов жидким строительным 
раствором, подаваемым под давлением 
~ оЯ рге8Іге88Іп§ Іешіопз инъецирова- 
ние раствора в каналы напрягаемой 
арматуры (для обеспечения сцепления 
с бетоном) 

айѵапсе 8Іоре ~ нанесение строитель- 
ного раствора на наклонные поверхно- 
сти линейного сооружения (тоннеля, 
канала, подпорной стенки) 

ЫапкеІ ~ площадная инъекция 

сетепі ~ цементация 

сйетісаі ~ химическое укрепление 

грунта 

сіау ~ глинизация 

Ы§Я-ИЯі ~ заполнение колодцев пусто- 
тельж стен раствором (на высоту 
этажа) 

Іоѵѵ-Іій ~ заполнение колодцев пусто- 
телых стен раствором ярусами неболь- 
шой высоты (1,2 м) 
тшЗ ~ кольматаж 

регітеіег ~ цементация грунта по пе- 
риметру земельного участка 
ро8І-Іеп8Іопіп§ Іепсіопз ~ инъециро- 
вание раствора для обеспечения сцеп- 
ления напрягаемой арматуры (прядей, 
пучков) с бетоном 

ргеззиге ~ нагнетание [инъецирова- 
ние] раствора под давлением 
8Іа§е ~ прерывистая цементация 
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§гоийп§ 


ѵоИ ~ заполнение полостей строитель- 
ным раствором 

§го\уіЬ 1 . рост; увеличение 2. наращива- 
ние 3. растительный покров 
сгаск - трещинообразование; раскры- 
тие трещин 

ісе-\ѵесі§е ~ рост ледяных жил 
щпсііоп ~ увеличение поперечного се- 
чения (напр, грунтового образца) 
при сдвигающем усилии 
Іітіі сгаск ~ предельно допустимое 
трещинообразование [раскрытие тре- 
щин] 

паіигаі рориіаііоп ~ естественный 
прирост населения 

оѵегаіі рориіаііоп ~ суммарный при- 
рост населения (с учётом миграции) 
8Іші§е ~ прирост активного ила 
§гоупе см. §гоіп 

§шЬЫп§ (ир) корчевание (пней); рас- 
чистка от кустарника; удаление рас- 
тительности 

§гипітеІ прокладка с суриком (для уп- 
лотнения стыков трубопроводов) 
§иагапіее гарантия; залог 
Ый ~ финансовая гарантия подрядчи- 
ка (на торгах) 

§иагс1 1. ограждение 2. защита 3. предо- 
хранитель; ограничитель 
Ъоот ~8 ограничитель движений стре- 
лы (крана) 
ісе ~ ледорез 

заіеіу ~ защитное ограждение 
\ѵЬее1 ~ 1. колесоотбойный брус 2. 
предохранительный щиток над режу- 
щим диском пилы 

§иапЗгаі1 1. перила; ограждение 2. 
контррельс 

рейезігіап ~ барьер безопасности, ог- 
раждение 

\ѵіге саЫе ~ тросовое ограждение 
§иагс1гаі1іп§ барьерное ограждение 
8ііез8 предположение; приблизительный 
подсчёт 

зсіепііЯс ~ научное предположение 
ѵѵіісі 388 ~ проф. заявка на подряд, со- 
ставленная на скорую руку (без долж- 
ного экономического обоснования) 
§ііійапсе руководство о ~ оп 
СОП8ІПІСІІОП теіЬобз руководство по 
методам строительства 
еп§іпеегіп§ ~ техническое руководст- 
во 

ргасіісаі ~ практическое руководство 
§иібе 1 . руководство; инструкция 2. на- 
правляющее устройство, направляю- 


щая о ~ іо сопсгеіе \ѵогк руководство 
по бетонным работам; ~ Іо §оой 
ргасіісе руководство по передовой 
[рациональной] технологии (произ- 
водства работ); ~ іо ІгоиЫеаЬооііщ; 
руководство по обнаружению дефек- 
тов или неисправностей 
Яоог ~ направляющий паз или швел- 
лер в полу (для раздвижных дверей) 
піЬ ~ шаблон [правило] для тяги кар- 
низов 

ріре ~ скользящая опора или подвеска 
трубопровода 

заіеіу зегѵісе - руководство по без- 
опасной эксплуатации 
8Іер-Ьу-8Іер ~ іо іііе рго§ге88 оЯ а 
ргсуесі руководство по строительству 
объекта с соблюдением установленной 
последовательности работ 
§иіс1еЬапк регуляционное сооружение, 
струенаправляющая дамба (на мосто- 
вом переходе) 

§иіс1е1іпе 1, установка, принцип, основ- 
ное положение 2. линия руления (по 
аэродрому) о ~8 іог гезісіепііаі \ѵогк 
основные направления в области жи- 
лищного строительства 
а§гееб-оп §епега1 ~8 основные поло- 
жения (строительства), согласован- 
ные в контракте 
§иіс1е\ѵау: 

зіееі еіеѵаіей - стальная эстакада для 
рельсового транспорта 
§ш11осЬе, §иі11ос1іо8 плетёнка, плетёный 
орнамент 

§иі11оііпе 1. гильотинные ножницы 2. 

кромкообрезной станок 
§и11еі лоток для сброса промывной воды 
{щііеу, §и11у 1. водосточный колодец, 
дождеприёмник 2. ливнеспуск, водо- 
сток 3. грязевый сифон, приёмник 
стоков с трапом и сифоном 
Ьаск-іпіеі ~ трап с водяным затвором 
Яоог ~ напольный трап (для стока 
жидкости) 

§геа8е ~ шприц для консистентной 
смазки 

§гіі ~ водосточный колодец [дожде- 
приёмник] с отстойником 
гоай ~ уличный водосток [ливне- 
спуск] 

ігаррей ~ дождеприёмник с водяным 
затвором 

уагй ~ дворовый дождеприёмник 
§шпЬо пластичная глина 
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ЬаЪіШ 


§ші 1. цемент-пушка 2. пневмонагаета- 
тель; пистолет-распьшитель; шприц 
аіг ~ воздухомёт, пневмопушка, воз- 
душная пушка (для морских геофизи- 
ческих измерений) 

аіг-орегаіесі ргеззиге ~ пневматиче- 
ский нагнетательный шприц (для гер- 
метиков, смазки) 

саг1гісі§е-орегаІе(1 ~ строительно-мон- 
тажный пистолет 

саи1кіп§ ~ шприц для уплотнения 

швов [соединений] 

сетеШ ~ цемент-пушка 

сіат ~ проф. механическая лопата, 

экскаватор 

сопсгеіе ~ цемент-пушка 
ехріозіѵе-асіиаіед ~ строительно-мон- 
тажный пистолет 

Дате ~ керосиновая горелка (для пла- 
менной очистки и т. п.) 

Ъусігаиііс ~ гидромонитор 
раіпі-зргау ~ пистолет-краскораспы- 
литель 

р1и§-Ягіѵт§ ~ монтажный пистолет 
ргеззиге ~ шприц для уплотнения 
швов [соединений] 

80Іс1егіп§ ~ паяльная горелка, паяль- 
ник 

зргау ~ 1. пистолет-краскораспыли- 
тель 2. цемент-пушка 
зПісі \ѵе1діп§ ~ пистолет для приварки 
шпилек [штырей] 

§ипйе торкрет-бетон, шприц-бетон 
§ипіІіп§ торкретирование, нанесение 

торкрет-бетона 

§иппіп§ торкретирование, нанесение 

торкрет-бетона 

ёшзеі 1. узловая фасонка (фермы) 2. 

усилительная накладка (соединения) 
§ШІег 1. водосточный жёлоб 2. сточная 
канава 3. ендова, разжелобок 
аггІ8 ~ водоотводной лоток треуголь- 
ного сечения (обычно из досок) 

Ъаск ~ разжелобок (у трубы на скате 
крыши) 

Ьох ~ водосточный жёлоб коробчатого 
профиля 

сЫтпеу ~ разжелобок (у дымовой 
трубы на скате крыши) 
еаѵез ~ карнизный водосточный жё- 
лоб 

Ьап§іп§ ~ подвесной (металлический) 

водосточный жёлоб 

раѵей ~ мощёный лоток 

зесгеі ~ скрытый водосточный жёлоб; 

закрытый водосток 


8 штк - скрытый водосточный жёлоб 
ѵаііеу ~ разжелобок; ендова 
§ШІег\ѵау водоотводная канава, иовет; 

ливнеспуск 
§ііНіп§ расклинцовка 
§иу оттяжка, расчалка; ванта 

Яу-фЪ ~ тяга [подвеска] гуська (стре- 
лы крана) 

тазі ~ оттяжка мачты 
горе ~ оттяжка, расчалка 
Іетрогагу ~ расчалка, временная от- 
тяжка 

щіу-горе оттяжка, расчалка 
ёуттег парные элементы конструкции; 
парные или ответные строительные 
детали 

§ут(па8Ішп) гимнастический [спортив- 
ный] зал 

§уро проф. небольшая строительная 
фирма с ограниченными финансовы- 
ми возможностями 

§ур8шп 1. гипс (минерал) 2. гипсокар- 
тонный лист (сухой штукатурки) 
аірйа ~ высокопрочный строительный 
гипс (альфа-модификация полуводно- 
го гипса) 

саісіпеб ~ обожжённый [обезвожен- 
ный] гипс 

езІгісЬ ~ эстрих-гипс 
Ы§Ь-ЪигпІ ~ высокообжиговый гипс 
1 о\ѵ-§габе ~ низкосортный гипс (поро- 
да) 

^угаііоп вращение, вращательное дви- 
жение 

8 угосотра88 гироскопический компас, 
гирокомпас 

§угосотра88Іп§ гироскопическое ориен- 
тирование 

КугоіЬеосЗоІіІе гирогеодолит 


н 


ЬаЬіІаІ 1. жилище; место жительства 2. 
среда обитания 3. подводный дом (ла- 
боратория) 

йізрегзесі ~ рассеянная жилая за- 
стройка 

Ьшпап ~ жилая среда 
писіеаіей ~ групповая жилая застрой- 
ка 

ипЯепѵаІег Ягу \ѵе1Яіп§ ~ подводная 
сварочная камера 
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ІшЬіІаІіоп 


ЬаЬйаІіоп 1. жилище; место жительства 
2. посёлок, селение 
ЬасЬиге бергштрих 

Ьаск 1. мотыга; кирка 2. надрез; заруб- 
ка; отёска (камня) 3. удалять замазку 
из фальца 4. участок [часть] дороги 
Ьаскіп§ 1. насечка (бетонной поверхно- 
сти и т. п.) 2. кирпичная кладка с 
напуском или отступом последователь- 
ных рядов 

Ьаскватѵ ножовочная пила, ножовка; но- 
жовочный станок; ножовочное полот- 
но 

Ьай ручка (малогабаритного ручного 
инструмента) 
а\ѵ1 ~ рукоятка [ручка] шила 
Ьаіг волос (напр, для армирования ниж- 
них штукатурных слоев) 
зіасііа ~8 дальномерные нити 
ЬаІР-соІшші полуколонна 
ЬаІГ бау неполный рабочий день 
Ьа1Г-1апбіп§ промежуточная лестничная 
площадка (двухмаршевой лестницы) 
ЬаІГрасе промежуточная лестничная 
площадка (двухмаршевой лестницы) 
ЬаІГ-рІапе полуплоскость 
ЬаІГ-ргіпсіраІ стропильная нога, не до- 
ходящая (по длине) до конька 
ЬаІГ-зрап полупролёт 
Ьа1Г-8Іогу мансарда; низкий промежу- 
точный этаж 

Ьаіі 1. большая комната, зал; холл 2. ве- 
стибюль; коридор 3. зал или здание 
общественного назначения 4. общежи- 
тие (при университете) 5. универси- 
тетская столовая б. усадьба 
- оГ гезібепсе общежитие 
Ьапк(іп§) ~ кассовый зал (в банке) 
Ьапциеі (іп§) ~ банкетный зал 
Ып§о ~ зал для игры в бинго 
сопсегі ~ концертный зал 
сопГегепсе ~ конференц-зал 
соп§ге88 ~ зал собраний, конгресс- 
холл 

бапсе ~ танцевальный зал 

епігапсе ~ вестибюль 

ехрозіііоп ~ выставочный зал 

Гезііѵаі ~ банкетный зал 

пшзіс ~ 1. концертный зал 2. мюзик- 

холл 

геабіп§ ~ читальный зал 
гі§ ~ аппаратный зал, зал с оборудо- 
ванием (связи, слежения, звукозаписи 
и т. п.) 

зегѵапГз ~ комната [помещение] для 
слуг 


8рогІ8 ~ спортивный зал 
Іоѵѵп ~ ратуша 

Ьа11\ѵау 1. прихожая, передняя 2. холл 
(напр, лифтовый) 3. коридор, проход 
внутри здания 

Ьаіѵігщ соединение вполдерева 
Ьеѵеі (еб) ~ крестообразное [перекрё- 
стное] соединение вполдерева 
Ьатіеі деревня; хутор 
Ьаттег молоток 
аіг ~ пневматический молоток 
аіг бгііі ~ пневматический бурильный 
молоток 

аіг ріск ~ перфоратор 

Ьаіі-рееп ~ фигурный молоток (с 

круглым бойком и полусферическим 

обушком) 

Ьгіск(Іауег'з) - молоток-кирочка (ка- 
менщика) 

ЬшЬ ~ бучарда (ручная или механи- 
зированная) 

сагреШег'8 ~ плотничный молоток (с 
гвоздодёрными лапками) 
сЬірріп§ ~ камнетёсный молоток 
с1а\ѵ ~ плотничный молоток (с гвоздо- 
дёрными лапками) 

сго88-рееп ~ молоток с поперечным 
клиновидным обушком 
Ватооп рі1іп§ ~ свайный молот систе- 
мы Даусона (с динамической аморти- 
зацией) 

бетоііііоп ~ бетонолом 
біезеі ~ дизельный молот, дизель-мо- 
лот 

бійегешіаі зіеат ~ паровой молот 
двойного действия 

боиЫе-асІігщ ~ (паровоздушный) мо- 
лот двойного действия 
боиЫе-асІіп§ аіг ~ воздушный молот 
двойного действия 

боиЫе-асІігщ рі1іп§ ~ паровоздушный 
молот двойного действия 
боиЫе-асІіп§ зіеат ~ паровой молот 
двойного действия 
бгор ~ свайный молот 
еіесігіс ~ электрический [электропри- 
водный] отбойный молоток 
еіесігорпешпаііс ~ электропневмати- 
ческий отбойный молоток 
ГіПег'8 ~ слесарный молоток 
Гог§е ~ кузнечный молот 
Ьубгаиііс ~ 1. гидравлический молот 
2. гидравлический удар 
ЬубгоЫоск ~ молот для подводной за- 
бивки свай 

Іоіпег'а ~ столярный молоток 
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кпарріп§ ~ кувалда; закольник с од- 
ним плоским и другим заострённым 
концом 

ІаіЬ ~ штукатурный молоток (для 
прибивки драни) 

тазЬ ~ кувалда для ударной обработ- 
ки камня; киянка каменщика 
тазоп'з ~ закольник; киянка камен- 
щика 

раіепі ~ пластинчатый молоток для 
обработки камня (с двумя бойками в 
виде пакета параллельных пластин- 
чатых лезвий) 

репсШшп ~ маятниковый копёр 

рііе (бгіѵіп§) ~ свайный [сваебойный] 

молот 

рпеитаііс ~ пневматический отбой- 
ный молоток; перфоратор 
ро\ѵег ~ механический [подвесной] 
молот 

ро\ѵег-орегаІеб ЪшЬ ~ механизиро- 
ванная бучарда 

гаізіп§ ~ фигурный молоток с шаро- 
вым бойком (для обработки тонколи- 
стовой стали) 

зіп§1е-асІіп§ (сотргеззеб-аіг) ~ (па- 
ровоздушный) молот одиночного дей- 
ствия 

зіп§1е-асІіп§ 8іеат ~ паровоздушный 

молот одиночного действия 

зтііЬ'з ~ кузнечный молот 

8ргіп§-1оабес1 ~ молоток с пружинным 

приводным механизмом 

зіеат ~ паровой молот одиночного 

действия 

8Ігаі§Ьі рееп ~ молоток с продольным 
клиновидный обушком 
ТІЧО ~ молоток, используемый для 
оценки динамической прочности сваи 
ипсіепѵаіег бгіѵіп§ ~ сваебойный мо- 
лот для подводных работ 
ѵіЬга!іп§ (рііе) ~ вибромолот, вибро- 
погружатель свай 
\ѵаіег ~ гидравлический удар 
\ѵоойеп ~ киянка, деревянный моло- 
ток 

1таттегіп§ ковка; чеканка; обработка 
молотком 

ЪшЬ ~ обработка бучардой (напр, бе- 
тона) 

ЬашЗ 1. рука; захватное устройство 2. 
помощник; подручный 3. стрелка; 
указатель 4. пучок; связка о Ьу ~ 
вручную 

сЬаг§е ~ старший рабочий 
Ьапбсгайес! ручной, кустарной работы 


ЬапсІ8Ьо\ѵег 

Ьапс1іпе88 удобство управления; удобст- 
во обращения (с прибором) 

НапсІІе ручка, рукоятка, рукоять; рычаг 
Ьаіі ~ дверная ручка-скоба 
Ьгаке ~ рукоятка тормоза 
сопігоі ~ рьмаг управления 
сгапк ~ коленчатая рукоять 
біррег ~ рукоять стрелы экскаватора 
боог риіі ~ дверная ручка-скоба 
ехіепзіоп ~ выдвижная [раздвижная] 
ручка (напр, кисти) 

§гір - дверная ручка-скоба 
кпоЬ ~ дверная ручка-кнопка 
попсошііісіт§ ~ токоизолированная 
ручка [рукоятка] (инструмента) 
зЬоѵеІ ~ черенок совковой лопаты 
арабе ~ черенок лопаты 
8ІагІіп§ ~ пусковая [заводная] рукоять 
8Іеегіп§ - рукоять для управления 
движением [перемещением] малога- 
баритного оборудования 
ЬашЗІег транспортное средство (для пе- 
ремещения на короткое расстояние) 
Ьиік ~ транспортное средство для пе- 
ревозки грузов навалом 
1іапсШп§ транспортирование; подача; 
обращение (с чем-л.) о ~ Іоабз аі 
\ѵогк перемещение грузов в зоне про- 
изводства работ 

~ (оГ) сопсгеіе подача бетонной смеси 
(к рабочему месту); транспортирова- 
ние бетонной смеси (на стройплощад- 
ку) 

аіг ~ 1. обработка воздуха 2. переме- 
щение [транспортирование] воздуха 
аіг сетепі ~ подача [транспортирова- 
ние] цемента сжатым воздухом, пнев- 
матическая подача цемента 
саг§о ~ погрузочно-разгрузочные опе- 
рации 

шапиаі ~ ок Іоабз ручная переноска 
грузов; перемещение грузов вручную 
таіегіаі ~ транспортирование матери- 
ала; подача материала 
8аіе ~ ок ехріозіѵез безопасное обра- 
щение с ВВ; безопасное перемещение 
ВВ 

зроіі ~ погрузка и вывоз породы (при 
проходке тоннеля) 

Ьапб-орегаіесі с ручным приводом, при- 
водимый вручную 

Ьапсігаіі перила; ограждение; поручень 
\ѵа11 ~ поручень, прикрепляемый к 
стене 

Ьашіваѵѵ (пила- (ножовка 
1гапсІ8Ііо\ѵег душ с гибким шлангом 
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Ііапсіѵѵогк 

Ьапсіѵуогк ручная работа; работа вруч- 
ную, работа без применения механиз- 
мов 

Ьапбу удобный для применения, порта- 
тивный; легко управляемый; умелый 

Ііашіутап подсобник, подручный 
ЬиіЫег'8 ~ подсобный рабочий; рабо- 
чий низкой квалификации, выполня- 
ющий ремонтные операции 

Ьап§аг 1. ангар 2. склад 3. навес, сарай 
таіпіепапсе ~ ангар-мастерские 
зегѵісе ~ ангар для обслуживания воз- 
душных судов 

Ьап§ег 1. подвеска 2. крюк; серьга; хо- 
мут 3. балка свода печи 
Ьагп-йоог ~ ролики верхнеподвесной 
раздвижной тяжёлой двери 
Ьеаш ~ подвеска балки; подвеска для 
крепления опалубки балки 
(Іоог ~ хомут для подвески [опира- 
ния] балок перекрытия 
Гогт ~ подвеска для крепления опа- 
лубки (к несущей конструкции) 

§Ш1ег ~ крюк для опирания водосточ- 
ного жёлоба (на крыше) 

Іоізі ~ стальной хомут для крепления 
[опирания] конца деревянной балки 
ріре ~ подвеска [подвесная опора] 
трубопровода 

ріаіе васісііе ~ охватывающая подве- 
ска, подвеска-хомут (из полосовой 
стали для крепления опалубки) 
гезіііепі ~ виброизолирующая подве- 
ска 

8Ііп§ ~ подвеска 

Ьап§іп§ 1. навеска (дверного полотна, 
оконной створки и т. п.) 2. крепле- 
ние стеновой облицовки 3. драпиров- 
ки, портьеры; обои 4. висячий, под- 
весной 

ѵѵаіірарег ~ оклейка обоями 

Ьап§іп§-ир оГ сопсгеіе прилипание бе- 
тонной смеси (к стенкам бадьи, бара- 
бана бетоносмесителя и т. п.) 

ЬагЬог гавань; порт; портовая акватория 
агіійсіаі ~ искусственная гавань 
оіі ~ нефтяной порт, нефтепорт 

ЬагйЬоагсі древесно-волокнистая плита 
Іетрегеб ~ высокоплотная древесно- 
волокнистая плита 

Ьагбсоге 1. твёрдый кусковой или зер- 
нистый материал 2. основание из 
крупного дроблёного камня; каменная 
наброска 

сопсгеіе ~ дроблёный бетон; заполни- 
тель из дроблёного бетона 


Ьагбепег 1. (химический) состав для по- 
верхностного упрочнения (бетона) 2. 
отвердитель (краски) 3. ускоритель 
твердения бетона 

йгу зЬаке ~ сухой состав [сухая 
смесь] для железнения бетонных по- 
верхностей 

Ьап1ешп§ твердение; отверждение; уп- 
рочнение, повышение прочности; за- 
калка о ~ іп Ііге ргезепсе оГ ѵѵаіег 
твердение (бетона) при увлажнении 
- оі сопсгеіе твердение бетона 
а§е ~ твердение [нарастание прочно- 
сти] (напр, бетона) с возрастом; ста- 
рение 

аіг ~ твердение в естественных усло- 
виях, воздушное твердение 
апізоігоріс ~ анизотропное твердение 
саве ~ поверхностное отвердение 
(слоя цементно-песчаной штукатур- 
ки - вид дефекта); цементация 
соЫ ѵѵогк ~ наклёп, механическое уп- 
рочнение 

еіесігоійегтаі ~ твердение, обеспечи- 
ваемое электроподогревом 
Нпеаг ~ линейное упрочнение 
8Ігаіп ~ наклёп, механическое упроч- 
нение 

зигГасе ~ поверхностное упрочнение; 
поверхностная закалка 
ѵѵогк ~ наклёп, механическое упроч- 
нение 

Ьагсіііаі 1. защитный шлем, шлем-каска 
2. рабочий-строитель, монтажник 
Ьагсіісгеіе износостойкая смесо, наноси- 
мая поверх изношенного бетонного по- 
ла 

Ьагбпезз твёрдость; жёсткость; стой- 
кость 

~ оі ѵѵаіег жёсткость воды 
аЬгазіоп [аЬгазіѵе] ~ твёрдость на ис- 
тирание, сопротивление истиранию, 
износостойкость 

аікаііпе ~ карбонатная [временная] 
жёсткость (воды) 

аіігіііоп ~ твёрдость на истирание, со- 
противление истиранию, износостой- 
кость 

ЬісагЬопаІе ~ бикарбонатная жёст- 
кость (воды) 

Вгіпеіі ~ твёрдость по Бринеллю 
саісіит - кальциевая жёсткость (во- 
ды) 

сагЬопаІе ~ временная [карбонатная] 
жёсткость (воды) 
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біатопсі-ругатісі ~ твёрдость по Вик- 
керсу 

іпсіепіаііоп ~ твёрдость на вдавлива- 
ние 

поисагЬоиаІе ~ некарбонатная [посто- 
янная] жёсткость (воды) 
регтаиепі ~ постоянная [некарбонат- 
ная] жёсткость (воды) 

Роскѵѵеіі ~ твёрдость по Роквеллу 
всгаІсЬ ~ твёрдость по Моосу; твёр- 
дость, определяемая методом царапа- 
нья 

Іетрогагу ~ временная [карбонатная] 
жёсткость (воды) 

Іоіаі ~ ой \ѵаІег общая жёсткость воды 
Ѵіскег'з ~ твёрдость по Виккерсу 
ѵѵаіег ~ жёсткость воды 
ѵѵеаг ~ твёрдость на истирание, сопро- 
тивление истиранию, износостойкость 
Ііагсірап хардпэн, сцементированное по- 
чвенное образование, твёрдый гори- 
зонт [пласт] 

ЬагсВіаші место стоянки (на аэродроме) 
с твёрдым покрытием 
Ьагсйѵаге 1. металлические изделия 2. 
технические средства [приспособле- 
ния, устройства]; аппаратура, аппа- 
ратные средства 

апсЬога§е ~ изделия для анкеровки 
(арматуры нт. п.) 
агсйііесіигаі ~ декоративные строи- 
тельные скобяные изделия 
ЪшЫег'з ~ строительные скобяные из- 
делия 

Ьиіісіег'з йпізЬ ~ декоративные скобя- 
ные строительные изделия 
ёоог ~ дверные приборы 
ЙПІ8Й ~ декоративные дверные и 
оконные приборы 

йогт ~ металлические (крепёжные) 
детали опалубки (стяжки, схватки, 
подвески и т. п.) 

1ійіп§ ~ грузоподъёмные (закладные) 
детали 

ро8І-Іеп8Іопіп§ ~ оборудование [при- 
способления] для натяжения армату- 
ры на бетон 

ІіІІ-ир ~ приспособления для монтажа 
железобетонных стеновьк панелей ме- 
тодом «тилт-ап» 

\ѵіпс1о\ѵ ~ оконные приборы 
йагсйѵоосі твёрдая древесина, древесина 
твёрдьк пород 

Ьагпе88 снаряжение, оснастка; грузовой 
строп; привязные [плечевые] ремни 
предохранительного пояса; жгут (про- 


Ііа/агсІ 

водов) о Іо ~ 8о1аг епег^у использо- 
вать солнечную энергию для практи- 
ческих целей 

Ьоот ~ стреловой полиспаст 
Ьаг8Йпе88 (ой Ійе сопсгеіе тіх) жёст- 
кость (бетонной смеси) 

Ьа8р накладка с пробоем (для висячего 
замка) 

ЬаІ каска, шлем 

йагй ~ предохранительный шлем 
йаісй 1. люк, небольшой закрываемый 
проём 2. штриховка (на чертеже) 
ассе88 ~ люк-лаз 

гоой ~ люк в кровле (для выхода на 
крышу) 

йаісйеі 1. топор-молоток, топорик с мо- 
лотковым бойком 2. топорик для окор- 
ки [отёски] 

1аІйіп§ ~ штукатурный молоток 
йаісйѵѵау люк в кровле (для выхода на 
крышу) 

Ьаиі дальность возки 
аѵега§е ~ среднее расстояние переме- 
щения фунта (из выемки в насыпь) 
йее ~ максимальная дальность пере- 
возки (грунта и т. п.), предусмот- 
ренная сметой на производство работ 
йаи1а§е перевозка, транспортирование; 
доставка 

Ьаиіег землевозный самосвал, землевоз 
йаийп§ перевозка, транспортирование, 
доставка о ~ Іо Ійе 8ІІе доставка 
[транспортирование] ( конструкций, 

материалов) на стройплощадку 
ехсаѵаіей еагій ~ перевозка открьпого 
грунта 

ЬаипсЬ 1. вут 2. полудужье арки; поло- 
вина полудужья арки со стороны пяты 
3. обочина; укрепительная полоса до- 
рожного покрытия 

Ьеат ~ консольный выступ из моно- 
литной железобетонной балки (под- 
держивающий наружный слив окна) 
Іарегеб ~ скошенный вут; скос вута 
ЬаипсЫпё 1. устройство укрепительной 
полосы (вдоль кромки проезжей час- 
ти дороги) 2 . боковая подсыпка, за- 
кладка бетоном боковых пазух (для 
фиксации положения трубы на бе- 
тонной постели) 

Ьа\ѵк сокол (штукатура, каменщика) 
Ьаубке шунгизит 

йагагсі опасность, вредность о ~8 ипбег 
асіиаі Йге сопсШопз вредности [опас- 
ности] , возникающие при пожаре 
~ ой ітріетепі опасность получения 
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1іа/аг(І 

травмы от укола [прокола] (торча- 
щим гвоздём, выпуском арматуры и 
т. п.) 

епѵіюптепіаі ~8 вредности из окру- 
жающей среды; вредное воздействие 
окружающей среды 
ехріозіоп ~ взрывоопасность 
ехрозиге ~ опасность пожара от теп- 
лоизлучения 

&11іп§ ~ опасность падения (с высо- 
ты) 

йге ~ пожарная опасность; последст- 
вия пожара 

ІіеаІіЬ ~8 профессиональные вредно- 
сти 

ісіп§ ~ опасность обледенения 
паіигаі ~8 природные вредности 
оссираііопаі ~8 производственные 
вредности 

орегаііопаі ~ эксплуатационная опас- 
ность (напр, на АЭС) 
роіепііаі 8ІІе ~8 потенциальные [воз- 
можные] производственные опасности 
на стройплощадке 

8Йоск ~ опасность поражения электро- 
током 

Ьаге жухлые пятна (на окрасочном 
слое) 

Ьеай 1. верхняя часть, верхний элемент 
(конструкции), оголовок 2. верхний 
брус дверной или оконной коробки 3. 
концевая черепица, «половинки» 4. 
(статический) напор, высота нагнета- 
ния 5. головная часть гидросооруже- 
ния (напр, дока, шлюза) б. высота па- 
дения, перепад, разность уровней 7. 
галечниковая морена 8. головка (бол- 
та, заклёпки), шляпка (гвоздя); голо- 
ва (сваи) 9. замочный [ключевой] ка- 
мень свода 10. наконечник (горелки); 
боёк (молотка); насадок; патрубок; 
насадка; сопло 11. капитель (колон- 
ны); оголовок (стойки, стрелы) 12. 
днище (резервуара) 

~ оі 8е1 оі 8оИіп§ 8Іс1т§8 горловина 
парка путей 

~ оі зіаск дефлектор, зонт дымовой 
трубы 

агіезіап ~ напор артезианских вод 
аѵаіІаЫе ~ 1. полезный напор 2. рас- 
полагаемый напор 

аѵаіІаЫе пеі розіііѵе зисііоп ~ распо- 
лагаемый кавитационный запас (насо- 
са) 

ахе ~ головка [металлическая часть] 
топора 


Ьеат ~ торец балки, торцевое попе- 
речное сечение балки 
Ъееііе ~ проф. баба копра 
Ьеіі ~ оі соіитп расширяющийся 
кверху [конусообразный] оголовок ко- 
лонны 

Ьоіі ~ головка божа 
Ьоот - оголовок стрелы (крана, экс- 
каватора) 

Ьгеак\ѵаІег - голова волнолома 
Ьи11ге88 ~ оголовок контрфорса 
сапаі ~ головной узел [головное соо- 
ружение] канала 

саі ~ проф. кабестан, вертикальная 
лебёдка 

сііеезе ~ цилиндрическая головка 
(винта, гвоздя) со шлицем 
сЫтпеу ~ оголовок дымовой трубы 
сігсиіаг сиІІіп§ ~ режущий орган 
(проходческого щита) планетарного 
действия 

сігси1аІіп§ ~ циркуляционный напор 
сізіегп ~ воронка водосточной трубы 
соіитп ~ оголовок колонны; капитель 
колонны 

сопсіисіог ~ воронка водосточной тру- 
бы 

соипіегзипк ~ потайная головка (вин- 
та, болта, гвоздя) 
сгііісаі ~ критический напор 
СГО88 ~ поперечина; траверса 
сиіѵеіт ~ оголовок водопропускной 
трубы 

ёеііѵегу (ргеззиге) ~ высота нагнета- 
ния; располагаемый напор 
сіергеззіоп ~ депрессия (величина по- 
нижения уровня) подземных вод 
йе8І§п ~ расчётный напор 
бІ8с1іаг§е ~ геометрическая высота на- 
гнетания 

боог ~ 1 . верхний брус дверной короб- 
ки 2. горизонтальный выступ, гори- 
зонтальная полочка (над дверью) 
с1га§ ~ грунтозаборное устройство 
(земснаряда) 

бга§ зисііоп ~ всасывающая головка 
(земснаряда) с рыхлителем 
(Згаіп - голова дрены 
бгес1§е сиііег ~ фреза земснаряда 
ёгепсЬег ~ дренчер 
бгіѵе ~ подбабок, наголовник 
сіупатіс ~ динамический напор 
сіупатіс йеііѵегу ~ полная высота на- 
гнетания 

сіупатіс зисііоп ~ полная высота вса- 
сывания 
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Ьеайег 


еѲёсйѵе ~ полезный напор 
еіеѵаііоп ~ 1. гидростатический [по- 
тенциальный] напор 2. высота поло- 
жения, геометрическая высота, отмет- 
ка (высота над условным нулевым 
уровнем) 

епігапсе [епігу] ~ входной напор 
Нагесі соіитп ~ уширенный кверху 
оголовок колонны (для опирания пли- 
ты безбалочного перекрытия) 
ігее ~ свободный [располагаемый] на- 
пор 

Ггісііоп ~ потеря давления или напора 
на трение [по длине] ( 

§еос1еІіс (ргезвиге) ~ геометрический 
напор 

§еос1еІіс зисііоп ~ геометрическая вы- 
сота всасывания 

§гіпс1іп§ ~ шлифовальная головка; 
шлифовальная бабка, бабка шлифо- 
вального станка 

Ьаттег ~ боёк молотка; головка мо- 
лотка 

Ьоррег ~ водосточная воронка 
Ьусігозіаііс ~ гидростатический напор 
іпйіігаііоп ~ фильтрационный напор 
Іеі ~ гидромониторная головка 
рЪ ~ оголовок стрелы (крана, экскава- 
тора) 

ІоЬпзоп ~ подставка (мензулы) 
кіпеііс ~ скоростной напор 
1 к ~ Г-образный оголовок (опорной 
стойки, колонны) 

Іеабег ~ воронка водосточной трубы 
Іоск ~ голова шлюза 
тшЬгоот ~ «размочаленная» головка 
(ручки долота, деревянной сваи 
и т. п.) 

пай ~ шляпка гвоздя 
пеі ровіііѵе зисііоп ~ 1. геометриче- 
ская высота всасывания насоса 2. до- 
пускаемый кавитационный запас 
по-йоѵѵ 8ІШЮЙ' ~ напор (насоса) при 
перекрытии линии нагнетания 
орегаІіп§ рге88иге ~ рабочий напор 
ріеготеігіс ~ пьезометрический [гид- 
ростатический] напор 
рііе ~ оголоюк сваи 
розіііоп ~ гидростатический [потенци- 
альный] напор 

роіепііаі ~ гидростатический [потен- 
циальный] напор 
ргеззиге ~ статический напор 
рштір (сіеііѵегу) ~ напор насоса 
гаіі ~ головка рельса 
гаішѵаіег ~ водосточная воронка 


гіѵеі - галоп*"* -пктспки 
го8е ~ душевая головка 
заіеіу ~ 1. допустимое давление 2. 
крышка безопасности (компрессора) 
зеера§е ~ фильтрационный напор 
8 йоге ~ оголовок монтажной [опор- 
ной] стойки, оголовок стойки поддер- 
живающих (опалубку) лесов 
зЬоіѵег ~ душевой распылитель 
8І§па1 ~ сигнал; светофор 
зргіпкіег ~ спринклер 
зіаііс ~ 1. статический напор 2. при- 
ёмник статического давления 
зіаііс сіеііѵегу ~ статический напор 
(насоса) 

зіаііс зисііоп ~ геометрическая высота 
всасывания (насоса) 

8Іее1 8Йеаг ~ стальной оголовок на 
железобетонной колонне (для опира- 
ния плит безбалочного перекрытия) 
зисііоп ~ 1. высота всасывания (насо- 
са) 2. грунтозаборное устройство 
(земснаряда) 

Т ~ Т-образный оголовок (1. средней 
сборной железобетонной колонны 
каркаса 2. временной опорной стой- 
ки, раскреплённой подкосами) 
Іетрегаіиге ~ температурный напор 
ІІіегтаІ ~ температурный напор 
Іоіаі ~ 1. полный напор, теоретиче- 
ская высота подъёма (насоса) 2. пол- 
ная удельная энергия потока 
Іоіаі сіеііѵегу ~ полная высота нагне- 
тания 

Іосѵег ~ верхняя секция башни (ба- 
шенного крана) 

Ігір ~ подставка (мензулы) 

Ігіросі ~ головка штатива 
ѵасиит зисііоп ~ вакуумметрпческая 
высота всасывания (насоса) 
ѵаіѵе ~ головка клапана [вентиля] 
ѵеіосііу - скоростной напор 
ѵіЬгаІог ~ головка [наконечник] виб- 
ратора 

\ѵеіг ~ напор на водосливе; высота 
подпора 

\ѵе11 ~ устье [оголовок] скважины или 
трубчатого колодца 

\ѵіпсіо\ѵ ~ верхний брус оконной ко- 
робки 

\ѵогкіп§ ~ полная высота подъёма, 
полный рабочий напор (насоса) 

ЬеабЫоск 1. верхний останов шахтного 
подъёмника 2. верхний элемент (кон- 
струкции), оголовок 

Ьеабег 1. тычок (кирпича); тычковый 
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Ьеайег 

кирпич 2. балка-перемычка; ригель 
фахверка; подстропильная балка; рас- 
пределительная балка; ригель у про- 
ёма в перекрытии (поддерживающий 
укороченную балку) 3. коллектор, гре- 
бёнка 4. магистральный трубопровод 
[водовод, канал] 5. рі рельс-формы 
Ыіпсі ~ углублённый тычок (на внут- 
ренней грани кирпичной стены) 

Ьиіі ~ тычок, уложенный на ребро; 
закруглённый тычок 
с1І8ІгіЬиІіоп ~ распределительный кол- 
лектор 

бгаіпа§е - собиратель 
Ш§Ы ~ консольная балка, поддержи- 
вающая косоуры или лестничный 
марш 

геШгп ~ сборный коллектор 
8пар ~ (кирпич-)половняк, полкирпи- 
ча, половинка кирпича 
лісііоп ~ всасывающий сборный кол- 
лектор 

вирріу ~ распределительный коллек- 
тор 

Ьеасі§аІе головной затвор; головное соо- 
ружение (канала, водовода); верхние 
ворота (шлюза) 

ЬеасІіп§ 1. опережающая выработка (в 
забое тоннеля); направляющая 
штольня 2. дренажная штольня [гале- 
рея] 3. строительный тоннель 
егозе ѵѵіпсі Ігаск ~ траектория колеи 
самолёта на ВПП при боковом ветре 
ехріогаіогу ~ разведочная штольня 
іпіаке ~ головное сооружение (гидро- 
узла); водозаборное сооружение 
рііоі ~ направляющая штольня 

Ьеасііп§-ир подпор 

Ьеайгасе подводящий водовод [канал]; 
верхний бьеф, ВБ 

Ьеабгоот высота помещения в свету 
(от пола до потолка) 
сіеаг ~ подмостовой габарит 

ЬеасІ8І11 верхний брус дверной или окон- 
ной коробки 

ІіеасБѵаІІ портальный оголовок (трубы) 

Ьеасйѵаіег 1. верхний бьеф, ВБ 2. рі 
верховья реки 

ЬеасБѵау 1. интервал (по времени или 
длине) между двумя следующими 
друг за другом автомобилями 2. про- 
движение вперёд 3. высота в свету 
арргоасЬ ~ интервал между автомоби- 
лями на подходе к пересечению 
іприі ~ интервал между автомобилями 
на входе (на пересечении) 


Ііте ~ временной интервал (между 
проходом двух следующих друг за 
другом автомобилей) 

ЬеасБѵогк 1. замковый камень арки со 
скульптурным изображением головы 
2. рі головное сооружение (гидроуз- 
ла); головной узел; водозаборное соо- 
ружение 3. регуляционные сооруже- 
ния 

1іеа1іп§ кровельный ковёр 
аШо§епои8 - самозакрытие трещин в 
бетоне (при увлажнении) 

ЬеаІіЬ 1. здоровье 2. здравоохранение; 
санитария и гигиена 
соп8ІшсІіоп ~ гигиена труда в строи- 
тельстве 

оссираііопаі - профессиональная ги- 
гиена труда 

оссираііопаі ~ апб вакеіу охрана тру- 
да 

Ьеар куча 

8Іога§е ~ штабель (зернистого мате- 
риала) 

ЬеагіЬ 1. топка; рабочее пространство 
печи 2. камин 3. водобой 
Ьаск - под топки, под топочного про- 
странства камина 

ЬеагІіп§ забутка; сердцевинная часть 
каменной или кирпичной стены (меж- 
ду облицовкой) 

Ьеагйѵоосі сердцевина дерева 
Ьеаі теплота, тепло 

~ ок сгузіаііігаііоп теплота кристалли- 
зации (воды при замерзании) 

~ ок ігее 2 Іп§ теплота замерзания 
~ ок Ьусігаііоп теплота гидратации 
~ ок 8е11іп§ тепловыделение при схва- 
тывании (бетонной смеси); теплота 
схватывания 

сотЬшІіоп ~ теплота сгорания 
сопбепзаііоп ~ теплота конденсации 
сошіепвег ~ тепловая нагрузка кон- 
денсатора; теплота, отводимая в кон- 
денсаторе 

еѵарогаііоп ~ теплота испарения, 
скрытая теплота парообразования 
ехсевз ~ теплоизбыток, избыточная 
теплота 

Іаіепі ~ скрытая теплота 

Іаіепі ~ ок теШп§ скрытая теплота 

плавления или таяния 

Іаіепі ~ ок Іііаѵѵіп§ скрытая теплота 

таяния 

Іаіепі ~ ок ѵарогігаііоп скрытая тепло- 
та испарения 
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Іоѵѵ §гас1е ~ низкопотенциальная теп- 
лота 

теіаЬоІіс ~ метаболические тепловы- 
деления 

гасііапі ~ лучистая теплота 
гесіаітесі - регенерированное тепло 
зепзіЫе ~ явная теплота 
зресійс ~ удельная теплоёмкость 
8игр1и8 ~ избыточное тепло, теплоиз- 
бытки 

Іоіаі ~ энтальпия 

изейіі ~ полезная теплота (тепловая 
энергия в доступной для использова- 
ния форме) 

ѵѵазіе ~ сбросное [отходящее] тепло 
ѵѵіісі ~ случайные [нерегулярные] теп- 
лопоступления или тешюпотери 
Ьеаіег нагревательный прибор; отопи- 
тельный прибор, радиатор, калори- 
фер; отопительный агрегат 
айег ~ воздухонагреватель [калори- 
фер] второго подогрева 
аіг ~ воздухонагреватель, калорифер 
азрЬаІІ ~ разогреватель [нагреватель] 
битума 

аиіотаііс §аз-Ягес1 ѵѵаіег ~ автомати- 
ческий газовый водонагреватель 
ЪаІапсесЗ-Яие ~ агрегат воздушного 
отопления с уравновешенной тягой в 
дымоходах 

ЬаІсЬ ~ нагреватель заполнителей 
Ьіпсіег зІога§е ~ битумная цистерна с 
системой подогрева (иногда и переме- 
шивания) 

Ыазі ~ обдуваемый калорифер 
Ыоск зІога§е ~ электронагреватель- 
ный прибор с твердотельным тепло- 
аккумулятором 

ЬшЫег'з аіг ~ воздушно-отопительный 
агрегат для сушки зданий 
сігси1аІіп§ зрасе ~ циркуляционный 
агрегат воздушного отопления 
сотЪігзІіоп аіг ~ тешгоугилизатор-по- 
догреватель воздуха для горения 
сіігесі Гігесі аіг - огневой калорифер, 
агрегат воздушного отопленіи с непос- 
редственным сжиганием топлива 
сІігесІ-Яоѵѵ ѵѵаіег ~ проточный [кон- 
тактный] водонагреватель 
сіотезііс Яоі-ѵѵаіег ~ бьновой водонаг- 
реватель 

йисі ~ канальный воздухонагреватель 
еіесігіс ~ электроотопительный при- 
бор 

еіесігіс аіг - электрокалорифер 
еіесігіс іпшгегзіоп ~ погружной элект- 


Ьеаіег 

рический нагреватель (для техноло- 
гических ванн) 

еіесігіс зрасе ~ электроотопительный 
прибор 

еіесігіс 8Іога§е ~ 1. аккумулирующий 
электроотопительный прибор 2. элект- 
рический ёмкостный водонагреватель 
еіесігіс ѵѵаіег ~ электрический водо- 
нагреватель 

іап ~ вентиляционный отопительный 
агрегат 

іап-аззізіесі Яисіей ѵѵагт аіг ~ каналь- 
ный вентиляторный воздухонагрева- 
тель 

Яппесі зігір ~ пластинчатый радиатор 
Яоог-Іуре ипіі ~ напольный отопи- 
тельный агрегат 

Яией ~ отопительный агрегат с отво- 
дом дымовых газов по дымоходам 
Яиеіезз ~ огневой калорифер, не при- 
соединённый к дымоходу или дымовой 
трубе 

іогсесі сопѵесііоп аіг ~ калорифер, 
воздухонагреватель с принудительной 
циркуляцией воздуха 
ІгеезІапсІіп§ ~ передвижной отопи- 
тельный агрегат 

§аз-Ягес1 аіг [§аз-Ягес1 ипіі] ~ газовый 
воздухонагреватель [калорифер] 

§аз гасііапі ~ инфракрасный газовый 
излучатель 

§аз ѵѵаіег ~ газовый водонагреватель 
Яоі-ѵѵаіег ~ водонагреватель местного 
горячего водоснабжения 
Ьоі ѵѵаіег зІога§е ~ ёмкостный водо- 
нагреватель 

іттегзіоп ~ погружной нагреватель 
іпсіерепсіепі іпзиіаіесі Ьоі ѵѵаіег ~ теп- 
лоизолированный ёмкостный водонаг- 
реватель 

іпзіапіапеоиз §аз ѵѵаіег ~ проточный 
газовый водонагреватель, газовая во- 
догрейная колонка 

іпзіапіапеоиз ѵѵаіег - проточный во- 
донагреватель 

тиШразз аіг ~ многоходовой калори- 
фер 

тиіііроіпі ѵѵаіег ~ водонагреватель, 
питающий несколько водоразборных 
точек 

оіі-йгей - воздухонагреватель [кало- 
рифер], работающий на жидком топ- 
ливе 

оѵегііеасі ~ потолочный газовый излу- 
чатель 
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Ьеаіег 

ріреііпе ~ греющий кабель, обматыва- 
емый вокруг трубопровода 
Ниіск-асііоп ѵѵаіег ~ быстродействую- 
щий водонагреватель 
габіапі ~ радиатор, прибор радиаци- 
онного отопления 

гасііагй сопѵесіог ~ конвектор без ко- 
жуха 

гасііапі сопѵесіог §а8 ~ газовый кон- 
вектор 

гайіапі §аз - инфракрасный газовый 
излучатель 

гаіі ~ машина для нагревания рельсов 
ге§епегаІіѵе аіг ~ регенеративный воз- 
духоподогреватель 

гоай - автомобильный или прицепной 
асфальторазогреватель 
зесіисі ~ газовый отопительный при- 
бор закрытого типа (с изолированным 
газовоздушным трактом) 

8Іп§1е-роіпІ - проточный водонагрева- 
тель с одной водоразборной точкой 
8кігІіп§ ~ плинтусный конвектор 
8о1аг ~ солнечный нагреватель 
зрасе ~ местный отопительный агре- 
гат 

8Іеаш ѵѵаіег ~ паровой водонагрева- 
тель 

зІога§е ~ 1. электроаккумуляционная 
печь, теплоаккумулирующий отопи- 
тельный прибор 2. ёмкостный водо- 
нагреватель 

8Іога§е \ѵа1ег ~ ёмкостный водонагре- 
ватель 

8Ігаі§1Н-11ігои§1і §аз-йгес1 \ѵа1ег ~ про- 
точный газовый водонагреватель 
8Ігір ~ ленточный нагреватель; пла- 
стинчатый радиатор 
зигіасе ѵѵаіег ~ поверхностный водо- 
нагреватель 

зѵѵіісй ~ стрелочный обогреватель 
8у8Іет ѵѵаіег ~ сетевой подогреватель, 
бойлер 

Іетрегіп§ ~ калорифер предподогрева 
[первого подогрева] 

ипіі ~ 1. потолочный рециркуляцион- 
ный отопительный агрегат 2, отопи- 
тельный прибор 3. калорифер, возду- 
хонагреватель с принудительной цир- 
куляцией воздуха (в кондиционирова- 
нии воздуха) 

ипіі аіг ~ потолочный рециркуляцион- 
ный агрегат воздушного отопления 
ѵепіесі §аз ~ газовый воздухонагрева- 
тель закрытого типа (с отводом про- 
дуктов сгорания в атмосферу) 


ѵѵаіі тоипіігщ ~ пристенный агрегат 
воздушного отопления 
ѵѵаіег ~ водонагреватель, водоподогре- 
ватель 

ѵѵаіег-іо-ѵѵаіег ~ водяной водонагрева- 
тель 

ѵѵіпіег-ргоіесііоп ~ нагреватель для 
зимних работ 

гопе ~ зональный подогреватель (воз- 
духа) 

ЬеаІіп§ I. нагрев, обогрев 2. отопление 
а§§ге§аІе ~ подогрев заполнителей 
аіг ~ воздушное отопление 
арагітепі ~ квартирное отопление 
Ьаск ~ теплоснабжение от кварталь- 
ной или групповой котельной 
Ьаск§гоипё ~ дежурное отопление 
ЬазеЬоагсІ ~ плинтусное отопление 
Ьазіс ~ дежурное отопление 
Ьоо8І ~ разогрев отопительной систе- 
мы 

Ьгісі§е ~ обогрев проезжей части моста 
саЬіпеІ ~ конвекторное отопление 
сеі1іп§ ~- потолочное панельное отоп- 
ление 

сепігаі ~ центральное отопление 
сігсиіаііоп ~ циркуляционная система 
отопления 

сіозесі-сігсші ~ замкнутая система 
отопления 

сопсеаіесі ~ система отопления со 
встроенными [скрытыми] отопитель- 
ными приборами 

сопііпиоиз ~ непрерывное отопление 
сопѵесііоп ~ конвективное отопление 
бігесі ~ 1. отопление с непосредствен- 
ным сжиганием топлива, местное 
отопление 2. радиаторное отопление 
бізігісі ~ (апй соо1іп§) районное теп- 
лохолодоснабжение 
сіотезііс ~ местное отопление 
еіесігіс ~ электроотопление 
еіесігіс Яоог ~ электрическое наполь- 
ное отопление 

еіесігіс рапеі ~ панельное электро- 
отопление 

йоог ~ напольное отопление 
ЙШ сепігаі ~ центральное отопление 
всего здания 

§аз(-іігес1) ~ газовое отопление 
§гаѵіІу сігсиіаііоп ~ гравитационное 
отопление 

§гаѵіІу ѵѵагт ѵѵаіег ~ система водяного 
отопления с естественной циркуля- 
цией 
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§гоіф ~ групповое центральное отоп- 
ление; групповое теплоснабжение 
Ы§Ь ргеззиге Ьоі ѵѵаіег - отопление 
перегретой водой 

Ьоі ѵѵаіег ~ водяное отопление высоко- 
го давления 

іпдігесі ~ нагрев через разделитель- 
ную перегородку; косвенный нагрев (в 
системе с промежуточным теплоно- 
сителем); система ( отопления , теп- 
лоснабжения) с косвенным нагревом 
іпсіігесі ѵѵагт-аіг ~ циркуляционная 
система воздушного отопления 
іпдіѵійііаі ~ индивидуальное отопле- 
ние 

іпГгагесІ ~ инфракрасное отопление 
Іп1е§га1ес1 еіесігіс ~ интегрированное 
электрическое отопление 
іпіегтіііепі ~ периодическое отопле- 
ние 

Іосаі ~ местное отопление; местный 
обогрев 

Іоѵѵ ргеззиге Ьоі ѵѵаіег ~ водяное отоп- 
ление низкого давления 
Іоѵѵ ргезвиге зіеат - паровое отопле- 
ние низкого давления 
оЯГ-реак еіесігіс ~ внепиковое элект- 
роотопление 

оіГ-реак 8Іога§е ~ внепиковое элект- 

роаккумуляционное отопление 

оіі ~ система отопления на жидком 

топливе 

опе-ріре ~ однотрубное отопление 
рапеі ~ панельное [лучистое] отопле- 
ние 

рагііаі сепігаі ~ центральное отопле- 
ние части (помещений) здания 
регітеіег ~ периметральное отопление 
ріепит ~ воздушное отопление (с по- 
дачей тёплого воздуха в помещения 
по воздуховодам) 

ргосе88 ~ промышленное отопление 
гасііапі ~ лучистое отопление, лучи- 
стый обогрев 

ге§епегаІіѵе ~ регенеративный нагрев 

гезівіапсе ~ электроотопление 

геѵегзе сусіе ~ термодинамическое 

[теплонасосное] отопление, отопление 

реверсивным циклом 

зеіесііѵе ~ селективное центральное 

отопление 

зеіЬаск ~ режим отопления с автома- 
тическим понижением температуры 
на ночной период или нерабочие дни 
зкігІіп§ ~ плинтусное отопление 
зрасе ~ отопление помещений 


Ъееі 

зроі - локальный обогрев, обогрев ра- 
бочего места 

зіеапі ~ паровое отопление 

8Іога§е ~ электроаккумуляционное 

отопление 

зіоѵе ~ печное отопление 
зігір ~ система отопления с пластин- 
чатыми радиаторами 
іЬегтосіупатіс ~ термодинамическое 
[теплонасосное] отопление, отопление 
обратным циклом 

іЬегтоеІесІгіс - термоэлектрическое 
отопление 

Ігасе ~ обогрев трубопроводов, подо- 
грев воды в трубопроводах горячего 
водоснабжения саморегулирующимися 
ленточными нагревательными элемен- 
тами 

ишіегЯоог ~ отопление нагревом па- 
нелей пола 

ѵасиит зіеат - вакуум-паровое отоп- 
ление 

ѵѵагт аіг - воздушное отопление 
ѵѵазіе зіеат ~ отопление отработав- 
шим паром 

ѵѵаіег ~ водяное отопление 
ѵѵішЗоѵѵ-8ІІ1 ~ система отопления с по- 
доконными радиаторами 
ЬеаІіп§-ир разогрев 
Ьеаѵе выпор, пучение ( грунта ) 

Ьоііош ~ выпор фунта (в основном 
при превышении критической глуби- 
ны) 

еіазііс ~ упругое разуплотнение гор- 
ной породы 

Ггозі ~ морозное пучение 

раІсЬез ~ пятна-медальоны (в зоне 

вечной мерзлоты) 

рііе ~ выпор грунта (при забивке 
сваи) 

Ьеаѵіп§ см. Ьеаѵе 

Ьеск 1. дверь, разделённая по горизон- 
тали на две створки; панельная дверь 
с верхней сквозной или решётчатой 
панелью 2. решётчатые ворота; решёт- 
чатая калитка 
Ьесіде живая изгородь 
8поѵѵ ргоіесііоп - живая снегозащит- 
ная изгородь 

Ьес1§егоѵѵ8 полезащитные полосы на- 
саждений; шпалеры; изгороди 
гоасізісіе ~ придорожные посадки 
Ьееі 1. опорная пята (стрелы, стойки) 
2, нижний торец вертикального бруса 
дверной рамы 3. зуб верхового откоса 
(плотины) 4. ж.-д. корень крестовины 
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Ъееі 

сгоѵѵЬаг лапа монтажного лома 
этѵіісЬ "•* ж. -д. корень остряка 

1іеі§Ьі высота, высотная отметка, вер- 
шина, верх, верхушка 
~ оГ агс стрела (нысота подъёма] арки 
.** оГ ЬиіЫіп§ высота здания (от зем- 
'ѵ\ѵ до верха стены, включая пара- 
пет) 

Ь* ок Ий высота подъёма (параметр 
грузоподъёмного крана) 
сеі1іп§ ~ высота потолка; высота по- 
мещения 

сіеаг ~ высота в свету 
сгііісаі ~ критическая высота (харак- 
теризующая устойчивость откоса) 
сгоѵѵп - высота свода (над головкой 
рельса) 

битріп§ ~ высота разгрузки (само- 
свала и пип.) 

ейесііѵе ~ приведённая [расчётная] 
высота (стойки, колонны) 
іасе ~ высота забоя (в карьере) 
йоог ~ высота этажа; высота перекры- 
тия 

йоог-іо-йоог - высота этажа (от пола 
до пола смежных этажей) 
ігее-8Іапёіп§ ~ максимальная рабочая 
высота башенного крана (при которой 
не требуется крепления башни крана 
к возводимому сооружению) 
тахітшп сіІ8сЬаг§е ~ максимальная 
высота разгрузки (ковша) 
тахітит Ьоок ~ максимальная высо- 
та под ъёма крюка 

оиііеі ~ эффективная высота дымовой 
трубы 

оѵегаіі вішсіиге ~ полная [габарит- 
ная] высота сооружения 
оѵегііоѵг ~ напор на водосливе 
віогеу - высота этажа 
ипійшп віогу ~ одинаковая высота 
этажей (по всему зданию) 
иширрогіеё ~ свободная высота 
\ѵаѵе - высота волны 

Ьеі§1іІеп 1. повышать(ся), повысить 2. 
надстраивать (здание) 3. усиливать 
(интенсивность краски, эффект дей- 
ствия и т.п.) 

ЬеНроП вертолётная станция; вертодром 
еіеѵаіесі ~ вертодром (на крыше зда- 
ния, на приподнятой платформе) 

Ьеіівіор временный вертодром 

Ьеііх 1. спираль 2. винтовая линия 3. 
арх. волюта 

Ьеітеі 1. шлем, каска 2. наголовник 
сваи 


йгіѵіп§ ~ свайный бугель, наголовник 
рііе [рі1іп§] ~ свайный бугель, наго- 
ловник 

ргоіесііѵе ~ защитный шлем, защит- 
ная каска 

зайіу ~ защитный [предохранитель- 
ный] шлем 

\ѵе1біп§ ~ защитный шлем сварщика 
Ьеірег 1. помощник, подручный 2. вспо- 
могательный механизм 3. вспомога- 
тельный шпур 

рІитЬег'в ~ вантуз для прочистки тру- 
бопроводов 

Ьеіѵе ручка тяжёлого ручного инстру- 
мента (топора, кувалды, кирки, мо- 
тыги и т.п.) 

Ьетр пенька, пакля 
Мапі1(1)а ~ манильская пенька 
Ьеввіап. мешочная ткань, мешковина, 
джутовая ткань 

Ье\ѵп отёсаный (о бревне); тёсаный (о 
камне) 

Ьехаргозіуіе гексапростиль, фасад с ше- 
стью колоннами 
Ыскеу ручной трубогаб 
Ы§ЫапсІ нагорье, возвышенность 
Ьі§1і-гІ8е 1. высотное [многоэтажное] 
здание, небоскреб 2. высотный, много- 
этажный; высокий 

сопсгеіе ~ железобетонное высотное 
здание 

Ьі§1і-гІ8ег см. 1іі§Ь-гІ8е 1. 

Ьі§Ь\ѵау автомобильная дорога; автома- 
гистраль 

агіегіаі ~ автомагистраль, примыкаю- 
щая к скоростной автомагистрали, 
скоростная городская дорога 
Ьеіі ~ кольцевая [объездная] дорога 
[автомагистраль] 

соп1го11еб-ассе88 ~ скоростная автома- 
гистраль с контролируемым (плат- 
ным) въездом на неё 
соипіу - автомагистраль, находящаяся 
в ведении графства (Великобрита- 
ния) или округа (США) 
сііѵісіесі ~ скоростная автомагистраль 
(с разделительной полосой) 
еіеѵаіеб ~ автомагистраль на эстакаде 
§еиега1-ригро8е ~ автомагистраль іар- 
томобильная дорога] общего пользова- 
ніи 

іпіегеіаіе ~ скоростная автомагистраль 
(входящая в федеральную сеть авто- 
магистралей США) 

1ішіІеё-ассе88 ~ скоростная автомаги- 
страль с ограничением въезда 
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та)ог ~ магистральная дорога, основ- 
ная дорога (на пересечении) 
тіпог ~ второстепенная дорога (на пе- 
ресечении.) 

тиІЛІапе ~ автомобильная дорога с 
многополосной проезжей частью 
зсепіс ~ автомобильная дорога, впи- 
санная в ландшафт 

зіаіе ~ амер, дорога, находящаяся в 
ведении администрации штата 
Ійгои§Ь ~ транзитная дорога с пре- 
имущественным правом проезда на 
пересечении 

Ігипк ~ основная [главная] дорога 
Г\ѵо-1апе ~ автомобильная дорога с 
двумя полосами движения 
1\ѵо-1апе гигаі ~ двухполосная внего- 
родская автомобильная дорога 
Ы11 1. холм; возвышенность 2. куча, гру- 
да 

ЫПоск 1. бугорок; кочка 2. отвал пустой 
породы 
ісе ~ наледь 

ЫИіѵазЬ смыв (грунта) со склона 
ЫІІ ручка, рукоятка 
Ьаггеі Тее - Т-образная ручка черен- 
ка лопаты бочкообразной формы 
спПсЬ Тее~ Т-образная ручка черенка 
лопаты 

теіаі Ѵ-Оее - металлическая вилка с 
деревянной ручкой-захватом (на кон- 
це черенка лопаты) 
іѵоосіеп Ѵ-Бее ~ деревянная вилка с 
поперечной ручкой-захватом (на кон- 
це черенка лопаты) 
іѵоосіеп Ѵ-Бее теіаі сарреб ~ дере- 
вянная вилка с металлической оков- 
кой (на конце черенка лопаты) 

Ып§е 1. шарнир 2. петля (дверная или 
оконная) о ~ апб ріп петля со сквоз- 
ным стержнем 

асЦшІаЫе Ьаіі ~ регулируемая петля с 
ходом на шарнире 

ЬаскДар ~ накладная дверная петля 
(одна карта которой крепится к ли- 
цевой поверхности дверного полот- 
на) 

Ьаіі - петля с ходом на шарнире 
ГгаіІ-іоіпТ’ шаровой шарнир 
-Ыіпсі *- вколотая [скрытая] петля 
Ъоот ~ опорный шарнир стрелы кра- 
гіа 

Ьиіі ~ карточная (дверная или окон- 
ная) петля 

’саЬіпеІ ~ шкафная петля (для встро- 
енных шкафов) 


сопііпиош - рояльная петля 

егоза §агпеІ ~ Т-образная ворошен 

или дверная петля 

сгоіѵп - замковый шарнир (арки) 

боог ~ дверная петля 

боиЫе-асІіоп ~ петля для качающихся 

дверей (позволяющая открывание в 

обе стороны) 

егесііоп ~ монтажный шарнир (вид 
монтажной оснастки) 
іа8І-ріп Ьиіі ~ карточная петля с не- 
вынимающимся стержнем 
Іетаіе ~ верхняя карта петли (с хо- 
дом на центрах) 

Нар ~ см. ЬаскПар Ып§е 
§агпеІ ~ см. сго88 {щгпеі Ып§е 
§аІе - воротная петля, петля для наве- 
ски ворот 

Н ~ Н-образная (дверная или ворот- 
ная) петля 

ЬаІГ-тогІіве ~ полуврезная (дверная) 
петля 

Ьа1Г-8іігГасе ~ полунакладная (двер- 
ная) петля 

Н аші 1_ - дверная петля в форме бук- 
вы Н с горизонтальным хвостиком 
внизу 

Ьеаѵе-о(Г ~ разъемная (дверная) петля 
ЬогІ 20 пІа 1 8ргіп§ ~ горизонтальная 
шарнирная пружинная петля 
іпѵізіЫе ~ вколотая петля 
кпискіе Ьаіі Ьеагіп§ ~ карточная пет- 
ля с ходом на шарнире 
Іоозе^оіпі - разъёмная петля с невы- 
нимаемым стержнем 
Іоозе-ріп ~ разъёмная петля с выни- 
маемым стержнем 

таіе ~ нижняя карта петли (с ходом 
на центрах) 

оі&еі ~ петля с одной угловой отогну- 
той картой 

рагііатепі ~ Н-образная петля 

ріапо ~ рояльная петля 

ріп ~ стержневая карточная петля 

ріѵоі ~ штыревая петля с ходом на 

центрах 

ріавііс ~ пластический шарнир 
гІ8Іп§ ~ поднимающаяся дверная пет- 
ля (обеспечивает плавное приподни- 
мание дверного полотна пра откры- 
вании благодаря винтообразному 
примыканию трубок карт) 
зЬиІІег ~ петля ставни 
зкеіѵЪаск - опорный шарнир (арки) 
8ргіп§ боог - пружинная дверная пет- 
ля 
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1ііп§е 


8Іее1 ~ шарнирно-неподвижная опор- 
ная часть (моста) 

8Ігар ~ накладная петля с удлинённы- 
ми картами 

зигіасе-тоипіесі ~ накладная (дверная 
или оконная) петля 

Т [Тее] ~ Т-образная петля (для наве- 
ски ворот или больших полотен две- 
ри) 

іѵіпсіоѵѵ ~ оконная петля 
Ып§еб шарнирный 

Ьір 1. ребро крыши; вальма 2. накосная 
стропильная нога 3. крайний верхний 
узел трапецеидальной мостовой фер- 
мы 
Ьігег: 

Ьиіісіег'в ріапі ~ фирма, сдающая 
строительное оборудование в аренду 
или напрокат 

ЬІ8Іо§гат гистограмма, диаграмма [по- 
лигон] частот 

ЬІ8Іо§гарЬ карта изохрон (показываю- 
щая кривые времени добегания воды 
на водосборном бассейне до расчётно- 
го створа) 

Ьізіогу история; изменение во времени; 
динамика [характер протекания) про- 
цесса 

епѵігоптепіаі ~ экологическое изме- 
нение окружающей среды с течением 
времени 

1оасііп§ ~ предшествующее нагруже- 
ние, изменение нагрузки во времени 
Іетрегаіиге ~ изменение температур 
во времени 

Ьіі удар; соударение; столкновение 
ЬіІсЬ 1. петля, узел; кольцевой строп 2. 
прикреплять, зацеплять 3. подталки- 
вать, подтягивать 
Ьазкеі ~ кольцевой строп 
Ыасідааіі ~ самозатягивающаяся ка- 
натная петля (на грузоподъёмном 
кране) 

сЬоскег ~ петлевой строп (канатный 
или цепной) 

ѵегіісаі ~ одноветвенный вертикаль- 
ный строп 

Ьоагб (іп§) забор [временное огражде- 
ние] вокруг стройплощадки 
ЬосІ приспособление [ранец] для подно- 
ски на спине кирпича или раствора, 
«коза» 

ЬобосЬгопе изохрона (добегания воды с 
водосборного бассейна) 

Ьо§ 1. выгиб; строительный подъём 2. 


металлическая щётка 3. дробилка для 
древесных отходов; рубильная машина 
8е\ѵег ~ проф. рабочий-землекоп 
Ьо§§іп песчано-гравийно-глинистая 
смесь 

Ьо§§т§ 1. выгибание; создание строи- 
тельного подъёма 2. искривление, ко- 
робление 3. механическая очистка 
(металлическими щётками) 

~ оГ Ьеат выгиб балки 
ЬоІ8І подъёмник, лебёдка, таль 
аіг ~ пневматическая таль; пневмати- 
ческий подъёмник 

аихіііагу ~ лебёдка вспомогательного 
подъёма (крана) 

Ьоот ~ стреловая лебёдка 
ЪиіМіп§ ~ строительный подъёмник 
сЬаіп ~ ручная цепная [червячная] 
таль 

сЬаіп Іеѵег ~ цепная рычажная лебёд- 
ка 

сойіп§ ~ ручная рычажная лебёдка 
сотрге88ес1-аіг ~ пневматический 
подъёмник, пневматическая лебёдка 
сопсгеіе ЬискеІ ~ подъёмник бадей 
для бетонной смеси 
сгапе ~ передвижной стреловой грузо- 
подъёмный кран 

сіоиЫе-сітт ~ двухбарабанная лебёд- 
ка 

еіесігіс ~ электроталь, электрическая 
таль 

еіесігіс сЬаіп ~ электрическая цепная 
таль, цепная электроталь 
еіесігіс \ѵіге-горе ~ электрическая ка- 
натная таль, канатная электроталь 
Ьапб-сЬаіп ~ ручная цепная [червяч- 
ная] таль 

фЬ ~ стреловая лебёдка 
іоасі ~ грузовая лебёдка (крана); гру- 
зовой подъёмник 
таіегіаі ~ грузовой подъёмник 
таіегіаі ріаііогт ~ грузовой башен- 
ный подъёмник 

тоЬііе ~ передвижной (рамный) 

подъёмник 

топогаіі ~ таль 

регвоппеі ~ подъёмник для рабочего 
персонала 

ріаііогт ~ башенный подъёмник; рам- 
ный подъёмник 

рпеитаііс - пневматический подъём- 
ник; пневматическая лебёдка 
гаек Ьиі1с1іп§ ~ реечный домкрат 
8е1С-егес1т§ та8І ~ самомонтирую- 
щийся мачтовый подъёмник 
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«Ьай ~ шахтный подъёмник, шахтный 
лифт 

зіп§1е Ігаск-тошЦеЯ ~ таль 
Іоѵѵег ~ башенный подъёмник 
ЬоІ8Ііп§ подъём (груш) 

ЬоізПѵау шахта лифта 
ЫіпЯ ~ шахта лифта без выходов на 
промежуточных этажах 
ЬоЫег 1. держатель; патрон; обойма; 
фиксатор; штатив 2, резервуар, сосуд 
аіг ~ воздухосборник 
Яоог ~ дверной ветровой крючок 
еіесігосіе ~ электрододержатель 
Яие §а8 ~ газгольдер для дымовых га- 
зов 

§а8 8Іога§е ~ газгольдер 
Іісепсе ~ лицензиат; владелец изобре- 
тения 

ріре ~ трубодержатель 
8авЬ ~ шпингалет, оконная щеколда 
ЬоІсІегЬаІ 1. металлическая опора тру- 
бопровода с разъемными полуцилинд- 
рическими хомутами 2. ухват для 
крепления водосточных труб 
ЬоІсіГавІ і. струбцина, сжим 2. тиски 
столярного верстака 3. инвентарный 
якорь (для крепления расчалок) 

Ьоіе отверстие; дыра; раковина; по- 
лость; канал; шурф; скважина 
апсЬог ~ яма [шурф! для закладки 
столбчатого анкера; шпур 
Ыіпсі ~ несквозное отверстие 
ЬоІІ ~ божовое отверстие 
ЬогеЯ ~ расточенное отверстие 
Ьогег ~8 червоточины ( порок древеси- 
ны) 

Ьигп сиі ~ заряженный шпур 
сепігаі ~ центральное отверстие, внут- 
ренняя полость 

сіеап-оиі ~ лючок для прочистки воз- 
духовода 

с1еагіп§ ~ божовое отверстие с зазо- 
ром 

соппесіог ~ отверстие для крепёжных 
деталей 

ЯІ8сЬаг§е ~ выпускное отверстие 
Ягаіп ~ спускное [дренажное] отвер- 
стие 

(МП ~ буровая скважина 
Яоог ~ отверстие в перекрытии или 
настиле (для пропуска труб и т.д.) 
§гоШ ~ цементационная скважина; 
отверстие для инъецирования 
§гоиІіп§ ~ отверстие для нагнетания 
жидкого строительного раствора 


Ьоте 

Ьапй ~ отверстие [лючок] для руки 
(напр, в рабочем боксе, воздуховоде) 
ідіесііоп ~ иш>екционная скважина; 
отверстие для нагнетания (раствора и. 
тли) 

ішресііоп - смотровой люк; смотровое 
отверстие 

тоипІіп§ ~ монтажное отверстие, 
монтажный проём 
рііоі ~ лидерная скважина 
р1и§ ~ сливное отверстие (санитарно- 
го прибора ); штепсельное гнездо 
роі ~ выбоина 

ргеЯгШеЯ ~ предварительно просвер- 
лённое отверстие 

риІ1о§ ~ отверстие в стене для закреп- 
ления поперечины одностоечных лесов 
гіѵеі ~ заклёпочное отверстие 
гоЯ ~ раковина (в бетоне), обнажаю- 
щая арматуру 

8атр1іп§ ~ отверстие (в стенке аппа- 
рата, трубопровода) для присоедине- 
ния пробоотборника ши приёмника 
давления 

всоигеЯ ~ воронка размыва 
8ЬоІ ~ шпур 

8Ііск ~ проф. шпур, полностью запол- 
ненный В В 

8Іа§§егеЯ ЬоК ~8 болтовые отверстия, 
расположенные вразбежку [в шахмат- 
ном порядке] 

Іар ~ присоединительное отверстие с 
резьбой, патрубок с резьбой 
іЬгеаЯеЯ ~ резьбовое соединение 
Ігіаі ~ опытная скважина 
ѵепі ~ вентиляционное отверстие 
\ѵеер ~ 1. отдушина, продух (венти- 
ляционное отверстие в ограждающих 
конструкциях) 2. водосточное [филь- 
трационно-дренажное] отверстие; дре- 
нажная труба (в толще сооружения) 
1іоІіп§ образование отверстий 
Ьоііоѵѵ 1. полость, углубление, впадина 
2. яма, выемка 3. вогнутая криволи- 
нейная поверхность 4. лощина, лож- 
бина 5. полый, пустотелый 6. вогну- 
тый 

Ііаіі' ~ полукруглая выкружка (архи- 
тектурный облом) 

Оиагіег ~ четвертная выкружка, вы- 
кружка сечением в четверть окружно- 
сти (архитектурный облом) 

Ьоте дом; жилище о ~ іог іЬе 
Ьотеіевз ночлежка, ночлежный дом, 
дом для бесприютных 
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Ноте 

~ оГ Ыф іпзиіаііоп зіапсіагсіз дом с 
высокой степенью теплоизоляции 
соѵаіевсепі ~ дом отдька для выздо- 
равливающих 

еагіЬ-зЬеІІегесі ~ малоэтажное здание 
с земляным [грунтовым] укрытием 
(кроме фасада, обращенного на юг; 
обычно врезается в склон холма) 

1о\ѵ со8І ~8 стандартные жилые инди- 
видуальные дома низкой стоимости 
1о\ѵ-гІ8е тиШГатіІу ~ малоэтажный 
многоквартирный жилой дом 
тоЫІе ~ передвижной дом-фургон; 
мобильное здание 

гезі ~ дом отдыха (здание или комп- 
лекс зданий) 

Ьото§епІ 2 аІіоп гомогенизация 

Ьопсйо проф. начальник стройплощадки 

ЬопеусотЬ 1. раковина (в бетоне, ме- 
талле) 2. внутренняя трещина (в дре- 
весине) 3. рі соты, ячейки 

1юпеусотЬіп§ образование раковин; 
щербатость (бетонной поверхности); 
образование внутренних трещин (в 
древесине) 

Іюосі 1. вытяжной зонт, колпак; венти- 
ляционное укрытие 2. выдвижной ко- 
зырёк (проходческого щита) 
аврігаііоп ~ аспирационный отсос, ас- 
пирационное укрытие 
сапору ~ вытяжной зонт 
саріог ~ местный отсос, активное вы- 
тяжное устройство (с механической 
вытяжкой) 

сЫтпеу ~ оголовок [зонт] дымовой 
трубы 

сіовесі ~ отсос закрытого типа, кожух 
соокег ~ надплитный вытяжной зонт 
сіоѵ/п йгай ~ нижний отсос 
ехЬашІ ~ вытяжной зонт 
ехіегіог ~ открытый отсос 
0о\ѵ теІегіп§ ~ измерительная ворон- 
ка, расходомерный насадок (для воз- 
духораспределителей) 

Гите ~ вытяжной зонт 

§гіпс1іп§ ~ отсос от шлифовального 

круга 

Іаіегаі ~ боковой отсос 
опе-8Ісіесі сапору ~ зонт-козырёк, од- 
носторонний вытяжной зонт 
ореп ~ открытый отсос 
ргоіесііпё ~ зонт-козырёк, односто- 
ронний зонт 

гап§е - надплитный вытяжной зонт 
гесеріог ~ воздухоприёмник, пассив- 


ное вытяжное устройство (действую- 
щее за счёт гравитационных сил) 
8Іёе-сігай - боковой отсос 
8ІрЬоп ~ капор сифона 
8ІоІ (ІесЗ) ~ щелевой [бортовой] отсос 
висііоп ~ воздухоприёмник местного 
отсоса; вытяжной зонт 
ѵепіііаіесі [ѵепіііаііоп] ~ вентиляцион- 
ный [вытяжной] колпак; вентиляци- 
онное [аспирационное] укрытие 
ѵѵаІІ-аІІасЬесІ ~ пристенный вытяжной 
зонт, зонт-козырёк 

ѵѵеаіЬегргооГ ~ атмосферный зонт 
[колпак, козырёк] 

Ьоок 1 . крюк; грузоподъёмный крюк; 
крюк на конце арматурного стержня 
2. проф. (грузоподъёмный) кран о ~ 
\ѵііЬ а заГеІу саісй грузоподъёмный 
крюк с предохранительной скобой 
[защёлкой] 

ассезз ~ Гог сЫтпеу ступенька-скоба 

для подъёма на дымовую трубу 

сап ~ захват для (подъёма) бочек 

сгапе ~ крюк крана 

боиЫе ~ двурогий крюк 

еуе ~ іфюк с проушиной 

§и11ег ~ опорный крюк водосточного 

жёлоба крыши 

Іаісй ~ крюк с предохранительной 
скобой 

ріре ~ крюк для крепления трубопро- 
водов (к стене) 

ваГеІу ~ грузоподъёмный крюк с пре- 
дохранительной скобой [защёлкой] 
8Йаде ~ вертлюжный крюк 
8Йаѵе ~ фигурный скребок 
вГапбагб ~ стандартный крюк (на кон- 
и/е арматурного стержня) 
ѵѵаіі ~ крюк для крепления трубопро- 
водов к стене 

Ьоок-апб-еуе запорный крюк (двери, 
окна) с пробоем 

Ьоок-ир 1. трубопроводная обвязка 2. 
схема технологической установки 3. 
монтажная схема 4. подключение, 
присоединение 

Ьоор обруч; хомут; обод: обойма; бугель, 
кольцевая арматура 
рііе ~ свайный бугель (из полосовой 
стали) 

Ьооріп§ кольцевая арматура 

Ьоррег 1. бункер; приёмная воронка 2. 
вагонетка с опрокидным кузовом 3. 
хоппер (вагон) 4. дозаторный или 
промывной бак 5. клозетная чаша 
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сЬаг§іп§ ~ загрузочный ковш (бето- 
носмесителя) 

сопсгеІіп§ ~ бункер для бетонной сме- 
си 

Яоог ~ бункер, устанавливаемый на 
перекрытии 

1оабіп§ ~ загрузочный бункер 
ритр ~ приёмный бункер бетононасо- 
са 

гаітѵаіег ~ широкая юдосточная во- 
ронка 

гесеіѵег ~ приёмный бункер 

8Іисі§е - иловый приямок; осадочный 

ящик 

Й 0 ГІ 20 П горизонт 

~ оГ ішігитепі горизонт инструмента 
А ~ горизонт А (верхний слой разреза 
почвы мощностью около 2 м) 

В ~ горизонт В (вертикального разре- 
за почвы) 

ісе ~ прослойка [слой] льда 
ЬогІ 20 пІа 1 І 2 Іп§ Ійе тосіеі горизонтирова- 
ние стереомодели 

Нот выступающий торец [конец] 
(конькового бруса, ригеля, обвязки) 

Ііп ~ проф. труба из волнистого метал- 
ла 

Ьогве 1. козлы 2. тетива (лестницы) 
Ьиііі-ир ~ деревянная тетива с при- 
бивными планками (для опирания 
ступеней) 

8Іаіг ~ тетива лестницы 
Ьогее-роѵѵег мощность (в л.с.) 

Ьгаке ~ мощность на валу, тормозная 
мощность 

зйай ~ мощность (двигателя) на валу 
Ьог8Іп§-ир вытягивание тяг (карнизов, 
поясков и т.п.) 

ЬоіГопзрЬегоісІ гортонсфероид, капле- 
видный резервуар 
Ьо8е шланг; пожарный рукав 
а г тоге (б) ~ армированный шланг 
беііѵегу ~ подающий шланг, шланг 
для подачи (раствора и т.п.) 
йехіЫе ~ гибкий шланг 
ЯехіЫе теІаЯіс ~ гибкий армирован- 
ный [металлический] шланг 
§агс1еп ~ поливочный шланг 
§гоиІіп§ ~ шланг для инъецирования 
[нагнетания] растворной смеси 
таіегіаі ~ материальный шланг, 

, шланг для подачи разжиженных мате- 
, риалов или смесей 

1ю8Іп§ ѵѵііЬ \ѵа1ег поливка водой из 
шланга 

Ьоврііаі больница 


Ьоіі8е 

Ьовіеі 1. общежитие 2. туристическая 
база 3. гостиница о ~ іог іЬе еісіегіу 
общежитие [дом] для престарелых 
зішіепі ~ студенческое общежитие 
уоиій ~ 1. молодёжная турбаза 2. мо- 
лодёжная гостиница 
Ітоіеі гостиница 

арагітепі ~ жилой дом гостиничного 
типа 

ЬоШау ~ пансионат 
ѵасаііоп ~ пансионат 
Нот час 

едиіѵаіепі ЯЯ1-1оаЯ орегаііщ* ~8 экви- 
валентное сезонное число часов рабо- 
ты системы с полной нагрузкой 
ІаЬог ~8 Ьш1§еІес1 количество челове- 
ко-часов, предусмотренных сметой 
ІаЬог ~8 ехрепсіесі количество затра- 
ченных человеко-часов 
Ноше 1. англ, индивидуальный [одно- 
квартирный] дом 2. амер, жилой дом, 
жилое здание 3. хранить, содержать 
арагітепі ~ многоквартирный дом 
аШопотош ~ жилой дом с автоном- 
ными системами инженерного обору- 
дования и трубопроводных сетей 
ЬасЬеІог ~ дом для холостяков 
Ьавіеі [Ьазііе, Ьазііііе] ~ средневеко- 
вый частично укреплённый дом 
ЬаіЬ ~ баня; купальня 
Ьігсі ~ проф. хрышный вентилятор 
ЬоагсІіп§ ~ пансион; меблированные 
комнаты со столом 
Ьоііег ~ котельная (здание) 

ЬиІІге88 Іуре ~ здание ГЭС бычкового 
типа 

сепігаі Ьоііег ~ центральная котельная 
соЫ ѵѵаіег ~ дом без центрального 
отопления и горячей воды 
сошіетпесі ~ дом, предназначенный 
на снос 

соок ~ кухня-столовая (на большой, 

стройке) 

сооі ~ климатрон 

соорегаііѵе (арагітепі) ~ кооператив- 
ный (многоквартирный) дом 
соипігу ~ сельский [деревянный] дом; 
дача 

соигі ~ здание суда 
сшіот ~ таможня 

бегеіісі - дом, брошенный владельцем 
беІасЬесІ ~ отдельно стоящий жилой 
дом 

сіізігісі Ьоііег ~ районная котельная 
боиЫе ~ два сдвоенных отдельно сто- 
ящих жилых дома (с общей стеной); 
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Ьои8е 


двухквартирный отдельно стоящий 
жилой дом 

сіиріех ~ двухквартирный дом 
д\ѵе11іп§ ~ жилой дом 
еп§іпе ~ машинное отделение (зда- 
ние) 

йге ~ пожарная станция, пожарное 
депо 

ГогТШей ~ дом-крепость, укрепление 
ігате ~ деревянный каркасный дом 
§а11егу арагітепі ~ квартирный дом 
галерейного типа (с входами в квар- 
тиры через общий балкон на каждом 
этаже) 

§апіеп ~ беседка; небольшое строение 
в саду 

§1а88 ~ оранжерея 

§оѵегптепІ іітсіесі ~8 дома, строящи- 
еся за счёт государства 
§гееп ~ оранжерея, теплица 
§ие8І ~ дом для приезжих; небольшая 
гостиница 

Ьоіісіау - дом отдыха 

Ьоі ~ оранжерея, парник 

ісе ~ ледник, холодильник 

іпвіштепі зЬеІіег ~ приборная будка- 

укрытие 

1о§ ~ рубленое здание из брёвен, бре- 
венчатый дом 

1о\ѵ епег§у ~ дом, экономичный по 
энергопотреблению 

тапог ~ барский дом; феодальный 
замок 

тиШвіогеу арагітепі ~ многоэтаж- 
ный жилой дом 
опе-оіГ ~ дом-времянка 
орега ~ здание оперы, оперный театр 
роѵѵег ~ здание ГЭС 
ргеіаЬгісаІесі - сборный дом, дом из 
готовых Элементов заводского изготов- 
ления 

ргіѵаіе ~ дом частного владения, част- 
ный дом 

риЫіс - бар, пивная; закусочная (зда- 
ние) 

риЫіс весіог ~ жилые дома обще- 
ственного сектора [местных властей] 
ршпр ~ насосная станция 
гоипсі - ротонда 

8етібеІасЬес1 ~ один из двух примы- 
кающих друг к другу одноквартирных 
жилых домов (имеющих общую сте- 
ну) 

веіііетепі ~ благотворительное уч- 
реждение (напр ночлежка) 


8Іп§1е іатііу ~ одноквартирный дом, 

индивидуальный дом на одну семью 

зіаіеіу ~ большой особняк 

8Іога§е ~ складское здание, здание 

склада 

8Іш1іо ~ здание ателье (с различными 
мастерскими) 

іеггасеб ~8 дома рядовой застройки 
Іооі ~ инструментальный склад (от- 
дельное строение) 

іоѵѵп ~ городской дом; городская квар* 
тира 

Гѵѵо-іатііу ~ двухквартирный дом 
ѵасаііоп ~ дом отдька 
ѵѵазЬ ~ прачечная 
хѵеекепсі ~ дача, коттедж 
Ьоше (-) Ьоаі плавучий дом 
НоизеНоІсіег домовладелец 
Ьои8екееріп§ очистка (рабочего места, 
проходов, зоны монтажа и т.п. на 
строительной площадке) 

Ьои8Іп§ 1. здание; жилище; помещение 

2. жилищное строительство, застройка 

3. жилищные условия; обеспеченность 
жильём 4. укрытие; убежище; храни- 
лище 5. тепляк 6. кожух; чехол; кор- 
пус 7. полость; ниша; гнездо 8. картер 
о ~ ѵѵііЬ Іоѵ/ег Ыоскз застройка вы- 
сотными домами 

1о\ѵ С08І ~ застройка стандартными 
жилыми домами низкой стоимости; 
массовое строительство дешёвых до- 
мов 

тасЫпе ~ кожух машины 
тіхеб ~ смешанная застройка (много- 
и малоэтажными домами) 
тобиіаг ~ строительство домов [зда- 
ний] из объёмных блоков 
тиІІіГатіІу ~ многоквартирные дома 
(массив); застройка многоквартирны- 
ми домами 
оѵегаіі ~ тепляк 

ро8і-\ѵаг ~ послевоенное жилищное 
строительство 

РЯС [ргесаві (геіпіогсесі) сопсгеіе] ~ 
жилищное строительство из сборного 
железобетона 

риЫіс ~ жильё, принадлежащее му- 
ниципалитету или общественным ор- 
ганизациям (для семей с низким 
уровнем доходов) 

8Іп§1е іатііу аПасЬеб ~ сблокирован- 
ный дом на одну семью 
8Іп§1е іатііу беГасЬеб ~ отдельно сто- 
ящий дом на одну семью 
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Ііусігаиііс* 


зосіаі здания бытовых служб, зда- 
ния коммунального хозяйства 
зузІет-ЬиіІІ ~ застройка сборными до- 
мами [зданиями]; жилищное строи- 
тельство с применением сборных 
домов [зданий] 

ІітЪег-йате ~ строительство деревян- 
ных каркасных домов 
ЬиЪ 1. ступица (наир, рабочего колеса) 
2. ниппель радиатора 
ріре ~ раструб 
Іше цвет; оттенок; тон 
гебсІізЬ ~ красноватый тон; краснова- 
тый оттенок 

Іштібійсаііоп увлажнение 
аіг ~ увлажнение воздуха 
8Іеат ~ увлажнение воздуха паром 
Ъшпібійег увлажнитель 
аіг ~ воздухоувлажнитель 
аІотІ 2 Іп§ ~ форсуночный [распыли- 
тельный] увлажнитель 
сарШагу іуре аіг ~ капиллярный воз- 
духоувлажнитель, оросительный воз- 
духоувлажнитель с насадкой 
сепігаі ~ центральный воздухоувлаж- 
нитель 

еіесігобе-іуре еѵарогаііѵе ~ электри- 
ческий испарительный воздухоувлаж- 
нитель электродного типа 
еѵарогаііѵе ~ испарительный увлаж- 
нитель 

ідіесііоп (зіеат) ~ паровой увлажни- 
тель воздуха 

рап ~ испарительный увлажнитель с 
поддоном 

гіпзе Іуре аіг ~ орошаемый [поверх- 
ностный] воздухоувлажнитель, возду- 
хоувлажнитель с орошаемым капил- 
лярным слоем 

гоот аіг ~ доувлажнитель (местный 
увлажнитель] воздуха 
гоот зргау-іуре ~ туманообразующий 
доувлажнитель воздуха 
зрасе аіг ~ доувлажнитель воздуха 
8ріппіп§ бізк ~ центробежный диско- 
вый водораспылитель, роторный ув- 
лажнитель воздуха 

8ргау(-1уре) ~ форсуночный водорас- 
пьшитель; распьшительный воздухоув- 
лажнитель 

зіеат ~ паровой воздухоувлажнитель 
Ьшпібізіаі гигростат, гумидистат, регу- 
лятор влажности 
Іштібііу влажность 
аЬзоІШе ~ абсолютная влажность 
геіаііѵе ~ относительная влажность 


зресійс ~ влагосодержание воздуха 
йиттоск 1. бугор; холмик 2. торос 3. 
дюна 

еагіЬ ~ земляной бугор (пучения) 
Іштр 1 . горб, бугор 2. сортировочная 
горка 3. максимум кривой 
гоаб ~ трясущая полоса (на проезжей 
части дороги) 

зрееб сопігоі - трясущая полоса (на 
проезжей части дороги) 

Ьшпрег проф. землекоп (производящий 
разработку грунта вручную лопа- 
той) 

Іштиз 1. ил из вторичного отстойника 
2. гумус, растительный слой 
ЬшіІіп§ рыскание (регулирующего кла- 
пана); неустановившиеся колебания 
регулируемой величины 
Ішгпсапе ураган, ураганный ветер (12 
баллов по шкале Бофорта) 

Ьиі 1 . барак 2. хижина 
те88 ~ обеденное помещение, столо- 
вая (на стройплощадке) 

№з8еп ~ лёгкое сводчатое сооружение 
(из гнутых волнистых стальных лис- 
тов для гаража, склада и т.п.) 
Оиопзеі ~ временное здание в виде 
полукруглой цилиндрической оболоч- 
ки из гнутых волнистых листов (в 
форме арок) 

8ІІе ~ контора (временное сооруже- 
ние) на стройплощадке 
Ьубгапі гидрант 
йге - пожарный гидрант 
йат ~ пожарный гидрант в системе 
пенного пожаротушения 
Ьусігаііоп гидратация 
~ ок сетепі гидратация цемента 
гезІагІіп§ сетепі ~ возобновление 
процесса гидратации цемента в бетон- 
ной смеси 

8Іорріп§ сетепі ~ приостановка про- 
цесса гидратации цемента в бетонной 
смеси 

Ьубгаіог гидратор; установка для гаше- 
ния извести 

Ьубгаиііскіщ; 1 . намыв; метод намыва 2. 
гидравлическая [гидромеханизирован- 
ная] разработка грунта 
Ігезііе ~ эстакадный намыв 
Ьубгаиіісііу гидравлическая активность 
Ьубгаиіісз гидравлика 

(ореп-)сйаппеі ~ русловая гидравли- 
ка, гидравлика руслового потока 
ріре ~ гидравлика трубопроводов 
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Ьусігампе 

Ьуйгаипе щдразин (ингибитор корро- 
зии в паровых системах) 

ІіусІгосагЬопз углеводороды 
1 іаіо§епаІеё ~ галогензамещённые уг- 
леводороды (хладагенты) 
Ъусігосотрасііоп осадка (песчаного) 
грунта, вызванная оттоком воды (по- 
сле орошения, наводнения) 
Ьусігосіетоііііоп разрушение (бетона, 
камня) напорной струёй воды [сред- 
ствами гидромеханизации] 

1 іусіго§еп водород 
1 іус1го§гарЬ гидрограф (стока) 
сотровііе ~ расчётный гидрограф 
сотрошісі ~ сложный гидрограф 
с1е8І§п ~ расчётный гидрограф 
йе8І§п йоосі ~ гидрограф расчётного 
паводка 

сіітешіопіевв ~ гидрограф, построен- 
ный в относительных ординатах 
сИгесІ-гипоіГ ~ гидрограф фактическо- 
го стока 

(ЗІ8сЬаг§е ~ гидрограф расходов 
йІ8ІгіЬиІіоп ~ синтетический гидро- 
граф 

Яооб ~ гидрограф паводка 
Яо\ѵ ~ гидрограф стока 
іпзіапіапеош ипіі ~ мгновенный еди- 
ничный пирограф (теоретически до- 
пускающий бесконечно малую продол- 
жительность стокообразующего до- 
ждя) 

гаіпГаІІ ~ гидрограф дождевых осадков 
8 ~ гидрограф, построенный для не- 
прерывного стокообразующего дождя 
бесконечной продолжительности 
вітріе ~ гидрограф с простым харак- 
терным криволинейным очертанием 
8 по\ѵ теіі ~ гидрограф талого стока 
вупіііеііс ~ обобщёгшый гидрограф 
( использующий данные нескольких во - 
досборов) 

вупіііеііс ипіі ~ теоретический еди- 
ничный пирограф (усреднённый для 
многих бассейнов) 

Ігіап§иіаг (ипіі) ~ треугольный (еди- 
ничный) гидрограф 
ипіі ~ единичный гидрограф 
ЬусігоІассоІііЬ гидролакколит 
Ьусіго1о§у гидрология 
еп§іпеегіп§ ~ инженерная [приклад- 
ная] гидрологіи 


§гоиші\ѵаІег - гидрогеологіи 
іапё ~ гидрология суши 
Ііуйготесііашгаііоп гидромеханизация 
ІіусІгорЬопе гидрофон 
Ьубгозеебег машина, осуществляющая 
гидропосев трав 

1іус1го8ееёіп§ гидропосев (трав вддль 

дороги) 

Ьусіго11іегто§гаріі гидротермограф (при- 
бор для регистрации, температуры и 
влажности воздуха) 

ЬуйгохМе: 

саісішп - гидроксид кальция 
Ьу§го§гарЬ самопишущий гигрометр, а 
Ьу§готеІег гигрометр; психрометр 
азрігаіесі ~ аспирационный психро- 
метр 

сіе\ѵ-роіпІ ~ конденсационный гигро- 
метр, шгрометр точки росы 
Ьаіг ~ волосяной гигрометр 
Ьуёгошеігу гигрометрия, измерение 
влажности 

1іу§гоясоре гигроскоп (индикатор изме- 
нений влажности воздуха) 

Ьу§го8ІаІ гигростат, гумидистат, регуля- 
тор влажности 

Ьуреппагкеі супермаркет (с торговой 
площадью свыше 5000 м 2 ) 
Ьурегвіегеовсору искажение вертикаль- 
ного масштаба стереомодели 
Ьуроіііезів гипотеза, предположение 
аііегпаіе ~ вариантная [альтернатив- 
ная] гипотеза; альтернативное предло- 
жение 

ВегпоиШ ~ гипотеза Бернулли, гипо- 
теза плоских сечений 
саісиіаііоп ~ расчётная гипотеза 
іаііиге ~ гипотеза разрушения; гипоте- 
за прочности 

Маѵіег’8 ~ гипотеза Навье (предпола- 
гающая , что в сечении напряжённого 
прямого бруса поверхность нормаль- 
ных напряжений есть плоскость) 
р1апе-8есІіоп8 ~ гипотеза плоских се- 
чений, гипотеза Бернулли 
\ѵогкіп§ ~ рабочая гипотеза 
1 іур 80 §гарЬ гипсограф 
1іурво§гарЬу гипсография 
1іу8Іеге8І8 гистерезис, гистерезисная 
петля (напр, на диаграмме растяже- 
ния) 

еіазііс ~ упругий гистерезис 
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ісе лёд 

а§§1отега!е ~ агломератный лёд 
апсЬог ~ донный лёд 
Ъазаі ~ донный лёд 
Ьойот ~ донный лёд 
ЬиІГз еуе ~ линзы льда 
Ьигіесі - погребённый лёд 
сіеаг ~ чистый лёд 
сіоийу - непрозрачный лёд 
сіівветтаіесі ~ лёд-цемент 
йгу ~ сухой лёд 

&8І ~ припай, неподвижный лёд 
Ггагіі ~ шуга 

§гоипсІ ~ подземный лёд; донный лёд 
іпіегвіісіаі ~ лёд-цемент 
таззіѵе ~ массивный лёд 
оѵегікж ~ наледь 
раск ~ паковый лёд 
> ргітагу ~ первігчный лёд 
гереа!есі-\ѵес1§е ~ повторно-жильный 
лёд 

весопбагу ~ вторичный лёд 
8е§ге§а1ей ~ сегрегационный лёд 
8ІисІ§е [зІизЬ] ~ шуга 
8Іопе ~ подземный лёд 
аиЪзигіасе ~ подземный лёд 
ипс1ег§гоітс1 ~ подземный лёд 
ісепезз льдистость 
ісе-ир обледенение, гололёд 
ісіп§ наледь 

§гоипсіѵѵаІег ~ грунтовая наледь 
регеппіаі ~ многолетняя наледь 
гіѵег ~ речная наледь 
зигГасе ~ обледенелое покрытие (про- 
езжей части) 

ібеаіігайоп оГ іЬе ргоЫет идеализация 
задачи 

ЫепІіЯсаІіоп 1. обозначение, маркиров- 
ка 2. установление, идентификация; 
опознание; распознавание 
~ оГ сіейгсій установление вида [ха- 
рактера] дефектов 

етріоуее ~ пропуск-значок (напр, ра- 
бочего для прохода на стройплощад- 
ку) 

Іеѵеі ~ установление [идентификация] 
уровня 

ісІепІІІу идентичность; тождественность 
агсЫіесШгаІ ~ архитектурная тожде- 
ственность [подлинность] 
ісііе 1. холостой ход 2. простой, нерабо- 
чее состояние, ожидание 



ітреііег 


8Ігаі§Ьі Ыаёе ~ радиальное рабочее 
колесо (с радиальными лопатками) 
ітрегіесііоп 1. дефект, недостаток 2. от- 
клонение (от проектной конструк- 
тивной формы сооружения) ', искрив- 
ление конфигурации о ~8 іп сопсгеіе 
8іігГасе8 дефекты бетонных поверхно- 
стей; ~8 іп сошішсііоп орегаііош не- 
достатки выполнения строительных 
работ 

~ оГ піапи(асІигіп§ дефект изготовле- 
ния 

ассібепіаі ~ случайный дефект ( эле- 
мента конструкции) 
ахізуттеігіс ~ осесимметричное от- 
клонение от проектной конструктив- 
ной формы 

§еотеІгіс ~ дефекты геометрического 
характера 

Іосаі ~ 1. местный дефект 2. местное 
отклонение (от проектного очерта- 
ния); местное искривление 
ітрегтеаЬШіу, ітрегѵіошпезз непро- 
ницаемость; герметичность 
8оипб ~ звуконепроницаемость 
\ѵаіег ~ водонепроницаемость 
ітріп§ег импинджер (прибор для изме- 
рения запылённости воздуха) 
ітріетепі орудие, инструмент 
ітріетепіаііоп выполнение, осуществ- 
ление, реализация; ввод в действие [в 
эксплуатацию] ; внедрение 
~ ок рго§гат выполнение [реализа- 
ция] плана (работ) 

~ ой 8а(е1у ргасіісез оп зііе осуществ- 
ление [обеспечение] мер техники без- 
опасности на стройплощадке 
ітрозіііоп 1. приложение (силы, нагруз- 
ки) 2. наложение (связей) 3. сообще- 
ние (скорости, ускорения) 

~ ой іЬе рге8Іге88 приложение (уси- 
лий) преднапряжения 
ітрозі 1. импост, пята арки или свода 2. 
импост (окна) 
агсЬ ~ импост арки 

ітроипсітепі 1. искусственный водоём 
2. аккумуляция стока, наполнение во- 
дохранилища; затопление, подтопле- 
ние 

ітрге§паІіоп пропитка (древесины, 
ткани и т.п.) 

роіутег ~ пропитка полимером (напр, 
бетона для получения бетонполиме- 
ра) 

ітргоѵетепіз 1. удобства (в квартире, 
доме); элементы благоустройства (на 


территории домовладений) 2. внесе- 
ние конструктивных улучшений 
ітригііу загрязняющая примесь, загряз- 
нение 

ог§апіс ~ органическая примесь 
іпассигас/у неточность о ~іез іп Йіе 
йоішѵѵогк неточности изготовления 
или монтажа [возведения] опалубки 
-іез ой егесііоп неточности монтажа 
~іе8 ой йаЪгісаІіоп неточности изготов- 
ления 

Іп-Ьиіі! встроенный 

іпсЬ дюйм о ~ апб а Ьаій проф. полу- 
торная оплата за выполненную работу 
Ьі§ ~ проф. труба диаметром 24 дюй- 
ма и более 

іпсЬ-роишІ футо-дюйм (единица рабо- 
ты) 

іпсіпегаііоп сжигание (мусора, 
отходов) 

гейше ~ сжигание мусора 
\ѵеІ-8Іші§е ~ сжигание необезвожен- 
ного ила 

іпсіпегаіог мусоросжигательный завод; 
мусоросжигательная установка 
гейше [шЬЬіаіі, \ѵа8Іе] ~ см. 
іпсіпегаіог 

іпсііпаііоп 1. наклон; угол наклона 2. 
отклонение (напр, оси проходческого 
щита от осевой линии тоннеля) в 
вертикальной плоскости 
Ьоот ~ наклон стрелы крана 
фЬ ~ наклон стрелы крана 
зіоре ~ крутизна откоса [склона] 
іпсііпе 1. наклонная плоскость; уклон; 
наклон 2. обратная величина крутиз- 
ны (напр, откоса) 

іпсііпотеіег инклинометр; уклономер 
іпсішіоп включение; введение; инклю- 
зия 

~ ой ЯЬегз іпіо сопсгеіе тіх введение 
волокон в бетонную смесь 
іпсотраІіЬіІіІу несовместимость, несов- 
местность 

іпсогрогаііоп 1. внедрение; воплощение; 
разработка 2. объединение о ~ Ьу 
гейегепсе разработка (проекта, тех- 
нических условий и т.п.) по материа- 
лам справочников и каталогов 
іпсгеазе увеличение, (при) рост || увели- 
чиваться, возрастать о ~ іп ѵоіигпе 
увеличение объёма; ~ іп Ійе геасііоп 
гаіе возрастание скорости реакции 
§гасіиа1 зігезз ~ постепенное возраста- 
ние напряжений 
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іпйех 


8Іге88 ~ возрастание [увеличение] на- 
пряжений 

іпсгеазег раструбный переход (для при- 
соединения чугунной канализационной 
трубы к керамической); диффузор 
іпсгетепі 1. приращение 2. градация 
размеров (в ряду предпочтительных 
размеров) 

*>оГ зеіііетепі возрастание [прираще- 
ние] осадки (сооружения) 

~ оГ Ійе зігаіп епег§у приращение по- 
тенциальной энергии упругой дефор- 
мации 

йпііе ~ конечное приращение 
іпйпііезйпаі ~ бесконечно малое при- 
ращение 

Іоай ~ приращение [возрастание] на- 
грузки 

іпсгшіаііоп 1. накипь 2. накипеобразо- 
вание 3. инкрустация 4. плотное отло- 
жение; образование корки 5, кольма- 
тация фильтрующей оболочки водоза- 
борной скважины 

~ ой Ійе Ьаііазі загрязнение (заиление) 
балластной призмы 

іпбепіагіоп 1. штраба 2. надрез; вмятина 
іпсіепіиге соглашение, контракт, договор 
іпсіех 1. индекс, показатель; коэффици- 
ент; число; модуль 2. номенклатура 
карты 3. марка, метка 4. указатель, 
стрелка (измерительного прибора) 

~ ой аііегаііоп показатель выветрело- 
сти 

~ ой Іщиісіііу показатель [индекс] те- 
кучести (грунта) 

~ ой ріазйсііу показатель [число] пла- 
стичности (грунта) 

~ ой госк циаіііу показатель качества 
горной породы 

аЬгазіѵе гезізіапсе ~ показатель со- 
противляемости истиранию 
аЬгазіѵе \ѵеаг ~ показатель (абразив- 
ного) износа 

асйѵііу ~ показатель пластичности 
глинистой фракции грунта (отноше- 
ние числа пластичности грунта к со- 
держанию глинистой фракции в про- 
центах) 

аіг йІ8ІгіЬиІіоп регйогтапсе - индекс 
качества воздухораспределения 
аігйеЫ ~ аэродромный индекс (силы, 
необходимой для вдавливания зонда в 
грунт) 

аікаіі-ііте ~ модуль основности 
В. соИ ~ коли-титр 

ЬгіНІепе88 ~ коэффициент чувстви- 


тельности грунта (характеризует со- 
отношение между прочностью нена- 
рушенного грунта и его остаточной 
прочностью) 

сйагі ~ сборная таблица (многолист- 
ной карты) 

сотйогі ~ показатель комфортньк ус- 
ловий 

сотрге88Іоп ~ коэффициент сжимае- 
мости 

сопсепігагіоп ~ число концентрации 
( напряжений) 

сопе ~ сопротивление вдавливанию 
(при зондировании грунта) 
сопзізіепсу ~ показатель консистен- 
ции (грунта) 

соггесііоп ~ поправочный коэффици- 
ент 

бепзііу ~ относительная плотность, 
степень уплотнения 
сйзсотйогі ~ показатель [коэффици- 
ент] дискомфорта 
йші ~ счётная концентрация пьши 
етЬгіІІІетепІ ~ показатель склонно- 
сти к охрупчиванию (материала) 
ехрапзіоп ~ степень набухания (грун- 
та) 

йоог 8расе ~ коэффициент полезной 
площади застройки 

йгееге ~ индекс промерзания (в граду- 
со-днях с отрицательной темпера- 
турой) 

йге8Іше88 ~ показатель свежести воз- 
духа (субъективная оценка по 9-бал- 
льной системе) 

ёгоир ~ амер, индекс группы, группо- 
вой индекс (грунтов) 

Ьагсіпе88 ~ твёрдость, число твёрдости 
ітригііу ~ индекс загрязнения 
тоізіиге ~ влажность, соответствую- 
щая определённому пределу пластич- 
ности 

оёог іпіепзійу ~ амер, индекс интен- 
сивности запаха (по 5-балльной сис- 
теме А5ТМ) 

рагкіп§ ~ плотность парковки (отно- 
шение числа мест на стоянках к 
площади, занимаемой торговыми 
предприятиями) 

регіогтапсе - показатель качества; 
кпд; эффективность 
регтеаЬШіу ~ коэффициент проница- 
емости 

ріавіісйу ~ показатель [число] пла- 
стичности (грунта) 
роіпі Іоасі 8Ігеп§Ій ~ показатель проч- 
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іпйех 

ности (горной породы) при точечном 
нагружении 

роііиііоп ~ коэффициент загрязнения 
сточных вод 

рогозііу ~ коэффициент пористости 
геІіаЬіІіІу ~ показатель надёжности 
8егѵісеаЪі1іІу ~ дор. индекс проезжае- 
мое™ 

8Іші§е ~ иловой индекс 
8оиші гесіисііоп ~ коэффициент зву- 
коизоляции, звукоизолирующая спо- 
собность ограждения, снижение уров- 
ня шума в помещении звукоизолиру- 
ющим ограждением 
вигіасе іЬаѵѵ ~ индекс оттаивания 
(сумма градусо-дней за сезон оттаи- 
вания грунта) 

8\ѵе11іп§ ~ показатель пучения, пока- 
затель набухания 

іЬа\ѵіп§ ~ индекс оттаивания (сумма 
градусо-дней за сезон оттаивания 
грунта) 

Іои§1ше88 ~ показатель прочности 
ѵоіё ~ показатель пустотное™ 
ѵѵагтііі ~ показатель теплоощущения 
ѵѵаіег соіог ~ цветность воды, показа- 
тель цветности 

ѵѵаіег роііиііоп ~ показатель загряз- 
нённости воды 

ѵѵаіег циаіііу ~ показатель качества 
воды 

ѵѵеіпевз ~ индекс влажности 
ѵѵогк-Ьагёепіп§ ~ показатель (дефор- 
мационного) упрочнения [наклёпа] 
іпсіісаіог указатель, индикатор, датчик 
асои8Ііса1 ~ акустический индикатор 
[указатель, датчик] 

Ьоош ап§1е ~ указатель угла наклона 
стрелы (крана, экскаватора) 
сіірвііск Іщиісі ~ контактный уровне- 
мер 

епігаіпесі аіг ~ измеритель вовлечён- 
ного (в бетонную смесь) воздуха 
§аз ~ 1. газоиндикатор, индикаторная 
трубка 2. газовый манометр 
§аз рге88иге ёгор ~ сигнализатор па- 
дения давления газа 
цЪ ап^іе ~ указатель угла наклона 
стрелы (крана, экскаватора) 
1авег-8еп8Іп§ ёеріЬ ~ лазерный указа- 
тель глубины копания (экскаватора) 
Іаіегаі 8Ігаіп ~ датчик, измеряющий 
поперечные деформации 
Іеѵеі ~ указатель угла наклона (крана, 
экскаватора) 

Іеѵегагт йеИесІіоп ~ прошбомер 


Іщиісі Іеѵеі ~ указатель уровім жидко- 
сти, уровнемер 

Іоасі ~ указатель массы поднимаемого 
груза; прибор, регистрирующий массу 
поднимаемого груза 
Іоасі-гасііш ~ указатель грузоподъём- 
ности, соответствующей вьшету 
гасішз ~ указатель вылета (стрелы) 
8аіе Іоай ~ указатель грузоподъёмно- 
сти крана 

8І§Ьі ІиЬе Іщиісі Іеѵеі ~ водомерное 
стекло, уровнемер с трубкой 
ѵѵаіег Іеѵеі ~ указатель уровня воды, 
уровнемер 

іпсіисііоп 1. индукция 2. впуск; всасыва- 
ние 3. эжектирующее действие воз- 
душной струи, подсос струёй окружа- 
ющего [вторичного] воздуха 
іпсішігу промышленность; отрасль про- 
мышленности; промышленное пред- 
приятие 

Ьиі1с1іп§ ~ строительство (как отрасль 
народного хозяйства) 

ЬиіІс1іп§ таіегіак ~ промышленность 
строительных материалов 
сопсгеіе ~ 1 . промышленное производ- 
ство бетона [бетонных смесей] 2. 
строительство из бетона 
соп8ІшсІіоп ~ 1. строительство (как 
отрасль народного хозяйства) 2. 
строительная промышленность 
Ьеаѵу ~ тяжёлая промышленность 
Ьои8еЬиі1с1іп§ ~ заводское домострое- 
ние 

1і§Ы ~ лёгкая промышленность 
пошпеіаіііс шіпегаіз ~ разработка 
[промышленность] нерудных материа- 
лов 

ргесаві сопсгеіе ~ промышленное про- 
изводство [заводское изготовление] 
сборного бетона и железобетона 
рге8Іге88ес1 сопсгеіе ~ промышленное 
производство преднапряжённого желе- 
зобетона 

вегѵісе ~ индустрия сервиса 
8ІшсІига1 ргесаві сопсгеіе ~ промыш- 
ленное производство сборных (желе- 
зо) бетонных конструкций 
іпеіазііс неупругий 
іпедиаіііу неравенство 
іпегііа инерция 
іЬегтаІ ~ тепловая инерция 
іпехІепвіЫІіІу нерастяжимость 
іпіегепсе вывод, заключение 
іпГШ заполнение (напр, фахверка, меж- 
балочного пространства) 
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ІІ18СГІ 


Ьгіек ~ заполнение кирпичом, кир- 
пичное заполнение; забутка 
іпШІіп§ заполнение (напр, фахверка, 
межбалочного пространства); засып- 
ка 

іпШігайоп инфильтрация, просачивание 
аіг ~ инфильтрация воздуха 
іііЯІІготеІег инфильтрометр 
іпйппагу лазарет; изолятор 
іпОспѵ приток; водоприток, поступление 
воды 

іпОиепсе влияние; воздействие; дейст- 
вие I влиять, оказывать влияние 
ргішагу ~ основной эффект действия 
(напр, добавки) 

«есопёагу ~ побочный эффект дейст- 
вия (напр, добавки) 

іпЛиепС сточная вода, поступающая на 
очистку 

т§гейіепі составная часть, компонент, 
составляющая 

шіх ~8 составляющие [компоненты] 
смеси 

іп§ге88 1. вход; право входа 2. доступ; 
вхождение; проникновение; поступле- 
ние 

~ оГ аіг вторжение [неконтролируемое 
поступление, приток, инфильтрация] 
воздуха 

\ѵаІег — ІЬгоіщЬ сгаскк поступление 
воды через трещины (в конструкци- 
ях) 

іпіііЬіІог ингибитор; замедлитель реак- 
ции 

С 0 ГТ 08 І 0 П ~ ингибитор коррозии 
ясаіе ~ противонакипное средство 
іпШайоп начало; зарождение; возникно- 
вение; инициирование 
Ігасіиге ~ начальные признаки разру- 
шения (появление трещин и т.п.) 
ііуесііоп эжекция; инжекция, впрыски- 
вание; инъекция, нагнетание 
~ оГ §гои( нагнетание [инъецирова- 
ние] цементного раствора 
сгаск ~ заполнение трещины (раство- 
ром) под давлением; нагнетание (рас- 
твора) в трещину 

епшЫоп ~ нагнетание битумной 
эмульсии (с целью стабилизации 
грунта) 

ероху ~ нагнетание эпоксидной смолы 
[эпоксидного состава, композиции] 
пшіі ~ кольматация 
іщесіог инжектор; струйный насос 
зіеат ~ пароструйный насос [эжек- 
тор] 


щ|иг/у повреждение, травма 
оссираііопаі -іез профессиональные 
травмы 

8кіп ~ травма кожи 

іпіеі 1. вход, входное [впускное] отвер- 
стие 2. головное сооружение (гидроуз- 
ла) 

аіг ~ 1. воздуховпускное отверстие; 

наружный воздухозабор 2. вытяжное 
отверстие 

сісргсххсіі кегЬ ~ дождеприёмник с за- 
глублением лотка проезжей части 
Гап - входное [всасывающее] отвер- 
стие вентилятора 

(гечіі аіг ~ наружный воздухозабор, 
воздухозаборное отверстие 
§иМег ~ дождеприёмная решётка 
кегЬ ~ дождеприёмник с решёткой в 
лицевой стороне бордюра 
кегЬ ~ \ѵйЬ (ІоиЫе цгаіе дождеприём- 
ник с двумя решётками 
кегЬ — шйі ьііщіс §га1е дождеприём- 
ник с одной решёткой 
гаііиѵаіег - дождеприёмник 
геіигп аіг ~ отверстие для рециркуля- 
ционного воздуха 

Мопгі-«аІег ~ ливнеспуск; дождепри- 
ёмник 

«Ігееі ~ дождеприёмник 
зисйоп ~ всасывающее отверстие 
Ьтшіреі ~ входная воронка водозабора 
ишіег ~ дрена-поглотитель 
ііш гостиница (сельская) 
іппіп§8 осушенные участит; польдер 
іішоѵаііоп новшество; нововведение; но- 
ваторство о ~8 іп Ьиікіігщ 1есЬпо1о§у 
нововведение [новые достижения] в 
строительной технологии; ~8 іп 
сошігисііоп теІЬоск усовершенство- 
вания методов [технологии] производ- 
ства строительных работ 
сопхігисііоп ~ новый метод строитель- 
ства [производства строительных ра- 
бот] 

ІесЬпоІо^ісаІ ~8 технологические до- 
стижения 

іприі 1 . вход; ввод 2. входная перемен- 
ная 

Ьеаі - теплоприток 

ІП-Ш 8 І 1 оГ зѵаіег прорыв воды (сквозь 
пласт) 

ішсгірііоп надпись 

агітиІЬаІ ~ азимутальная надпись (на 
буссоли) 

іпзегі 1. закладная деталь (в бетоне) 2. 
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іп8егі 

вклеенная вставка (при ремонте дере- 
вянных изделий) 

Ьоіі Яхіп§ ~ закладная деталь для 
фиксации [закрепления! болта 
сопсгеіе ~ закладная деталь или проб- 
ка (в толще бетона); дюбель 
НШп§ ~8 монтажные закладные дета- 
ли (для строповки железобетонных 
элементов) 

(Ьгеабеб ~ закладная деталь (в бето- 
не) с внутренней резьбой (для ввин- 
чивания монтажной петли) 

іпзегііоп 1. вставка; вкладка; прокладка 
2. ввод; включение; введение 
~ ой рііе погружение сваи 
~ ой рііе Ьу ]аскіп§ бо\ѵп вдавливание 
сваи (домкратом) 

іпвеі 1. смещение (внутрь) 2. углубле- 
ние, ниша 

іп-зііи 1. монолитный (о бетоне) 2. на 
месте; в проектном положении; на 
строительной площадке 3. в естествен- 
ном залегании (грунтового массива) 

іпвоіаііоп инсоляция, прямые солнечные 
теплопоступления 

іпаресііоп 1. инспекция; осмотр; конт- 
роль (качества); надзор за качеством 
работ 2. контрольный обмер (выпол- 
ненных работ) о ~ іп ро8ІІіоп осмотр 
на рабочем месте 

ассеріапсе ~ приёмочное освидетель- 
ствование, приёмочный контроль 
(напр, качества построенного соору- 
жения) 

Ьиі1біп§ ~ надзор за строительством, 
строительный контроль 
сопйогтапсе ~ проверка соответствия 
(нормам , ТУ и т.п.) 
буе репеігаііоп - контроль проникаю- 
щей краской, цветная дефектоскопия 
Яеіб ~ 1. полевое дешифрирование 2. 
проверка [контроль] в процессе строи- 
тельства или эксплуатации 
йпаі ~ окончательный осмотр, оконча- 
тельная проверка качества выполнен- 
ных работ (на строительном объек- 
те) 

йге зесигііу гоиііпе ~ регулярный 
контроль пожарной безопасности 
іп-беріЬ Ьгіб§е ~ периодический де- 
тальный осмотр всех частей моста 
опе іп еѵегу \ѵеек ~ (технический) ос- 
мотр один раз в неделю 
регіосйс ~ периодическое (техниче- 
ское) освидетельствование 


гетоіе ѵізиаі ~ дистанционный визу- 
альный осмотр 
гоиііпе ~ текущий осмотр 
8Ііе ~ инспектирование строительной 
площадки, контроль качества работ на 
строительной площадке 
8Ішсіига1 ~ проверка технического со- 
стояния сооружения [конструкции) 
іесішісаі - технический осмотр, тех- 
нический контроль 

ТѴ ~ вццеоконтроль (напр, состояния 
канализационного коллектора) с по- 
мощью телевизионной камеры с дис- 
танционным управлением 
иіігазопіс ~ ультразвуковая децЭекго- 
скопня 

ѵізиаі ~ визуальный контроль; осмотр 
качественного состояния 
іпзресіог лицо [представитель) технад- 
зора (за строительством, состояни- 
ем техники безопасности и т.п.); 
инспектор, контролёр 
Ьиіісіі п§ ~ инспектор службы гостех- 
надзора (за строительством); госу- 
дарственный инспектор по надзору за 
строительством 

о\упег'8 ~ представитель технадзора 
(за строительством) от заказчика 
ігаск ~ железнодорожный мастер 
іпзіаЬіІііу неустойчивость; нестабиль- 
ность 

аегобупатіс ~ аэродинамическая нег 
устойчивость (напр, висячего моста) 
сіупатіс ~ динамическая неустойчи- 
вость 

еіазііс ~ потеря устойчивости при уп- 
ругих деформациях 
(ап ~ аэродинамическая неустойчи- 
вость вентилятора 

йап§е ~ неустойчивость полки балки 
Яехигаі-іогеіопаі ~ изгибно-крутиль- 
ная неустойчивость 

іосаі ~ местная неустойчивость; мест- 
ная потеря устойчивости 
8іаііс ~ статическая неустойчивость 
8у8іет ~ неустойчивость системы 
іогзіопаі ~ неустойчивость при круче- 
нии 

ѵіЬгаііопаІ ~ вибрационная неустойчи- 
вость 

іпвіаііаііоп 1. технологическая установка 
2. санитарно-техническая [инженер- 
ная] система; инженерное оборудова- 
ние здания 3. монтаж (напр, инженер- 
ного оборудования) 
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~ оГ Яоогіп§ устройство, настилка по- 
крытия пола 

аиіотаііс Яа8Йт§ 1і§Ьі ~ автоматиче- 
ская светофорная сигнализация 
йе\уаІегіп§ - установка водопониже- 
ния [водоотлива] 

йотезііс §а8 ~ внутридомовой газо- 
провод 

еіесігісаі ~ электрооборудование зда- 
ния; внутренняя электропроводка 
ехІіп§иІ8Інп§ ~ установка для пожаро- 
тушения 

Гап ~ вентиляторная установка 
§аз ~ внутренний газопровод 
§гоиІіп§ ~ инъекционный аппарат 
Ьеаііп§ ~ отопительная система 
іпіегпаі §аз ~ внутренний газопровод 
рііе ~ погружение свай 
ргойіе сігесі§іп§ ~ землечерпательный 
снаряд для профилирования дна 
гаішѵаіег - водостоки здания 
гейі§егаІіп§ ~ холодильная установка 
геіпіогсіп§ ГаЬгіс ~ укладка арматур- 
ных сеток 

запііагу ~ 1. внутридомовая канализа- 
ция 2. санитарно-техническое обору- 
дование зданий 

зроі сооііщ; ~ установка воздушного 
душирования 

Іог вЬоск ~ горообразные противо- 
ударные ограждения (на дороге) 

\ѵаІег ~ водопровод 

ІП8ІШСІІОП указание, инструкция о ~8 
Іо Ьісісіег8 инструкция [рекоменда- 
ции] для участников торгов (разраба- 
тывается заказчиком) 

Оеіаііесі йеМ ~8 подробный инструк- 
таж на стройплощадке [рабочем мес- 
те] 

егесііоп ~8 указания по производству 
монтажных работ; указания по монта- 
жу 

ішіайаііоп ~8 инструкция по установ- 
ке [по монтажу] 

орегаііщ; ~8 инструкция по эксплуа- 
тации 

іп8ІгитепІ прибор, инструмент 
аиіотаііс зіабіа гейисііоп ~ тахео- 
метр-автомат 

сопігоі ~ прибор управления 
с1га\ѵт§ ~8 чертёжные инструменты 
1еѵе1іп§ - нивелир 

вепвіііѵе ~ чувствительный прибор; 
точный [прецизионный] прибор 
8І§па1іп§ ~ сигнальный прибор 
8игѵеуіп§ ~ геодезический инструмент 


іігеиіаііоп 

Іе8Ііп§ ~ испытательный прибор 

Іоіаі 8ІаІіоп ~ электронный тахеометр- 

автомат 

іпаігитепіаііоп 1. оснащение прибора- 
ми и средствами автоматизации 2. 
контрольно-измерительные приборы, 
КИП 

іпзиіапі изоляционный материал 
Гоіі ~ изоляция из фольги, термофоль 
Іоозе Ш1 Іуре ~ засыпной изоляцион- 
ный материал 

гейесііѵе ~ отражательный теплоизо- 
ляционный материал 

іпзиіаііоп изоляция; изоляционный ма- 
териал 

асошііс ~ звукоизоляция; звукоизоля- 
ционный материал 

аігЬогпе 8оипб - звукоизоляция от 
воздушного шума 

а11-ригро8е ~ универсальная изоля- 
ция; многоцелевая изоляция 
азЬевІов-ГіЬег ~ асбестовая (тепловая) 
изоляция 

ЫапкеІ ~ рулонная изоляция 
Ыо\ѵп ~ засыпная теплоизоляция, по- 
даваемая и укладываемая пневматиче- 
скими устройствами; засыпная тепло- 
изоляция, устраиваемая методом 
пневмоукладки 
Ьоагб ~ жёсткая изоляция 
ЬиіІІ-іп ~ встроенная (тепло) изоляция, 
теплозвукоизоляция, проложенная 
между конструктивными слоями 
саѵііу ѵѵаіі ~ теплоизоляция для ко- 
лодцевой [облегчённой] кладки стен 
сгуо§епіс ~ криогенная изоляция 
епег§у заѵег гоой ~ эффективная теп- 
лоизоляция крыши [покрытия] 
ехіегпаі ѵѵаіі ~ теплоизоляция наруж- 
ных стен 

йЬег§1а88 ЬаІІ ~ изолирующие маты 
из стекловолокна 

ЯЛ ~ засыпная теплоизоляция; тепло- 
изоляционная засыпка 
іоатеб-іп-ріасе ~ теплоизоляция, 
вспениваемая на месте укладки 
Гоггп ~ теплоизоляция опалубки (уст- 
раиваемая обычно снаружи) 

§гапи1аг ~ гранулированный тепло- 
изоляционный материал; теплоизоля- 
ция из гранулированного материала 
§гапи1аг-Ш1 ~ засыпная теплоизоля- 
ция из гранулированного материала 
Ьеаі ~ теплоизоляция, тепловая изоля- 
ция 
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іп8и1аііоп 

ітрасі поіае ~ изоляция от ударного 
шума 

1оо8е-й11 ~ засыпная теплоизоляция 
та§пе8Іа ~ магаезиальный теплоизо- 
ляционный материал и изделия 
тоМей ~ теплоизоляционные сегмен- 
ты [скорлупы], отформованная фа- 
сонная сборная теплоизоляция 
пшііііауег ~ многослойная тепловая 
изоляция 

поіве ~ звукоизоляция, изоляция от 
шума 

раскей ЬеаІ ~ набивная теплоизоляция 
ріре ~ изоляция труб 
Яиііі ~ прошивная теплоизоляция, 
прошивной теплоизоляционный мат 
гейесііѵе ~ отражательная теплоизо- 
ляция 

гі§ій - жёсткая звукотеплоизоляция 
гоок ~ тепловая изоляция крыши 
аесііопаі - сборная теплоизоляция в 
форме сегментов, теплоизоляционные 
скорлупы 

8ІІе-іоатей ~ теплоизоляция, вспени- 
ваемая на месте укладки 
8оипй ~ звукоизоляция; звукоизоля- 
ционный материал 

зргауей ~ теплоизоляция, наносимая 
набрызгом; напьшённая изоляция 
іЬегтаІ ~ теплоизоляция, тепловая 
изоляция 

игеійапе іоат ~ пенополиуретановая 
теплоизоляция 

ѵіЬгайоп ~ защита от вибрации, виб- 
роизоляция 

ѵѵеаіЬег-геаіаІапІ ЬеаІ ~ атмосферная 
теплоизоляция 

\ѵоой-йЬег ~ теплозвукоизоляция из 
древесно-волокнистых материалов 
іпаиіаіог 1. изолятор (электрический); 
диэлектрик 2. тепло- или звукоизоля- 
ционный материал 
апсЬога§е ~ изолятор анкеровка 
ѵіЬгаІіоп ~ изолятор [глушитель] виб- 
раций 

іпвигапсе страхование 
Ьиіійег'з гіак ~ страхование строи- 
тельства 

іпіасі ненарушенный (напр, о структу- 
ре грунта) 

іпіаке 1. водозабор 2. воздухозабор 3. 
подводящее [входное, всасывающее] 
отверстие 

аіг ~ 1. забор [впуск] воздуха 2. на- 
ружный воздухозабор; воздухозабор- 


ное отверстие; воздухоприёмник, вса- 
сывающий патрубок 
ЬеІІтоиіЬ ~ входная воронка водоза- 
бора 

ЬоІІот - глубинный водозабор 
йат ~ плотинный водозабор 
йгор іпіеі ~ шахтный водозабор 
ехЬашІ ~ воздухоприёмник вытяжной 
системы, вытяжной плафон 
ехроаей ~ открытый речной водозабор 
кгопі-епігапсе ~ фронтальный водоза- 
бор 

іпсііпей ~ лучевой водозабор с на- 
клонными скважинами 
гере11іп§ §гоіп ~ шпорный водозабор 
гіѵег ~ речной [бесплотинный] водо- 
забор 

8Іюге ~ береговой водозабор 
8Ійе ~ боковой водозабор 
8Ігеат ~ речной водозабор 
8иЬтег§ей ~ глубинный водозабор 
Іоѵѵег ~ башенный водозабор 
ІгепсЬ ѵѵаіег ~ траншейный водозабор 
ѵѵаіег ~ 1. водоприёмник, водоприём- 
ное сооружение 2. водозабор, водоза- 
борное сооружение 

Іп1е§га1ес1 1. объединённый, комплекс- 
ный 2. согласованный, координиро- 
ванный 

іпІе§гаІіоп 1. компоновка; объединение, 
сведение в единое целое; интеграция 
2. интегрирование 

~ ок аакеіу іпіо ІЬе ѵѵогк рго§гат еди- 
ный комплексный план производства 
работ и мероприятий по технике без- 
опасности 

ѵівіЫе ~ ок агсЬіІесІигаІ апй зігисіигаі 
Ье8І§п зрительная целостность архи- 
тектурного и конструктивного реше- 
ний; зрительно гармоничное архитек- 
турно-конструктивное решение (зда- 
ния) 

Іп1е§гі1у 1. целостность; сохранность 
(напр, памятника) 2. работоспособ- 
ность 3. достоверность 
~ ок ІЬе зігисіиге целостность соору- 
жения 

йге ~ огневая непроницаемость 
орегаііопаі ~ пригодность к эксплуаг 
тации; работоспособность 
аігисіигаі ~ конструктивная целост- 
ность, целостность конструкции [соо- 
ружения] 

іпіепаііу интенсивность; сила; напря- 
женность; расход 
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~ оГ еагіЬциаке интенсивность земле- 
трясения 

~ оГ гаіпіаіі интенсивность дождевых 
осадков (количество осадков в едини- 
цу времени) 

Ооод - 1. пиковый расход паводка 2. 
максимальный расход воды за период 
наблюдений 

§го88 Іоасіігщ ~ полная удельная на- 
грузка на основание фундамента 
ІоасІ ~ интенсивность нагрузки 
пеі 1оас1іп§ ~ дополнительное удель- 
ное давление по подошве фундамента 
(вызванное действием нагрузки от 
возводимой конструкции и засыпки) 
ріапе-зігаіп сгііісаі 8Іге88 ~ критиче- 
ская [предельная] интенсивность на- 
пряжения при плоском напряжённом 
состоянии 
8оиш1 -сила звука 
вігаіп - интенсивность деформаций 
8Іге88 - интенсивность напряжений 
Ігайіс - интенсивность дорожного 
[уличного] транспорта 

іпіешіѵііу: 

ІаЬог - трудоёмкость 

іпіегасііоп взаимодействие 

іпзіапіапеош - мгновенное взаимо- 
действие 

іпіегсері 1. точка пересечения 2. отрезок 
(напр, на оси координат) 3. участок 
(по длине) нивелирной рейки, види- 
мый между двумя волосками [риска- 
ми] оптической трубы (нивелира, те- 
одолита и пр.) 

іпіегсерііоп каптаж источника; перехват 
стока 

іпіегсеріог 1. отводящий [перехватыва- 
ющий] коллектор; главный канализа- 
ционный коллектор 2. дрена-собира- 
тель 3. первичный отстойник 4. си- 
фон, гидравлический затвор 
апіі-йоосітё - обратный клапан на 
канализационном трубопроводе 
Ьоіііе - бутылочный сифон 
§а 80 Ііпе - бензоуловитель 
§геа8е - жироуловитель 
репоі - бензоуловитель 

іпІегсЬап§е пересечение дорог в разных 
уровнях, транспортная развязка 
Ьгі(1§ед гоіагу - кольцевое пересече- 
ние дорог в разных уровнях с путе- 
проводами 

сІоѵегіеаГ - пересечение дорог в раз- 
ных уровнях типа «клеверный лист» 


іпІегГегепсе 

сііатоші - ромбовидное пересечение 
дорог в разных уровнях 
бігесііоп (аі) - прямоповоротное пере- 
сечение дорог (в двух и более уров- 
нях) 

йуоѵег - пересечение дорог в разных 
уровнях 

М біатопсі - полное ромбовидное 
пересечение дорог в разных уровнях 
ЬаІГ-сІоѵегІеаГ - пересечение дорог в 
разных уровнях типа «неполный кле- 
верный лист» 

гоіагу ~ кольцевое пересечение дорог 
в разных уровнях с путепроводами 
Ігитреі - примыкание дороги по типу 
«труба» 

ІигЬіпе - пересечение дорог в разных 
уровнях по типу «турбина» 
Іп1егс1іап§ег: 

Ьеаі ~ промежуточный теплообменник 
іпіегсоіитпіаііоп 1. интерколу мний 
(расстояние в свету между колонна- 
ми) 2. система разбивки колонн 
іпіегсоппесііоп связь между двумя неза- 
висимыми системами водоснабжения, 
энергетическими системами и т.п. 
іпіегсооіег промежуточный охладитель; 
пароохладитель двухступенчатого ком- 
прессора 

іпІегсоо1іп§ промежуточное охлаждение 
іпіегсироіа пространство между наруж- 
ной и внутренней оболочками купола 
іпІегГасе 1. контактная поверхность, по- 
верхность контакта [соприкоснове- 
ния] ; поверхность раздела (двух сред) 
2. сопряжение; устройство сопряже- 
ния, интерфейс 

ейесііѵе - общая рабочая поверхность 
контакта (напр, между элементами 
болтового соединения на высокопрочг 
ных болтах) 

іпіегіепезігаііоп 1. ширина простенка 
между смежными окнами (на фасаде 
здания) 2. расстояние между окнами 
по фасаду (от оси до оси или от про- 
ёма до проёма) 

іпіегіегепсе 1. взаимное влияние; поме- 
хи; препятствие; мешающее воздейст- 
вие 2. натяг, посадка 
зішсіигаі - \ѵШі ріріп§ пересечение 
конструктивных элементов с трубо- 
проводом 

зігасіигаі-іпесііапісаі ~ пересечение 
элементов конструкции (здания) с ин- 
женерными сетями 
\ѵе!1 - взаимодействие колодцев 


309 



іпісгПоѵѵ 

іпіегііоѵѵ подземный сток 
іпіедоізі расстояние между смежными 
балками перекрытия 
іпіегіоск 1. замковое соединение (напр, 
шпунтовых профилей) 2. блокировка 
іпіегзесііоп 1. пересечение, точка пере- 
сечения 2. пересечение дорог в одном 
уровне, перекрёсток (улиц) 3. опреде- 
ление местоположения точки способом 
прямой засечки 

~ оГ с1іа§опаІ8 1. узел пересечения пе- 
рекрёстных раскосов решётки фермы 
2. пересечение диагоналей (квадрата 
и т.д.) 

аІ-§гайе ~ пересечение дорог в одном 
уровне 

Ьеат-§ігсіег ~ место опирания второ- 
степенной балки на главную; место 
пересечения или примыкания вспомо- 
гательной и главной балок 
ЬгапсЬ ~ подход к пересечению дорог 
ііэгк ~ Ѵ-образное пересечение в од- 
ном уровне 

(сшг-1е§ [іоиг-ѵѵау] ~ четырёхсторон- 
нее пересечение (дорог) в одном 
уровне 

тиіііріе ~ сложное пересечение (с 
большим числом подходящих дорог) 
тикір1е-Ьгіс1§е ~ пересечение дорог в 
нескольких уровнях (более двух), 
многоуровневое пересечение дорог 
оЫщие (-ап§1е) ~ косое пересечение 
дорог в одном уровне 
ойзеі ~ смещённое пересечение дорог 
в одном уровне 

рІапе-ІаЫе ~ мензульная засечка 
гі§Ьі-ап§1е ~ пересечение дорог в од- 
ном уровне под прямым углом 
гоіагу ~ кольцевое пересечение дорог 
в одном уровне 

зщпаіігесі ~ пересечение дорог со све- 
тофорным регулированием 
8Ітр1е ~ нерегулируемое пересечение 
дорог 

зкеѵѵ ~ косое пересечение дорог в од- 
ном уровне 

Т ~ Т-образное примыкание (дорог) 
Ігайіс сопігоііесі ~ пересечение дорог 
со светофорным регулированием 
іпіегеіісе 1. щель, расщелина; пустота 
2. узкий проход 

іпіегйѵіпе сплетать (канат, верёвку) 
іпіегѵаі промежуток, интервал 
соіНоиг ~ высота сечения (горизонта- 
лей на карте) 

ехсеебепсе ~ интервал вероятности 


превышения (гидрологической величи- 
ны) 

гесиггепсе ~ интервал повторения 
[возврата] (гидрологических собы- 
тий) 

зіасііа ~ разность отсчётов (по дально- 
мерным нитям) 

Ііте ~ временной интервал (напр, 
между следующими друг за другом 
двумя автомобилями) 
ѵейісіе ~ временной интервал (между 
следующими друг за другом двумя ав- 
томобилями) 

іпІгасІ 08 внутренняя [вогнутая] поверх- 
ность арки или свода 
іпІгарегтайо8І межмерзлотная вода 
іпипсіаііоп затопление; наводнение 
іпѵепіогу опись 

етІ88Іоп ~ кадастр вредньк выбросов 
§гоипсІ\ѵаІег ~ баланс подземньк вод 
зѵаіег гезоигсез ~ водный кадастр 
іпѵегі 1. лоток 2. (вогнутое) дно 
іпѵегІіп§ вращение (трубы геодезиче- 
ского инструмента вокруг горизон- 
тальной оси на 180°) 
іпѵе8Іі§айоп исследование; расследова- 
ние о ~ іпіо ЬисЫнщ исследование 
(проблемы) продольного изгиба 
беіаііесі зііе ~ подробные инженерно- 
геологические обследования 
ехрегітепіаі ~ экспериментальные ис- 
следования 
ехрегі ~ экспертиза 
йеЫ ~ полевые инженерно-геологиче- 
ские обследования 

Ьусігаиііс ~ гидротехнические изыска- 
ния 

ІаЬогаІогу ~ лабораторное исследова- 
ние 

тосіеі ~ исследование с использовани- 
ем модели 

ргеіітіпагу зііе ~ рекогносцировочные 
изыскания, инженерно-геологическая 
рекогносцировка 

гесоппаІ88апсе ~8 рекогносцировоч- 
ные изыскания, инженерно-геологиче- 
ская рекогносцировка 
зііе ~ инженерно-геологические изы- 
скания 

іпѵііаііоп Іо Іепбег заявка на подряд, 
приглашение к участию в торгах 
іопііе ионит 

іопігаііоп ионизация (напр, воздуха); 
ионирование (обработка воды иони- 
тами) 

аіг ~ ионизация воздуха 
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\ѵаІег ~ ионирование [ионообменная 
обработка] воды 
іопігег ионизатор 
аіг ~ ионизатор воздуха 
ігоп железо 

ап§1е ~ стальной уголковый профиль, 

стальной уголок 

Ьаск ~ стружколом (рубанка) 

ЪашЗ ~ полосовая сталь 
Ьепсііп§ ~ (накладной) ключ (для гиб- 
ки арматуры) 

Ьгеак ~ стружколом (рубанка) 
сар ~ стружколом (рубанка) 
сазі ~ литейный чугун 
саи1кіп§ ~ чеканка, конопатка (инст- 
румент) 

согЬе1іп§ ~ металлический штырь 
[выпуск] в верху стены (для удержа- 
ния мауэрлата) 

согш§аІесі ~ гофрированная [волни- 
стая] сталь 

соѵег ~ стружколом (рубанка) 
сийіщ; ~ лезвие [нож] рубанка 
бо§ ~ прямая скоба (для скрепления 
брёвен или брусьев) 

§а1ѵапІ2ес1 ~ оцинкованная сталь 
§геу сазі ~ серый (ковкий) чугун 
таІІеаЫе саві ~ ковкий чугун 
тапЬоІе 8Іер ~ ходовая скоба (для 
спуска в смотровой колодец) 
ріапе ~ лезвие [нож] рубанка 
зііск ~ проф. стальные профили 
8оИегіп§ ~ паяльник 
8Іер ~ металлическая ступень-скоба, 
ходовая скоба (для спуска в смотро- 
вой колодец или подъёма на дымовую 
трубу) 

\ѵа11 ~ ухват для крепления наружной 
водосточной трубы 
\ѵЫіе сазі ~ белый ковкий чугун 
\угои§Ьі ~ 1. ковкий чугун 2. свароч- 
ное железо 

ігоптоп§егу строительные скобяные из- 
делия 

ігошѵогкег слесарь-арматурщик, сле- 
сарь-монтажник; монтажник металло- 
конструкций 

іггасііапсе интенсивность излучения 
сіійизе ~ рассеянное излучение неба 
іггасііаііоп облучение; излучение 
іггеѵег8ІЫе необратимый (о явлении, 
процессе) 

іггі§аІіоп орошение; полив 
§гаѵіІу ~ самотёчное орошение 
зе\ѵа§е ~ орошение сточными водами 


ІІСІП 

зргау ~ оС 8е\ѵа§е дождевание сточны- 
ми водами 

ізіаш) 1. остров 2. островок безопасности 
(на пересечении дорог) 
сеііиіаг зйееірііе ~ свайный остров с 
ячеистой оболочкой 
сепіег ~ центральный островок (на 
пересечении дорог) 
с1іаппе1І2Іп§ ~ островок для канализи- 
рованного движения (на пересечении в 
одном уровне) 

сііѵізіопаі ~ островок (на дороге), раз- 
деляющий встречные или попутные 
потоки автомобилей 
СІІІІІІП8 ~ искусственный остров для 
подводного бурения 

§Ьо8І ~ островок безопасности, разме- 
ченный на проезжей части 
§гаѵе1 ~ намывной остров 
Іоайігщ ~ островок для пассажиров на 
остановках общественного транспорта 
ребезігіап ~ островок безопасности 
для пешеходов 

ршпр ~ островок бензозаправочной 
станции 

гейще ~ остроюк безопасности для 
пешеходов 

гоіагу ~ центральный островок (на 
кольцевом пересечении дорог-в одном 
уровне) 

заші ~ искусственный островок (при 
сооружении фундамента мостовой 
опоры) 

Ігайіс ~ островок безопасности (на пе- 
ресечении дорог) 
ізоЬаіЬ изобата 
ізосЬгопе изохрона 
І80§еоіЬегт геоизотерма 
ізойуеі изогиета 
ізойурзе изогипса, горизонталь 
ізоіаііоп изоляция, отключение; отделе- 
ние; локализация 
асоизііс ~ звукоизоляция 
Гаиіі - локализация дефектов 
8оипд ~ звукоизоляция 
ѵіЬгаІіоп ~ виброизоляция 
ізоіаіог 1. разъединитель 2. амортиза- 
тор; виброизолирующее устройство 3. 
вентиль 

ѵіЬгаІіоп ~ виброизолятор; глушитель 
колебаний, демпфер 
івоіЬегт изотерма 
ііет изделие; предмет; объект 
Ьазіс ~8 оГ ѵѵогк перечень основных 
видов строительно-монтажных работ 
(в смете, договоре и пип) 


ЗИ 



ііеш 

Ьшіі-іп ~8 іп тазопгу закладные или 
встраиваемые детали в каменную 
кладку 

бе&сііѵе ~ дефектное изделие; дефек- 
тный элемент конструкции 
еші ~ готовый продукт; готовое изде- 
лие 

ішііѵкіиаі \ѵогк ~ отдельный вид рабо- 
ты (в ведомости объёмов работ, в 
смете) 

ргіпсіраі - основной [главный] эле- 
мент 

гераіг ~в перечень запчастей для ре- 
монта 

іѵѵап проф. ручной бур 
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Іаск 1. домкрат; грузоподъёмное устрой- 
ство 2. опорная винтовая стойка 
(наир, для опалубки); сжим, зажим 3. 
дефлектор, колпак (на дымовой тру- 
бе) 4. штепсель; гнездо 5. перфоратор; 
бурильный молоток 
аіг Ітубгаиііс ~ пневмогидравлический 
домкрат 

Ьеіі-Ьойот зсгеѵѵ ~ бутылочный вин- 
товой домкрат 

Ьогейоіе ~ скважинный домкрат (для 
определения сопротивления сдвигу 
породы) 

ЬоІІІе ~ бутьшочный домкрат 

сйаіп ~ цепной домкрат 

сЫтпеу ~ колпак, дефлектор дымовой 

трубы 

боиЫе-асІіпё ~ домкрат двойного дей- 
ствия 

еіесігіс ~ электрический домкрат, 
домкрат с электроприводом 
Гасе ~ забойный домкрат 
ЯаІ ~ плоский гидравлический домк- 
рат 

Ыр ~ нарожник (короткая стропиль- 
ная нога) вальмы 

Ьусігаиііс ~ гидравлический домкрат 
Іеѵег ~ рычажный домкрат 
1оскіп§ ~ стопорный домкрат 
оиІгі§§ег ~ домкрат выносной опоры 
(крана) 

ріаіе ~ плоский домкрат 
рпешпаііс ~ пневматический домкрат 


/аск-аші-іеѵег [гаск-апб-рішоп] ~ ре- 
ечный домкрат 

гооГ ~ оголовок [дефлектор] дымовой 
трубы 

запсі ~ песочный домкрат (ящик с пе- 
ском для опирания стоек опалубки) 
всге\ѵ ~ винтовой домкрат; сжим; вай- 
ма 

8Ітоѵіп§ ~ щитовой гидравлический 
домкрат 

вііріогт ~ домкрат скользящей опа- 
лубки 

8ІаЬі1І2Іп§ 8сге\ѵ ~8 винтовые домкра- 
ты выносных опор (крана, экскавато- 
ра) 

8Іге88Іп§ ~ домкрат для натяжения 
напрягаемой арматуры 
8ІгеІсЬіп§ ~ домкрат для натяжения 
напрягаемой арматуры 
Іеп8Іопіп§ ~ двмкрат для натяжения 
напрягаемой арматуры 
Ігаск ~ путеподъёмник, путевой домк- 
рат 

Ггепсіі ~ траншейный домкрат 
ѵаііеу ~ нарожник скатов, образую- 
щих разжелобок 

Іаскеі 1. кожух, капот 2. водяная или 
паровая рубашка (трубы, котла) 3. 
оболочка; облицовка; обшивка 
сопсгеіе ~ бетонная рубашка (подвод- 
ного трубопровода); бетонная оболоч- 
ка; бетонная облицовка 
Іп8и1а1іп§ ~ теплоизоляционный капот 
[кожух] 

циіііед ~ теплоизоляционная рубашка 
(сосуда, аппарата) из прошивного 
войлочного мата 
8Іеат ~ паровая рубашка 
ѵѵаіег ~ водяная рубашка 
]аскеІіп§: 

рііе ~ восстановление несущей способ- 
ности причальных свай методом уст- 
ройства тканевой оболочки, заполняе- 
мой бетоном 

ІаскЬаттег бурильный молоток; отбой- 
ный молоток 

Іаскіп§ 1. подъём домкратом 2. натяже- 
ние арматуры 3. прокладка труб мето- 
дом продавливания 4. выпучивание 
(столбов, сваи) 

тші ~ нагнетание строительного рас- 
твора под осевшую дорожную плиту 
(для её выравнивания) 

8ІаЬ ~ выравнивание бетонной дорож- 
ной плиты домкратом 
]аск8сге\ѵ винтовой домкрат 
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Іаіі тюрьма 

Іаіошіе жалюзийная решётка, жалюзи 
)ат 1. затор; защемление, заклинивание 
2. зажим 

ісе ~ ледяной затор 

1о§ ~ затор брёвен (при сплаве) 

Ігайіс ~ затор в уличном движении, 
дорожная «пробка» 

ІатЪ 1. вертикальная боковая грань 
(проёма в стене); боковой откос 
(оконного или дверного проёма) 2. 
вертикальный брус (оконной или 
дверной коробки, обрамления проёма) 
~ оГ а 8Іп§1е орепіп§ вертикальный 
брус коробки распашной двери 
Ьеасі ~ верхний брус дверной коробки 
Ып§е ~ вертикальный брус дверной 
коробки, на который навешивают 
дверное полотно 
Іарап лак; шеллак 

Ыаск ~ 1. японский чёрный (пиг- 
мент) 2. чёрный лак, битумная краска 
)аі 1. сотрясение (земной коры), толчок 
2. банка; сосуд 
ватріе ~ керновый ящик 
Іаѵѵ щека (дробилки), губка (тисков); 
зев (ключа, крюка); кулачок; челюсть 
сІатзЬеІІ Ьискеі ~8 челюсти грейфера 
сш8Ып§ ~ щека дробилки 
йхеб ~ неподвижная щека; неподвиж- 
ная губка 
§га8ріп§ ~ захват 

§гірріп§ ~ зажимная губка; зажимной 
кулачок 

тоѵаЫе ~ подвижная щека; зажимная 
губка 

8ѵѵіп§іп§ ~ качающаяся щека 
Іеппу 1. пароструйная машина (для очи- 
стки поверхности) 2. лёгкий пере- 
движной кран 3. вагонетка 
Іегк 1. рывок; толчок; резкое движение 
2. интенсивность замедления или ус- 
корения (автомобиля) 

Іегкіпііеасі полувальма 
Іеі 1. струя; факел 2. сопло, насадок, 
форсунка 3. гидромонитор 4. реактив- 
ный двигатель 

асйгегіп§ ~ настилающаяся [полуогра- 
ниченная] струя 
аіг ~ воздушная струя 
аіг-ѵѵавйег ~ воздушно-водяная струя 
(напр, для очистки рабочих швов в 
бетоне) 

аіг-\ѵа!ег ~ воздушно-водяная струя 
аНасЬеб ~ настилающаяся [полуогра- 
ниченная] струя 


сотрасі ~ компактная [сосредоточен- 
ная, осесимметричная] приточная 
струя 

сопЯпес! аіг ~ стеснённая приточная 
струя 

іап-зйаресі аіг - веерная приточная 
струя 

ДаІ аіг ~ плоская приточная струя 
Ггее ~ свободная струя 
ііаіі'-гезігісіесі ~ полуограниченная 
струя 

Ііеаі ~ тепловая струя 
івоіЬегтаІ ~ изотермическая струя 
попівоіЬегтаІ ~ неизотермическая 
(воздушная) струя 

рііе ѵѵаіег ~ подмыв сваи (при погру- 
жении) 

гасііаі аіг ~ веерная струя 
зроі сооійщ ~ душирующая воздуш- 
ная струя 

зиЪтег§ес1 ~ затопленная струя 
зирріу аіг ~ приточная струя 
ѵѵаіі ~ настилающаяся [полуограни- 
ченная] струя 

Іеіііщ; 1. погружение сваи методом под- 
мыва 2. гидравлическое бурение (на- 
порной струёй воды) 3. пневматиче- 
ское бурение (напорной струёй возду- 
ха) 4. гидравлическое погружение 
(иглофильтра, сваи) 
рііе ~ подмыв сваи (при погружении) 
ѵѵаіег ~ 1. обработка [очистка] повер- 
хности напорной водяной струёй 2. 
гидромониторная разработка (грунта) 
3. гидропогружение (сваи, шпунта) 
ІеНу 1. регуляционное сооружение (бу- 
на, шпора, полузапруда) 2. сквозное 
причальное сооружение (пирс, эста- 
када) 3. мол; волнолом 
Ь-Ьеасіесі ~ Г-образный причал 
ореп ~ причальная эстакада, набереж- 
ная-эстакада; сквозной пирс 
8иЬтег§еб ~ 1. затопляемая буна, за- 
топляемая направляющая дамба 2. за- 
топляемый мол 

Т-Ьеайеб ~ Т-образный причал 
ІіЬ 1. стрела (крана, экскаватора); гу- 
сёк стрелы; укосина (крана) 2. бар 
(врубовой машины) 

Ьазіс ~ основная стрела 

сапіііеѵег ~ консольная стрела; кран- 

укосина 

соішІег(\ѵеі§Ьі) ~ противовесная кон- 
соль, стрела противовеса (башенного 
крана) 

сгапе ~ стрела крана 
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деггіскіп§ ~ подъёмная стрела 
ехіепбесі ~ удлинённая стрела 
йхесі ~ неподвижная стрела 
йхесі ІиЯГ ~ наклонная балочная стрела 
(башенного крана) 
йу ~ гусёк стрелы 
іо1сІіп§ ~ складывающаяся стрела 
ЬаттегЬеаб ~ молотоввдная стрела 
Іигу ~ гусёк стрелы 
ІаІІісе 8ІгиІ Іуре ~ решётчатая подвес- 
ная стрела 

1иШп§ ~ подъёмная стрела 
1ийіп§ йу ~ гусёк с механизмом подъ- 
ёма, поднимаемый гусёк 
засісііе ~ балочная стрела (башенного 
крана) 

8ІгиІ ~ подвесная стрела 
8\ѵап-песк ~ молотовидная стрела 
Іеіезсоріс ~ телескопическая стрела 
Іе1е8соріп§ сапіііеѵег ~ телескопиче- 
ская консольная стрела 
фЪЪіщ* подъём или опускание стрелы 
крана; изменение вылета стрелы 
дЪ-зііск укосина 

|і§ кондуктор; сборочно-монтажное при- 
способление; держатель; зажимное 
приспособление 

аіг ~ пневматическое зажимное при- 
способление 

Й§§ег 1. вибратор 2. грохот 
д§8а\ѵ механический лобзик 

Ьепсіі ~ механический станочный лоб- 
зик 

)іт проф. испортить; сделать непригод- 
ным для применения 
Ііттег парные элементы конструкции; 
парные или ответные строительные 
детали 

дтту короткий лом, ломик 
цНегЬіщ решётчатая трамбовка (для 
отапливания зёрен крупного заполни- 
теля в бетон) 

ІоЬ 1. объект строительства 2. строитель- 
ная работа; отдельный вид строитель- 
ных работ; выполненная работа 3. 
строительная площадка 
сопсгеіе (огтіп§ ~ работы по возведе- 
нию опалубки 

сгапе-апсЗ-Ьискеі ~ бетонирование с 

использованием (грузоподъёмного) 

крана и бадей 

біѵіп§ - водолазные работы 

1аг§е ~ крупный строительный объект, 

крупная стройка 

госк ~ проф. строительство, требую- 


щее выполнения ряда взрывных опе- 
раций 

ІоЬЬег рабочий низкой квалификации, 
выполняющий ремонтные операции; 
подсобный рабочий 

Іой-тасіе сделанный [приготовленный] 
на стройплощадке, построечного изго- 
товления 

.ІоЪзіІе строительная площадка 

Зое МсСее проф. неквалифицирован- 
ный арматурщик 

]о§§1е 1. ответный выступ или паз (в со- 
единяемых элементах конструкции) 
2. торцовый шип (на конце деревян- 
ного элемента) 3. опорная бобышка 
(на стойке для опирания подкоса) 4. 
штраба, уступ в блоке бетонирования 
5. толчок, встряхивание 
сетепі ~ 1. бетонная шпонка, бетон- 
ная пробка 2. углубление в торце бе- 
тонного блока (для образования поло- 
сти при стыковании с другим бло- 
ком) 

Іоіпег столяр 

Іоіпегу 1. столярные работы; изготовле- 
ние столярных изделий 2. столярные 
изделия 

ІОІПІП 2 ой ІітЬега столярная вязка 

Іоіпі 1. соединение, шов; узел, стык 2. 
разрыв, трещина (горных пород) о ~ 
Ьейѵееп ргесаві тетЬеге соединение 
элементов сборных (железо) бетонных 
конструкций; ~ йхесі [ІоскесЗ] а§аіп8і 
гоіаііоп узел, закреплённый против 
поворота; узел с наложенными связя- 
ми против поворота; ~8 іп Ьиі1с1іп§8 
швы в зданиях; ~ гезігаіпеб Ьу еіазііс 
тетЬег8 упруго-податливое соедине- 
ние, упруго-податливый узел; ~ 
Ігап8тііііп§ сотрге88Іоп соединение, 
передающее усилие сжатия; ~ 
Ігап8тііііп§ зйеагз соединение, обес- 
печивающее передачу поперечных сил 
[сдвигающих усилий] 
аЬиіііп§ ~ стыковой шов, стыковое со- 
единение; соединение впритык под уг- 
лом; примыкание 

асіііезіѵе (-Ьопсіесі) ~ клеевое соедине- 
ние 

ап§1е ~ угловое соединение 

ап§1е Ьа1й-1ар ~ угловое соединение 

вполдерева 

агіісиіаіесі ~ шарнир, шарнирное сое- 
динение; шарнирный узел 
авеізтіс ~ антисейсмический шов 
Ьаіі ~ соединение с шаровым шарни- 
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ром, шаровое шарнирное соединение; 
шаровой шарнир 

Ьеат ЬиІІ ~ стыковое соединение ба- 
лок [в балке] 

Ьеат-соішпп ~ узел соединения риге- 
ля со стойкой (рамной конструкции) 
Ьей ~ горизонтальный шов; радиаль- 
ный шов (кладки круглых сооруже- 
ний) 

Ье11-апс1-8рі§оІ ~ раструбное соедине- 
ние 

ЫгбзтоШЬ ~ соединение примыкани- 
ем (одного элемента деревянной кон- 
струкции к треугольному вырезу в 
другом) 

Ьоііесі ~ болтовое соединение 
Ьох боѵеіаіі ~ угловое ящичное соеди- 
нение в ласточкин хвост 
Ьгеак(іп§) ~8 швы [стыки] вразбежку 
Ьгіск ~8 швы кирпичной кладки 
ЬгісІІе ~ 1. щёковая врубка 2. соеди- 

нение двойным шипом (напр, стойки 
с ригелем) 

ЬиІІ ~ стыковое соединение, соедине- 
ние встык 

ЪиНегеё ~ узкий вертикальный шов 
кирпичной кладки вприжим (запол- 
няемый раствором путём сдвигания 
кирпича по постельному слою рас- 
твора) 

саЫе ~ кабельная муфта 
сарШагу ~ капиллярное паяное рас- 
трубное соединение (медных труб) 
саиікеб ~ зачеканенное раструбное со- 
единение 

сіеаі ~ реечное соединение 
сіозеіу-зрасесі ~8 часто расположен- 
ные швы 

соах 8сагГ ~ врубка вполдерева со ско- 
сом 

со§ зсаг! ~ врубка вполдерева со ско- 
сом 

соісі ~ 1. рабочий шов (в бетонируе- 
мой конструкции) 2. мостик холода 
сотЬеб ~ соединение в шип [в гре- 
бень] 

сотрге88Іоп ~ компрессионное соеди- 
нение (труб) 

сопсаѵе ~ вогнутый шов (кирпичной 
кладки) 

СОП8ІШСІІОП ~ рабочий шов (в бетон- 
ных конструкциях), шов бетонирова- 
ния 

сопігасііоп ~ усадочный [деформаци- 
онный] шов, шов сжатия (в бетонных 
конструкциях) 


сопѵех ~ выпуклый шов (кирпичной 
кладки) 

согпег ~ угловое соединение 
согпегіоск ~ угловое соединение досок 
прямыми шипами 

соиг8Іп§ ~ горизонтальный шов; ради- 
альный шов (кладки круглых сооруже- 
ний) 

сгітресі ~ обжимное соединение (ме- 
таллических воздуховодов) 
сгітр ирзіапсі ~ соединение стоячим 
фальцем (тонколистовой стали) 
сго88 ~ 1. поперечный шов (напр, в 
дорожном покрытии) 2. вертикаль- 
ный шов (в кирпичной кладке) 
сго88-1ар ~ крестовое соединение 
[крестовая врубка] вполдерева (пере- 
крёстных брусьев) 

сигЬ ~ амер. 1. горизонтальный шов 
[ребро] кровли мансардной крыши (в 
месте изменения уклона скатов) 2. 
стыковой шов бортовых камней 
сиі ~ шов (кирпичной кладки) впод- 
резку 

сіііаіаііоп ~ температурный шов 
сІізтоипІаЫе ~ разборное соединение, 
разборный узел 

боиЫе-зЬеаг ~ двухсрезный шов (за- 
клёпочный, болтовой) 
боиЫе-8 8Іір ~ реечное соединение 
(воздуховодов) с омега-образной рей- 
кой 

боѵеіаіі Ьа1ѵіп§ ~ врубка сквозным 
сковороднем, врубка в ласточкин 
хвост 

доіѵеіесі сопігасііоп ~ шов сжатия с 
соединительными штырями 
бга\ѵ Ьапб ~ бандажное соединение 
( воздуховодов) 

йисі Яап§е ~ фланцевое соединение 
воздуховодов 

бшпту ~ ложный (декоративный) 
шов; температурный шов неполного 
профиля (в бетонном полу и т.п.) 
ей§е ~ 1. шов сплачивания (между бо- 
ковыми кромками досок или листов) 
2. соединение листов шпона по на- 
правлению волокон 

еші ~ соединение встык, стыковое со- 
единение; стыковой шов 
еш) Іар ~ угловое соединение вполде- 
рева 

егесііоп ~ монтажный узел; узел, 
оформляемый на монтаже; монтажное 
соединение; монтажный шов 
ехрапзіоп ~ 1. температурный [ком- 
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пенсационнй] шов 2. компенсатор 
трубопровода 

Гасе ~ шов на лицевой грани стены; 
лицевой шов 

Гаі1-8аГе ~ надёжное [безотказное] со- 
единение (напр, звеньев шланга) 

Гаке ~ ложный [декоративный] шов 
ГеаіЬег ~ соединение [сплачивание] 
досок на рейку; соединение досок на 
плоских вставных шипах, соединение 
досок на шкантах 

йеіб ~ монтажное соединение, мон- 
тажный шов [стык] 

Яп§ег ~ зубчатое соединение (элемен- 
тов деревянных конструкций) 

Яхеб - жёсткий узел; жёсткое соеди- 
нение 

Яап§еб ~ фланцевое соединение 
Яагеб ~ соединение конической раз- 
вальцовкой, коническое соединение 
Яаі ~ шов (кирпичной кладки) впод- 
резку 

ЯехіЫе ~ гибкое соединение, гибкая 
вставка (трубопровода) 

ЯехіЫе ЬаЯ ~ шарнирное соединение 
трубопровода 

Яоог ~ шов (покрытия) пола 
Яоог-Іо-\ѵаЯ ~ шов между полом и 
стеной 

ЯшЬ ~ шов (кирпичной кладки) впод- 
резку 

Ггісііоп-Іуре ~ сдвигоустойчивое сое- 
динение на высокопрочньк божах 
§1апб ~ скользящее [сальниковое] со- 
единение (медных труб) 

§1иеб ~ клеевое соединение 
§гооѵе ~ температурный шов неполно- 
го профиля (в бетонном полу) 

§гоипб ~ 1. плотный шов каменной 
кладки (обычно без раствора) 2. 
плотный шов между фрезерованными 
торцами элементов металлоконструк- 
ций (не требующий уплотнения) 
§гоШеб ~ шов (кирпичной или камен- 
ной кладки), заполняемый жидким 
раствором (методом нагнетания или 
розлива) 

Ьа1Г-1ар ~ соединение вполдерева 
Ьаіѵеб [Ьа1ѵіп§] ~ соединение вполде- 
рева 

Ьеаб(іп§) ~ 1. стыковое соединение, 
соединение встык [впритык] (дере- 
вянных элементов) 2. вертикальный 
шов (каменной кладки) 

Ьеаб сопіасі ~ рельсовый стык с кон- 
тактирующей головкой накладки 


Ііеаб Ггее ~ рельсовый стык с бескон- 
тактной головкой накладки 
Негсиіез рііе ~ болтовой шестиуголь- 
ный стык «Геркулес» (для составной 
сваи) 

Ыск ~ шов (кирпичной кладки) впод- 
резку 

Ы§Ь ~ бие іо Ггозі асііоп сильная мо- 
розобоина я трещиноватость 
Ып§е (б) ~ шарнирное соединение, 
шарнирный узел 

іпсотргеввіЫе ~ несжимаемый шов 
ішиіаіеб Яап§еб ріре ~ электроизоли- 
рованное фланцевое соединение тру- 
бопровода 

іпзиіаіеб гаіі ~ изолирующий рельсо- 
вый стык 

коіаііоп ~ разделяющий шов, зазор 
(между двумя смежными элемента- 
ми железобетонных конструкций) 
І 02 § 1 е ~ 1. соединение (стеновых бло- 
ков) с ответными выступами и пазами 
2. соединение (деревянных элемен- 
тов) в гнездо и шип или в шпунт 
кеуеб ~ шпоночное соединение, сое- 
динение на шпонках (деревянных эле- 
ментов) 

кеу8 8сагГ ~ врубка косым накладным 
замком с натяжной шпонкой 
кпискіе ~ шов [ребро] кровли мансар- 
дной крыши (в месте изменения ук- 
лона скатов) 

Іатіпаіеб ~ зубчатое соединение (эле- 
ментов деревянных конструкций) 
Іар(реб) ~ соединение внахлёстку, на- 
хлёсточное соединение 
Іеаб ~ раструбное соединение, зачека- 
ненное или залитое свинцом 
1ещЦйепіп§ ~ соединение [стык] сра- 
щивания [наращивания, удлинения] 

Іій ~ рабочий шов между слоями бето- 
на (при послойном бетонировании) 
Іоск ~ фальцевое соединение 
1оп§іІибіпа1 ~ продольный шов 
Іоозе Яап§е ~ соединение с накладны- 
ми разъёмными фланцами 
тапіриіаііѵе ~ компрессионное соеди- 
нение со слабо развальцованными 
концами соединяемых труб (без уп- 
лотнительного кольца) 
тііег ~ угловое соединение в ус (под 
углом 45°) 

тогіке (-апб-іепоп) ~ соединение в 
шип [в гребень], шиповое соединение 
тоѵетепі ~ деформационный шов 
поптапіриіаііѵе ~ соединение труб, 
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не требующее предварительной де- 
формационной обработки их концов 
(кроме торцовки) 

оЫіцие ~ косой шов, косое соедине- 
ние 

оЫщие Ьиіі ~ косой прируб, косое ло- 
бовое примыкание 

ореп ~ шов (кирпичной кладки), не 
заполненный раствором, пустошовка 
оѵегзігаіпеб - перенапряжённый шов 
раскеб ~ уплотнённый [герметизиро- 
ванный] шов 

ріп - шарнирное соединение, шарнир- 
ный узел; одноболтовое соединение 
ріре ехрапзіоп ~ трубопроводный 
компенсатор 

р1аіп-8 8Іір ~ соединение (воздухово- 
дов) с гладкой 8-образной рейкой 
р1ои§Ьеб-апб-1ощщеб ~ соединение 
досок на рейку или на вставных пло- 
ских шипах [шкантах] 
роскеі Іоск ~ соединение (воздухово- 
дов) с угловой рейкой 
роіпіеб ~ шов (кирпичной кладки) с 
расшивкой 

рге88иге-Іі§Ьі ~ герметичное [возду- 
хонепроницаемое] соединение 
ризй Яі ~ вставное соединение 
(труб); раструбное соединение 
гаіі ~ рельсовый стык 
гакеб ~ пустошовка (кирпичной клад- 
ки) 

геЬаІеб ~ соединение [сплачивание] в 
четверть 

геіпйэгсеб Ьаг 8Іір ~ реечное соедине- 
ние воздуховода с ребром жёсткости 
(из стальной полосы) 
геіпйэгсеб зІапбіп§ зеат ~ соедине- 
ние со стоячим фальцем, усиленным 
уголком жёсткости 

геіеазеб ~ узел (рамы), освобождён- 
ной от связей 

гезіііепі ~ упругое соединение; упру- 
гоподатливое соединение 
гщіб ~ жёсткое соединение, жёсткий 
узел 

гіп§ зеаі ~ раструбное соединение с 

уплотняющим кольцом 

гои§Ь-сШ ~ шов (кирпичной кладки) 

вподрезку 

тзііс(аііоп) ~ руст 

ваббіе ~ стоячий фальц, гребень 

зазѵеб ~ пропиленный [прорезанный] 

шов (в бетоне, дереве) 

8сагй ~ 1. врубка сращивания 2. вруб- 
ка косым прирубом, косой прируб 3. 


стыковое сварное соединение со ско- 
сом кромок, Ѵ-образное стыковое 
сварное соединение 4. соединение 
электропроводов со скосом концов 
8сге\ѵ(еб) ~ 1. соединение на винтах 
[шурупах] 2. резьбовое соединение 
зеаіеб ~ герметизированный шов; гид- 
роизолированный шов; уплотнённый 
шов 

зетіЯехіЫе ~ упругоподатливое сое- 
динение 

зеіііетепі ~ осадочный шов 
зЬеаг ~ соединение внахлёстку 
зЬоѵеб ~ вертикальный шов кирпич- 
ной кладки вприсык (заполняемый 
раствором путём сдвигания кирпича 
по постельному слою раствора) 
зЬгіпка§е ~ усадочный шов 
зЬгіпка§е сотрепзаііщ; сопсгеіе Яоог 
~ усадочный шов бетонного пола 
зЬшпк гиЬЬег гіп§ ~ раструбное сое- 
динение труб с термоусадочным уп- 
лотняющим кольцом 
8Іп§1е боѵеіаіі ~ угловое соединение в 
ласточкин хвост (горизонтального и 
вертикального бруса) 

8Іееѵе ~ муфтовое соединение 
8Іібіп§ ~ 1. подвижное [скользящее] 
соединение (допускающее взаимный 
сдвиг соединяемых элементов в пло- 
скости соединения) 2. сальниковый 
[телескопический] компенсатор 
зіір ~ 1. надвижное соединение (воз- 
духоводов, труб) 2. скользящее [саль- 
никовое] соединение труб 
зоіѵепі зѵеібеб ~ неразъёмное раструб- 
ное соединение пластмассовых труб, 
выполняемое с предварительным сма- 
чиванием контактных поверхностей 
растворителем 

зоскеі ~ муфтовое соединение 
зоскеі-апб-зрщоі ~ раструбное соеди- 
нение 

зраііеб ~ шов с отколами на кромках 
(дорожной плиты и т.п.) 
зрі§оІ-апб-зоскеІ ~ раструбное соеди- 
нение 

8 8Іір ~ соединение (воздуховодов) с 
8 -образной рейкой 

8Іа§§ег ~8 швы, расположенные в 
шахматном порядке [вразбежку] 
зіееі сго88Іп§ сопзіпісііоп ~ шов со 
стальными штырями (в бетонном до- 
рожном покрытии) 

8Ішск ~ шов (кирпичной кладки) со 
скосом книзу 
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Т апсі О ~ шпунтовое соединение, со- 
единение в шпунт 

Іапк базе ~ шов в основании резерву- 
ара 

Іеіезсоре ~ телескопический [сальни- 
ковый] компенсатор 
гЬгеайей ~ резьбовое соединение 
Іі§1п ~ герметичное [плотное] соеди- 
нение 

Іо§§1е ~ шпунтовое соединение, сое- 
динение в шпунт 

Іоп§ие апсі §гооѵе ~ шпунтовое соеди- 
нение, соединение в шпунт 
іооі ~ бурильный замок 
іооіесі ~ шов, обработанный ручной 
машиной (напр, в дорожном покры- 
тии) 

ігашѵегее ~ поперечный шов; попе- 
речное соединение 

ігеаіесі ~ обработанный шов; изолиро- 
ванный шов; уплотнённый шов 
ипсіо\ѵе1есі ~ шов (в дорожном покры- 
тии) без соединительньк штырей 
ипзеаіесі ~ негерметизированный шов; 
шов без (гидро) изоляции; неизолиро- 
ванный шов 

Ѵ-зЬаресі ~ вогнутый треугольный шов 
(каменной кладки) 

\ѵа11-ГооІіп§ ~ шов сопряжения стены 
с фундаментом 

\ѵагріп§ ~ шов для предупреждения 
коробления [перекоса] (бетонных 
плит и т.п.) 

\ѵаіегіі§Ьі ~ водонепроницаемое сое- 
динение, водонепроницаемый шов 
\ѵеаіЬегес1 ~ восходящий односрезный 
шов (кирпичной кладки) 

\ѵе1сіесЗ ~ сварной шов 

сѵіресі ~ паяное соединение свинцовьк 

труб 

Іоіпіег 1. расшивка (инструмент); на- 
резник швов в свежеуложенном бето- 
не (ручной) 2. фуганок 3. скоба из по- 
лосовой стали; закрепа 4. долбёжник 
Ьгіск ~ расшивка 

]оіпііп§ расшивка швов (каменной или 
кирпичной кладки; рабочая опера- 
ция) 

Ьиіі ~ соединение встык; соединение 
(обоев) впритык 
ріре ~ стыкование труб 
)оІ5І балка (перекрытия, подвесного по- 
толка, пола, крыши); вспомогатель- 
ная балка о ~8 апсі ріапкз деревян- 
ные брусья; пиломатериал толщиной 


от 5 до 12,5 см и шириной свыше 10 
см 

Ьаг ~ решётчатый прогон, решётчатая 
балка 

Ьеѵеіесі ~ деревянная балка перекры- 
тия со скошенными верхними рёбрами 
[кромками] 

Ьоагс1т§ ~ деревянная лага; деревян- 
ная балка, служащая опорой для до- 
щатого пола 

Ьгіс1§іп§ ~ см. соттоп іоізі 
сеі1іп§ ~ потолочная балка; балка под- 
весного потолка 

соттоп ~ балка (перекрытия) из до- 
сок на ребро; деревянная балка пере- 
крытия, служащая опорой дощатого 
пола 

Шіег ~ стальная прокатная балка 
междуэтажного перекрытия 
§гоипс1 ~ балка [лага] пола подваль- 
ного помещения 

Ьеабег ~ межбалочный ригель (у про- 
ёма в перекрытии) 
іпѵегіесі Т-8ІіаресЗ ~ железобетонная 
балка перекрытия в форме перевёрну- 
того «Т» 

паі1іп§ ~ стальная или железобетонная 
балка с деревянной планкой (для вби- 
вания гвоздей) 

поісіі ~ дощатая балка перекрытия с 
вырезами у опор (для опирания на че- 
репной брусок или верхний пояс про- 
гона) 

ореп-сѵеЬ ~ балка со сквозной [с ре- 
шётчатой] стенкой; прутковый прогон 
ореп-сѵеЬ зіееі ~ лёгкий стальной ре- 
шётчатый [сквозной] прогон; прутко- 
вый прогон 

гоііесі зіееі ~ прокатная стальная бал- 
ка (перекрытия); прокатный сталь- 
ной прогон 

80 Ііс 1 - 8 а\ѵп (Іоог ~ балка перекрытия 
из деревянного бруса 
8Іее1 ~ 1. вспомогательная стальная 
балка 2. сквозной стальной прогон по- 
крытия или перекрытия 
Т ~ тавровая балка 

Іаіі ~ укороченная балка перекрытия у 
проёма (опирающаяся на ригель меж- 
ду смежными балками) 
іеіезсоріс теіаі ~ телескопическая 
(выдвижная] металлическая балка 
ІітЬег ~ деревянная балка перекры- 
тия; балка перекрытия из деревянного 
бруса 

Ігіттег ~ ригель между смежными 
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балками перекрытия (у границы про- 
ёма) 

Ггшзесі ~ прутковый прогон 
гѵоойеп ~ деревянная балка перекры- 
тия 

щ§ сейсмоприёмник 

щпгЬо 1. буровые подмости (для разра- 
ботки забоя) 2. проходческий буро- 
вой агрегат; буровая каретка 3. кату- 
чая платформа для тоннельной опа- 
лубки 

йгі11іп§ ~ буровая каретка 
Ігаск йгііі ~ самоходный буровой агре- 
гат (передвигающийся по рельсовому 
пути) 

щпгр 1. уступ, ступень (стены или фун- 
дамента) 2. скачок; разрыв непре- 
рывности (напр, функции) 

Ьаск\ѵаІег ~ затопленный гидравличе- 
ский прыжок 

йгогѵпеЯ Ьусігаиііс ~ затопленный гид- 
равлический прыжок 
Ггее Ьусігаиііс ~ незатопленный [сво- 
бодный] гидравлический прыжок 
Ьусігаиііс ~ гидравлический прыжок 
іпсотріеіе Ьусігаиііс ~ несовершенный 
гидравлический прыжок 
регіесі ~ совершенный гидравличе- 
ский прыжок 

ргеввиге ~ скачок давления 

гереііесі ~ отогнанный гидравлический 

прыжок 

8етІ8иЬтег§ес1 (Ьусігаиііс) ~ подтоп- 
ленный гидравлический прыжок 
8кі ~ лыжный трамплин 
8Іге88 ~ скачок напряжений 
8иЬтег§ес1 (Ьусігаиііс) ~ затопленный 
гидравлический прыжок 
ипсЬЯаг Ьусігаиііс ~ гидравлический 
прыжок-волна 

ѵоЬа§е ~ прыжок напряжения 

щпгрег 1. буровая штанга; буровой на- 
конечник 2. шлямбур 3. электрическая 
перемычка; закоротка 

]итріп§-ир проф. опрокидывание; паде- 
ние 

щтроѵег обвод «скобой» (деталь тру- 
бопровода) 

іипсііоп 1. соединение; примыкание; со- 
членение; стык 2. пересечение; скре- 
щение 3. пересечение дорог, примы- 
кание дороги; дорожная развязка 
~ оГ Яап§е ашЗ \ѵеЬ место соединения 
[сопряжения] полки балки со стеной 
аі'ёгасіе ~ пересечение [примыкание] 
дорог в одном уровне 


ЬгапсЬ ~ У-образное пересечение до- 
рог в одном уровне 

сЬаппеЬгес! ~ канализированное пере- 
сечение дорог 

сІоѵегІеаГ ~ пересечение дорог в раз- 
ных уровнях (по типу клеверного ли- 
ста) 

соЫ ~ холодный спай (термопары) 
Яагесі ~ неканализированное пересе- 
чение дорог в одном уровне с уширен- 
ными подходами 
Яуіп§ ~ путепроводная развязка 
Яуоѵег ~ (ромбовидное) пересечение 
дорог в разных уровнях 
іогк ~ У-образное пересечение дорог в 
одном уровне 

§гаЯе-8ерагаІеЯ ~ пересечение дорог в 
разных уровнях 

§гас1е-8ерагаІес1 Яіатопсі ~ ромбовид- 
ное пересечение дорог в разных уров- 
нях 

§гайе-8ерагаІес1 гоипЯаЬоиІ ~ кольце- 
вое пересечение дорог в разных уров- 
нях 

§угаІогу ~ кольцевое пересечение до- 
рог * 

іпзресіюп ~ 1. прочистка, прочистной 
лючок 2. смотровая труба на дренаж- 
ной линии 

пгиііііеѵеі ~ пересечение дорог в не- 
скольких уровнях, многоярусная 
транспортная развязка 
оЫіцие - косое пересечение дорог в 
одном уровне 

ойзеі ~ смещённое пересечение дорог 
в одном уровне 

ргіогііу сопігоііесі ~ регулируемое пе- 
ресечение в одном уровне с приорите- 
том для одной из пересекающихся до- 
рог 

гі§Ьі-Ьаші 8р1ау ~ пересечение в од- 
ном уровне со смещением одной из 
пересекающихся дорог в правую сто- 
рону по ходу движения 
гоіагу ~ кольцевое пересечение дорог 
в одном уровне 

засісііе ~ 1. седёлка 2. неравнопроход- 
ная раструбно-фланцевая муфта 
8СІ880Г8 ~ косое пересечение дорог в 
одном уровне 

зітріе ~ нерегулируемое пересечение 
дорог в одном уровне 
8Іп§1е сопІгоИеЯ ~ регулируемое пере- 
сечение дорог в одном уровне 
8Іп§1е оЫіцие ~ косой тройник 
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8ке\ѵ ~ косое пересечение дорог в од- 
ном уровне 

Т ~ Т-образное примыкание дороги 
Ігитреі ~ примыкание дороги по типу 
трубы 

Гѵѵо-Іеѵеі іогк ~ примыкание дороги по 
типу трубы 

V ~ Ѵ-образное примыкание дороги 
Іиі 1. выступ || выдаваться, выступать 2. 
проекция 

ІиКу выступающая часть здания 


К 

каоііп (е) каолин 
каоііпііе каолинит 
кагзі карст 

каІаіЬегшотеІег кататермометр 
кееі красная охра (пигмент) 
кеер 1. сторожевая башня 2. держать; 
хранить о ~ сіеаг оГ іЬе Іоаб, ~ оиі 
Йот ипсіег Іоай не стой под грузом 
(требование техники безопасности); 
Іо ~ оп всііебиіе производить работы 
строго по графику; Іо ~ Іііе ргоіесі оп 
8СІіес1иІе обеспечивать строительство 
объекта строго по графику 
кеерег автоматический останов (ворот, 
дверей) 

сго88Іп§ ~ шлагбаум 

кееріп§ сохранение; удержание; хране- 
ние о ~ геіпіогсетепі іп ргорег 
розійоп фиксация [закрепление] ар- 
матуры в проектном положении 
заГе -" оГ ехріозіѵез аі циаггіез без- 
опасное хранение ВВ в карьерах 
кеппеі уличный водосточный лоток; во- 
досточная канава 

кеп11еб§е 1. балласт вантового или жест- 
коногого крана 2. пробная нагрузка 
(напр, при испытании свой) 
кегЬ англ. 1. бордюрный [бортовой] ка- 
мень; бордюр 2. криволинейный шаб- 
лон 

йшй ~ бордюр (находящийся запод- 
лицо с проезжей частью) 
ргесазі сопсгеіе ~ сборный бетонный 
бортовой камень; сборная бетонная 
бордюрная плита 

гаізесЗ ~ возвышающийся бордюр про- 
езжей части (моста или дороги) 
гоаб ~ бордюр 


кегС надрез, пропил (в дереве) 
кегііп§ прорезание поперечных пропи- 
лов на одной стороне доски (пример- 
но на 1/3 толщины) для её выгиба 
кегп ядро; ядро сечения 
~ оГ зесііоп ядро сечения 
кегпеі ядро; сердцевина 
кеіііе 1. котёл; бачок 2. порция продук- 
та в котле 3. реакторный сосуд, реак- 
тор 4. зумпф; поглощающий колодец 
раіпі - бачок [котелок] для краски 
рге88ііге - автоклав 

кеѵеі, кеѵіі 1. закольник; зубатка 2. бо- 
бышка (связывающая стойки дере- 
вянной опоры) 

кеу 1. шпонка 2. чека 3. клиновая доска 
для сплачивания досок деревянных 
полов 4. обрызг (первый слой штука- 
турки) 5. адгезионная способность 6. 
насечка на поверхности (для повыше- 
ния сцепления) 7. замковый камень, 
замок (арки) 8. паз для гребня 9. 
ключ; гаечный ключ 10. клиновой 
кирпич 1 1 . рабочий шов (в бетоне) 
афшІаЫе ~ регулируемый по длине 
ключ замка (для раздвижных дверей) 
асідізіцщ ~ установочный клин; кли- 
новидная опорная подкладка 
агсЬ ~ замок арки 
Ьіі ~ ключ (замка) с бородкой 
соіог ~ условная [кодовая] окраска 
(проводов, труб) 

беек зиррогі ~ замок контрфорса пло- 
тины (сопряжение с напорным пере- 
крытием) 

боиЫе-боѵеІаіІ ~ деревянная шпонка с 
концами сковороднем [в форме лас- 
точкина хвоста] 

йгіп§ ~ ключ взрывной машинки 
ЬаттегЬеаб ~ деревянная шпонка с 
концами сковороднем [в форме лас- 
точкина хвоста] 

Іоск ~ ключ замка 

8сге\ѵ ~ гаечный ключ 

8Йеаг ~ шпонка, воспринимающая 

сдвиг [срез], шпунтовое [шпоночное] 

соединение для восприятия сдвига 

[среза] 

8оекеІ ~ торцовый гаечный ключ 
8циаге ~ квадратная шпонка 
\ѵіп§ ~ ключ (замка) с бородкой 
кеуйщ перевязка швов каменной клад- 
ки; устройство шва со шпонкой о ~ 
іп соединение [перевязка] новой кир- 
пичной стены со старой 
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кпоЬ 


кеузіопе замковый камень арки или 
свода 

кіскег 1. нижний опорный элемент (для 
установки опалубочного короба ко- 
лонны) 2. наружное ребро монолитно- 
го железобетонного перекрытия (для 
крепления опалубки стен) 

8Шй ~ проф. инспектор; лицо, контро- 
лирующее качество выполненных ра- 
бот 

кіскігщ: 

фЬ ~ Ъаскѵѵагйз запрокидывание стре- 
лы (крана) назад 

кіскоШз внезапное ослабление или обру- 
шение (элементов лесов или крепле- 
ний, опорной стойки, распорки, свя- 
зей) 

кіскріаіе нижняя предохранительная 
металлическая планка двери 
кій хворостяная фашина 
кіййіп§ тюфячная [фашинная] кладка 
кііп печь (обжиговая); сушильная каме- 
ра (напр, для древесины); сушильная 
печь 

Ьаіапсей гоіагу ~ уравновешенная 

вращающаяся печь 

Ьгіск ~ печь для обжига кирпича 

са1сіп(аІ)іп§ [саісіпаііоп] ~ обжшовая 

печь 

сетепі ~ печь для обжига цемента 
соке ~ коксовая печь 
йгуіп§ ~ сушильная печь 
Ііте ~ печь для обжига извести 
ріазіег ~ печь для обжига гипса, гип- 
сообжигательная печь 
гіп§ ~ кольцевая печь 
гоіагу ~ вращающаяся печь 
зЬай ~ шахтная печь 
Іиппеі ~ тоннельная печь 
кіпЙ8 оГ Яоог8 (конструктивные) виды 
полов 

кіп§Ьо11 центральная стальная подвеска 
[тяж] деревостальной стропильной 
фермы 

кіп§ро8І 1. вертикальный шкворень (по 
оси вращения поворотной части кра- 
на) 2. мачта (мачтового крана) 3. 
центральная подвеска стропильной 
фермы 

кіпк перегиб (каната) 
кіі набор (инструментов, принадлеж- 
ностей) 

рго8ресІіп§ ~ буровой зонд 
кіісііеп кухня 

- ок ѵгогкз сапіееп кухня заводской 
столовой 


Ъшіі-іп ~ кухня-ниша 
соттипііу ~ общественная кухня-сто- 
ловая (здание) 

Йіпіп§ ~ кухня-столовая (в квартире) 
йотезііс ~ кухня в квартире 
й\ѵе11іп§ ~ кухня-столовая (в кварти- 
ре) 

іп-ЬиіІІ ~ кухня-ниша 
Риіішап ~ кухня-ниша 
кпарзаск ранцевый аппарат 
тапиаііу орегаіей ~ ранцевый аппа- 
рат с ручным управлением (напр, для 
распыления плёнкообразующего со- 
става) 

кпее 1. подкос; полураскос 2. колено 
( трубопровода ) 

кпееЬоагйз подколенные опорные щиты, 
подколенники 

кпееіег камень с наклонной верхней 
гранью, завершающий кладку фрон- 
тонной стены (непосредственно под 
гребнем фронтона) 
кпіГе нож; лезвие; струг; скребок 
Ьепсіі ~ простой валет столярного вер- 
стака 

Ьоагй ~ нож для резит гипсокартон- 
ных листов (со сменными лезвиями) 
саЫе ~ нож электромонтажника (для 
зачистки проводов) 
сйізеі ~ узкий скребок (маляра, ши- 
риной не более 4 см) 

Я11іп§ ~ шпатель; мастехин 
§1агіп§ ~ нож стекольщика 
Ьаскйщ ~ нож стекольщика (для очи- 
стки оконных фальцев) 

Ііпоіеит ~ нож для резки линолеума 
раіеііе ~ шпатель; мастехин 
ріапе ~ струг 

риііу ~ нож стекольщика; (металличе- 
ский) шпатель 

зсгарег ~ нож электромонтажника 
(для зачистки проводов) 

Зіапіеу ~ нож для резки гипсокартон- 
ньк листов 

8Іорріп§ ~ (металлический) шпатель 
зігіррег ~ нож электромонтажника 
(для зачистки проводов) 

8Ігірріп§ ~ скребок (маляра) 

\ѵоой ВШп§ ~ деревянный шпатель 
кпіГе-ей§е 1. режущая кромка ножа 2. 

опорная призма 
кпіГе-Ше ножевой напильник 
кпі(е-8\ѵіІс1і рубильник 
кпоЬ 1. дверная ручка-кнопка 2. кнопка 
(управления) 3. выпуклость (на по- 
верхности) 
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кпоЬ 

8 иЙ 08 Іап ~ бугор пучения 
кпоЬЬіп§ околка природного камня (до 
заданных размеров) 
киоск удар; толчок 
киоскег дверной молоток 
кио§ свилеватость (порок древесины) 
киоі 1. узел 2. сучок; сук 
кпискіе трубка карты дверной или окон- 
ной петли (охватывающая ось) 
киигі 1. сук; сучок; узел 2. накатка; на- 
сечка 

копітеіег кониметр, измеритель кон- 
центрации пыли 
кгайі крафт-бумага 

\ѵахес1 ~ парафинированная [навощён- 
ная] крафт-бумага 

кикегзііе кукерсит (битумный сланец) 


ь 

ІаЬ см. ІаЬогаІогу 

ІаЬсгеІе бетон, приготовленный в лабо- 
раторных условиях 

ІаЬеІ 1. слезник 2. алидада-высотомер 3. 
бирка, этикетка, ярлык; наклейка 
бап§ег ~ этикетка [бирка] для опас- 
ных грузов (напр. В В) 
ібепіійсаііоп ~ опознавательная эти- 
кетка [бирка] 
ргісе ~ ценник 

ІаЬог труд; работа, рабочая операция о 
~ р1асіп§ опе си.уб. ой сопсгеіе трудо- 
затраты на кладку 1 куб. ярда бетон- 
ной смеси 

сіігесі ~ рабочие, занятые на основном 
производстве 

ехіга ~ дополнительные затраты труда 

тапиаі ~ ручной труд 

зкіііесі ~ квалифицированная рабочая 

сила 

ипіі ~ іп шап-Ьоиг8 норма времени 
ІаЬогаІогу лаборатория; эксперимен- 
тально-исследовательское учреждение 
сопяішсііоп ргобисіз гевеагсЬ ~ исс- 
ледовательская лаборатория строи- 
тельных изделий 

сопзігисііоп ІесЬпо1о§у ~ лаборатория 
строительной технологии; строитель- 
ная лаборатория 

сопігоі йеЫ ~ контрольная полевая 
лаборатория; контрольная лаборатория 
на стройплощадке 


йеісі ~ полевая лаборатория; построеч- 
ная лаборатория, лаборатория на 
стройплощадке 

ЙГО8І ейесі ~ геокриологическая лабо- 
ратория 

тоЬіІе (гоасі) ~ передвижная дорож- 
ная лаборатория в прицепном фургоне 
оп-іоЬ ~ построечная лаборатория, ла- 
боратория на стройплощадке 
гезеагсй ~ исследовательская лабора- 
тория 

зсіепіійс ~ научная [научно-исследо- 
вательская] лаборатория 
Іе8Ііп§ ~ испытательная лаборатория 
ІаЬогег подсобный рабочий, рабочий 
низкой квалификации 
Ьгіскіауег'з ~ подсобник каменщика 
Ьиіібег'8 ~ подсобный строительный 
рабочий 

ІаЬог-іпІепвіѵе трудоёмкий 
Іас природная смола; лак из природной 
смолы 

Іасе шнурок; тесьма; материал для 
сшивки (напр, лент конвейеров) 

1асіп§ 1. решётка (напр, стрелы крана, 
сквозной стальной колонны) 2. связи 
между стойками лесов 3. нащельники 
дощатой обшивки траншейных креп- 
лений 4. связующий ряд кирпичей 
или каменных блоков (бутовой клад- 
ки) 5. распределительная арматура 
ап§1е ~ решётка сквозной металличе- 
ской колонны или прогона из одиноч- 
ных уголков 

Іаск недостаток; отсутствие || недоста- 
вать 

~ ой соогсйпаііоп отсутствие координа- 
ции действий (напр, между подрядчи- 
ком и проектировщиком) 

~ ой Ьото§епеіІу неоднородность 
~ ой рагайеіізт непараллельность, пе- 
рекос 

~ ой аІаЬійІу неравновесное состояние; 
нарушение [отсутствие] равновесия 
~ ой 8Іу1е отсутствие (определённого) 
стиля 

Іаскег см. Іасциег 
Іасциег лак 

аврйаіі ~ битумный лак 
Ьакейіе ~ бакелитовый лак 
Ьаве ~ грунтовочный лак 
Ьііитіпош ~ битумный лак 
сіеаг ~ бесцветный лак 
ІасМег 1 . приставная лестница, стремян- 
ка 2. ковшовая рама (цепного канаво- 
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1а§оопіп§ 


копателя или землечерпалки) 3. по- 
жарная машина с лестницей 
аегіаі ~ многосекционная вьщвижная 
лестница 

аихіііагу ~ оГ Ьискеі сігесі§ег вспомо- 
гательная черпаковая рама (земснаря- 
да) 

саі ~ 1. кровельная стремянка 2. при- 
стойная лестница на чердак 
сІітЬйщ ~8 вертикальные опорные на- 
правляющие (для подъёма башни са- 
моподъёмного крана) 
сіі§§іп§ ~ рама цепи цепного экскава- 
тора 

боиЫе-сІеаІ ~ двойная приставная ле- 
стница (с тремя опорными стойками 
и двумя рядами перекладин) 
йгес1§іп§ ~ черпаковая рама, рама 
многоковшового землечерпательного 
снаряда 

ехіепзіоп ~ выдвижная лестница-стре- 
мянка; раздвижная лестница 
ехіепзіоп Ігезііе ~ расставная (А-об- 
разная) переносная лестница с верти- 
кальной выдвижной секцией 
йзЬ ~ лестничный [ступенчатый] ры- 
боход 

ііхесі ~ навесная металлическая лест- 
ница-стремянка (на стене, резервуаре 
и т.п.) 

Ішііѵіс1иа1-шп§ ~ наружная лестница 
из отдельных металлических скоб 
іпзресііоп ~ смотровое приспособле- 
ние у моста 
Іаск ~ бревноспуск 

ріаііогт ~ лестница-стремянка с рабо- 
чей площадкой 

рогІаЫе ~ переносная приставная лес- 
тница 

гаіі ~ навесная наружная металличе- 
ская лестница 

геѵо1ѵіп§ агсй ~ (поворотная) лестни- 
ца арочного очертания, перемещаю- 
щаяся по кругу вокруг купола 
зіс!е-го11іп§ ~ катучая [роликовая] ле- 
стница, перемещаемая в своей пло- 
скости 

зіде-зіер ~ навесная лестница с верх- 
ней боковой [поперечной] площадкой 
зіщ;1е ~ односекционная переносная 
приставная лестница (с параллельны- 
ми стойками) 

зресіаі ригрозе ~ переносная пристав- 
ная лестница специального назначе- 
ния (напр, с изолированными или ос- 
троконечными опорными частями) 


зІапс1іп§ ~ деревянная приставная лес- 
тница 

зіер ~ стремянка 

1Ьгои§Ь ~ навесная лестница с верх- 
ней продольной площадкой 
Ігезііе - двухсекционная переносная 
расставная (А-образная) лестница 
(секции ишрнирно связаны вверху) 
Ігоііеу ~ катучая подвесная [ролико- 
вая] лестница (перемещаемая перпен- 
дикулярно своей плоскости) 

1абіп§ 1. погрузка, загрузка 2. груз 
Іасііе ковш; черпак 

рІитЬег'з ~ ковш для заливки свинца, 
мастики и пр. 

1а§ 1. запаздывание; отставание; задер- 
жка 2. бочарная клёпка 3. обшивка; 
облицовка; теплоизоляция (труб) 4. 
время добегания (стока) 

Ьазіс Ьусігозіаііс Ііте ~ время восста- 
новления уровня воды в скважине 
Ьазіп ~ время добегания воды (от 
наиболее удалённой точки бассейна до 
расчётного створа) 

Ьеаі ~ запаздывание теплового потока 
Ьубгосіупатіс ~ гидродинамическое 
запаздывание (при консолидации 
грунта) 

ійегтаі ~ тепловая инерция, запазды- 
вание теплового потока 
Ііте ~ запаздывание; задержка (во 
времени) 

ѵгоосіеп ~ деревянная обшивка 
1а§§іп§ 1. дощатое крепление траншеи 
2. дощатая обшивка кружал (для бе- 
тонирования свода) 3. теплоизоляци- 
онная скорлупа 4. обёрточная тепло- 
изоляция (труб, резервуаров) 5. теп- 
лоизоляционные работы 
ріре ~ теплоизоляция труб 
1а§ооп 1. пруд 2. отстойный бассейн 3. 
лагуна 

аегаіесі ~ стабилизационный (биоло- 
гический) пруд, аэрируемый пруд 
апаегоЬіс ~ анаэробный пруд 
ециаіігаііоп ~ пруд-усреднитель 
Іеізиге ~ плескательный бассейн (для 
детей) 

охібаііоп ~ окислительный [биологи- 
ческий] пруд 

засгійсіаі ~ пруд-отстойник для сброса 
осадка сточных вод 
зе\ѵа§е ~ биологический пруд 
з1шЗ§е ~ иловый пруд, илонакопитель 
1а§оопіп§ сброс сточных вод в пруд [от- 
стойник] 
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Іаііапсе 

Іаііапсе цементное молоко 
Іаке 1. озеро 2. яркий [светлый] органи- 
ческий пигмент (для красок) 
агТШсіаІ ~ водохранилище 
Іатеііа 1. косяк кружально-сетчатого 
свода 2. тонкая пластинка; чешуйка 
Іатіпаіе многослойный [слоистый] ма- 
териал; слоистый пластик 
апіісігиттіпё теІаІ-Ьазе ~ металло- 
пласт (материал, гасящий вибрацию) 
Гоіі-іасесі ~ слоистый пластик с за- 
щитной плёнкой фольги 
8Іа88-йЬег ~ стекловолокнистый ани- 
зотропный материал, СВ АМ; слоистый 
стекловолокнит ( теплоизоляционный 

метериал) 

8ІшсШга1 ~ конструкционный сло- 
истый пластик 

ІатіпЬоагсі слоистая столярная плита 
Іатр светильник; фонарь; лампа 

Ішпіпезсепі ~ люминесцентный све- 
тильник 

зігееі ~ уличный светильник 
1атрро8І опора светильника; освети- 
тельный столб 
Іапсе: 

§гоШіп§ ~ инъекционная трубка для 
нагнетания раствора ручным насосом 
іщесііоп ~ инъекционный аппарат 
(для цементации грунтового основа- 
ния) 

оху§еп ~ кислородное копье 
зргау ~ распьшитель 
ІапсеІ узкое окно с остроконечной ароч- 
ной перемычкой 
1апсіп§ продувка; подача струи 
Ы§Ь-рге88иге Ьоі \ѵа1ег ~ обработка 
[очистка] поверхности напорной 
струёй горячей воды 

Іапсі 1. земля; земельный фонд 2. терри- 
тория, участок 3. скошенная кромка, 
фаска о ~ асциігесі кот риЫіс 
ригрозез земля, отведённая под объек- 
ты общественного значения 
Ьоііот ~ низина 

ЬшІсИщ; ~ территория, пригодная для 
застройки 

сиі-оѵег ~ площадь вырубки 
йегеіісі ~ земля, лишённая плодоро- 
дия (под воздействием промышлен- 
ности) 

бгаіпесі ~ осушенная территория 
Яо\ѵа§е ~ 1. участок затопления 2. 
часть поймы, которая будет залита во- 
дой после подпруживания её плоти- 
ной 


ітргоѵесі ~ благоустроенная террито- 
рия (с инженерными сетями) 
попгезісіепііаі ~ нежилая городская 
территория (занимаемая зданиями 
эксплуатационной и пожарной служб) 
ріапіей ~ зелёные насаждения 
8асгіГісіа1 ~ земли, отводимые для 
сброса осадка сточных вод и исключа- 
емые из сельскохозяйственного земле- 
пользования 

ипшаЫе ~ земельный участок, непри- 
годный для застройки 
ѵіг§іп целина 

\ѵа8Іе ~ пустырь; свободное [оголён- 
ное] пространство 

\ѵЬіІе ~ свободная незастроенная тер- 
ритория (по генеральному плану не 
имеющая функционального назначе- 
ния и застраиваемая по разрешению 
администрации) 

ІашЗЫІ свалка 

запііагу ~ организованная свалка 
1ашЗіп§ 1. лестничная площадка; остано- 
вочная площадка (лифта) 2. причал, 
пристань 3. посадка (воздушного суд- 
на) 

еіеѵаіог ~ посадочная площадка лифта 
ЬаЩ-зрасе) ~ промежуточная лест- 
ничная площадка (двухмаршевой лес- 
тницы) 

НиагІег(-8расе) ~ промежуточная лес- 
тничная площадка (трёхмаршевой 
лестницы) 

8Іаіг(са8е) ~ лестничная площадка 
зіогеу ~ этажная лестничная площад- 
ка 

Іапбтагк 1 . архитектурный памятник 
(охраняемый государством); истори- 
ческое здание 2. репер; наземный [бе- 
реговой] ориентир 

Іапсізсаре 1. ландшафт; пейзаж 2. озеле- 
нять [благоустраивать] участок (с 
применением декоративного садовод- 
ства) 

1апсІ8саресІ озеленённый; с антропоген- 
ным ландшафтом 

1апсІ8саріп§ архитектурно-ландшафтное 
проектирование, проектирование лан- 
дшафта; создание искусственного [ан- 
тропогенного] ландшафта 
Іапсізіісіе оползень 
беер-зеаІесЗ ~ глубинный оползень 
\ѵеІ ~ сель 

Іапе 1. узкий проезд; узкий проход 2. 
аллея 3. полоса движения о ~ опе 
крайняя правая полоса движения 


324 



Іаггѵіп" 


ассеіегайоп ~ переходно-скоростная 
полоса разгона 

ассекк ~ подъезд, подъездная полоса 
аййей Пігпііщ ~ дополнительная поло- 
са для поворачивающих автомобилей 
(на пересечении в одном уровне) 
аихШагу ~ дополнительная полоса на 
проезжей части дороги (для стоянки 
автомобилей, на пересечении или на 
подъёме) 

Ьиз ~ полоса, предназначенная только 
для движения автобусов 
саг-йаск ~ участок проезжей части, 
на котором уложены рельсы для дви- 
жения трамвая 

сепіег ~ средняя полоса движения 
сЬап§іп§ ~ полоса, на которой проис- 
ходит перестроение автомобилей (в 
транспортном потоке) 
еІііпЫпу ~ дополнительная полоса 
движения на подъёме (для тихоход- 
ных автомобилей) 

сотЬіпесІ ассеіегаііоп-сіесеіегаііоп ~ 

переходно-скоросшая полоса (движе- 
ния) 

сгаѵѵіег ~ дополнительная полоса дви- 
жения на подъёме 

сгеерег ~ дополнительная полоса дви- 
жения на подъёме 

сигЬ ~ крайняя правая полоса движе- 
ния 

сусіе ~ полоса проезжей части, выде- 
ляемая для движения велосипедистов 
сіессіегаііоп ~ переходно-скоростная 
полоса торможения 

йігесііопаі ~ полоса проезжей части 
для выполнения определённых манёв- 
ров автомобилей 

(Иѵег§іп§ ~ переходно-скоростная по- 
лоса замедления 

етег§епсу ~ аварийная полоса движе- 
ния (в тоннеле) 

йгеі ~ крайняя правая полоса движе- 
ния 

іппег ~ крайняя левая полоса (при 
раздельных проезжих частях для 
каждого направления движения) 
іпзМе (Ігайіс) ~ внутренняя полоса 
движения; крайняя левая полоса (при 
раздельных проезжих частях для 
каждого направления движения) 

Іей (-йапсі) ~ крайняя левая полоса 
движения 

Іей-Ішп (іп§) ~ левоповоротная полоса 
движения 


тег§іп§ ~ переходно-скоростная поло- 
са ускорения 

ітіісісііе (гаЯс ~ средняя полоса движе- 
ния 

пойопаі ~ полоса загружения моста 
подвижной нагрузкой 
оійзійе Ігайіс ~ внешняя полоса дви- 
жения 

рагкш§ ~ полоса для остановки [сто- 
янки] автомобилей 

геѵегеіЫе ~ реверсивная полоса дви- 
жения 

гідій (-ІіапіІ) ~ крайняя правая полоса 
движения 

гщЫ-йин (іп§) ~ правоповоротная по- 
лоса движения 

8Іо\ѵ (Ігайіс) ~ крайняя правая полоса 
движения 

8реей сйаіще ~ переходно-скоростная 
полоса (на пересечении дорог) 

Ігайіс - полоса движения 
Ігиск ~ полоса движения (для) грузо- 
вых автомобилей 

Ігиск сІіпіЫпу ~ дополнительная поло- 
са движения на подъёме (для грузо- 
вых автомобилей) 

\ѵеаѵіп§ ~ полоса движения, где про- 
исходит переплетение транспортных 
потоков 

Іапіегп 1. фонарь (на крыше) 2. све- 
тильник уличного освещения 
ІапІсга-Іі^ІіІ фонарь верхнего света (в 
форме надстройки над крышей) 

Іапуапі строп предохранительного пояса 
Іар 1. нахлёстка, накрой 2. длина нахлё- 
стки [накроя] 3. виток (рулона) 

Биісіі ~ метод укладки кровельных 
плиток с нахлёсткой сверху и с одной 
из сторон 

епй ~ длина нахлёстки (с одного из 
концов) 

Іаррігщ соединение внахлёстку; нахлёст- 
ка; наклейка (полотнищ обоев) вна- 
хлёстку 

~ оГ Ьаге соединение арматурных 
стержней внахлёстку 
Іагйег 1. кладовая для хранения портя- 
щихся пищевых продуктов 2. венти- 
лируемый шкаф (для хранения пор- 
тящихся пищевых продуктов) 
1аг§е-8са1е крупномасштабный 
Іагшіег 1. слезник, отлив 2. свес карниза 
Іаггу мотыга-скребок (для перелопачива- 
ния раствора) 

1агтуіп§ (-ир) проф. заполнение верти- 


325 



Іазкіщ* 


кальных швов каменной кладки жид- 
ким раствором 

1азЫп§ 1. вязка (арматуры), связывание 
2. проволочная скрутка, проволочный 
бандаж, проволочный хомут 
Іаісіг 1. (пружинная) защёлка (двери) 2. 
центрирующий замбк (поворотного 
моста) 

аихійагу беасЗ ~ предохранительная 
защёлка замка 

Ьаіі ~ шариковая защёлка (двери) 
боог ~ дверная защёлка 
кпоЬ ~ фалевая ручка-кнопка (двери) 
Іій ~ щеколда 

гоііег ~ полуцилиндрическая защёлка 
замка 

вакеіу ~ предохранительная защёлка 
Іаіегаі боковой (оросительный) канал, 
оросительный канал первого порядка; 
ответвление; отвод 

ріре ~ ответвление, примыкающее к 
трубопроводу под острым углом; косой 
тройник 

45° ріре ~ косой тройник 
зегѵісе ~ 1. домовый ввод водопровода 
2. домовый выпуск канализации 
Іаіегііе латерит (красная железистая 
пористая глина) 

Іаіех латекс 

асгуііс ~ акриловый латекс 
ІаіЬ 1. деревянная рейка, узкая планка 
2. дрань, дранка 3. обрешётка; основа- 
ние под штукатурку из дранок 
о ~ Іаіб ашЗ 8еІ двухслойная штука- 
турка 

Ьоагб ~ 1. деревянная дранка [дрань] 
2. гипсокартонная подготовка под 
штукатурку 

сіау ~ металлическая сетка с керами- 
ческими шариками в узлах (основа- 
ние под штукатурку) 
біатопсі-тевіі ~ штукатурная сетка из 
просечно-вытяжной тонколистовой 
стали 

еаѵез ~ сплошная обрешётка на кон- 
цах стропильных ног 
ехрапбеб (теіаі) ~ металлическая 
просечно-вытяжная сетка (для арми- 
рования, штукатурных работ и 
т. п.) 

§ур8шп ~ основание из узких гипсо- 
картонных листов под штукатурку; уз- 
кие гипсокартонные листы (шириной 
до 600 мм) для устройства основания 
под штукатурку 

теіаі ~ металлическая сетка под шту- 


катурку 

рарег-Ьаскеб ~ драночный щит на бу- 
мажной основе 

регкогаіесі ~ основание под штукатур- 
ку из перфорированного листового ме- 
талла 

ріазіег ~ штукатурная дранка [дрань] 
гоойщ ~ обрешётка под кровлю 
8а\ѵп ~ пилёная дрань [дранка] 

8р1іІ ~ колотая дрань [дранка] 

\ѵіге ~ сетка под штукатурку 
ѵгоосі ~ деревянная дрань [дранка] 
1аіЬіп§ 1. основание под штукатурку 2. 

пучок дранок 3. крепление дранки 
Іаііішіе 1. широта 2. свобода (действий) 
о ~ оп Іосаііоп ок сопзішсііоп іоіпіз 
свобода выбора расположения строи- 
тельных швов (предоставляемая под- 
рядчику при выполнении им бетон- 
ных работ) 

\ѵогкіп§ ~ Іо сопігасіог свобода дейст- 
вий (в отношении способов производ- 
ства работ), предоставляемая под- 
рядчику 

Іаііісе 1. решётка (для просеивания, 
вентиляции , декоративного оформле- 
ния) 2. решётка (фермы, составной 
колонны) 

Іаііісеіѵогк решётчатая конструкция 
1аипсЫп§ надвижка (моста); спуск на 
воду (судна); запуск (ракеты) 
іпсгетепіаі ~ продольная надвижка 
пролётного строения моста с Примене- 
нием конвейерно-тьшовой сборки 
Іаипсіег водосбросный колодец (на кар- 
те намыва) 

Іашісігу прачечная 

Іаѵ(аіогу) 1- уборная, туалет 2. умы- 
вальная 

1а\ѵ закон; правило; теорема; уравнение, 
формула, зависимость 
~ ой асііоп апб геасііоп закон дейст- 
вия и противодействия 
~ ок агеаз закон площадей 
~ ок сотраІіЬійІу закон совместности 
~ ой сопзегѵаііоп ок епег§у закон со- 
хранения энергии 
~ ок сіупатісз закон динамики 
~ ок еіазіісііу закон упругости, закон 
Гука 

~ ой ецшЦЬгшт закон равновесия 
~ ок тіпітит роіепііаі епег§у закон 
минимума потенциальной энергии 
~ ок ргорогііопаіііу закон пропорцио- 
нальности 

~ ок 8Іті1агіІу закон подобия 


326 



1ауіп§ 


~ оГ 5Іа1іс5 закон статики 
- оГ 5ирегро8Ійоп закон независимо- 
сти действия сил; закон наложения 
~ оГ ѵігйіаі (ІІ8р1асетепІ8 закон 
[принцип] возможных перемещений 
~ о( ѵігйіаі \ѵогк закон [принцип] воз- 
можной работы 

АЬгапк' ~ закон водоцементного отно- 
шения, закон Абрамса 
сопяегѵайоп ~ 1. закон сохранения 
(энергии) 2. закон об охране природы 
[окружающей среды] 
соікіійіііѵе ~ основной закон 
Багсу'в ~ закон ламинарной фильтра- 
ции, закон Дарси 

Сап ~ закон аэродинамики вентилято- 
ров 

Ьеаійі аікі ьаіеіѵ ~ законоположение 
[закон] об охране труда [о гигиене 
труда и технике безопасности] 

Нооке'8 ~ закон Гука 
МахтеІІ'з ~ о( гесіргосйу закон вза- 
имности Максвелла 

рагаііеіо^гат ~ закон параллелограм- 
ма сил 

ріавйсііу ~ закон пластичности 
ргорогйопаШу ~ закон пропорцио- 
нальности 

8(ге88-8Ігаіп ~ закон зависимости на- 
пряжений от деформаций 
зирегрозійоп ~ закон независимости 
действия сил; закон наложения 
ѵігйіаі (Ііьріасетепі - принцип [за- 
кон] возможных перемещений 
ѵігйіаі томѣ ~ закон [принцип] воз- 
можной работы 

гопіп^ ~ законодательство по вопро- 
сам функционального зонирования 
(городской территории) 

Іау 1. свивка каната 2. монтаж (аэро- 
снимков) I составлять, монтировать 
(аэроснимки) 3. укладка; прокладка 
(напр, труб) 4. (налагаемый) слой 
(наир, краски) о Іо ~ он ріазіег на- 
носить штукатурный раствор 
Ьащ; ~ параллельная свивка (сталь- 
ного каната), свивка Лэнга 
ІеЙ-Ііапгі ~ левая свивка (каната) 

1ау-Ъу карман (1. уширение проезжей 
части для временной остановки ав- 
томобиля 2. в автодорожном тонне- 
ле); разъезд; запасной путь 

Іауйоѵѵп мозаичный фотомонтаж (аэрос- 
нимков) 

Іауег 1. слой; пласт 2. ряд (напр, кир- 
пичной кладки) 


асііѵе ~ (о( 80 І 1 ) деятельный слой 
(грунта) 

аппиаі Йіаѵѵей ~ сезоннооттаивающий 
[деятельный] слой (грунта в зоне 
вечной мерзлоты) 

Ьазе ~ слой основания (пола, штука- 
турного намёта) 

Ьошііщ; ~ связующий слой (напр, для 
обеспечения сцепления затвердевшего 
и свежеукладываемого бетона) 

Ьойош ~ оГ Йіе геіпіогсіп§ 8ІееІ ниж- 
ний слой арматуры (в плите, балке) 
Ьоипііагу ~ (по) граничный слой 
Ьгіск\ѵогк ~ ряд кирпичной кладки 
саЫе ~ кабелеукладчик 
йгаіп ~ дреноукладчик 
йгаіпа§е ~ дренирующий слой, пла- 
стовая дрена 

йге88Іп§ ~ слой посыпки (на руберои- 
де) 

еіиѵіаі ~ слой элювия 

еѵег (гогеп ~ слой многолетнемёрзлого 

грунта 

(асе ~ наружный [лицевой] лист су- 
хой [гипсокартонной] штукатурки 
Ш(ег ~ фильтрующий слой; дрениру- 
ющий слой 

Ьшіш8 ~ почвенный слой; гумусный 
слой 

іііиѵіаі ~ иллювиальный слой 
ітрегѵіоіі8 азрЬаК сопсгеіе ~ асфаль- 
тобетонный гидроизоляционный слой 
[ковёр]; асфальтобетонный ІООТНВО- 
фильтрационный экран 
пеиігаі ~ нейтральный слой; нейт- 
ральная поверхность 
ог§апіс ~ почвенный слой 
гісіі Ьойот ~ первый слой жирной бе- 
тонной смеси (на дне опалубки) 
8ирегбсіаІ ~ поверхностный слой 
зиррогйщ; ~ поддерживающий слой 
(фильтра) 

8иргарегта(го8І - деятельный слой 
грунта (в зоне распространения мно- 
голетнемёрзлых грунтов) 

8ііг(асе ~ поверхностный слой 
8и8решІе(І Оое ~ слой взвешенных ве- 
ществ в осветлителе или камере 
хлопьеобразования 

Іауіп§ 1. трассировка, прокладка, строи- 
тельство линейных сооружений (напр, 
канала, трубопровода) 2. укладка 
(бетона); кладка (кирпича) 3. первый 
слой (двухслойной штукатурки) о ~ 
о(Г ап§1ез \ѵі(|і (1іс (аре разбивка углов 
мерной лентой; ~ ои( разбивка; раз- 
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метка; трассировка; ~ оиі а Ьиі1с1іп§ 
разбивка здания 

Ьгіск ~ кирпичная кладка (процесс), 
кладка кирпичей 
Ьигіесі ~ скрытая прокладка 
ріре ~ укладка [прокладка] трубопро- 
водов 

Ігаск ~ рельсовый путь 
ипс1ег§гоипс1 ~ бесканальная проклад- 
ка подземных коммуникаций 
1ау1і§Ьі потолочная застеклённая свето- 
вая панель; потолочный зенитный фо- 
нарь 

ІауоиІ схема; план; расположение 
~ оГ сотріісаіесі іоіпі очертание [схе- 
ма] сложного соединительного узла 
~ оГ сопзіпісііоп 8ІІе стройгенплан 
сПащаттайс ~ оГ Ьиіісіігщя схемати- 
ческий план расположения здания, 
схематический ситуационный план 
іппег ~ внутренняя планировка (зда- 
ния, квартиры) 

ріѵоі-роіпі ~ план осевьк точек (гид- 
рометрического) створа 
8Іп§1е (-Ппе) ріріп§ ~ однолинейная 
схема трубопроводов 
8ІІе ~ стройгенплан 

ІеасЬ 1. выщелачивание 2. опускной ко- 
лодец ремонтного назначения 
ІеасЬаІе фильтрат; вода, просачивающа- 
яся в грунт из свалки 
ІапсШП ~ фильтрат свалок 
1еасЫп§ (оиі) выщелачивание 
Іеай I 1. свинец 2. графит; грифель 3. 
груз, грузило 

Ыие ~ свинцовый пигмент (серо-голу- 
бого цвета) 

ехіепвіоп ~ удлинитель, удлинитель- 
ный провод [шнур] 

теіаі (Не) ~ металлический (порошко- 
вый) свинец (пигмент) 
гей ~ свинцовый сурик 
зЬееІ ~ листовой свинец 
\ѵЬіІе ~ свинцовые белила (пигмент, 
краска) 

Іеай II 1. порядовка (для каменных ра- 
бот); маяк 2. ввод; вывод 3. рі выво- 
ды; соединительные концы 4. рі на- 
правляющие (стрелы) копра 5. рі на- 
правляющие блоки 6. шаг (винта); 
длина хода (поршня); длина стрелоч- 
ного перевода 7. опережение 
еагіЫп§ ~ заземляющий проводник 
ехіепвіоп ~ удлинитель, удлинитель- 
ный провод [шнур] 

Іеасіег 1. водосточная труба 2. воздухо- 


вод горячего воздуха 3. рі направляю- 
щие (стрелы) копра 
ехіепвіоп ~8 выносные направляющие 
копра 

Гаке ~8 направляющие копра, рас- 
креплённые оттяжками 
1іап§іп§ ~8 направляющие копра, под- 
вешиваемые к крану 
гаіп ~ амер, водосточная труба 

Іеай-іп 1. ввод трубопровода 2. электри- 
ческий ввод 

ІеаГ 1. полотно (двери); полотнище (во- 
рот) 2. крыло (раскрывающегося мо- 
ста) 3. (наружная или внутренняя) 
перегородка (облегчённой кирпичной 
кладки) 4. щит, клапан (затвора) 

~ оГ а саѵііу хѵаіі стенка облегчённой 
[колодцевой] кирпичной кладки 
асапійш ~ лист аканта (архитектур- 
ное украшение, обычно коринфской 
капители) 

асііѵе ~ открываемое полотно (дву- 
польной или полуторной двери) 
боог ~ дверное полотно 
§о1сІ ~ сусальное золото, сусаль 

Іеак течь 

воипсі ~8 звуковые мостики 

1еака§е утечка; течь; неплотность 
аіг - утечка воздуха; неплотность воз- 
душного канала 

агіегіап іѵаіег ~ разгрузка артезиан- 
ских вод 

Ьеаі ~ потеря [утечка] тепла 
іѵаіег ~ утечка воды 

1еап-1о небольшая пристройка с одно- 
скатной крышей 

1еарГго§§іп§ застройка территории, на 
которой осваивают наиболее дешёвые 
земельные участки 

ІеаіЬег кожа 

1ес1§е 1. выступ 2. поясок 3. схватка 4. 
средний горизонтальный брус (па- 
нельной двери) 5. берма 

1есЗ§ег 1. горизонтальная схватка, пажи- 
лина (щитовой опалубки) 2. обвязка, 
ригель (деревянного каркаса) 3. про- 
гон, ригель (строительных лесов) 4. 
черепной брусок 

]оЬ сов! ~ книга учета расходов на 
строительство (определённого объек- 
та) 

Іееіѵагсі оГ Іііе Іоіѵп подветренная сторо- 
на города 

1е§ 1. опора; стойка 2. катет ( напр , уг- 
лового сварного шва); сторона угла 3. 
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полка (стального уголка) 4. ветвь; от- 
ветвление (дороги) 5. отрезок кривой 
~ оГ йнѵег опорная нога решётчатой 
башни 

аіг (Геей) ~ опорная стойка бурильно- 
го молотка 

саІ 880 п Іѵре ~ кессонная опора 
§иу ~ подкос (жестконогого крана); 
оттяжка (байтового крана) 
іпІегсЬап§е ~ съезд на развязке авто- 
мобильных дорог 

іпіегеесйоп ~ подход к пересечению, 
съезд 

1уіп§ ~ лежень (жестконогого мачто- 
вого крана) 

рпешпайс (Геегі) ~ опорная стойка бу- 
рильного молотка 

8ІапІ ~ наклонная стойка, опора (мос- 
та) 

8Іоріп§ ~8 наклонные опорные стойки 
(рамы); наклонные опорные элементы 
(башни, мачты) 

йп88-1уре ~ опорная колонна решёт- 
чатого типа 

\ѵіге горе 8Ііп§ ~8 канатные ветви гру- 
зового стропа 

Іе^айоп здание дипломатической мис- 
сии 

1етпІ8са(е лемниската (переходная кри- 
вая) 

Іеп^йі 1. длина 2. отрезок 3. полотнище 
обоев (требуемой длины) 

~ оГ Ьоіі длина болта (расстояние от 
нижней грани головки до конца стер- 
жня болта) 

~ <ё сигѵе длина кривой (в плане) 

~ оГ Ііаиі дальность перевозки [транс- 
портирования] 

~ оГ Ьуёгаиііс |итр длина отгона гид- 
равлического прыжка 
~ оГ Іау длина свивки (каната) 
аігііпе Ігір ~ расстояние поездки, из- 
меренное по воздушной линии (по 
прямой) 

апсЬога§е ~ длина зоны анкеровки 
(арматуры) 

Ъаіапсеё йеМ ~ сбалансированная 
длина летной полосы 
Ьавіс шгпѵау - длина взлётно-поса- 
дочной полосы в стандартных услови- 
ях 

Ьеагш§ ~ опорная длина, длина опор- 
ной части (напр, балки) 

Ыаск ~ опасный участок дороги 
Ьопй ~ длина зоны анкеровки (арма- 
туры) 


Ьоот ~ длина стрелы (крана, экскава- 
тора) 

Ьискііп^ ~ приведённая длина (эле- 
мента при продольном изгибе) 
соіиіііп ейесйѵе ~ приведённая длина 
колонны 

ііеѵеіоріпепі ~ длина зоны передачи 
напряжений (от напрягаемой арма- 
туры бетону); длина зоны анкеровки 
(арматуры) 

йійегепйаі ~ элементарный отрезок, 
элементарная длина 
ейіесйѵе ~ приведённая длина (сжа- 
того элемента) 

еіетепіагу ~ элементарная длина 
етЬейтепІ ~ глубина забивки сваи 
е^иіѵаIеп^ ~ эквивалентная [приве- 
дённая] длина (характеристика мес- 
тного сопротивления, выражаемая 
длиной прямолинейного отрезка тру- 
бопровода или воздуховода с тем же 
падением давления при заданном рас- 
ходе) 

е^иіѵа1еп^ еіпіхчііпепі ~ длина зоны 
сцепления, эквивалентная концевому 
крюку (на конце арматурного стер- 
жня) 

ЙеМ ~ (наибольшая) длина лётной по- 
лосы (с учётом безопасности взлёта 
и посадки воздушного судна) 
йі-оп ~ длина (участка взаимного пе- 
рекрытия элементов) надвижного сое- 
динения 

§ащ>е ~ длина металлического образ- 
ца, испытываемого на растяжение 
(между рисками) 

§гір ~ 1. толщина стягиваемого болтом 
пакета листов; зажимная длина болта 
2. длина зоны анкеровки (арматуры) 
цЬ ~ длина стрелы (крана, экскавато- 
ра) 

Іар - длина нахлёстки 
глій — см зіапёагё ліііі 1еп§йі 
гпіхіпд ~ длина участка перемешива- 
ния [смешения] (напр, в трубопрово- 
де сред с различными параметрами) 
орйсаі райі ~ длина оптического пути 
огіщлаі — оГ Йіе шетЬег первоначаль- 
ная длина элемента (конструкции) 
рапеі ~ длина панели (фермы) 
гегоѵау ~ длина ВПП 
8оакіп§ ~ длительность [время] вы- 
держивания промазанных клеем обой- 
ных полотнищ (для пропитки клее- 
вым составом) 
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врап ~ длина пролёта; длина панели 
(фермы) 

віапёагсі тШ ~ стандартная длина 
(проката и т.п.), поставляемая заво- 
дом 

Іаке-ойГ штѵау ~ длина ВПП для 
взлёта воздушного судна 
Іарег ~ участок отгона ширины проез- 
жей части (при изменении числа по- 
лос движения) 

Ігапзйег ~ длина зоны передачи на- 
пряжений (с арматуры на бетон) 
Ігапзіііоп ~ длина переходной кривой 
Ігапзтіввіоп ~ длина зоны передачи 
напряжений (с арматуры на бетон) 
ипЬгасеё ~ свободная длина, длина 
элемента между узлами закрепления 
ипзирройеё ~ свободная длина 
\ѵаѵе ~ длина волны 
\ѵеаѵіп§ ~ длина участка переплетения 
(транспортного потока) 

1еп§іЬепіп§ 1. удлинение 2. наращива- 
ние, сращивание 

~ оЯ віглсіигаі ІітЬег наращивание 
элементов деревянных конструкций 
Іоіаі ~ оЯ Иіе тетЬег общее [полное] 
удлинение элемента конструкции 

1еп§Ійтап обходчик, дорожный мастер 

1еіі8 линза; лупа; объектив; окуляр 
ісе ~ линза льда 

1е11іп§ оЯ а сопігасі предоставление [пе- 
редача] подряда 

Іеѵее направляющая дамба; ограждаю- 
щая [берегозащитная] дамба; обвало- 
вание; естественный береговой вал 
еагіЬ ~ земляная дамба, земляной вал 

Іеѵеі 1 . уровень ( 1 . отметка 2. степень 
3. прибор) 2. нивелир о аі §гоііпй ~ 
на уровне земли 

~ оЯ Ьгіс1§е пгаіпіепапсе уровень экс- 
плуатационной пригодности моста 
~ оЯ сотрасііоп уровень [степень] уп- 
лотнения (бетонной смеси, грунта, 
дорожного покрытия и т.п.) 

~ оЯ соп§е8Ііоп уровень загрузки до- 
роги движением 

~ оЯ сопігоі уровень технического кон- 
троля (за качеством материалов, вы- 
полнением строительных работ и 
т.п.) 

~ оЯ Гоипсіайоп отметка верхнего об- 
реза фундамента 

- оЯ тоіогіхаііоп уровень автомобили- 
зации [моторизации] 

~ оЯ ог§апІ 2 аІіоп оЯ ѵѵогк уровень ор- 
ганизации работ 


~ оЯ зегѵісе уровень обслуживания 
(показатель загрузки дороги транс- 
портным потоком), уровень загруз- 
ки дороги движением 
~ оЯ зкШ уровень мастерства (рабоче- 
го) 

~ оЯ гего аппиаі атрііішіе уровень 
нулевых годовых амплитуд 
АЬпеу ~ уклономер, инклинометр Аб- 
нея (ручной прибор для контроля 
крутизны откосов) 
аіііішіе ~ уровень при алидаде 
аиіотаііс ~ нивелир-автомат 
Ьапкей-ир зѵаіег ~ подпорный уро- 
вень, ПУ 

Ьазе ~ базис эрозии 
ЬшМег'в ~ строительный уровень, ва- 
терпас 

сарасііу ~ нормальный подпорный 
уровень, НПУ 

сагрепіег'в ~ строительный уровень, 
ватерпас 

сЬатЬегей ~ уровень с камерой (тео- 
долита) 

сотйогі ~ уровень комфорта (в квар- 
тире) 

сопѵепіепсе ~ уровень удобств (в зда- 
нии) 

сгеві - отметка гребня (напр, плоти- 
ны) 

сгозѵп ~ отметка гребня 
йаіит ~ исходная уровенная поверх- 
ность (для привязки отметок) 
ёеас1-8Іога§е ~ уровень мёртвого объё- 
ма, УМО 

йе8І§п сгезі ~ проектная отметка греб- 
ня плотины (после стабилизации оса- 
док) 

йе8І§п Яоой ~ максимальный подпор- 
ный уровень, МПУ 

сіевщп зѵаіег ~ расчётный уровень вы- 
сокій вод (мостового перехода) 
йозѵшігеат ~ уровень нижнего бьефа, 
УНБ 

йгазѵсіозѵп ~ уровень сработки водо- 
хранилища 

йитру ~ нивелир с фиксированной 
оптической трубой, глухой нивелир 
еп§іпеег'8 - нивелир 
ециіѵаіепі зѵаіег ~8 соответственные 
уровни воды 

ЯпізЬесІ Яоог ~ отметка [уровень] чи- 
стого пола 

Яогтаііоп ~ 1. проектная отметка (до- 
роги по бровке земляного полотна) 2. 
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плоскость [отметка] подошвы фунда- 
мента 

Гоипсііпё ~ плоскость [отметка] подо- 
швы фундамента 

ігее ѵѵаіег ~ уровень свободной водной 
поверхности 

Ггее 2 Іп§ ~ положение нулевой изотер- 
мы (границы промерзания) 

ШИ зирріу ~ 1. нормальный подпор- 
ный уровень, НПУ 2. нормальный 
уровень воды в канале 
§гоиші-ѵѵаІег - уровень (отметка) 
подземных вод 
Ііапсі ~ карманный уровень 
Ьап§іп§ ~ подвесной уровень 
1іі§Ье8І Іаііѵѵаіег ~ наивысший уровень 
нижнего бьефа 

Ы§Ье8І ѵѵаіег 8Іога§е ~ максимальный 

подпорный уровень, МПУ 

Ы§Ь-\УаІег ~ уровень высоких вод 

іпѵегі - отметка низшей точки дна 

Іазег ~ лазерный нивелир 

Ііциісі ~ уровень жидкости 

Іосаіог'8 Ьапсі ~ уклономер 

1_оске Ьапсі ~ уклономер 

1ошіпе88 ~ уровень громкости (звука, 

шума) 

1о\ѵе8І орегаІіп§ ѵѵаіег ~ горизонт сра- 
ботки водохранилища, уровень мёрт- 
вого объёма 

шаіпіепапсе ~ уровень эксплуатаци- 
онного состояния 
тазоп'в ~ уровень каменщика 
паіигаі ѵѵаіег ~ бытовой уровень 
поіве ~ уровень шума 
погтаі ѵѵаіег ~ нормальный подпор- 
ный уровень, НПУ 

ріеготеігіс ~ пьезометрический уро- 
вень 

ритріп§ ~ динамический уровень 
подземных вод (в колодце, скважине) 
циаіііу ~ уровень качества 
гейисесі ~ относительная отметка; от- 
носительное превышение 
гой ~ уровень при (геодезической) 
рейке 

8аГе-1іеа1іЬ ~ безопасный уровень за- 
грязнения 

8е1Г-1еѵе1іп§ ~ нивелир с компенсато- 
ром 

80 шіс 1 ~ уровень звука [шума] 

8оишЗ роѵѵег ~ уровень акустической 
[звуковой] мощности 
врЬегісаІ - сферический уровень 
зрігіі ~ строительный уровень, ватер- 
пас 


8Іапгііп§-ѵѵаІег - статический [устано- 
вившийся] уровень воды 
8Іге88 ~ уровень напряжений 
8игсЬаг§есі гезегѵоіг ~ форсированный 
подпорный уровень, ФПУ 
Іаііѵѵаіег ~ уровень нижнего бьефа, 
УНБ 

іЬгевііоІсІ ~ пороговый предел (кон- 
центрации) 

Іор ~ отметка [уровень] верхней по- 
верхности [фани] (напр, плиты или 
балки) 

Іор ѵѵаіег ~ нормальный подпорный 
уровень, НПУ; наивысший эксплуата- 
ционный уровень водохранилища 
ирзігеат ~ уровень верхнего бьефа, 
УВБ 

ѵѵогкаЬіІіІу ~ степень подвижности 
[ удобоукладываемость (бетонной 
смеси) 

ѵѵуе ~ нивелир с перекладной трубой 
У ~ нивелир с перекладной трубой 
, уіеЫ .чіге.ч.ч ~ 1. среднее напряжение 
текучести 2. напряжение текучести, 
соответствующее относительному уд- 
линению 0,5% 

Іеѵеісгеіе бетонная стяжка (выравнива- 
ющая подготовку под полы) 

Іеѵеіігщ 1. нивелирование 2. выправка 
(железнодорожного пути) по уровню 
о ~ іЬе шосіеі горизонтирование мо- 
дели; ~ ѵѵіііі апегоісі Ьаготеіег баро- 
метрическое нивелирование 
Ьагошеігіс ~ барометрическое нивели- 
рование 

сіігесі ~ геометрическое нивелирова- 
ние 

ёігесі сІІІТегепІіаІ - геометрическое 
нивелирование 

йгеі-огсіег - нивелирование первого 
класса 

йу ~ рабочее контрольное нивелирова- 
ние (для грубой проверки) 
іпйігесі ~ нивелирование (исключая 
геометрическое) 

огсііпату ~ техническое нивелирование 
рІапе-ІаЫе ~ тригонометрическое ни- 
велирование (при мензульной съёмке) 
ргоШе ~ продольное нивелирование 
гесіргосаі ~ двойное нивелирование 
зіаёіа - тригонометрическое нивели- 
рование 

іЬгее-ѵѵіге ~ нивелирование по трём 
нитям 

Ігі§опотеІгіс ~ тригонометрическое 
нивелирование 
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Іеѵеітап 

Іеѵеітап нивелировщик 
Іеѵеіпеяя горизонтальность (пола, по- 
крытия) 

«ІаЬ ~ горизонтальность плиты (до- 
рожного покрытия, пола, между- 
этажного перекрытия) 

Іеѵег 1. рычаг 2. рукоятка, рукоять 
асушійщ ~ регулирующий рычаг 
Ьепі ~ коленчатый рычаг 
сопігоі Ьапй ~ рьиаг управления 
1е\ѵІ8 захват «волчья лапа» (для подъёма 
каменных и бетонных блоков) 

ІіаЫІіІѵ 1. ответственность 2. обязатель- 
ство о ~ Гог сопШпісйоп і'аііигсч от- 
ветственность за обрушение конструк- 
ций 

сопзіпісйоп гераіг ~ ответственность 
за (качественное) выполнение ремонт- 
ных работ 

сопігасіиаі ~ ответственность сторон 
по договору 

ргойисГз ~ ответственность за качество 
изготовляемых изделий, элементов 
конструкций и т.п. 

ЯЬегайоп оГ Ііеаі йигіп§ Ьуёгайоп теп- 
ловыделение при гидратации 
ІіЬгагу библиотека (здание, помещение) 
ІИ крышка 

Іісіо открытый плавательный бассейн 
Ше долговечность; срок службы; нара- 
ботка; ресурс 

~ оГ гевегѵоіг расчётный срок эксплу- 
атации водохранилища 
~ оГ йіе вйпсйіге долговечность кон- 
струкции [сооружения] 
аррЯсайоп ~ жизнеспособность 
ЬаНегу ~ срок действия батареи 
гіеві^п ~ расчётный [проектный] срок 
службы, проектная долговечность (со- 
оружения) 

ехресіссі (хегѵісе) ~ ожидаемый [ус- 
тановленный] срок эксплуатационной 
службы (сооружения) 
іаіщие ~ циклическая долговечность 
(усталостная долговечность, выра- 
женная числом циклов переменных 
напряжений) 

Шіег ~ срок службы фильтра 
орегайопаі ~ эксплуатационный срок 
службы; долговечность 
роі ~ срок годности (краски и т.п.) 
яегѵісе ~ срок службы 
вЬеІГ ~ срок годности 
«огкт§ ~ жизнеспособность, срок год- 
ности (краски и т.п.); долговечность. 


срок службы (конструкции, сооруже- 
ния) 

Шеііпе страховочный канат (напр, для 
предохранительного пояса) 

Шейте долговечность (напр, материа- 
ла); стойкость (напр, цвета) 

Іій 1. англ, лифт, подъёмник 2. подъём; 
высота подъёма 3. высота шлюзования 
4. слой бетонирования, высота слоя 
бетона, уложенного за смену 5. выпу- 
чивание, выпор (грунта) б. рі яруса 
строительных лесов 7. напор (воды), 
высота нагнетания (насоса) 8. ход 
(поршня, клапана) 9. подъёмная сила; 
выталкивающая сила 
аКепЛеЛ ~ лифт с проводником 
Ьаііазі ~ подъёмка (железнодорожно- 
го) пути 

Ьоот ~ подъём стрелы (крана, экска- 
ватора) 

сапа! ~ судоподъёмник 
сЬаіг ~ кресельный подъёмник (для 
туристов, лыжников) 
сопсгейп§ ~ слой укладываемой бе- 
тонной смеси (за один приём) 

Яге ~ пожарный лифт (используемый 
пожарными командами в случае по- 
жара) 

ЯзЬ ~ рыбоподъёмник 
Гогк ~ вилочный подъёмник 
§ооЛ§ ~ грузовой лифт 
Ноте ~ лифт в жилом здании 
ЬуЛгаіЛіс ~ гидравлический [выжим- 
ной] лифт 

ра8веп§ег ~ пассажирский лифт 
роиг(іп§) ~ слой укладываемой бетон- 
ной смеси 

ршпр ~ высота нагнетания насоса 
гат ~ вьгжимной лифт 
«еИ-зегйсе ~ лифт без проводника 
зЬаЯоте ' тонкий слой (укладываемой 
бетонной смеси, отсыпаемого грун- 
та и пип) 

кисйоп ~ высота всасывания 
Іеіехсоріс хііай ~ телескопический 
шахтный подъёмник 
йіегтаі ~ подъёмная сила в восходя- 
щем потоке нагретого воздуха; тепло- 
вой напор 

Іорріп§ ~ стреловой канат; стреловой 
полиспаст 

Ігасйоп ~ лифт с канатоведущим 
шкивом 

Ігиск ~ автопогрузчик 

ѵасишп §аи§е хиейоп ~ вакуумметри- 

ческая высота всасывания 
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1І"І1ІПІП"-Г()(І 


ѵаіѵе ~ ход клапана 

Іійег подъёмник; подъёмный механизм; 
захват; съёмное устройство 
Ьазкеі соте ~ кернорватель корзиноч- 
ного типа 

соте ~ кернорватель 
тиіііріе гаіі ~ универсальный рельсо- 
вый захват 

рапеі Ігаск ~ траверса для подъёма 
рельсовых звеньев 
гаіі ~ рельсоподьёмник 
1ійіп§ 1. подъём 2. подъёмка (железно- 
дорожного пути) о ~ іійо розйіоп 
подъём и установка в проектное поло- 
жение (напр, элемента конструкции) 
ргіпсіраі Іоай ~ основной подъём 
госк ~ подрывание породы 
Іапйет ~ подъём груза несколькими 
кранами (преимущественно двумя) 
1ій-8ІаЬ (-р1ш-\ѵа1І8) метод подъёма эта- 
жей 

Щфі 1. свет 2. светильник, фонарь 3. 
световой проём 4. фрамуга, застеклён- 
ная створка (окна); форточка; окно; 
листовое стекло 

аіагт ~ предупредительный световой 

сигнал, сигнальный свет 

арргоасй ~ огни приближения (к 

ВПП) 

агеа ~ световой проём 

Ьаггеі ~ полукруглое слуховое окно 

(на крыше) 

Ьаггісасіе — сигнальный оградитель- 
ный огонь 

Ьогго\ѵ(ей) ~ фрамуга во внутренней 

перегородке 

сеійп§ ~ верхний свет 

йоте ~ зенитный фонарь купольного 

типа 

етег§епсу ~ аварийное освещение 
Яхей ~ глухое окно 

§агйеп ~ светильник для освещения 
сада 

Ьі§1і-та8І ~ высокомачтовый светиль- 
ник 

Ьоррег ~ нижнеподвесная откидная 
горизонтальная оконная створка 
ішіісаІт§ ~ сигнальная [индикатор- 
ная] лампочка 

Іапіегп ~ фонарь верхнего света 
паіигаі ~ естественное освещение 
погій ~ шед, шедовое покрытие 
оЬзІгисІіоп ~ сигнальный огонь (на 
высотных сооружениях) 
орепіп§ ~ (открывающаяся) аэраци- 


онная фрамуга; форточка; открываю- 
щаяся створка окна 
рііоі ~ 1. сигнальная лампочка 2. за- 
пальное пламя, запальный факел 
гоок ~ фонарь верхнего света; слухо- 
вое окно 

шпѵѵау сепіег Ііпе ~8 осевые огни 

ВПП 

шпѵѵау ей§е ~8 посадочные огни ВПП 
гипѵѵау ешЗ ійепіШег ~8 входные огни 

ВПП 

8ІгееІ ~ уличный светильник 
Іахіѵѵау сепіег Ііпе ~8 огни быстрого 
ухода с ВПП 

Іахіѵѵау ей§е ~8 рулёжные огни 
Ігап8от ~ застеклённая оконная или 
дверная фрамуга; горизонтальная 
оконная створка 

Ѵепеііап ~ венецианское окно (трёх- 
створчатое окно с вертикальными 
створками, из которых средняя шире 
боковых) 

\ѵагпіп§ ~ предупредительный свето- 
вой сигнал 

1і§1іііа8Іпе88 светостойкость 
1і§1і11юи8е (береговой) маяк 
1і§Ьііп§ освещение; осветительная аппа- 
ратура 

~ ок Ьиі1йіп§ 8Йе8 освещение строи- 
тельных площадок 
агіійсіаі ~ искусственное освещение 
Ьоггоѵѵей ~ естественное освещение 
помещений внутренней зоны через 
внутренние окна и фрамуги 
соѵе ~ освещение отражённым светом 
(от светильников, скрытых в карни- 
зе потолка) 

йШікесІ ~ рассеянное освещение 
етег§епсу ~ аварийное освещение 
§епега1 ~ общее освещение 
ЬщЬѵѵау ~ освещение автомобильной 
дорош 

іпсіоог [іпіегіог] ~ внутреннее освеще- 
ние 

Іосаі ~ местное освещение 
паіигаі ~ естественное освещение 
оиісіоог [оиізійе] ~ наружное освеще- 
ние 

оѵегЬеай ~ верхнее освещение 
рагііаі ~ выборочное освещение доро- 
ги (в наиболее опасных местах) 
вігееі ~ уличное освещение 
ѵѵЫіеѵѵау ~ освещение проезжей части 
(моста) 

И§Ьіпіп§-сопйисІог молішеотвод 
1і§Ьіпіп§-гой стержневой молниеотвод 
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1і§ЬіргооГпе83 светостойкость 
НтЬ лимб 

Ьогігопіаі ~ горизонтальный лимб 
Нте известь 

аіг-8е11іп§ ~ воздушная известь 
апЬусІгоиз ~ негашёная известь, (из- 
весть-) кипелка 

аиіосіаѵесі ~ известь автоклавного 
твердения 

Ьиіісіег'з ~ строительная известь 
Ьигпі апсЗ §гоипс1 ~ молотая негашё- 
ная известь; молотая известь-кипелка 
бгу Ьусігаіеіі ~ известь-пушонка, гид- 
ратированная (гашёная] известь 
Гаі ~ 1. жирная известь 2. жирное из- 
вестковое тесто 

ЬщЬ-саІсіит ~ кальциевая известь 
Ьусігаіесі ~ 1. гидратированная [гашё- 
ная] известь 2. известь-пушонка 
ЬусЗгаиЬс ~ гидравлическая известь 
Іеап ~ тощая известь 
теа§ег ~ тощая известь 
попЬуЬгаиЬс ~ воздушная известь 
попзіакеб ~ негашёная известь, (из- 
весть-) кипелка 

Пшск-Ьагйешщ; ~ быстротвердеющая 
гидравлическая известь 
гісЬ ~ жирная известь 
зіакесі ~ гидратированная [гашёная] 
известь; известковое тесто 
іѵаіег ~ гидравлическая известь 
1іте-8апсІ8Іопе известковый песчаник 
Іітезіопе известняк 
аг§Шасеоиз ~ глинистый известняк 
та§пезіап ~ магнезиальный известняк 
8Ізе11у ~ известняк-ракушечник 
8І1ісеои8 ~ кремнистый известняк 
1іте\ѵазЬ известковая побелка 
1іте\ѵаІег известковое молоко 
1ітіп§ 1. гашение извести 2. известковая 
побелка 3. известкование воды 
Іітіі предел, граница || ограничивать о 
ЬеуошЗ іЬе ргорогііопаі ~ за предела- 
ми упругой работы материала; зе11іп§ 
Ьезцщ ~8 установление [принятие] 
расчётных ограничений; Іо ~ ассезз 
(Ьу етріоуеез) ограничить доступ 
(рабочих); Іо зііриіаіе ~8 оГ зігезз ус- 
танавливать пределы напряжений; 
ѵѵііЬіп ІЬе еіазііс ~ в пределах упруго- 
сти 

~8 ой ассерІаЬійІу пределы (качест- 
венной) годности [приемлемости] 
(материала, конструкции) 

~8 оГ ассигасу іп Ьиі1сііп§ ѵѵогк преде- 
лы точности при производстве строи- 


тельных работ, система допусков в 
строительстве 

~ оГ Ьаскѵѵаіег граница подпора 
~ оі ргорогііопаіііу предел пропорцио- 
нальности 

~ оГ зігисіигаі изеГиІпезз предельное 
состояние сооружения по пригодности 
к эксплуатации 

~ оГ ІЬе иііітаіе 8Ігеп§іЬ предел 
прочности, временное сопротивление 
ассерІаЫе Іоіегапсе ~8 пределы допу- 
скаемых отклонений; приемлемые до- 
пускаемые отклонения 
АНегЬег§ ~ предел пластичности 
( грунта ) 

сопзівіепсу ~8 пределы консистенции 
(грунта, бетона ) 

сопігасі ~ граничная или контурная 
линия строительной площадки (по 
проекту) 

сгеер ~ предел ползучести 
беДесІіоп ~8 предельные значения 
прогибов; предельные прогибы 
<3езі§п ~8 расчётные ограничения 
еіазііс ~ предел упругости 
епсіигапсе ~ предел выносливости, 
предел усталости 

ехріозіѵе ~з пределы взрываемое™ 
[взрывоопасной концентрации] (па- 
ровоздушной смеси, запылённого воз- 
духа) 

Гаііиге ~ временное сопротивление, 
предел прочности 

ГаІі§ие ~ предел выносливости, пре- 
дел усталости 

(ІаттаЫе ~8 пределы возгораемости 
ЬагзЬпезз ~ предельная жёсткость 
(бетонной смеси) 

ЬагзЬпезз ~ ок запсі сопіепі предель- 
ная жёсткость бетонной смеси (зави- 
сящая от расхода песка) 

ЛоЬпзоп'з ргорогііопаі ~ предел про- 
порциональности по Джонсону (за 
этой точкой скорость деформации 
возрастает на 50%) 

Іщиісі ~ предел текучести (грунта) 
1о\ѵег ~ &>г 1оас1-саггуіп§ сарасііу 

нижний предел несущей способности 
1о\ѵег ехріозіѵе ~ нижний предел 
взрываемое™ [взрывоопасной концен- 
трации] 

1о\ѵег ЯаттаЫе ~ нижний предел 
возгораемости 

регтіззіЫе сопіатіпапі ~ показатель 
допускаемой концентрации загрязня- 
ющею вещества [примеси] 


334 



ріазііс ~ предел пластичности 
ргорогііопаі ~ предел пропорциональ- 
ности 

ргороітіопаі еіазііс ~ предел упруго- 
сти 

8Йгтка§е ~ предел усадки 
8Ігеп§11і ~ предел прочности 
8Іге88 ~ предел напряжений 
Іоіегапсе ~8 пределы допусков, допу- 
скаемые пределы (значений величин) 
иррег ~ Гог 1оас1-саггуіп§ сарасііу вер- 
хний предел несущей способности 
иррег ЯаттаЫе ~ верхний предел 
воспламенения 

ѵіЬгаІіоп ~ предельно допустимая про- 
должительность вибрирования [вибра- 
ционного уплотнения] бетонной смеси 
\ѵогкіп§ Іоасі ~ 1. предельно допускае- 
мая нагрузка 2. максимальная грузо- 
подъёмность (крана и т.п.) 

Іітііаііоп ограничение; предел 

безщп ~8 расчётные ограничения; ог- 
раничения, налагаемые техническими 
условиями или нормами при проекти- 
ровании 

§еотеІгіс ~8 геометрические ограни- 
чения, линейные допуски 
8Ііірріп§ ~8 габаритные ограничения 
(отправочного элемента конструк- 
ции) 

Іітііег ограничитель 
Ьоот Ий ~ ограничитель подъёма 
стрелы 

йо\ѵ ~ ограничитель расхода 
оѵегіоаб ~ ограничитель грузоподъём- 
ности 

ро\ѵег ~ ограничитель мощности 
геШгп Іетрегаіиге ~ ограничитель 
температуры обратной воды 
8аГе-1оас1 ~ ограничитель грузоподъём- 
ности 

вреесі ~ ограничитель скорости 
Іощие ~ ограничитель крутящего мо- 
мента 

1ітіІ-8Іор останов-ограничитель 

Іітреі опускной колодец ремонтного на- 
значения 

Ппе 1. линия, черта 2. верёвка, бечёвка, 
шнур 3. граница; контур; предел 4. 
морщина, складка 5. линия инженер- 
ных сетей; рельсовый путь; техноло- 
гическая линия о Іо ~ Ьу еуе рихто- 
вать «на глаз» 

~ об асііоп (об Ійе бэгсе) линия дейст- 
вия (силы) 


Ііпе 

~ об согге8ропсііп§ 8Іа§е8 линия связи 
уровней водомерньк постов 
~ об сгеер путь фильтрации (по под- 
земному контуру гидросооружения) 

~ об богсе линия действия силы 
~ об Іеазі рге88иге линия наименьше- 
го давления 

~ об Іеаві ге8І8Іапсе линия наимень- 
шего сопротивления 
~ об ргіпсіраі вігаіп направление [ось] 
одной из трёх главных деформаций 
~ об гоШе трасса (воздушной линии 
электропередачи) 

~ об гирШге линия разрыва 
~ об зеера§е линия депрессии (под- 
земных вод) 

~ об 8І§Ьі визирная ось 
~ об Ійгизі кривая давления 
~ об Ігабйс колонна транспортных 
средств; транспортная колонна 
~ об \ѵе1І8 дренажная галерея с рядом 
колодцев; трубчатый водосбор 
~ об гего 6Ш линия нулевых рабочих 
отметок 

А ~ 1. линия влияния опорной реак- 
ции 2. линия, показывающая на диаг- 
рамме пластичности границу между 
глинами и грунтами органического 
происхождения 

аегіаі ~ воздушная линия (электропе- 
редачи, телефонной сети и т.п.) 
аіг ~ воздухопровод, трубопровод сжа- 
того воздуха 

аіг ѵоіб ~ кривая остаточного объёма 
воздуха 

агсЬ сеШег ~ ось арки 
азЫаг ~ горизонтальный шов камен- 
ной кладки 

а88етЫу ~ линия сборки, конвейер- 
ная линия 

В ~ вертикальная прямая на графике 
числа пластичности (соответствую- 
щая пределу текучести грунта 50%) 
Ьаскйаиі ~ обратный тяговый канат 
(драглайна) 

Ьаггіег ~ линия уличной разметки 
Ьаве ~ 1. база, базовая линия 2. базис 
( триангуляционный) 

Ьеат сепіег ~ продольная ось балки 
Ъеіі ~ кольцевая [окружная] железно- 
дорожная линия 

Ыееб ~8 разводы, неровные извили- 
стые потёки на поверхности бетона 
(вызванные выступанием цементно- 
го молока) 
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Ііпе 

Ьогсіег ~ граница, (по)граничная ли- 
ния, разграничительная линия 
Ъошкіагу ~ граничная линия 
ЬгапсИ - железнодорожная ветка 
Ьгій§е сепіег ~ ось моста 
Ьгіпе ~ рассольный трубопровод 
Ьгоай-§аи§е ~ ширококолейная же- 
лезнодорожная линия 
Ьиі1йіп§ ~ линия застройки; красная 
линия (застройки) 

Ьиі1йіп§ зеіЬаск ~ красная линия (за- 
стройки) 

ЬиІкЬеай ~ линия, соединяющая голо- 
вные части оградительных и причаль- 
ных сооружений порта 
Ьигіесі ~ линия подземных коммуни- 
каций [инженерных сетей] 

Ьура88 ~ обводная линия (трубопро- 
вода) 

С ~ вертикальная прямая на графике 
числа пластичности (соответствую- 
щая пределу грунта 30%) 
саЫе - кабельная линия 
сепіег ~ ось, осевая линия 
сепіег ~ оГ іпегііа ось инерции 
сепіег ~ о! Ійе Ьоок вертикальная ось 
грузового крюка (крана) 
сііаік - 1. меловая линия; линия, от- 
битая мелом [меловым шнуром] 2. 
меловой шнур 

сйаппеі ~ граница фарватера; стре- 
жень (русла) 

сІ 08 Іп§ ~ замыкающий канат (ковша 
экскаватора) 

соііітаііоп ~ линия визирования; ви- 
зирная ось 

соттипісаііоп ~ линия связи 
сотргеззей аіг ~ линия подачи сжато- 
го воздуха 

сопйепзаіе ~ конденсатопровод 
соппес!іп§ ~ соединительная железно- 
дорожная ветка 

соппес!іп§ йгаіпа§е ~ отводная кана- 
лизационная труба 

сопзшпег §а8 зегѵісе ~ соединитель- 
ная ветка газопровода 
сопіоиг ~ горизонталь 
сопѵеуог Ъеіі ~ конвейерная линия 
(изготовления); линия ленточных 
конвейеров 

согйоп ~ граница [створ] зоны, в пре- 
делах которой проводится транспорт- 
ное обследование 
сге8І ~ водораздел 

сгііісаі зіаіе ~ кривая критического 
состояния грунта 


сигѵей ~ кривая линия 
сіаішп ~ реперная линия 
йеай ~ 1. неподвижный конец каната 
2. обесточенная линия электропереда- 
чи 

йейесІіоп-іпЯиепсе ~ линия влияния 
прогиба 

йі§§іп§ ~ тяговый канат (драглайна); 
напорный канат (рукояти экскавато- 
ра) 

йізсЬаг§е ~ 1. линия нагнетания, на- 
гнетательный трубопровод 2. сливной 
трубопровод 

йІ8сЬаг§е зесііоп ~ гидрометрический 
створ 

йізІгіЪиІіоп ~ распределительная ли- 
ніи 

йоі ~ пунктирная линия 
йоі апй йазЬ ~ штрих-пунктирная ли- 
ния 

йоііей ~ пунктирная линия 
йоиЫе ~ двухколейная железнодорож- 
ная линия 

йоиЫе-гоййей ~ линия, пронивелиро- 
ванная при двух горизонтах инстру- 
мента 

йгііііпё ~ буровой канат 
йиріісаіе Іеѵеі ~ двойной нивелиро- 
вочный ход 

ей§е ~ краевая разметка (проезжей 
части дороги) 

еіесігіс ~ линия электрической сети, 
линия электропередачи 
еіесігійей гаііѵѵау ~ электрифициро- 
ванная железная дорога 
епсгоасЬтепІ ~ урез воды 
епег§у (§гайе) - напорная линия, ли- 
ния энергии 

епѵеіоре ~ огибающая (линия) 
ециіроіепііаі ~8 эквипотенциальные 
линии; линии равного пьезометриче- 
ского напора грунтовых вод 
ехрапзіоп ~ трубопровод дросселиро- 
ванного хладагента 

ехро8Іп§ ~ трубопровод, уложенный в 
открытой выемке 
ІаіЬот ~ изобата 
Гепсе ~ линия ограждения 
йге ~ 1. пожарный шланг [рукав] 2. 
пожарный водопровод 3. линия пода- 
чи жидкого горючего 
Яоой ~ граница затопления 
0о\ѵ ~ 1. линия тока 2. подающая ли- 
ния, подающий трубопровод 
іогтаііоп ~ проектная линия (дороги) 
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ігопіа§е ~ линия застройки; красная 
линия (застройки) 

(го8І ~ максимальная глубина [грани- 
ца] промерзания грунта 
іііШге ~ проектируемая линия (инже- 
нерных сетей, электропередачи и 
т.п.) 

8Э8 - газопровод 

§аи§е ~ гидрометрический створ 

§еоде8Іс [§еосіеІіс] ~ геодезическая 

линия 

§гасіе ~ проектная линия (на продоль- 
ном профиле) 

§гаѵіІу ріре ~ безнапорный трубопро- 
вод 

§гооѵесі ~8 русты 

§гоипс1 ~ линия поверхности земли; 

линия заземления; наземная линия 

инженерных сетей 

§иісіе ~ направляющая линия 

Ьаіг ~ волосная трещина 

ІдаІГ ~ полупрямая 

Ьеаііщ; ~ теплопровод 

Ы§Ь-рте88иге ~ трубопровод высокого 

давления 

Ьі§Ь-8реесі ~ скоростная магистраль 
Ьі§Ь-іеп8Іоп [Ьі§Ь-ѵоіІа§е] ~ линия 
(электропередачи) высокого напряже- 
ния 

ЬоІ8ііп§ ~ (грузо) подъёмный канат 
Й 0 ГІ 20 П ~ линия горизонта 
Ьоі 8Э8 ~ линия нагнетания горячих 
паров хладагента 

Ьусігаиііс §гасіе ~ 1. пьезометрическая 
линия, линия гидравлического уклона 
2. продольный профиль водной повер- 
хности 

ітргоѵетепі ~ граница полосы, отво- 
димой под строительство дороги 
іпйиепсе ~ линия влияния 
іпЯиепсе ~ іог Ьепсіігщ тотепі линия 
влияния изгибающего момента 
іпЯиепсе ~ (от геасііоп линия влия- 
ния опорной реакции 
іпЯиепсе ~ Гог зЬеаг линия влияния 
поперечной силы 

іворіеаііс ~8 гидроизопьезы, линии то- 
ка (линии равного пьезометрического 
напора подземных вод) 

І 808 еІ 8 та 1 ~ линия равных интенсив- 
ностей землетрясений [сейсмических 
воздействий], изосейсмическая линия, 
изосейс 

Іій ~ 1. подъёмный канат лифта 2. ви- 
димая линия раздела рабочих слоев 


Ііпе 

бетонной смеси (дефект при послой- 
ном бетонировании) 

1і§Ьі ~ линия освещения 
іщиісі ~ жидкостная линия, трубопро- 
вод жидкого хладагента 
ІоасІ ЯІ8ІгіЬиііоп ~ диаграмма нагру- 
жения 

Іосаііоп ~ трасса 
Іоі ~ граница земельного участка 
ЬіМетз' ~ линия Людерса, линия 
скольжения, линия сдвига 
тасЫпе'з сепіег ~ продольная ось ма- 
шины 

таіп ~ 1. магистральная линия (тру- 
бопровода, автодороги и т.п.) 2. тя- 
говый [грузовой] канат 
шазоп'з ~ причальный шнур камен- 
щика 

тотепі-іпЯиепсе ~ линия влияния 
момента 

пеаі ~ 1. граница горной выработки 2. 
красная линия, линия застройки 3. 
линия наружного контура здания в 
плане 

оиізісіе іоипбаПоп ~ наружная грани- 
ца фундамента [фундаментной стены] 
оѵегЬеасі ~ воздушная линия электро- 
передачи 

оѵегЬеасі сопіасі ~ контактная сеть с 
цепной подвеской 

оѵегЬеасі еіесігіс [оѵегЬеасі ро\ѵег] ~ 
воздушная линия электропередачи 
раіпііп§ ~ филёнка 

рау ~ оплачиваемый контур выработ- 
ки 

рЬгеаііс ~ 1. контур фильтрации 2. 
линия депрессии (подземных вод) 
ргеззиге ~ 1. напорный трубопровод 2. 
линия давления 

ргсуесі ргорегіу ~ красная линия час- 
тных владений 

ритресі ѵѵаіег ~ напорный водопровод 
гапдот ~ вспомогательная линия для 
выноса точек основной линии 
геасііоп-іпііиепсе ~ линия влияния 
опорной реакции 

геіегепсе ~ линия начала отсчёта; 
опорная линия; привязочная линия 
геіигп ~ 1. обратная линия, обратный 
трубопровод 2. линия всасывания, вса- 
сывающий трубопровод 
тип ~ филёнка 

гиппег ~ грузовой канат (гуська кра- 
на), грузовой канат вспомогательного 
подъёма 
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Ііпе 

8аш1 ~8 прожилки песка на поверхно- 
сти бетона (дефект) 
хаіигайоп ~ 1. линия насьпцения 

(верхняя граница фильтрационного 
потока через земляную плотину); 

линия депрессии (подземных вод) 2. 

кривая насыщения (на диаграмме со- 
стояния воздуха) 

зесапі ~ секущая 

весопйагу ~ железнодорожная линия 
местного значения 
8есІіоп ~ створ 

кЬеаг-іпйиепсе ~ линия влияния по- 
перечной сипы 

8ІюгІ ~ железнодорожный подъездной 
путь 

8І§Міп§ ~ .пиния визирования 
8шш11апеои8 Іеѵеі — двойной нивелир- 
ный ход 

8Іір ~ линия скольжения, линия Лю- 
дерса, линия сдвига 
8Іоре ~ профипь откоса 
8Іоріп§ 8Йаі§М ~ нак лонная прямая 
.пиния 

8парріп§ ~ меловой шнур (для отбив- 
ки прямой линии) 

8по\ѵ - снеговая граница 
8рап ріре — надземный трубопровод 
8ргіп§іп§ ~ .пиния, соединяющая пя- 
ты, линия пят (арки, свода)-, линия 
наклона пялы арки; линия примыка- 
ния пяты арки к опорной поверхности 
8Ігаі§М ~ прямая (линия) 

8Ігаіп ~ линия деформаций 
8(геапл ~ линия тока 
8Ігіке ~ линия простирания (геологи- 
ческого пласта) 

8исйоп ~ всасьлваюшцй трубопровод, 

линия всасывания 

8ирр1у ~ подающий трубопровод 

Іа§ ~ направляющий [оттягивающий] 

канат 

Талл^епі "-касательная (линия) 

Плату - граница протаивания 
ІІлгес рагТ ~ трёхветвенный паписпаст 
Тгайіс ~ (продольная) разметка проез- 
жей части 

Ігапыі - теодолишый ход; визирная 
ось 

1гап8ШІ88Іоп ~ .пиния электропередачи 
Іпшк ~ магнсгралылая .пиния (тру- 
бопровода, автодороги и т.п.) 

(туо-ралТ ~ двухветвенный полиспаст 
иікісг^гошкі еіесігіс ~ подземная ли- 
ния электропередачи 


иііійу ~ подземная коммуникация 
(трубопровод, кабель) 
ѵелТісаІ ~ отвесная линия 
тѵаІІ ~ линия по наружной грани сте- 
ны здания (в плане) 
ѵѵаіег ~ 1. водовод; водопровод 2. урез 
воды 

ттаіег Іеѵеі ~ кривая свободной повер- 
хности 

ттілір ~ лебёдка вспомогательного 
подъёма (крана) 

тѵілііе ~ белая продольная разметка 
проезжей части 

тѵллгкілщ ~ 1. рабочая [поточная] ли- 
тія 2. разбивочная ось (подземной 
полигонометрии тоннеля) 
уіеШ ~ линия текучести; площадка те- 
кучести 

/его ~ нейтральная ось, нейтральная 
4 линия 

гего аіг ѵоі(І8 — график зависимости 
плотности грунта от его влажности 
при отсутствии газовой фазы [возду- 
ха] 

Ііпеаг линейный 

Ііллсагйу линейность; линейная зависи- 
мость, изменение по линейному зако- 
ну 

ііпеагігаііоп линеаризация 
Ііпеагіу еіавііс линейно-упругий 
Ііпеагіу ріавііс линейно-пластичный 
Ііпег 1. вкпддыш; втулка; гильза 2. об- 
лицовка; облицовочный материал; фу- 
теровка; тюбинг; обделка (тоннеля) 
3. внутренний наличник; распорка; 
подкладка 4. выправочное устройство 
5. керноприёмный стакан (грунтоно- 
са) 

Іюагсі-Іехіигегі Гоіш ~8 опалубочные 
вкладыши, создающие текстуру древе- 
сины (на бетонной поверхности) 

СН8І ігоп ~ чугунный тюбинг 
си8(ош Гопн ~8 опалубочные вклады- 
ши, вьшапненные по проекту заказчи- 
ка 

ІаЬгіеаІеіІ 8Ісе1 — стальной тюбинг 
Яие ~ футеровка дымохода [газохо- 
да] ; футеровка дьімовой трубы 
Гоітп ~8 опалубочные вкладыши, вкла- 
дыши в опалубку ('для офактурива- 
ния бетонной поверхности); футе- 
ровка опалубки (для облегчения рас- 
палубки) 

ргесаві сопсгеіе ~ бетонный тюбинг 

(заводского изготовления) 
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Іщиог 


Іехіигеб йпп ~ опалубочный вкладьші 
с фактурным [рельефным] рисунком 
1іпіп§ 1. (внутренняя) облицовка; об- 
шивка; футеровка; обделка 2. вкла- 
дыш (в опалубку) 3. крепление 
(траншеи, котлована); крепь 
асоизііс (аі) ~ звукопоглощающая об- 
лицовка 

Ъоагб ~ обшивка досками; облицовка 
листовым материалом 
Ьгеазі ~ внутренняя дощатая обшивка 
между подоконником и плинтусом 
сапаі ~ облицовка [одежда] канала 
сазі-ігоп 8е§теШа1 ~ чугунная обдел- 
ка из тюбингов 
боог ~ дверной наличник 
боиЫе ~ двойной слой подкладочных 
обоев (нижний вертикальный, верх- 
ний горизонтальный) 
ехішсіесі сопсгеіе ~ обжатая бетонная 
обделка 

йехіЫе Іиппеі ~ гибкая тоннельная 
обделка 

Яие ~ футеровка дымохода 
Гогт ~з опалубочные вкладыши, вкла- 
дыши в опалубку (для офактурива- 
ния бетонной поверхности) 
ргітагу ~ первичная обделка; первич- 
ная крепь 

гі§іб Іиппеі ~ жёсткая тоннельная об- 
делка 

зесопбагу ~ вторичная обделка 
зіюісгеіе ~ торкрет-бетонная обделка 
[облицовка] 

зііісоп гиЬЬег тоиіб ~8 вкладыши (в 
опалубку) из силоксановою каучука 
зоипб-аЪзогЫп§ ~ звукопоглощающая 
облицовка 

зіееі ріаіе ~ стальная облицовка [об- 
шивка] , облицовка из листовой стали 
8Ігіп§ ~ рихтовка по шнуру 
Ігаск ~ рихтовка (железнодорожного 
пути) 

Іиппеі ~ облицовка [обделка] туннеля 
Ііпізііег ленточный полировальный ста- 
нок 

Ііпк 1. звено (цепи) 2. соединительнаяя 
штанга; стяжка; соединительный тяж 
3. арматурный хомут; серьга 4. связь, 
соединение 

соир1іп§ - 1. соединительное звено 2. 
сцепная скоба; соединительный тяж 
епб ~ конечное звено (цепи) 

ГизіЫе ~ плавкий защитный элемент 
іпсііпеб ~8 наклонные арматурные хо- 
муты 


тазіег ~ соединительное кольцо (для 
крепления копире ветвей многовет- 
венного стропа) 

тесЬапісаІ соир1іп§ ~ соединительная 
скоба (цепи, стропа и т.п.) 
ѵегтісаі ~8 вертикальные арматурные 
хомуты (в железобетонной балке) 
1іпка§е связь; соединение; сцепление; 
рычажный механизм 
сопігоі ~ рычажный механизм управ- 
ления 

батрег ~ 1. механизм согласованного 
привода сдвоенных воздушньк клапа- 
нов 2. шарнирно-рычажный механизм 
привода воздушного клапана 
Ііпо(іеит) линолеум 
РѴС ~ поливинилхлоридный линоле- 
ум 

Нпохуп линоксин, оксидированное льня- 
ное масло (лакокрасочный материал) 
ІіШ волокнистая [текдтильная] пьшь, 
линт 

Ііпіеі перемычка (над оконным или 
дверным проёмом) 

Ьаск ~ внутренняя перемычка (под- 
держивающая забутку и не видимая 
на лицевой поверхности стены) 
боог ~ дверная перемычка 
Іоозе ~ сборная перемычка, свободно 
уложенная поверх проёма 
зіееі ап§1е ~ перемычка из стальных 
уголков 

іЬгоіщіі ~ перемьнка по всей толщине 
стены 

ѵѵіпбоіѵ ~ оконная перемьика 
Ир 1. губа; выступ; фланец; край, кром- 
ка; скос; ребро 2. порог (гидросоору- 
жений) 3. струерасширительная кон- 
соль водосливной плотины 
Іщиеіасііоп ожижение, разжижение 
зропіапеоиз ~ спонтанное разжиже- 
ние (водонасыщенных песков) 

Іщиіб жидкость 

Ьгоп2Іп§ ~ связующая жидкость для 

разведения бронзового, золотого или 

алюминиевого порошка 

ЯаттаЫе ~ легковоспламеняющаяся 

жидкость 

зсгиЬЫп§ ~ орошающая жидкость (в 
скруббере) 

Іііегтаі ~ высокотемпературный теп- 
лоноситель 

■\ѵазЫп§ ир - жидкость для промывки 
(кистей и т.п.) 

Іщиог жидкость; раствор (часто щелоч- 
ной) 
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Іщиог 


сіесапі ~ осветлённая иловая вода 
8Іші§е ~ иловая вода 
вирегпаіапі ~ надосадочная жидкость 
Ііві 1. список; перечень; перечисление; 
опись; таблица; спецификация; ката- 
лог 2. поясок 

Ьаг ~ спецификация арматуры 
сШІіп§ ~ 1. спецификация резки [за- 
готовки] арматуры 2. спецификация 
на распиловку лесоматериалов 
іпвресііоп ~ контрольный перечень 
работ (подлежащих выполнению или 
исправлению подрядчиком) 

1І8Ііп§ оГ Ьиі1біп§ сотропепів перечень 
строительных компонентов [элемен- 
тов] 

Ш1іаг§е свинцовый глёт; оксид свинца 
(пигмент) 

ІііЬоропе литопон (пигмент) 

Ііітиз лакмус 
Ііѵег: 

Ьи11'8 ~ проф. плывун 
1іѵегіп§ загустевание (краски, лака) до 
желеобразного состояния 
Іоаб 1. груз; нагрузка || нагружать, за- 
гружать 2. наносы (транспортируе- 
мые потоком) о апіісіраіесі Іо Ье 
аррііеб ожидаемые нагрузки; ~ 
аррііеб іп іпсгетепів нагрузка, при- 
лагаемая отдельными ступенями [при- 
ращениями]; ~8 аррііеб Іо ійе 
іопшѵогк нагрузки, действующие на 
опалубку; ~ бие Іо \ѵіпб ргеввиге на- 
грузка от ветрового давления; ~8 
ециібівіапі йот тібврап сосредото- 
ченные нагрузки, равноотстоящие от 
середины пролёта (балки); ~ йот 
сгоѵѵб нагрузка от толпы; ~8 іп ехсе88 
оГ іііе сопсгеіе сарасііу нагрузки, пре- 
вышающие несущую способность ба- 
тона; кеер сіеаг ок 1Ье ~ ! не стой под 
грузом!; ~ погтаі іо іЬе аигіасе на- 
грузка, нормальная к поверхности; ~8 
оп Ьгіб§е нагрузки на мост; ~ оп 
іоипбаііоп нагрузка на фундамент; ~ 
оп іЬе тетЬег нагрузка, действую- 
щая на элемент конструкции; ~ рег 
ипіі 1еп§іЬ нагрузка на единицу дли- 
ны; ипбег ~ под нагрузкой; в нагру- 
женном состоянии 
~ ок зігеат твёрдый сток 
~ ок ипсегіаіп та§пііибе нагрузка, 
точное значение которой неизвестно; 
неизвестная по значению нагрузка 
аЬпогта! ~ чрезмерная нагрузка; на- 


грузка, превышающая нормативное 
значение; аварийная нагрузка 
ассеріеб ~ допускаемая [допустимая] 
нагрузка 

ассібепіаі ~ случайная нагрузка 
асУшіаЫе ~ регулируемая нагрузка 
аіг сопбіііопіп§ ~ нагрузка установки 
кондиционирования воздуха 
аІІоѵѵаЫе ~ допускаемая нагрузка (на 
конструкцию) 

а11о\ѵаЫе ахіаі ~ допускаемая осевая 
нагрузка 

а11о\ѵаЫе рі1е-Ьеагіп§ ~ допускаемая 
нагрузка на сваю, несущая способ- 
ность сваи 

а1іегпаііп§ - знакопеременная нагруз- 
ка 

апіівуттеігіс ~ кососимметричная на- 
грузка 

аррііеб ~ прилагаемая нагрузка 
агЬіігагу ~ произвольная нагрузка 
агеа ~ распределённая (по площади) 
нагрузка 

азвшпесі ~ принимаемая (в расчёт) 
нагрузка 

азуттеігісаііу-ріасеб ~8 асимметрич- 
ная [несимметричная] нагрузка - 
аѵаіапсйе ~ нагрузка от лавины 
аѵега§е ~ средняя нагрузка 
ахіаі ~ осевая [аксиальная] нагрузка 
ахіаі сотргезвіоп ~ осевая сжимаю- 
щая нагрузка 

ахіаііу вуттеігіс ~ осесимметричная 
нагрузка 

ахіаі іепзіоп ~ осевая растягивающая 
нагрузка 

ахізуттеігісаі ~ осесимметричная на- 
грузка 

ахіе ~ осевая нагрузка (автомобиля) 
Ъаіапсеб ~ 1. уравновешенная нагруз- 
ка 2. предельная нагрузка, вызываю- 
щая одновременно разрушение бетона 
и достижение предела текучести в ар- 
матуре (железобетонной балки) 

Ьазіс ~ основная нагрузка 
Ьеагіп§ ~ (местная) нагрузка, вызыва- 
ющая смятие 

Ьеб ~ донные наносы; расход донных 
наносов 

Ъепбігщ ~ изгибающая нагрузка; на- 
грузка, вызывающая изгиб 
Ьіахіаі ~ двухосная нагрузка 
Ыаві ~ нагрузка от взрыва [от взрыв- 
ной волны] 

Ьгеакіп§ ~ разрывная сила [нагрузка], 
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разрывное усилие; разрушающая на- 
грузка 

Ьискеі ~ загрузочная масса ковша 
ЬисЫіп§ ~ критическая нагрузка (вы- 
зывающая потерю устойчивости) 
сепігаі роіпі ~ сосредоточенная на- 
грузка, приложенная в средней точке 
пролёта (напр, балки) 
сііагщігщ ~ переменная нагрузка 
сііагасіегізііс ~ нормативная нагрузка 
сЬагасІегізІіс ёеаё ~ постоянная нор- 
мативная нагрузка 

сЬагасІегізІіс Ііѵе ~ переменная нор- 
мативная нагрузка 

сіітаііс ~ климатические воздействия 
соііарзе ~ разрушающая нагрузка 
соИізіоп ~ горизонтальная поперечная 
нагрузка при ударе 

сотЫпеб ~ комбинированная [совме- 
стная] нагрузка 

сотЫпеб ахіаі апсі Ьеп<Ип§ ~8 комби- 
нированная [совместная] аксиальная 
и изгибающая нагрузка 
сотЬіпеё Іогзіоп-зЬеаг-Яехиге ~8 
комбинированная нагрузка, вызываю- 
щая кручение, сдвиг и изгиб 
сотргеззіоп [сотргеззіѵе] ~ сжимаю- 
щая нагрузка 

сопсепігаіесі ~ сосредоточенная на- 
грузка 

соппесіесі ~ присоединённая нагрузка 
сопзішсііоп ~8 монтажные нагрузки; 
нагрузки от строительных материалов 
и оборудованіи 

сопііпиоиа ~ распределённая нагрузка 
соо1іп§ ~ холодильная нагрузка 
сгірр1іп§ ~ критическая нагрузка (вы- 
зывающая потерю устойчивости при 
продольном изгибе) 
сгііісаі ~ критическая нагрузка 
сгііісаі Ьискііп§ ~ критическая на- 
грузка, вызывающая потерю устойчи- 
вости (при продольном изгибе) 
ёеасі ~ постоянная нагрузка; собствен- 
ный вес пролётного строеніи моста 
(исключая покрытие проезжей части 
и элементы обустройства) 
бегаіітепі ~ нагрузка, учитывающая 
возможность крушения железнодо- 
рожного состава 

бе8І§п ~ расчётная нагрузка; норма- 
тивная нагрузка 

ёе8І§п 8по\ѵ ~ нормативная снеговая 
нагрузка 

бе8І§п иііітаіе ~ расчётная разруша- 
ющая [предельная] нагрузка 


1оа(1 

сІізІгіЪиІесІ ~ распределённая нагрузка 
сіитту ~ фиктивная нагрузка 
сішпту ипіі ~ фиктивная единичная 
нагрузка 

біі8І ~ запьшённость воздуха; пылевая 
нагрузка 

ёупатіс ~ динамическая нагрузка 
еагійциаке ~ сейсмическая нагрузка 
ессепігіс ~ внецентренная нагрузка 
ессепігіс апсі іпсііпесі ~ внецентрен- 
ная наклонная нагрузка 
ециіѵаіепі ~ эквивалентная нагрузка 
егесііоп ~ монтажная нагрузка; строи- 
тельная нагрузка 
Еиіег ~ критическая нагрузка 
ехсе88 ~ чрезмерная нагрузка; пере- 
грузка 

ехріозіоп ~ взрывное воздействие, на- 
грузка от взрыва [взрывной волны] 
іасіогесі ~ расчётная предельная [раз- 
рушающая] нагрузка 
іаііиге ~ разрушающая нагрузка 
Йсііііоиз (безі§п) ~ фиктивная (рас- 
чётная) нагрузка 
йге ~ пожарная нагрузка 
йисіиаіігщ ~ знакопеременная нагруз- 
ка 

Ггасіиге ~ разрушающая нагрузка 
Йісііопаі ~ нагрузка от сил трения 
йопі ахіе ~ нафузка на переднюю ось 
§гаѵіІу ~ нагрузка от собственного ве- 
са конструкций 

§го88 сооіігщ ~ полная холодопроизво- 
дительность кондиционера (по отводу 
тепла от обрабатываемого воздуха) 
§гоііпс1 8по\ѵ ~ вес снегового покрова 
(на 1 мг горизонтальной поверхно- 
сти земли) 

§іі8І ~ ветровая нагрузка (от порывов 
ветра) 

Ьеаі ~ тепловая нагрузка 

1іеаІіп§ ~ 1. отопительная нагрузка 2. 

тепловая нафузка 

Ьщйѵѵау ~8 нафузки на покрытие ав- 
томобильных дорог 

Ы§Ь\ѵау Ьгіб§е ~8 расчётные нафузки 
для автодорожных мостов 
Ьогігопіаі ~ горизонтальная нафузка 
ЬшпМійсаІіоп ~ нафузка (системы 
кондиционирования воздуха) по ув- 
лажнению воздуха 

Ьуёгозіаііс ~ гидростатическая нафуз- 
ка 

ісе ~ гололёдная нафузка; давление 
льда (на конструкцию) 
іта§іпагу ~ фиктивная нафузка 
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Іоай 

іттіззіоп ~ иммиссионная нагрузка 
(концентрация загрязнений в призем- 
ном слое атмосферы) 
ітрасі ~ ударная нагрузка; динамиче- 
ская нагрузка 

ітрозесі ~ прилагаемая нагрузка; вре- 
менная нагрузка (любая нагрузка, 
кроме собственного веса конструк- 
ции) 

ітриізіѵе ~ импульсная нагрузка; 
ударная нагрузка 
іпегііаі ~8 инерционные нагрузки 
іпіепсіесі ~ предполагаемая [расчёт- 
ная] нагрузка 
Іоіпі ~ узловая нагрузка 
іаіепі ЬеаІ ~ нагрузка по скрытому 
теплу 

іаіегаі ~ горизонтальная нагрузка; бо- 
ковая нагрузка 

Іаіегаі 80І1 ~ нагрузка от бокового дав- 
ления грунта 

Іітіі ~ предельная нагрузка 
Ііпеаг ~ 1. погонная нагрузка 2. ли- 
нейная [линейно распределённая] на- 
грузка 

Ііпеагіу сіівІгіЪиІесІ [Ііпеагіу ѵагуіп§] 
~ линейно распределённая нагрузка 
Ііѵе ~ временная нагрузка 
Іосаі ~ местная нагрузка 
1оп§ йигаііоп ~ долговременная на- 
грузка 

1оп§іІис1іпа1 ~ продольная нагрузка 
тахітит ~ оі роііиііоп максимальная 
концентрация загрязняющих приме- 
сей 

тахітит гаіесі ~ максимальная нор- 
мативная нагрузка 

тахітит 8аіе ~ предельно допусти- 
мая нагрузка 

тахітит ваіе \ѵогкіп§ ~ максималь- 
ная грузоподъёмность (напр, крана); 
максимальная несущая способность 
(напр, колонны, сваи) 
тахітит 8аіе \ѵогкіп§ ~ аі Іііе 
ѵагіош гаёіі максимально допустимая 
грузоподъёмность на различных выле- 
тах (стрелы) 

тіпітит сіевщп сіеасі ~8 минималь- 
ные нормативные значения постоян- 
ных нагрузок 

тіпіпшт сіе8І§п ііѵе ~8 минимальные 
нормативные значения временных на- 
грузок 

гпоЬіІе ~ подвижная нагрузка 
тоѵіп§ ~ подвижная нагрузка 


тоѵіп§ ипііогт ~ подвижная равно- 
мерно распределённая нагрузка 
пеаг-иііітаіе — нагрузка, близкая к 
критической 

потіпаі ипіГогтіу сіівІгіЬиІесі ~ нор- 
мативная равномерно распределённая 
нагрузка 

потіпаі ѵегіісаі \ѵіпсі ~ расчётная вер- 
тикальная ветровая нагрузка 
попахіаі ~ внецентренная нагрузка 
попипііогт ~ неравномерная нагрузка 
попипііогтіу сіівІгіЪиІесІ ~8 неравно- 
мерно распределённые нагрузки 
пиівапсе ~ нагрузка по вредности; по- 
ток вредностей 

оссирапсу [оссирапі] ~ 1. вмести- 
мость по количеству мест 2. нагрузка 
в помещении от людей (механиче- 
ская, тепловая); число людей в зда- 
нии или части здания (в данный мо- 
мент времени) 

оіГ-сепІег ~ внецентренная нагрузка 
оіГ-реак ~ внепиковая нагрузка 
опе-8Ісіес1 ~ односторонняя нагрузка 
оп-реак ~ сверхпиковая нагрузка 
(превышающая расчётную пиковую) 
орегаііщ; ~ рабочая [эксплуатацион- 
ная] нагрузка 

рапеі ~ узловая нагрузка (на ферму) 
рагі ~ частичная [неполная] нагрузка 
раііегп ~ принятая схема нагружения 
конструкции (для расчёта) 
реак ~ пиковая нагрузка; пиковое 
[максимальное] значение нагрузки 
регтапепі ~ постоянная нагрузка; 
статическая нагрузка 
регтізвіЫе ~ допускаемая нагрузка 
роіпі ~ сосредоточенная нагрузка 
роііиііоп ~ удельная нагрузка сточных 
вод (на водоприёмник) 
ропсііп§ ~ нагрузка от затопления; на- 
грузка от бетонной смеси 
ргітагу ііѵе ~ статическая вертикаль- 
ная нагрузка от собственного веса 
ргооГ ~ 1. пробная [испытательная] 
нагрузка 2. максимально допускаемая 
нагрузка; нагрузка на грани предела 
упругости 3. условный предел текуче- 
сти 

ри1заІіп§ ~ пульсирующая нагрузка 
гасііаі ~ радиальная нагрузка 
гаііѵѵау ~ нагрузка от железнодорож- 
ных транспортных средств 
гаіп ~ нагрузка от дождя [ливней] 
гагеіу оссиггіп§ ~ редко возникающая 
нагрузка; случайная нагрузка 
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ІоасІ 


гаіесі ~ номинальная грузоподъёмность 
(крана и т.п.) 

геаі ~ действительная [действующая] 
нагрузка 

гесоттепсіесі ~ рекомендуемая на- 
грузка 

гейт§егаГіп§ [геіщегаііоп] ~ расход 
холода; потребность в холоде, тепло- 
вая нагрузка холодильного оборудова- 
ния 

гереаіеб ~ повторная [повторяющая- 
ся] нагрузка 

гечпігесі сІе8І§п ~ заданная расчётная 
нагрузка 

гезісіиаі ~ остаточная загрязнённость 
сточных вод 

гооГ ~8 нагрузка на покрытие здания, 
суммарная постоянная и временная 
нагрузка, действующая на крышу [по- 
крытие] 

гиріиге ~ разрушающая нагрузка 
заіе 1е§ ~ допускаемая [безопасная] 
нагрузка на стойку строительных ле- 
сов 

8аГе \ѵогкіп§ ~ 1. номинальная грузо- 
подъёмность (крана) 2. допускаемая 
нагрузка (на элемент конструкции); 
безопасная эксплуатационная нагруз- 
ка (на стропы, канаты) 
веівшіс ~ сейсмическая нагрузка 
зепзіЫе ІіеаІ ~ нагрузка по явному 
теплу 

зегѵісе ~ 1. эксплуатационная нагруз- 
ка 2. нормативная нагрузка для расчё- 
та по предельному состоянию непри- 
годности к нормальной эксплуатации 
зегѵісе ёеаб ~ постоянная эксплуата- 
ционная нагрузка 

зегѵісе Ііѵе - временная эксплуатаци- 
онная нагрузка 

8е\ѵа§е ~ оп Ігеаітепі ріапі нагрузка 
на очистные сооружения (количество 
сточных вод или загрязняющих ве- 
ществ в сутки на 1м 3 объёма или 
1м 2 поверхности сооружений) 
ве\ѵа§е - оп \ѵа!ег Ьобу нагрузка сточ- 
ной воды на водоём [водоприёмник] 
(количество загрязняющих веществ 
в кг в сутки) 

зЬеагіп§ ~ сдвигающая [срезываю- 
щая, скалывающая] нагрузка 
вЬоск ~ ударная нагрузка 
8ІюгІ бигаііоп [зіюгі Іегш] ~ кратко- 
временная нагрузка 
8Іп§1е ~ сосредоточенная нагрузка 


8Іпи80Іс1а1 ~8 синусоидальная нагруз- 
ка; периодическая нагрузка, изменяю- 
щаяся по синусоидальному закону 
зпоѵѵ ~ снеговая нагрузка 
8по\ѵ - оп а Ьогігопіаі вигіасе снего- 
вая нагрузка на горизонтальную по- 
верхность 

зрасе ~ пространственная нагрузка 
зресШеб сЬагасІегівІіс ~ нормативная 
нагрузка 

віаііс ~ статическая нагрузка 
8ІаІіс ітро8ес1 ~ статическая нагрузка 
вішсіигаі бе8І§п ~ расчётная нагруз- 
ка; нагрузка, учитываемая при расчё- 
те строительных конструкций 
вшМеп [зікМепІу аррНеб] ~ мгновен- 
но действующая ]ударная] нагрузка 
8іірегітро8ес1 ~ временная нагрузка 
(всякая нагрузка, кроме собственно- 
го веса конструкции) 

8ирегітро8есі беасі ~ собственный вес 
покрытия проезжей части и всех эле- 
ментов обустройства (моста) 
зшрепбеб ~ 1. нагрузка по взвешен- 
ным веществам 2. взвешенные наносы 
зивіаіпесі ~ длительная [долговремен- 
ная] нагрузка 

вуттеігісаі ~ симметричная нагрузка 
Іепзііе ~ растягивающая нагрузка 
ІевІ ~ испытательная [пробная] на- 
грузка 

Іірріп§ ~ опрокидывающая нагрузка 
Іогвіопаі ~ нагрузка, вызывающая 
кручение; закручивающий момент 
Ігайіс ~ нагрузка от транспортных 
средств 

Ігап8ШІ88Іоп ЬеаІ ~ тепловая нагруз- 
ка, обусловленная теплопотерями че- 
рез ограждения 

Ігапвѵегзе ~ поперечная нагрузка 
ІгеаІіп§ ~ нагрузка на очистные соо- 
ружения 

Ігіаі ~ пробная [испытательная] на- 
грузка 

Ігіахіаі ~ трёхосная нагрузка 
1\ѵІ8Ііп§ ~ нагрузка, вызывающая кру- 
чение; закручивающий момент 
иііітаіе ~ предельная нагрузка; раз- 
рушающая нагрузка 
ипЬаІапсесІ ~ неуравновешенная на- 
грузка 

ипіахіаі ~8 одноосная нагрузка 
ипіСогт ~ равномерная нагрузка; рав- 
номерно распределённая нагрузка 
ипііогт ~ оп а Ьеат оѵегііап§ равно- 
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ІоаіІ 


мерно распределённая нагрузка на 
консоли консольной балки 
ипііогт ~ оѵег (а) рагі оі іЬе зрап 
равномерно распределённая на части 
пролёта нагрузка 

ипііогт ~ оѵег іЬе Ш11 1еп§іЬ оі а 
Ьеат \ѵііЬ оѵегііап§з равномерно рас- 
пределённая по всей длине двухкон- 
сольной балки нагрузка 
ипіГогт ~ оѵег іііе Йііі 1еп§іЬ оі а 
сапіііеѵег равномерно распределённая 
по всей длине консоли нагрузка 
ипііогт ~ оѵег 1Ье ііііі зрап равномер- 
но распределённая по всему пролёту 
нагрузка 

ипііогтіу сІізігіЬиіесІ ~ равномерно 
распределённая нагрузка 
ипіі ~ единичная нагрузка 
ипіі §епега1ігед ~ единичная обоб- 
щённая нагрузка 

ипзуттеігісаі ~ несимметричная на- 
грузка; нагрузка, действующая вне 
плоскости симметрии сечения элемен- 
та 

изеШ сооіігщ ~ полезная холодопро- 
изводительность кондиционера (по 
отводу тепла из помещения) 
ѵагіаЫе [ѵагуіп§] ~ меняющаяся (по 
значению) нагрузка 
ѵейісіе ~ нагрузка от транспортных 
средств; нагрузка от автомобиля 
ѵеЬісиІаг Ііѵе ~з подвижная нагрузка 
от транспортных средств 
ѵепіііаііоп Ьеаі ~ вентиляционная теп- 
ловая нагрузка (потребность в теше 
для подогрева наружного воздуха ) 
ѵегіісаі ~ вертикальная нагрузка 
\ѵазЬ ~ илистые наносы 
\ѵаѵе ~ волновая нагрузка 
іѵЬееі ~ колёсная нагрузка 
\ѵіші ~ ветровая нагрузка 
іѵіпсі ~ оп а ІШ88 ветровая нагрузка, 
действующая на ферму 
\ѵогкіп§ ~ 1. рабочая нагрузка; полез- 
ная нагрузка; допускаемая нагрузка 2. 
грузоподъёмность крана 

Іоабеб: 

ахіаііу ~ нагруженный вдоль (про- 
дольной) оси, нагруженный осевой 
нагрузкой 

Іоадег 1. погрузчик, погрузочная маши- 
на 2. загрузочное устройство; питатель 
агіісиіаіесі іѵЬееі ~ шарнирно-сочле- 
нённый (фронтальный) колёсный по- 
грузчик 

Ьискеі ~ 1. ковшовый погрузчик (с од- 


ним ковшом или ковшовой цепью) 2. 
скребково-ковшовый элеватор 3. ро- 
торно-ковшовый экскаватор 
сЬаіп Ьискеі ~ многоковшовый [цеп- 
ной] погрузчик 

ігопі-еші ~ фронтальный одноковшо- 
вый погрузчик 

тоЫІе Ьеіі ~ передвижной ленточный 
(погрузочный) конвейер [транспор- 
тёр] 

оѵег8Іюі - перекидной одноковшовый 
погрузчик 

рабсИе - ленточный погрузчик с под- 
гребными лопастями 
госк ~ погрузчик скального грунта 
(специальный вид одноковшового экс- 
каватора) 

зЬоѵеІ ~ одноковшовый погрузчик 
8Ісіе-сЗІ8сЬаг§е зЬоѵеі ~ одноковшовый 
погрузчик с боковой разгрузкой 
іо\ѵег ~ фронтальный одноковшовый 
погрузчик с грузоподъёмной мачтой 
[башней] 

ігасіог ~ тракторный [гусеничный] 
одноковшовый погрузчик 
ітск ~ пневмоколёсный одноковшо- 
вый погрузчик 

іѵЬееі (ей) ~ колёсный одноковшовый 
погрузчик 

ІоасІег-ЬаскЬое экскаватор с оборудова- 
нием обратной лопаты и фронтальным 
ковшом 

1оасІіп§ 1. нагружение 2. груз; нагрузка 
о ~ поі (Зие іо хѵіпсі нагружение, не 
вызываемое ветром [без учёта ветра]; 
~ оп а Ьеат 1. нагружение балки 2. 
нагрузка, действующая на балку; ~ оп 
зігисіигаі еіетепіз 1. нагружение 
элементов конструкций 2. нагрузки, 
действующие на элементы конструк- 
ций 

аЬпогтаі ~ чрезмерное нагружение, 
перегрузка 

аЬпогтаі ѵеЬісіе ипіі ~ англ, норма- 
тивная вертикальная нагрузка от еди- 
ничного автомобиля особо большого 
веса 

ассібепіаі ~ 1. случайное нагружение 
2. случайная нагрузка 
асіиаі ~ 1. действительное нагружение 
2. действующая нагрузка 
абсііііопаі ~ 1. дополнительное нагру- 
жение 2. дополнительная нагрузка 
аііегпаіе ~ нагружение знакоперемен- 
ной нагрузкой 
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Іосаіііу 


агеа ~ удельная нагрузка (на единицу 
площади) 

ахіаі ~ осевое нагружение 
ахіаііу зуттеігіс іахізуттеігіфаі)] ~ 
1. осесимметричное нагружение 2. 
осесимметричная нагрузка 
Ъазіс ~ 1. основное нагружение 2. ос- 
новные нагрузки 
ЬіоШіег ~ нагрузка биофильтра 
ВО О ~ нагрузка по ВПК (на очист- 
ные сооружения) 

Ьиік ~ погрузка цемента [сыпучих ма- 
териалов] навалом (без затаривания 
в мешки) 

сотЫпей Ьепсііп§ апё ахіаі ~ совмест- 
ное воздействие поперечных и осевых 
нагрузок; продольно-поперечный из- 
гиб 

сотріетепіагу ~ 1. дополнительное 
нагружение 2. дополнительная нагруз- 
ка 

сусііс ~ цикличное нагружение 
сІеЬгіз ~ нагрузка от карчихода и дру- 
гих плавающих предметов 
йезфп ~ расчётная нагрузка 
йупатіс ~ динамическое нагружение; 
воздействие динамических сил; дина- 
мическое воздействие 
ессепігіс ~ 1. внецентренное нагруже- 
ние 2. внецентренная нагрузка 
ецшѵаіепі зіп§1е-ах1е ~ эквивалентная 
расчётная осевая нагрузка 
йоог ~ нагрузка на перекрытие 
ЬаКзрап ~ нагружение (балки) рас- 
пределённой нагрузкой на половине 
длины пролёта 

НВ ~ см. аЬпогтаІ ѵеііісіе 1оас1іп§ 

Н8 20-44 Іапе ~ амер, расчётная авто- 
мобильная нагрузка на одну полосу 
движения по схеме Н§ 20-44 
іпіііаі ~ начальное нагружение 
кпііе-ес1§е ~ равномерно-распределён- 
ная эквивалентная нагрузка (в расчё- 
те мостов) 

1оп§-йигаІіоп ~ долговременное нагру- 
жение 

тахітиш Ьгій§е ~ максимальное за- 
гружение пролётного строения моста 
потіпаі гаіі ипіГогт ~ англ, расчётная 
временная нагрузка от тяжёлого же- 
лезнодорожного состава 
ог§апіс ~ нагрузка по органическим 
загрязнениям (на очистные сооруже- 
ния) 

рагііаі ~ частичное загружение 
ресіезігіап ~ нагрузка от толпы 


ргіог ~ предшествующее нагружение 
гейисесі ~ приведённая нагрузка 
гереііііѵе ~ повторное нагружение; 
многократное нагружение 
гіЬЬоп ~ одновременное дозирование 
компонентов смеси (напр, бетонной) 
гооЯ- нагрузка на покрытие 
8Іши1іапеои8 ~ одновременное нагру- 
жение (нагрузками разных видов) 
8Іп§1е ~ однократное нагружение; на- 
гружение единичной сосредоточенной 
нагрузкой 

8 Іапбагс1 Ішск ~ нормативная автомо- 
бильная нагрузка (на автодорожный 
мост) 

зіаііс ~ статическое нагружение 
зигіасе ~ удельная нагрузка (на 
филыпр, отстойник) 
зизіаіпесі ~ долговременное [длитель- 
ное] нагружение 

Іашіет ахіе аііетаіе ~ знакоперемен- 
ная нагрузка на спаренную ось (при 
расчёте мостов) 

іЫгсІ-ротІ ~ нагружение (балки, пли- 
ты) в третях пролёта 
Іуре КЬ ~ нагрузка от пассажирского 
состава 

Іуре ІШ ~ см. потіпаі гаіі ипііогт 
1оас1іп§ 

иііітаіе ~ предельное нагружение, 
предельная нагрузка 
лѵіпсі ~ ветровая нагрузка 
\ѵіікі ~ оп Ьиі1с1іп§ ветровая нагрузка, 
принимаемая для расчёта зданий 
ІоаЯ-Ііпе оЯ сгапе грузовой канат крана 
Іоат суглинок 
запгіу -супесь 
8ІІ1 - пылеватый суглинок 
ІоЬЬу 1. прихожая, передняя, вести- 
бюль; приёмная; холл; коридор 2. 
фойе (театра); кулуары 3. неболь- 
шой загон для скота 
еіеѵаіог - лифтовый холл 
епігапсе - прихожая, передняя, вес- 
тибюль 

Яге - противопожарный отсек (зда- 
ния) 

Ьоіеі ~ вестибюль гостиницы 
Іій ~ лифтовый холл 
ІоЬе криволинейный выступ, прилив; 
бобышка 

801ійис1іоп ~ солифлюкционный язык 
Іосаіііу населённый пункт, посёлок; мес- 
тность; район; местоположение; опре- 
деление местоположения 
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Іосаіі/аііоп 

Іосаіігаііоп привязка здания к участку 
застройки 

Іосаіігег курсовой радиомаяк 

Іосаііоп 1. (место) положение 2. обнару- 
жение, нахождение 3. трассирование 
~ оГ геіпіогсетепі расположение ар- 
матуры (в железобетонной конструк- 
ции) 

~ оГ іЬе §гаде Нпе нанесение проект- 
ной линии (дороги) 
сопзішсііоп іоіпі ~ расположение 
[местоположение] рабочего шва (в 
монолитных железобетонных конст- 
рукциях) 

дат ~ створ плотины 

Іоіпі ~ местоположение шва 

рарег ~ предварительная прокладка 

трассы на карте 

регтапепі ~ іп ІЬе вішсіиге проект- 
ное положение (элемента конструк- 
ции и т.п.) в сооружении 
ргорег ~ проектное положение 
геЬаг ~ расположение арматурных 
стержней (в конструкции) 

Іоск 1. замок 2. шлюз 3. блокирующее 
устройство 4. фальц 
Асте ~ двойной лежачий фальц 
аіг ~ 1 . воздушный шлюз ( напр , кессо- 
на) 2. уплотняющая накладка, уплот- 
няющий наплав [нащельник] 3. воз- 
душная пробка (в трубопроводе) 
ахіе ~ стопор [фиксатор] оси (колёс- 
ного крана) 

Ъаіі ~ шаровой затвор 
Ъавіп ~ шлюз со сберегательными бас- 
сейнами 

Ьіі-кеу ~ сувальдный замок 

Ьогед ~ сквозной замок (вставляемый 

в просверленное отверстие) 

ЬиІІоп ~ фальцевое соединение, за- 
крепляемое лунками 
сапаі ~ шлюз на канале 
сЬеск ~ предохранительная защёлка 
замка 

сЫМргооГ ~ замок, не поддающийся 
открыванию детьми 
сопііпиош 8пар ~ защёлочное фаль- 
цевое соединение с непрерывным зам- 
ком 

суйпсЗег ~ цилиндрический замок 
ді§§іп§ ~8 механизм блокировки гусе- 
ничной цепи (крана, экскаватора) 
доиЫе ~ парные шлюзы, двухниточ- 
ный шлюз 

еіесігіс ~ электрический замок 


епігапсе ~ входной шлюз (дока-бас- 
сейна) 

Й8Й ~ рыбоходный шлюз 

8Іа88 доог ~ замок для стеклянных 

дверей 

§иагд ~ заградительный шлюз (дока) 
іпзіапі ~ самозапирающийся замок 
(со скошенным язычком) 
кеуіевв ~ замок без ключа (напр, с 
набором кода) 

тап ~ воздушный шлюз (для прохода 
людей) 

таіегіак - грузовой шлюз (кессона) 
тедісаі ~ лечебная воздушная шлюзо- 
вая камера 

тогііве ~ врезной замок 
тиск - грузовой отсек шлюзового ап- 
парата (кессона) 
паѵі§а!іоп ~ судоходный шлюз 
РіІІ8Ъиг§ ~ питтсбургский угловой 
фальц 

роскеі ~ угловая соединительная рей- 
ка (для воздуховодов) с карманом 
гіт ~ накладной замок 
зеа ~ морской шлюз 
зеат ~ фальцевое соединение (сталь- 
ных листов) 

8Йай ~ шахтный шлюз 
8Іе\ѵіп§ ~ стопорное устройство, пре- 
дупреждающее вращение поворотной 
части крана 

зпар ~ фальц с просечными защёлка- 
ми, зашёл очный фальц 
зігееі-доог'а ~ замок наружной двери 
з\ѵіп§ ~ см. 8Іе\ѵіп§ Іоск 
ІІігіГі ~ шлюз со сберегательными бас- 
сейнами 

Ііде ~ приливный шлюз 
Шгп ЬиІІоп ~ замок, открываемый по- 
воротом ручки-кнопки 
ѵарог ~ паровая пробка (в трубопро- 
воде) 

\уед§е ~ клиновой замок, клиновое 
стопорное устройство 
\ѵіп§-кеу ~ сувальдный замок 
Ѵаіе ~ цилиндрический замок 
1оска§е 1. шлюзование 2. наполнение 
камеры шлюза 3. сливная призма 
1оскіп§ 1. запирание; замыкание; блоки- 
ровка; засорение 2. шлюзование о ~ 
іп шлюзование при входе в кессон; ~ 
оиі шлюзование при выходе из кессо- 
на 

~ ок іоіпіз закрепление [защемление] 
узлов (рамы); наложение связей на 
узлы (рамы) 
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1орріп§ 


Іоскпиі контргайка 

Іоскзеі запорный прибор, запорное уст- 
ройство (для окна или двери) 

Іосо локомотив 

ЬаІІегу ~ аккумуляторный электровоз 
Іосотоііѵе локомотив 
Іосш геометрическое место точек; мес- 
то, местоположение, годограф 
~ ок е^иаIіоп геометрическое место 
точек, удовлетворяющее (данному) 
уравнению 
Іоезз лёсс 

Іой нежилое чердачное помещение (ис- 
пользуемое под склад и т.п.) 

1о§ 1. каротажный прибор 2. каротаж 3. 
журнал регистрации данных; буровой 
журнал 4. каротажная диаграмма 
(данные бурения) 5. бревно; кряж 6. 
логарифм 

асоизіісаі ~ (ультразвуковой) эхолот 
асоизііс-ѵеіосііу ~ акустический каро- 
таж 

апсЬог ~ анкерный столб, мертвяк; 
анкерная свая 
Ьагкесі ~ окорённое бревно 
ЬогеЬоІе [Ьогіп§] ~ 1. каротажная ди- 
аграмма 2. буровая колонка (геологи- 
ческий разрез) 

сйагасіег ~ акустический каротаж (с 
регистрацией волновых картин) 
сЫогіпе ~ каротаж по хлору 
сопіасі ~ контактный каротаж (вы- 
полняемый микрозондом) 
бепзііу - плотностный каротаж 
йеіаіі ~ детальная каротажная диаг- 
рамма 

бгіііег'з ~ буровой журнал 
еіесігісаі ~ электрический каротаж 
Ггасіиге ~ акустический каротаж (вы- 
являющий трещиноватые зоны) 
§атта-гау ~ гамма-каротаж 
Ьаік-гоипсі ~ деревянная пластина, 
обапол 

ішіисііоп ~ индукционный каротаж 
пеиТгоп ~ нейтронный каротаж 
пеиігоп-паіигаі §аішпа ~ нейтронный 
гамма-каротаж 

ро8І-Іеп8Іопіп§ ~ журнал производст- 
ва работ по натяжению напрягаемой 
арматуры на бетон 

габіоасііѵе-ігасег ~ радиоактивный 
каротаж (с применением меченых 
атомов) 

гезізііѵііу ~ электрокаротаж 
загпріе ~ разрез буроюй скважины (с 
данными опробования), кернограмма 


зопіс ~ акустический каротаж 

1о§§ег 1. регистратор, регистрирующее 
устройство 2. лесоруб 3. бревнопогруз- 
чик 

тоЬПе сіепзііу ~ передвижная радио- 
изотопная лаборатория 
раѵетепі ~ передвижная радиоизотоп- 
ная лаборатория 

гоаб ~ передвижная радиоизотопная 
лаборатория 

1о§§іа 1. лоджия 2. аркада 3. открытая 
галерея с аркадой 

1о§§іп§ 1. каротаж 2. лесозаготовка; тре- 
лёвка леса 3. регистрация, запись 
асошііс ѵѵей ~ акустический каротаж 
сопііпиош ріеготеігіс ~ непрерывная 
регистрация поровою давления (в 
скважине) 

баіа ~ регистрация данных 
§атта-гау ~ гамма-каротаж 
ѵѵакег ~ заболачивание 

1о§-\ѵау бревноспуск, лесосплавный ло- 
ток 

1оп§еѵйу ок сопсгеіе долговечность бето- 
на 

1оп§-гап§е 1. большого [дальнего] ради- 
уса действия 2. перспективный 

1ощ8сге\ѵ патрубок с резьбой, сгон 

1оп§-Іегт длительный (напр, по нагруз- 
ке); долговременный (напр, о прочно- 
сти) 

1оп§ѵѵау8 в длину, в направлении длины 
(о конструкциях) 

1оп§\ѵоос1 длинномерный материал, дол- 
готьё 

Іоор 1. петля 2. проушина; коуш; скоба; 
хомут 

ехрапзіоп ~ 1. трубопроводный ком- 
пенсатор 2. схема дросселирования 
хладагента 

йехіЫе Іійігщ ~ гибкая монтажная 
петля (из стального каната) 

1ійіп§ ~ монтажная петля 
Іе8Ііп§ ~ испытательное кольцо (поли- 
гона) 

Іоозе 1. рыхлая [сыпучая] порода 2. от- 
креплять, ослаблять; разрыхлять 

1оо8епе88 1. рыхлость, сыпучесть 2. 
внутренняя пористость 

1оо8епіп§ отсоединение, освобождение; 
ослабление; разрыхление 
Шіег ~ взрыхление фильтра 
кгогеп зоіі ~ разрыхление мёрзлого 
грунта 

1орріп§ обрезка (сучьев); срезка (вер- 
шин, пиков) 
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1орріп§ 


реак ~ срезка пиковых нагрузок 
Іоггу англ, грузовой автомобиль (см. тж 
Ігиск); вагонетка; тележка 
а§іІаІіп§ ~ автобетоновоз с перемеши- 
вающим устройством 
тіхег ~ автобетоносмеситель 
гоіагу-бгит ~ автобетоновоз с враща- 
ющимся барабаном 
Іірріп§ ~ автомобиль-самосвал 
І 088 1. потеря 2. затухание; ослабление 
3. ущерб, убыток о ~ бие Іо сгеер 
потеря (преднапряжения) от ползуче- 
сти; ~ іп рге8Іге88 потеря предвари- 
тельного напряжения 
~ оГ Ъопб 8Іге88 нарушение сцепления 
арматуры с бетоном 
~ оЯ §І 088 потеря глянца (окрашенной 
поверхностью) 

~ оЯ Ьеаб потеря напора 
~ о! ргезігезв (іп§) потеря предвари- 
тельного напряжения 
~ оГ ргезігезв бие Іо Мсііоп потеря 
предварительного напряжения от тре- 
ния 

~ оГ ргезігезв бие Іо зЬгіпка§е оГ 
сопсгеіе потеря преднапряжения от 
усадки бетона 

~ ок ргезігезз бие Іо зіеат сигіп§ по- 
теря преднапряжения от пропарива- 
ния (сборного железобетонного эле- 
мента) 

~ оГ ргезігезз бигіп§ апсЬогіп§ потеря 
преднапряжения при анкеровке арма- 
туры 

~ оГ зІаЬИіІу потеря устойчивости 
~ ой зігезз потеря преднапряжения 
~ оГ зизіаіпіщ; сарасііу потеря несу- 
щей способности 

~ оГ іѵаіег Ьу еѵарогаііоп потеря влаги 
при испарении 

~ оГ \ѵогкаЬіііІу потеря удобоуклады- 
ваемости (бетонной смеси) 
аЬгазіоп ~ потери на истирание 
аЬзогрІіоп ~ потери влаги в результа- 
те абсорбции 

аіг ргеззиге ~ез потери давления воз- 
духа (в пневматических системах) 
апсЬога§е — потери предварительного 
напряжения от деформации анкеров 
ЬгапсЬ ~ потери давления на ответв- 
лении (трубопровода) 
саЫе ~ез потери предварительного на- 
пряжения, вызванные отклонениями 
арматуры от проектного положения и 
состояния 


сЫгшТеу ~ потери (давления, тяги) в 
дымовой трубе 

сопбисііоп ~ теплопотери в результате 
теплопередачи через ограждения 
безі§п Ьеаі - расчётные теплопотери 
бгій ~ унос влаги (потери воды в ре- 
зультате уноса капель потоком воз- 
духа) в контактных аппаратах 
бупатіс -» динамические потери, по- 
тери динамического напора или давле- 
ния 

еіазііс ~ез потери преднапряжения от 
упругих деформаций [упругого обжа- 
тия] бетона 

епег§у ~ез бие Іо Ггісііоп потери 
энергии от трения [на трение] 
епігапсе [епігу] ~ потеря напора или 
давления на входе ( напр , в водовод 
или гидросооружение) 
еѵарогаііоп ~ потери (воды) на испа- 
рение 

ехіі ~ потеря давления или напора на 
выходе 

ехіегпаі Ьеаі ~ потеря тепла в окру- 
жающую среду 

ГаЬгіс ~ потери тепла или холода в ре- 
зультате теплопередачи через ограж- 
дения 

Яие - потери тепла, уносимого с ды- 
мовыми газами 

Мсііоп ~ потеря на трение [по длине] 
§гоз8 Ьеаі ~ полные потери тепла 
(включая потери в теплосети) 

Ьеаб ~ потеря напора 

Ьеаб ~ асгозз Ыіег потеря давления 

на фильтре 

Ьеаб ~ бие Іо Мсііоп потери напора 

на трение 

Ьеаі ~ теплопотери 

щпіііоп ~ 1. потеря от прокаливания 
2 . зольность (органического грунта) 
ітрасі ~ динамические потери (напо- 
ра, давления); потери напора при гид- 
равлическом ударе 

іпйіігаііоп Ьеаі ~ инфильтрационные 
теплопотери 

іпзегііоп ~ вносимые потери; спект- 
ральная характеристика эффективно- 
сти шумопоглотителя (снижение уров- 
ня шума по октавам) 

1 еака§е ~ потери на фильтрацию во- 
ды; потери на утечку; эксфильтрация 
(потери жидкости в водопроводных и 
канализационных сооружениях) 
іосаі ~ местные потери (напора, бое- 
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ления), потери на местных сопротив- 
лениях 

1оска§е ~ потери (воды) при шлюзо- 
вании 

ріре [ріріп§] ~ потери (давления; на- 
пора) в трубопроводе 
8еера§е ~ потери на фильтрацию; по- 
тери на утечку 

8ециепсе-8Іге88Іп§ ~ потеря преднап- 
ряжения от обжатия бетона при натя- 
жении последующих пучков 
8Ітоск ~ скачок давления; динамиче- 
ские потери; потери давления в ре- 
зультате резкого изменения режима 
потока 

8Ьгіпка§е ~ о1 рге8Іге88 потери пред- 
напряжения от усадки бетона 
8Ігеп§іЬ ~ потеря прочности [несущей 
способности] 

8Іге88 ~ потеря (пред) напряжения 
8ІшсІига1 Ьеаі ~ теплопотери через 
поверхность ограждающих конструк- 
ций 

Іоіаі ~ оС рге8Іге88 суммарные [об- 
щие] потери преднапряжения 
Ігап8ШІ88Іоп ~ 1. теплопотери в ре- 
зультате теплопередачи через ограж- 
дения, трансмиссионные теплопотери 
2. коэффициент шумоподавления, ко- 
эффициент снижения шума 
Ігап8тІ88Іоп Ьеаі ~ теплопотери в ре- 
зультате теплопередачи через ограж- 
дения, трансмиссионные теплопереда- 
чи 

ѵепіііаііоп Ьеаі ~ вентиляционные 
теплопотери 

\ѵа1І ~е8 потери теплоты через стены 
ѵѵаіег ~ потери юды 

Іоі 1. земельный участок 2. партия (то- 
вара, изделий) 

сопсгеіе рагкпщ ~ открытая автомо- 
бильная стоянка с бетонным покрыти- 
ем 

1ошіпе88 громкость 

1оип§е комната отдыха (в санатории и 
т.п.); гостиная (в отеле) 

Ьерагіше ~ пассажирский зал (аэро- 
вокзала) 

8цц ~ амер, солярий 

Іоиѵег жалюзийная решётка, жалюзи; 
жалюзийный воздушный клапан 
орегаЫе ~ регулируемая (вручную) 
вентиляционная решётка 
ІоѵЛюу трейлер с низкой платформой 
1о\ѵегіп§ снижение, понижение; умень- 
шение 


ІитЬег 

§гоишЬуа1ег ~ понижение уровня 
фунтовых вод 
Іеві ~ пробная откачка 
Іоіѵепуогів нижняя неповоротная часть 
крана 

Іоѵѵіаші низина 

ІиЬоіІ смазочное масло, смазка 
ІиЬгісапІ смазка, смазочное масло 
соп8І8ІеШ ~ консистентная [густая] 
смазка 

Ьо\ѵе1 ~ смазка для соединительных 
штырей (дорожных плит) 

(Іиісі ~ жидкая смазка 
ІиЬгісаІіоп смазка (действие) 
аиіотаііс ~ автоматическая смазка 
сепігаі ~ централизованная смазка 
ргеззиге ~ смазка под давлением 
ІиЬгісаІог лубрикатор; маслёнка; масло- 
распылитель; тавотница 
аиіотаііс ~ лубрикатор автоматиче- 
ского действия 
ргеззиге ~ пресс-маслёнка 
гаіі ~ рельсовый лубрикатор 
Іисагпе низкое слуховое окно 
Іийкщ изменение вылета [подъём и 
опускание] стрелы (крана, экскава- 
тора и т.п.) 

Іеѵеі ~ подъём стрелы крана с обеспе- 
чением положения груза в одном 
уровне 

1ий-8іі8репс1есі взвешенный в воздухе 
1и§ лапка; ушко; глазок; выступ, при- 
лив, утолщение, бобышка 
саЫе ~ наконечник кабеля 
Яхіп§ ~ са8І іпіо 8ІаЬ закладная кре- 
пёжная деталь (петля, проушина) в 
железобетонной плите (для подъёма) 
ІитЬег пиломатериал 
аіг-бгіесі ~ воздушно-сухой пиломате- 
риал 

В аш) Ьеііег ~ первосортный пилома- 
териал 

сіеап [сіеаг] ~ пиломатериал без по- 
роков, высокосортный пиломатериал 
(1ітеп8Іоп ~ пиломатериал определён- 
ного профиля [сортимента] 
сігеззесі аші таІсЬеб ~ строганый 
шпунтовый пиломатериал 
бгіед ~ сухой пиломатериал 
М-сіоіѵп ~ несортовой пиломатериал 
§гееп ~ сырой [свежераспиленный] 
пиломатериал 

кііп-сігіеіі ~ пиломатериал искусствен- 
ной сушки (в печах) 
кпоііу ~ сучковатый пиломатериал 
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ІшпЬег 

таІсЬеО ~ шпунтованный пиломате- 
риал 

потіпаі 8Іге ~ пиломатериал номи- 
нального сечения [определённого сор- 
тимента] 

ріапесі ~ пилёный пиломатериал 
гои§Ь ~ необработанный пиломатериал 
зеазопесі ~ сухой [высушенный] пи- 
ломатериал 

80 Ііё- 8 а\ѵп ~ пилёный деревянный брус 
8 ІапбагсІ- 8 І 2 е ~ пиломатериал стан- 
дартных размеров [определённого сор- 
тимента] 

зігисіигаі ~ строительный пиломате- 
риал 

уагй ~ несортовой пиломатериал 
1шпЪегіп§ лесопиление; лесозаготовка 
Ішпіпаіге 1. светильник 2. светильник- 
воздухораспределитель, вентиляцион- 
но-осветительный плафон 
сіійизе 1і§Ы ~ светильник рассеянного 
света 

с!ігесІ-1і§Ы ~ светильник прямого света 
ехріозіоп-ргооі ~ взрывобезопасный 
[взрывозащищённый] светильник 
тоІ8Іиге-ргооГ ~ влагозащищённый 
светильник 

гейесІесІ-1і§Ы ~ светильник отражён- 
ного света 

Ішпр кусок; глыба; ком 
Інтрігш укладка готовых звеньев желез- 
нодорожного пути 

1 игсЫп§ временное перераспределение 
нагрузки между рельсами железнодо- 
рожного пути 

ІШе 1 . скребок с прямой режущей кром- 
кой (для разравнивания пластичного 
бетона) 2. правило каменщика 3. 
глиняный огнеупорный раствор со 
специальными добавками, замазка, 
мастика 

Іих люкс, лк (единица освещённости в 
СИ) 

1уІа§ искусственный лёгкий заполнитель 
из золы-уноса 


м 

тасайат щебёночное дорожное покры- 
тие [основание], макадам 
азрЬаІІ ~ щебёночное дорожное по- 
крытие, обработанное битумом 


сетепІ-ЬоипсІ ~ щебёночное дорожное 
покрытие, укреплённое цементом 
Йгу-Ьоиші ~ щебёночное дорожное по- 
крытие с сухой укаткой 
§гоШесІ ~ щебёночное дорожное по- 
крытие, обработанное битумом или 
укреплённое цементом 
Іаг ~ щебёночное дорожное покрытие, 
укреплённое дёгтем 
Ігайіс-Ьоипсі ~ щебёночное дорожное 
покрытие без предварительной укатки 
\ѵаІегЬоипд ~ щебёночное дорожное 
водосвязное покрытие 
тасегаіог дробилка грубых отбросов 
(поступающих с мусорозадерживаю- 
щей решётки) 

тасЬіпаЬіІіІу оГ теіаіз удобообрабаты- 
ваемость металлов 

тасЫпе машина; станок; механизм; ус- 
тройство; установка 
аЪзогрІіоп (ге(гі§егаІіп§) ~ абсорбци- 
онная холодильная машина 
асізогріюп (геігі§егаІіп§) ~ адсорбци- 
онная холодильная машина 
аіг р1асіп§ ~ цемент-пушка, торкрет- 
установка 

аіг геГгі§егаІіп§ ~ воздушная холо- 
дильная машина 

аіі-ригрозе ~ универсальная машина 

аттопіа геМ§егаІт§ ~ аммиачная 

холодильная машина 

апсЬог ~ ж.-д. машина для установки 

противоугонов 

аиіотаііс Іатріп§ апсі 1еѵе1іп§ ~ авто- 
матическая подбивочно-выправочная 
машина 

ахіаі рівіоп ~ аксиальная поршневая 
машина 

Ьаскіюе Іиппе1іп§ ~ проходческая ма- 
шина с рабочим органом экскаватор- 
ного действия 

Ьа§ Ш1іп§ [Ьа§§іп§] ~ машина для 
наполнения мешков 
Ъа§ раскіп§ ~ машина для наполнения 
и упаковки мешков 

Ъаііазі с1еапіп§ ~ щебнеочистительная 
машина; балластоочистительная ма- 
шина 

Ъаііазі с1ге88Іп§ ~ балластер 
Ьаііазі; зсгеешщ; ~ щебнеочиститель- 
ная машина (с просеиванием балла- 
ста) 

Ьаііазі Іатріп§ ~ машина для уплот- 
нения балластного слоя 
Ьаг Ьепсііщі ~ механический станок 
для гибки арматуры, гибочный станок 
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Ъаг-сгорріп§ ~ станок для резки (ар- 
матурных) стержней 
Ьазіс ~ базовая машина 
Ьеас1-іогтіп§ [ЬеасНщ;] ~ 1. зиг-ма- 
шина 2. универсально-гибочная 
[кромкогибочная, отбортовочная] ма- 
шина 

Ьеат-то1біп§ ~ машина для формов- 
ки сборньж железобетонньк балок 
Ьепбіщ; - станок для гибки арматуры, 
гибочный станок 

Ьепбіп§ ІезІіп§ ~ машина для испыта- 
ний на изгиб 

Ьіішпеп зргауіщ; ~ (авто) гудронатор 
Ыазііщ; ~ взрывная машинка 
Ыоск-такіп§ ~ пресс [машина] для 
изготовления бетонных блоков [кам- 
ней] 

Ьиіісііпу таіегіаі ~8 машины для изго- 
товления строительных материалов 
Ьи1к-Ьапс11іп§ ~8 (строительные) ма- 
шины для перемещения сыпучих или 
штучных материалов 
саггуіп§ апсі 1ійіп§ ~8 подъёмно- 
транспортные машины 
са8Ііп§ ~ 1. формовочная машина 2. 
разливочная машина 
сепігійщаі гейт§егаІіп§ ~ центробеж- 
ная холодильная машина 
Сйагру ітрасі ~ копёр Шарпи (для 
определения ударной вязкости) 
с1еапіп§ ргітіп§ апй Іаріп§ ~ трубо- 
изолировочный агрегат (для очистки, 
нанесения грунтовки и обмотки лен- 
той стального трубопровода) 
соЫ аіг ~ воздушная холодильная ма- 
шина 

сотЬіпаІіоп ЯоаІіп§-Іго\уе1іп§ ~ ком- 
бинированная затирочно-гладильная 
машина 

сотрасііоп ~ уплотняющая установка 
(для приготовления образцов грунта 
к испытанию его несущей способно- 
сти) 

сошрге88Іоп геГгі§егаІіп§ ~ компрес- 
сионная холодильная машина 
сотрге88Іоп Іе8Ііп§ ~ испытательный 
пресс 

сопсгеіе соге йгіПіп§ ~ станок [руч- 
ная машина] для вырезания цилинд- 
рических бетонньж образцов (из тол- 
щи бетона) 

сопсгеіе ЯпізЫпё ~ 1. бетоноотделоч- 
ная машина 2. затирочная машина 
(для бетонных полов и т.п.) 
сопсгеіе тоісіігщ ~ формовочная ма- 


тасЬіпе 

шина (для формовки бетонных архи- 

1Ти.КтурНЫ~< и~І*.ІІЛІ; 

сопсгеіе р1асіп§ ~ бетоноукладочная 
машина 

сопсгеіе ѵіЬгаІіп§ ~ машина для виб- 
роуплотнения бетонньж покрытий 
СОП8ІШСІІОП ~8 строительные машины 
сгеа8Іп§ ~ 1. зиг-машина 2. универ- 
сально-гибочная [кромкогибочная, от- 
бортовочная) машина 
сгіЬЬіп§ ~ машина для очистки повер- 
хности шпал (от щебня) 
сиНіп§-ой' ~ отрезной станок 
сИісЫп§ ~ траншеекопатель; канавоко- 
патель; каналокопатель 
бгайіпё ~ кульман 

йга§ зсгарег ~ канатно-скреперная ус- 
тановка 

йгі11іп§ ~ буровая установка, буровой 
станок 

йшт бі§§ег 1иппе1іп§ ~ проходческая 
машина с рабочим органом в виде по- 
лого цилиндра 

бисі іогтіп§ ~ машина для изготовле- 
ния продольньж фальцевых швов воз- 
духоводов прямоугольного сечения 
ехсаѵаІіп§ ~8 землеройные машины 
йпІ8Йіп§ ~ бетоноотделочная машина; 
финишер; ручная машина для шли- 
фовки бетона 

йап§іп§ ~ кромкогибочная [отборто- 
вочная] машина 

ІЫбіп§ ~ универсально-гибочная ма- 
шина; кромкогибочная машина 
Іогтіп§ ~ машина для формовки, 
формовочная машина (обычно для 
элементов бетонных конструкций) 
ІГО8І §гініп§ ~ пескоразбрасыватель 
(для борьбы с гололедицей) 

8аи§іп§ ~ рихтовочная машина 
§гіпсііп§ ~ шлифовальная (ручная) 
машина; шлифовальный станок 
§гоиІіп§ ~ установка для нагнетания 
[инъецирования] строительного рас- 
твора 

§ипіІіп§ ~ торкрет-установка, цемент- 
пушка 

1юІ8Ііп§ ~ грузоподъёмная машина; 
подъёмный механизм 
І 20 Й (ітрасі) ~ копёр Изода, копёр 
для ударньж испытаний 
Іоіпі §гоиІіп§ ~ машина для гермети- 
зации швов раствором 
Іоіпі 8еа1іп§ ~ машина для герметиза- 
ции швов 

1а8ег-§иісіесі ~ машина с системой ла- 
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тасЬіпе 

зерного контроля (за выполняемыми 
операциями) 

1аус1о\ѵп ~ бетоноукладочная (дорож- 
ная) машина 

1ауіп§ апсі ЯпІ8Ып§ ~ (комбинирован- 
ная) бетоноукладочная и бетоноотде- 
лочная машина 

ІііЫит Ьготібе геігі§егаІіп§ ~ броми- 
сто-литиевая холодильная машина 
1оскйгтіп§ ~ фальцегибочная маши- 
на 

таіегіаі ЬагкИт§ ~ машина для пере- 
мещения [подачи] материалов 
таІегіаЦв) Іе8Ііп§ ~ машина для ис- 
пытания материалов 
тоісіігщ ~ 1. формовочная машина 2. 
строгально-калёвочный станок 
тогііве [тогІІ8т§] ~ долбёжник, дол- 
бёжный станок 

расісйгщ ~ машина для засыпки тран- 
шей (отфильтрованным грунтом) 
раѵетепі (біатоші) соге с1гі11іп§ ~ 
станок для вырезания цилиндриче- 
ских образцов из бетонных дорожных 
покрытий (алмазными резцами) 
репсіиіит ітрасі (Іе8Ііп§) ~ маятни- 
ковый копёр 

регси88Іоп гіѵейп§ ~ ударная кле- 
пальная машина 
рі1іп§ ~ сваебойный молот 
ріре-Ьепс1іп§ ~ трубогабочный станок 
ріре-сиІІіп§ ~ трубоотрезной станок 
ріре1іпіп§ ~ трубоизолировочная ма- 
шина 

ріретакіп§ ~ пресс для изготовления 
(железо) бетонных труб 
ріре Ііігеабіпё ~ трубонарезной станок 
ріавта си11іп§ ~ машина плазменной 
резки 

рпеитаііс гіѵеіпщ ~ пневматическая 
клепальная машина 
рпеитаііс \ѵооб-Ьогіп§ ~ пневматиче- 
ская дрель 

ро1І8Йіп§ ~ полировочная [полиро- 
вальная] машина 

рогіаЫе р1апіп§ ~ портативная маши- 
на для строжки деревянных полов; 
паркетострогальная машина 
ргесазі сопсгеіе [ргеса8Ііп§] ~ пресс 
для изготовления сборных (железо) бе- 
тонных конструкций 
гаі1-\ѵе1сііп§ ~ рельсосварочная маши- 
на 

геігі§егаІіп§ ~ холодильная машина 
гоай §гооѵіп§ ~ машина для нареза- 


ния канавок в дорожном покрытии (с 
целью придания шероховатости) 
гоШотпп§ ~ роликовая профилиро- 
вочная машина 

гошкііп§ ~ вальцовочная машина 
всгее біп§ ~ бетоноотделочная машина 
(для бетонных полов) 
зеат сІ 08 Іп§ ~ фальцеосадочная ма- 
шина 

вей-ргореПесі - самоходная машина 
8Іп§1е гаіі-тоипіесі ~ одноагрегатный 
путеукладочный поезд (на рельсовом 
ходу) 

8 ІаЬ-такіп§ ~ машина [пресс] для из- 
готовления сборньж бетонных плит 
(для мощения) 

8ІірГогтіп§ ~ бетоноотделочная маши- 
на со скользящими рельс-формами 
вой §гоипсі 1иппе1іп§ ~ проходческая 
машина для мягких пород 
зрікіп§ ~ костылезабивочная машина 
8Іеат ]еІ ге(п§ега1т§ ~ пароэжектор- 
ная холодильная машина 
вііггир Ьепс1іп§ ~ машина для гибки 
арматурных хомутов 
8ІгікеоіГ ~ бетоноотделочная машина 
8Іитр ри11іп§ ~ корчевальная машина 
8ѵѵа§іп§ ~ роликовая профилировоч- 
но-шбочная машина, зиг-машина 
Іатріп§ ~ уплотняющая [уплотни- 
тельная] машина; шпалоподбивочная 
машина 

Іепзііе ~ разрывная машина; машина 
для вытягивания стальных канатов 
Іеп8ІІе-апс1-сотрге88Іоп ~ машина для 
испытания (образцов материалов) на 
растяжение и сжатие 
Іе8Ііп§ ~ испытательная машина, ма- 
шина для испытаний 
іЬгеаё-сиІІіп§ ~ резьбонарезной ста- 
нок 

Ше сііісЫп§ ~ дреноукладчик 
Іоѵѵесі ~ прицепная машина 
Ігаскесі ~ машина на гусеничном ходу 
1гепсЫп§ ~ траншеекопатель 
Ігіахіаі сотргеввіоп ~ стабилометр 
Іго\ѵе1іп§ ~ затирочная машина 
Іиппеі Ьогіп§ [Іште1іп§] ~ тоннеле- 
проходческая машина 
ѵасішт геігі§егаІіоп ~ пароэжектор- 
ная [вакуумная] холодильная машина 
ѵіЬгаІіп§ ~ вибрационная машина 
ѵіЬгаІіп§ аші (іпІ8Ып§ ~ бетоноотде- 
лочная машина с вибробрусом 
ѵіЬгойоІ ~ гидровибратор (для уплот- 
нения грунтов) 
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ѵѵаІк-ЬеЬіпсі ~ машина, перемещаемая 
и управляемая сзади идущим рабочим 
[оператором] 

\ѵіге \уішйп§ ~ навивочная машина, 
машина для навивки проволочной ар- 
матуры 

\ѵгарріп§ ~ трубообмоточная машина 
тасЫпегу машины, машинное оборудо- 
вание, производственное [механиче- 
ское] оборудование; станки 
аіг-с1еапіп§ [аіг-ригійсаііоп] ~ возду- 
хоочистительное оборудование, обору- 
дование для очистки воздуха 
соп8ІшсІіоп ~ строительные машины 
еагі1і-тоѵіп§ - землеройно-транспорт- 
ные машины 

еіесігіс (аі) ~ электротехническое обо- 
рудование 

1 іапс11іп§ ~ погрузочно-разгрузочное 
оборудование ; подъёмно-транспортное 
оборудование 

08сі11аІіп§ ~ вибрационные машины 
гоаё-Ьиі1сііп§ ~ дорожные машины 
8сгеепіп§ ~ оборудование для просеи- 
вания [сортировки на фракции] 
\ѵоо<і\ѵогкіп§ ~ деревообрабатывающие 
станки 

тасЫпіпё механическая обработка 
иіігавопіс ~ ультразвуковая обработ- 
ка 

тасгойасіиге макротрещина (в скаль- 
ной породе, бетоне) 
та§агіпе склад ВВ 
та§пе8ІІе магнезит 
та§пе8Іит магний 

та^пе! 1. магнит; электромагнит 2. маг- 
нетик 

1 ійіп§ ~ грузоподъёмный магнитный 
захват 

та§пеІотеІег магнитометр 
ргоіоп ~ протонный магнитометр 
та§пійсаІіоп увеличение 
~ оі Іепз увеличение лупы 
та§пійег лупа, увеличивающая линза 
Ьапй ~ лупа (угломерного инстру- 
мента) 

та§піІшіе числовое значение (физиче- 
ской) величины 

~ ок еагііщиаке магнитуда землетрясе- 
ния 

- оГ (огсе числовое значение силы 
~ оі геасііоп значение реакции 
йпііе ~ оі ахіаі Іоай конечное значе- 
ние осевой нагрузки 

таіп магистральный трубопровод; рас- 
пределительная магистраль 


таіпіс'папсе 

аиіЬогіІу'8 ѵѵаіег ~ городской водопро- 
вод 

ёеаё-еші іѵаіег ~ тупиковая водопро- 
водная магистраль 

с1гаіпа§е ~ магистральный осушитель- 
ный канал 

еіесігіс ~8 электросеть 
Іогсе ~ напорная магистраль 
§а8 ~ магистральный газопровод 
Ьеаііпё ~ магистральный теплопровод, 
тепломагистраль 
Ьеаі 8ирр1у ~ теплопровод 
1і§1іІіп§ ~8 осветительная проводка 
риЫіс іѵаіег ~ водопроводная магист- 
раль 

ршпріп§ ~ насосная линия водопрово- 
да 

гіп§ ~ 1. кольцевой трубопровод; 

кольцевая магистраль 2. рі кольцевая 
сеть 

гІ8Іп§ ~ 1. подающий стояк 2. магист- 
ральный напорный трубопровод 
зесопйагу - питающий [подводящий] 
трубопровод (водоснабжения) 
зегѵісе ~ распределительная магист- 
раль; соединительный трубопровод 
( водоснабжение) 

зирріу ~ подающая магистраль (тру- 
бопровод) 

Іо\ѵп с1гаіпа§е ~ городской водосточ- 
ный коллектор 

Ігипк ~ магистральный водовод, глав- 
ная подающая магистраль 
ишіег§гоипсІ ~ подземный трубопро- 
вод; подземный электрокабель 
іѵаіег ~ водопроводная магистраль 
шаіпііпе участок скоростной автомаги- 
стали (расположенный между двумя 
пересечениями в разных уровнях) 
таіпІаіпаЫИіу оі епиіртепі эксплуата- 
ционная надёжность оборудования; 
ремонтопригодность оборудования 
таіпіаіпег 1. автогрейдер 2. шпалопод- 
бивочная машина 

Ігаск - ж.-д. выправочно-подбивочно- 
отделочная машина 

таіпІаіпіп§ тоізіиге іп Ійе сопсгеіе 
поддержание (требуемой) влажности 
в бетоне (при твердении) 
таіпіепапсе 1. техническое обслужива- 
ние, ремонт 2. эксплуатационные рас- 
ходы 

Ьиі1ійп§ ~ эксплуатационное содержа- 
ние зданий 

сопзішсііоп ~ строительные меропри- 


353 



таіпіепапсе 


ятия по уходу за конструкциями и со- 
оружениями 

Ьі§Ь\ѵау ~ ремонт и содержание дорог 
раѵетепі ~ ремонт и содержание (до- 
рожной одежды) 

ргеѵеШіѵе ~ уход, предупредительный 
ремонт 

вуаіетаііс ~ планово-предупредитель- 
ное техническое обслуживание 
ІесЬпісаІ ~ техническое обслужива- 
ние, текущий ремонт (машин и т.п.) 
таіпІепапсе-Ггее не требующий эксплу- 
атационного ухода [текущего ремонта] 
таІ 80 п(п)еІІе 1. небольшой дом 2. квар- 
тира в разных уровнях 
такег (фирма-) изготовитель 
такеир 1. подпитка 2. состав (смеси) 3. 
свежеприготовленный; приготовлен- 
ный по стандарту 

Ггасііопаі - фракционный состав, со- 
став по фракциям 

ігезй аіг ~ добавка наружного воздуха 
такіп§ 1. изготовление; производство 2. 
рабочая операция 3. порция, партия 
(изделий) 

таШтсІіоп неисправность; отказ 
таіі 1. тяжёлая деревянная киянка 2. 
деревянная трамбовка 3. молл (сво- 
бодная от транспорта пешеходная 
зона с выходящими на неё предприя- 
тиями розничной торговли) 
таІІеаЬіШу ковкость; тягучесть 
таПеС киянка, деревянный молоток 
шЬЬег ~ резиновая киянка; резино- 
вый молоток 
тап рабочий, оператор 
йеаё ~ мертвяк, заглублённый в зем- 
лю столбчатый анкер 
§епега1 сіиііев ~ подсобный рабочий 
рІапеІаЫе ~ рабочий при мензуле 
весііоп ~ путейский рабочий 
Гор ~ монтажник-верхолаз 
Іго\ѵе1 ~ рабочий по отделке поверхно- 
сти бетонных конструкций 
Іиппе1іп§ ~ проходчик 
тапа§етепІ управление, менеджмент 
~ ок Ьиі1с1іп§ 8ІІе управление [руко- 
водство] работами на стройплощадке 
ЬгЫ§е ~ система управления эксплуа- 
тацией мостов 

саісйтепі ~ водохозяйственные ме- 
роприятия на территории водосбора 
сопвігисііоп ~ управление строитель- 
ством (объекта) 

епег§у ~ планирование и контроль 
энергопотребления 


ІоЪ ~ управление строительством 
[строительными работами] 

Іапб ~ землеустройство; организация 
землепользования 

таіегіаів ~ оп ЬиіІс1іп§ зііе организа- 
ция снабжения строительными мате- 
риалами на стройплощадках 
орегаііопаі ~ операционное управле- 
ние 

ргосіисііоп ~ управление производст- 
вом 

ргоіесі ~ управление строительством 
(обычно с привлечением генподрядчи- 
ка) 

циаіііу - управление качеством (про- 
дукции) 

заіеіу ~ іп іЬе сопвігисііоп іпсішігу 
организационное административное 
управление [руководство] службой 
техники безопасности в строительстве 
8по\ѵ ~ снежная мелиорация 
8 ІОГП 1 іѵаіег ~ регулирование ливнево- 
го стока 

ІгаЯіс ~ управление движением 
гѵазіе ~ организация удаления (быто- 
вых) отходов 

ѵгаіег ~ 1. водное хозяйство 2. исполь- 
зование вод 

\ѵаІег8Ііес1 ~ водохозяйственные ме- 
роприятия на водосборе 
тапа§ег руководитель, управляющий, 
менеджер 

сопігасі ~ начальник [руководитель] 
строительства объекта 
сопвігисііоп ~ руководитель строи- 
тельства 

еп§іпеегіп§ ~ технический руководи- 
тель 

§епегаі ~ генеральный директор (фир- 
мы) 

ргосіисііоп ~ управляющий производ- 
ством; главный технолог 
ргсуесі ~ руководитель строительства 
[строительного объекта] 
вііе ~ начальник строительной пло- 
щадки, старший производитель работ 
гпапёгеі 1. сердечник (свайной оболоч- 
ки, обсадной трубы и т.п.) 2. оправка 
шапе§е манеж 

тапеиѵегаЪіІіІу маневренность 
тап§апеве марганец 
тап-ЬашИе переносить вручную (груз), 
обращаться (с инструментом, маши- 
ной) 

тапйоіе люк- лаз, смотровой колодец 
Ьаск-йгор ~ перепадный колодец 
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гіеер ~ глубокий смотровой колодец 
(от 0, 75 М) 

(Ігор ~ перепадный колодец 
Яи'Лііпд ~ промывной канализацион- 
ный колодец 

ішресйоп ~ смотровой колодец 
іпіегсеріог ~ канализационный коло- 
дец с гидравлическим затвором 
кііаііолѵ ~ мелкий смотровой колодец 
(без уширения в нижней части) 
шап-ііочг человеко-час 
тапііезіайоп оі' агсЫІесІигаІ іпСепйоп 
проявление [выражение] архитектур- 
ного замысла 

таіиГоШ коллектор, гребёнка, разветв- 
лённый трубопровод 
йізйіЬийоп ~ распределительный кол- 
лектор, гребёнка 
іпіаке ~ всасывающий патрубок 
геіигп - сборный коллектор 
зирріу ~ распределительный коллек- 
тор 

ѵепйіайоп ~ вентиляционная гребёнка 
піапікі крышка смотрового люка в ре- 
зервуаре 

тапІіА пассажирсюгй подъёмник 
[лифт] 

тоЬіІе ~ передвижной подъёмник для 
рабочего персонала, передвижной пас- 
сажирский подъёмник 
таппег оі" арріуіпд Іоаіія способ прило- 
жения нагрузок 
іпапотеіег манометр 
Шарііга^ш ~ мембранный манометр 
сШГетепйаІ ~ дифференциальный ма- 
нометр 

імсііпегі (ІиЬе) ~ манометр с наклон- 
ной трубкой; наклонный манометр 
Іі(|иі(! ІеѵеІ ~ жидкостный манометр 
тетЬгапе ~ мембранный манометр 
шегсигу ~ ртутный манометр 
гіпд-ЬаІатісе - кольцевой манометр 
8Іаск-йіЬе ~ Ь’-образный манометр 
11-йіЬе ~ ІІ-образный манометр 
піагі|юѵѵег рабочая сила 
шапзіоп (-Ьоше) большой особняк; дво- 
рец 

тапіеіріесе наружная облицовка ками- 
на; каминная полочка [доска] 
тапйе 1. оболочка 2. покров; облицов- 
ка; обшивка; кожух 3. опорное кольцо 
(доменной печи, шахты) 

8но\ѵ ~ снежный покров 
тапиаі 1. руководство; инструкция 2. 
ручной 

сопсгсіе ріапі орегаіог'з ~ руководст- 


тарріп§ 

во по эксплуатации машин для бетон- 
ных работ 

ішишГасйігег'8 ішйпсйоп ~ инструк- 
ция завода-изготовителя (по примене- 
нию и эксплуатации оборудования) 
4 иаІі(у ~ руководство по методам кон- 
троля качества 

«егѵісе ~ инструкция по эксплуатации 
[применению], указания по использо- 
ванию 

8Іее1 (1ея§пег ~ справочник [руковод- 
ство] по проектированию стальных 
конструкций 

тапиіасйігег (фирма- или завод-) изго- 
товитель 

Ьиікііпу рпхіисі* ~ фирма-изготови- 
тель строительных изделий 
шагоѵау служебная дорожка (перегонно- 
го тоннеля) 

тар карта о ~ ріоііесі Іо а ясаіе оС 1 іп 

500 карта в масштабе 1:500 
ападіуріі ~ рельефная карта 
Ьазе ~ крупномасштабный план 
саііахігаі - кадастровая карта 
сігсиіайоп ~ карта с указанием интен- 
сивности автомобильного движения 
сопіоит ~ топографическая карта 
<к‘8щп Іепірсгаіиге ~ карта райониро- 
вания по расчётным температурам 
ёотезйс ~ карта территории в преде- 
лах страны 

еп§іііеегіп§ ~ карта, используемая 
при строительном проектировании 
еп§іпеегіп§ §ео1о§іса1 ~ инженерно- 
геологическая карта 
Яоосі сопітоі ~ карта зон затопления 
§ео1о§іса1 ~ геологическая карта 
Іапсізсаре ~ ландшафтная карта 
Огйпапсе 8штеу ~ карта военно-гео- 
дезического управления Великобрита- 
нии 

ріаішпейтс ~ ситуационная карта (без 
горизонталей) 

зеізтіс гізк | чсічтіс гопе] ~ карта 
сейсмических районов (страны) 
зкеісЬ ~ карта-схема 
йаЯс-сігсиІайоп ~ карта с указанием 
интенсивности автомобильного движе- 
ніи 

шкіегдгоигкі ~ план подземного про- 
странства 

таррігщ 1. топографическая съёмка; со- 
ставление карты 2. отображение, пре- 
образование данных о ~ Ьейѵееп 
ріапез отображение плоскостей 
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таг 

таг о Іо ~ іЬе арреагапсе оГ сопсгеіе 
портить внешний вид бетона 
тагЫе мрамор 

аіТ ~ искусственный мрамор; сборная 
плита терраццо 

агіійсіаі ~ искусственный мрамор 
соттегсіаі ~ мрамор (горная поро- 
да), годный для изготовления строи- 
тельных изделий 

ітііаііоп ~ искусственный мрамор 
тагегго ~ облицовочные плиты под 
мрамор; искусственный мрамор 
тагЫесгеІе декоративный бетон с мра- 
морной крошкой 

тагЫіп§ имитация мрамора; окраска 
под мрамор 

тагЫІ 2 Іп§ роспись [разделка, окраска] 
под мрамор 

таге 220 облицовочные плиты под мра- 
мор; искусственный мрамор 
таг§іп 1. край, кайма 2. обрамление 
(напр, панели) 3. допустимый предел 
~ оГ 8ІаЬі1іІу запас устойчивости 
йавЬ ~ недогрев сетевой воды до точ- 
ки кипения (по условиям безопасно- 
сти) 

заіеіу ~ краевая полоса (автодороги) 
тагк 1. (от)метка; марка; клеймо, 
штемпель; репер 2. поверхностный де- 
фект 

ЬеІІ ~ поверхностный дефект на гип- 
собетонньк плитах (отпечаток лен- 
ты формовочной машины) 

ЬепсЬ ~ репер 

сепІег(-рипсЬ) ~ керн (точка, наме- 
ченная керном) 
сіаШт ~ репер 

йе8І§п геГегепсе ~ проектная отметка 
ййисіаі ~ координатная метка (аэро- 
фотоснимка) 

Ше ~ риска от напильника 
йакіі ~ пятна, выцветы (на керамиче- 
ских изделиях) 

ЯоосІ ~ отметка уровня паводка или 
высоких вод 

§аи§е -отметка [риска] на линейке 
или на образце (для испытаний) 

§цісіе ~ репер 

Ьі§Ь-\ѵаІег ~ отметка уровня паводка 
или полной воды 

іпйех ~ опознавательный знак (на 
аэроснимке) 

Іоіпі ~ след от рабочего шва (в бето- 
не) 

кееі ~8 маркировка (строительных 
конструкций) красной охрой 


1о\ѵ-\ѵаІег ~ отметка межени или уров- 
ня малой воды 

тапцГасШгег'8 ~ марка [клеймо] из- 
готовителя 

Огсіпапсе ЬепсЬ ~ репер военно-геоде- 
зического управления Великобритании 
регтапепі ~ постоянный репер 
диаіііу ~ марка качества 
Ш8І ~ ржавое пятно; след ржавчины 
(дефект отделки) 

8ирр1етеп1агу ЬепсЬ ~ временный ре- 
пер 

тагкег 1. ж-д. сигнальный знак 2. дор. 
элемент разметки проезжей части ав- 
тодороги 

паШп§ ~ шаблон для забивки гвоздей 
роіпі ~ прибор для переноса марок на 
стереопару (аэроснимков) 

8пар ~ маркер 
зигѵеу ~ геодезический знак 
тагкеі рынок, базар 
соѵегесі [іпйоог, гооГей] ~ крытый 
рынок 

тагкіп§ маркировка 
~ оЯ йап§егои8 8иЬ8Іапсе8 маркировка 
опасньк веществ 

~ ой заГе \ѵогкіп§ Іоайз маркировка 
грузоподъёмности (грузоподъёмных 
устройств) 

Ьавіс гишѵау ~ основная маркировка 

ВПП 

саггіа§е\ѵау ~ разметка проезжей час- 
ти автодороги 

йігесііопаі ~ продольная разметка 

проезжей части автодороги 

ей§е ~ краевая разметка (проезжей 

части) 

§гайе ~ маркировка по сортам (о ле- 
соматериале); маркировка по качест- 
ву 

ійепіійсаііоп ~ (ой ргойисйз) нанесе- 
ние маркировочного знака (на изде- 
лие) 

поп-ргесізіоп іпзігитепі гишѵау ~ 
маркировка зоны приземления, фик- 
сированного расстояния и магнитного 
азимута ВПП 

ргесівіоп іп8ІгатепІ гишѵау ~ марки- 
ровка ВПП для системы инструмен- 
тальной посадки 

гоай ~ разметка проезжей части авто- 
дороги 
тагі мергель 

сіау ~ глинистый мергель, мергели- 
стая [известковая] глина 
вапйу ~ песчаный мергель 
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тащиее, тащиізе 1. навес над входом 
в здание 2. палатка, шатёр 
тащиеігу инкрустация или мозаика по 
дереву ( при устройстве декоратив- 
ных полов) 
тагзЬ болото; топь 
тазсаге маскаре, бор 
тазсагоп маскарон (архитектурная де- 
таль) 

таек 1. маскарон (архитектурная де- 
таль) 2. маска 
сіоій ~ тканевая маска 
йиз! ~ респиратор 

(асе ~ защитная маска (от пыли и 
т.п.) 

тазоп 1. каменщик; каменотёс 2. вы- 
полнять каменную кладку, строить из 
камня 

тазопгу 1. каменная кладка (1. процесс 
2. конструкция) 2. монолитный бетон 
(стен здания) 

аЬоѵе-§гас1е [аЬоѵе-§гоиші] ~ назем- 
ная кладка; кладка выше нулевой от- 
метки 

азЫаг ~ (каменная) кладка из тёсано- 
го камня 

Ьаскіп§ [Ьаскир] ~ забутка каменной 
кладки 

Ьазіагб ~ каменная облицовка из тёса- 
ных камней (часто не совсем полно- 
ценных) 

Ьгіск ~ кирпичная кладка 
Ьгіск-Ипеб ~ каменная кладка с кир- 
пичной облицовкой 
сопсгеіе ~ каменная кладка из бетон- 
ных блоков 

соигзесЗ Ыоск ~ рядовая кладка из бе- 
тонных массивов 

Сусіореап (плЬЫе) ~ циклопическая 
кладка 

йгу ~ кладка «насухо», сухая кладка 
(без раствора) 

ехрозесі ~ неоштукатуренная или нео- 
блицованная каменная кладка 
§гои!ед ~ колодцевая кладка с запол- 
нением пустот строительным раство- 
ром 

Ьоііоѵѵ ~ колодцевая каменная кладка 
іпй11іп§ ~ заполнение фахверка кир- 
пичом [из кирпича] 

Іоозе ~ кладка «насухо», сухая кладка 
(без раствора) 

ріаіп ~ неармированная каменная 
кладка 

сргаггу-йасесі ~ каменная кладка из 
колотого [неотёсанного] камня 


ПШ8І 

геіпіогсесі ~ армированная каменная 
клаДка, армокаменная конструкция 
геіісиіаіесі ~ декоративная кирпичная 
кладка с наклонными тычковыми ря- 
дами 

гиЬЫе (зіопе) ~ бутовая кладка 
зйоѵесі ~ кирпичная кладка вприсык 
80 ІІСІ - массивная каменная кладка 
зіопе ~ каменная кладка; кладка из 
природного камня 

(ііе ~ кладка из керамических блоков 
ипсоигзесі гиЬЫе ~ нерегулярная бу- 
товая кладка 
ша88 масса 

асіиаі ~ действительная масса 
аррагепі ~ присоединённая масса (ди- 
намика грунтов) 

Ьаіапсе ~ уравновешивающая масса 
едиіѵаіепі ~ эквивалентная масса 
(1о\ѵ ~ объём стока 

Меаііхесі ~ сосредоточенная масса; то- 
чечная масса; инерционная масса 
роіпі ~ материальная точка; точечная 
масса 

гесіисесі ~ приведённая масса 
госк ~ скальный массив 
зеті-іпйпііе ~ полубесконечный мас- 
сив, полубесконечное пространство 
зіп§1е ~ единичная масса 
вой ~ грунтовый массив 
та88-е1етепІ элемент массы, элемен- 
тарная масса 

таззіщ* сосредоточение [компоновка] 
архитектурных масс 

та88Іе88 безмассовый, с нулевой мас- 
сой, невесомый 

таз зіопе натуральный цвет пигмента 
( без разбавления и смешения) 
тазі 1. мачта, мачтовая опора 2. (дву- 
ногая) стойка (стрелового крана) 3. 
мачта (мачтового крана) 
аегіаі ~ мачта-антенна, мачтовая ан- 
тенна 

апіеппа ~ мачта-антенна, мачтовая 
антенна 

саЫе сгапе йхесі ~ неподвижная опо- 
ра кабельного крана 
саЫе сгапе тоѵаЫе ~ передвижная 
опора кабельного крана 
сІетоипІаЫе ~ сборно-разборная мач- 
та 

Йеггіск сгапе ~ мачта вантового или 
жестконогого крана 
(1у-]іЬ ~ стойка гуська (стрелы кра- 
на) 

Іаііісе ~ решётчатая мачта 
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ШЯ8І 

1ийіп§ саЫе\ѵау ~ наклонная мачта 
кабель-крана (с регулированием угла 
наклона) 

гасііо ~ радиомачта, мачтовая антенна 
зесйопаі зіееі ~ стальная мачта, соби- 
раемая из готовых секций 
віауесі ~ мачта с оттяжками 
Іеіезсоріс ~ телескопическая [вы- 
движная] мачта 

ІиЬиІаг ІаІІісе (б) ~ трубчатая решёт- 
чатая мачта 

тавііс (нетвердеющая) мастика, замаз- 
ка; герметик 

аврйаіі ~ битумная мастика, битум- 
ный состав 

азрйаШс азЬезІоз ~ битумно-асбесто- 
вая мастика, битумная мастика с асбе- 
стовым наполнителем 
Ыіитіпош азЬезІоз ~ битумно-асбе- 
стовая мастика, битумная мастика с 
асбестовым наполнителем 
соій-аррііесі ~ холодная мастика 
§ип аррйеё ~ герметик, наносимый 
шприц-пистолетом 
Ьоі-аррііей ~ горячая мастика 
тіпішп-Ьазей (Ьиі1йіп§) ~ замазка на 
свинцовом сурике 

ріісіі(ей) ~ дегтевая мастика; вяжу- 
щее вещество на основе каменно- 
угольного пека 

гей 1еай-Ьа$ей (Ьиі1йіп§) ~ замазка на 
свинцовом сурике 
гооГ~ кровельная мастика 
8еа1іп§ ~ герметизирующая мастика 
Ше ~ мастика для приклейки облицо- 
вочной плитки 

таі 1. тюфяк, мат 2. бетонная подготов- 
ка; слой износа, слой поверхностной 
обработки 3. плита ростверка; фунда- 
ментная плита 4, арматурная сетка 5. 
матовая поверхность, матовое покры- 
тие || матировать 

Ьаг ~ арматурная сетка (сварная или 
связанная) 

ЬоІІот ~ донная подушка (для умень- 
шения удельного давления опоры мос- 
та на дно) 

сігсиіаг ~ сплошной круглый фунда- 
мент (плита) 

Гоипйаііоп ~ бетонная фундаментная 
плита; плитный бетонный фундамент 
§1а88 йЪег ~ стекловолокнистый мат 
Ьагй\ѵоой йга§1іпе ~ деревянная опор- 
ная подкладка под гусеницы экскава- 


тора [крана] (при работе на мягких 
грунтах) 

Ьеаі Іп8и1а1іп§ ~ теплоизоляционный 
мат 

геЬаг ~ арматурная сетка; перекрёст- 
ная арматура 

геей-йЬег ~ камышовая плита 
8сгеепіп§ ~ полотно сита 
8роІ-\ѵе1йей іаЬгіс ~ сварная арматур- 
ная сетка 

8Іатріп§ ~ плита для оттиска [тисне- 
ния] узора (в свежеуложенном бето- 
не) 

зіапйагйігей ргеаззетЫей геіпйгсе- 
тепі ~ типовой арматурный каркас 
8Гее1 1апйіп§ ~8 стальные маты для 
укрепления грунтовых покрытий 
(ВПП или автодорог) 

8Іга\ѵ ~ соломитовая плита, соломито- 
вый мат 

8исйоп ~ вакууммат (для вакуумиро- 
вания бетона) 

Ійегтаі шші1а(:т§ ~ теплоизоляцион- 
ный мат 

І\ѵо-йітеп8Іопа1 ѵѵеійей гет&гсйщ ~ 
плоский сварной арматурный каркас, 
сварная арматурная сетка 
Іурісаі геіпГогсетепІ ~ типовая арма- 
турная сетка; типовой арматурйый 
каркас 

ипЬопйей ~ волокнистый мат на бу- 
мажной основе без связующего 
ѵасиит ~ мат для вакуумирования 
(бетона) 

таісй о Іо ~ іп арреагапсе подбирать 
по одинаковому внешнему виду; гар- 
монировать по внешнему виду 
шаІсЫгщ 1. пригонка, подгонка; подбор 
(напр, полотнищ обоев по рисунку) 2. 
совпадение (отверстий и т.п) 3. 
сплачивание (досок, брусков) со 
шпунтовым соединением 4. устройство 
шпунтовых соединений 
таіегіаі 1. материал, вещество 2. фунт 
3. материальный, вещественный о ~8 
Ьу зГгисШгаІ ргорегііез материалы, 
классифицируемые по структурным 
свойствам; ~ геіаіпесі оп 8Іеѵе остаток 
на сите 

аЬга8Іоп-ге8І8Ііп§ ~ износостойкий 
материал 

аЬгазіѵе ~ абразивный материал, аб- 
разив 

аЬзогЬепІ ~ звукопоглощающий мате- 
риал 


358 



асошііс ~ акустический материал 
апізоігоріс ~ анизотропный материал 
агсЫіесІигаІ соп8ІгисІіоп(а1) ~8 архи- 
тектурно-строительные материалы, 
материалы для архитектурной отделки 
зданий; архитектурные детали 
аг§Шасеои8 ~ 1. глинистый материал 
2. глинистая порода, глинистый грунт 
агййсіаі роггоіапіс ~ искусственный 
пуццолановый материал, искусствен- 
ный пуццолан 

ЬаскШ1іп§ ~ материал [грунт] обрат- 
ной засыпки 

Ьаскіп§ [Ьаскир] ~ подкладочный ма- 
териал, подкладка 

Ьа§§есі ~ (строительный) материал, 
поставляемый в мешках; материал, 
затариваемый в мешки 
Ъаііаві ~ балластный материал 
Ьіпс1іп§ - связующий материал, вяжу- 
щее (вещество) 

Ьіішпіпош ~8 битумные материалы 
Ьопёіп§ ~ вяжущийч материал, вяжу- 
щее (вещество) 

Ьохіп§ ~ зернистый материал для бал- 
ласта железнодорожного полотна 
ЬгіІІІе ~ хрупкий материал 
Ьиі1сііп§ ~8 строительные материалы 
саісагеоиз ~ известковый материал 
сеііиіаг ~ ячеистый материал 
сетепІ-ЬоипсІ §гапи1аг ~ сцементиро- 
вавшийся зернистый грунт; зернистый 
грунт, подвергнутый цементации 
сетеп!іп§ [сетепііііош] ~ минераль- 
ный вяжущий материал, минеральное 
вяжущее (вещество) 
сегатіс ~8 керамические материалы 
сіауеу ~8 глинистые материалы 
соаіей ~ чёрный щебень; щебень, об- 
работанный черными вяжущими 
соайп§ ~ обмазочный материал; обма- 
зочная смесь, обмазка; штукатурка 
сотЬшйЫе ~ горючий материал 
сопгЬшІіЫе Ьиіісііщ* ~8 возгораемые 
строительные материалы 
сотрозііе ~ композицонный матери- 
ал, композит 

сопсгеіе ~8 компоненты бетонной сме- 
си 

сопсгеІе-такіп§ ~8 материалы для 
приготовления бетонных смесей 
сопсгеіе гераіг ~8 материалы для ре- 
монта бетонных и железобетонных 
конструкций 

сопвіішепі ~8 ок сопсгеіе компоненты 
бетоішой смеси 


таісгіаі 

сопзішсііоп -8 строительные матери- 
алы 

согпщаіесі зйееі ~ гофрированный 
[волнистый] листовой материал 
йатрт§ ~ звукопоглощающий мате- 
риал 

ёатрргоойп§ ~ гидроизоляционный 
материал 

йеіесйѵе ~ некачественный материал 
йисіііе ~ пластичный материал 
йигаЫе ~ долговечный материал 
еп§іпеегіп§ ~8 конструкционные ма- 
териалы 

ехсаѵаіесі ~ извлеченный [вынутый] 
грунт 

&8І-8еМіп§ гераіг ~ быстросхватываю- 
щийся материал для ремонта 
іаиііу ~ некачественный материал 
йЬег геіпіогсей ~ материал, армиро- 
ванный волокном 

Ш1 ~ сыпучий материал, материал для 
засыпки 

Шіег ~ фильтрующий материал 
йпІ8Іііп§ ~ отделочный материал 
йге геІагс1іп§ ~ антипирен 
ЯехіЫе 8ІіееІ ~ гибкий листовой [тон- 
колистовой] материал 
йиЫ ~ жидкий материал 
йатей-іп-ріасе асоизіісаі ~8 звуко- 
изоляционные пенопласты, приготов- 
ляемые на месте укладки 
Гогпі ~ материал для устройства опа- 
лубки 

йтеі-йее ~ непучинистый грунт (про- 
мерзающий) 

§гаёес1 ~ просеянный [сортированный 
по фракциям) материал 
§гапи1аг - 1. зернистый материал 2. 
зернистый грунт 

§гапи1аг зиЬсазе ~ зернистый матери- 
ал для устройства дорожных основа- 
ний 

§гі11іп§ ~8 каменная мелочь, высевки, 
мелкий гравий 

Ьагагёош ~ взрыво- или огнеопасный 
материал 

Ьеаі Іп8и1айп§ ~ теплоизоляционный 
материал 

Ы§Ь-§гайе ~8 высококачественные ма- 
териалы 

1іі§Ь(1у) іпзиіаііѵе ~ материал с высо- 
ким термическим сопротивлением 
іпсотЬшйЫе ~ невозгораемый мате- 
риал 

іпсішігіаі ~8 промышленные материа- 
лы 
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таісгіаі 

тог§апіс ~ неорганический (мине- 
ральный] материал 
Іп8и1а1іп§ ~8 изоляционные материа- 
лы (тепло-, звуко-, электроизоля- 
ция) 

ізоігоріс ~ изотропный материал 
ІоіпІіп§ ~ материал для устройства 
швов; материал для герметизации 
стыков 

.]'отІ-8еа1іп§ ~ материал для гермети- 
зации [уплотнения] швов 
1а§§іп§ ~8 теплоизоляционные мате- 
риалы (сыпучие, волокнистые, рулон- 
ные) 

Іатіпаіесі ~ слоистый материал; сло- 
истый пластик 

1іте-сопІаіпіп§ ~ известьсодержащий 
материал 

Ііпеаг-еіазііс ~ линейно-упругий мате- 
риал 

1ішп§ ~ облицовочный материал; фу- 
теровочный материал 
1оас1-Ьеагт§ вігасіигаі Іп8и1а1іп§ ~ 
конструкционно-теплоизоляционный 
материал 

Іоозе Ш1 асоизіісаі ~ зернистый за- 
сыпной звукоизоляционный материал 
Іоозе 1у раскеО ~ 1. рыхлый [неплот- 
ный] материал 2. рыхлый [неплот- 
ный] грунт 

1о\ѵ-Іеп8ІІе 8Ігеп§[Ь ~ материал, обла- 
дающий малой прочностью при растя- 
жении 

таіпіепапсе ра1сЫп§ ~ материал для 
ямочного ремонта (дорожных покры- 
тий); материал для мелкого отделоч- 
ного ремонта 

тапиіасШгесі сопзітсііоп ~8 искусст- 
венные строительные материалы 
таігіх ~ вяжущий материал, вяжущее 
(вещество) 

тіпегаі ЫІ ~ минеральный зернистый 
теплоизоляционный материал 
тоізіиге-гезізіаш Іп8и1а1т§ ~ влаго- 
стойкий теплоизоляционный материал 
паіигаі тіпегаі ~ природный мине- 
ральный материал 
пеаг-Ьу ~ местный материал 
попсотЬизІіЫе ~ невозгораемый ма- 
териал 

попсопсіисііѵе ~ материал, не прово- 
дящий электротока, токоизолирую- 
щий материал 

попсгееріп§ ~ материал с малой пол- 
зучестью, материал, практически не 
подверженный ползучести 


попЬагагбоив ~ безопасный (в обра- 
щении) материал 

опе-сотропепі [опе-рагі] ~ одноком- 
понентный материал 
ог§апіс ~ органический материал 
огі§іпа1 гаѵѵ ~8 исходные сырьевые 
материалы (напр, для производства 
цемента) 

огіЬоІгоріс ~ ортотропный материал 
раска§еб ~ материал в упаковке 
раска§ес1 бгу сопсгеіе ~8 сухая товар- 
ная бетонная смесь 

рагепі ~ минеральное или органиче- 
ское вещество из материнской поро- 
ды, которое образует грунт 
рЬазе с1іап§е ~8 вещества, используе- 
мые в качестве рабочего тела и под- 
вергающиеся фазовым превращениям 
(в рабочем цикле тепло- или холодо- 
аккумулятора) 

ріазііс ~ 1. пластичный материал 2. 
пластическая масса, пластмасса 
роиШсе ~ материал для удаления пя- 
тен с конструкций (путём устройст- 
ва впитывающих обмазок) 
роггоіапіс ~ пуццолан; пуццолановый 
материал 

ргеЬа§§ес1 ~ материал, затаренный в 
мешки [расфасованный в мешках] 
ргеЬаІсЬей ~ многокомпонентный ма- 
териал с точной дозировкой установ- 
ленного состава 

гасііоасііѵе ~ радиоактивный материал 
гаѵѵ ~8 сырьевые материалы, сырьё 
геасііѵе зіііса ~ реакционно-способ- 
ный кремнезёмный материал (для си- 
ликатного бетона) 
гесусіесі ~ восстановленный материал; 
повторно используемый материал 
геіеазе ~ антиадгезионный материал, 
антиадгезионная смазка 
гераіг ~8 материалы для ремонтных 
работ 

гезіііепі ~8 эластомеры, эластичные 
материалы 

гезіогаііоп ~8 материалы для рестав- 
рационных [восстановительных] работ 
гоасі ~8 дорожные [дорожно-строи- 
тельные] материалы 
госк ~ 1. скальная порода 2. элемент 
скальной породы 
гоойпё ~ кровельный материал 
8еа1іп§ ~ герметизирующий материал, 
герметик 

зЬееі асоизіісаі ~ листовой акустиче- 
ский материал 
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зоіаг сеіі гоойп§ ~ кровельный мате- 
риал со встроенными солнечными тер- 
моэлементами [батареями] 

80ІІСІ ~ твёрдый материал 
801ШСІ ~ прочный материал, качест- 
венный материал (отвечающий тре- 
бованиям стандартов) 

8оипб аЬзогЬеШ [зоипсі аЬзогЬіп§] ~ 
звукопоглощающий материал 
8оиш1-с1еас1ешп§ ~ звукопоглощаю- 
щий материал 

80 ШКІ ішиіаііоп ~ звукоизоляцион- 
ный материал 

зрагкіе ~ материал, создающий блё- 
скость [глянцевитость] покровного 
[лицевого] отделочного слоя 
8ргауесІ-оп ~ материал, наносимый 
набрызгом 

зііску ~ липкий материал или грунт 
8Ігаіп-Ьагсіепіп§ ~ самоупрочиваю- 
щийся материал; материал, обладаю- 
щий способностью к самоупрочнению 
зігисіигаі ~8 конструкционные мате- 
риалы 

зупіЬеІіс ~ синтетический материал 
зупіЬеІіс гезіпоиз ~ материал на ос- 
нове синтетических смол 
іЬегтаІ іпзиіаііщ; ~ теплоизоляцион- 
ный материал 

іохіс ~ токсичный материал, токсич- 
ное вещество 

Ігіт ~8 материалы для плакирования 
деталей; материалы износостойких 
покрытий 

ипгейпесі га\ѵ ~8 неочищенные сырье- 
вые материалы 

ѵіЪгаііоп-сІатрищ ~ виброизоляцион- 
ный материал 

\ѵа11іп§ ~ стеновой материал, материал 
(для) стен 

\ѵаІегргооЩп§) ~ гидроизоляционный 
материал 

\ѵаіег-гере11епі ~ водоотталкивающий 
материал 

таігіх 1. матрица 2. скелет грунта 3. 
растворная часть бетонной смеси, це- 
ментное тесто 4. цементный камень 5. 
форма; шаблон; модель 6. вяжущее 
йеѵіаІог-8Іге88 ~ матрица девиатора 
напряжений 

бігесііоп созіпе ~ матрица направля- 
ющих косинусов 

йпе-§гаіпес1 тогіаг ~ растворная часть 
бетонной смеси на мелком песке 
ЬопеусотЬ ~ сотовая насадка (враща- 
ющегося теплообменника) 


разіе ~ цементный камень 
зрЬегіса1-8Іге88 ~ шаровая [сфериче- 
ская] матрица напряжений 
віійпезз ~ матрица жёсткости 
зігезз ~ матрица напряжений 
Ігір ~ матрица поездок [отправлений- 
назначений] , матрица О-Н 
таііег вещество, материал; материя 
асісІ-тзоІиЫе ~ вещество, не раство- 
римое в кислоте 

сіівзоіѵесі ог§апіс ~ растворённое орга- 
ническое вещество 
йоайп§ ~ плавающее вещество 
попѵоіаіііе ~ нелетучий компонент 
(краски); нелетучее вещество 
ог§апіс ~ органическая примесь; орга- 
ническое вещество 

рагіісиіаіе ~ дисперсное вещество, 
зернистый материал 
визрепйей ~8 взвешенные вещества; 
взвешенные наносы 
Іохіс ~8 вредности, отравляющие ве- 
щества 

ѵоіайіе ~8 летучие вещества 
та11іп§ 1. укладка матов 2. матирование 
Ьш8Й ~ хворостяная выстилка (для 
берегоукрепления) 
таііоск кирка-мотыга 
таіігезз 1. плита ростверка 2. плоское 
защитное покрытие 3. слой подготов- 
ки 4. плитный бетонный фундамент, 
фундаментная плита (под оборудова- 
ние) 5. тюфяк; мат б. теплоизоляци- 
онный тюфяк 

Ьгтеікѵоосі ~ хворостяной тюфяк 
с!гаіпа§е ~ дренажный тюфяк 
БиГсй ~ фашинный тюфяк 
іазсіпе ~ фашинный тюфяк 
госк ~ каменная постель 
зіопетезй ~ каменно-сетчатый тюфяк 
\ѵіДо\ѵ ~ хворостяной тюфяк 
таіигіп§ старение; твердение (раство- 
ра, бетона); набор прочности, вызре- 
вание, выдерживание (бетона), уход 
(за бетоном) 

таиі 1. тяжёлая деревянная киянка 2. 
деревянная трамбовка 
зріке ~ костыльный молоток 
теаі каменная мука, тонкоизмельчён- 
ный каменный порошок 
Ьазаіі ~ базальтовая каменная мука 
теаі-ііте перерыв на обед 
теап 1. средняя величина 2. средство 3. 
рі средства, способ; метод 
~8 оС ассе88 средства доступа; средст- 
ва входа 


361 



теап 

~5 ок сігсиіаііоп коммуникационные 
средства, средства сообщения (лест- 
ницы, эскалаторы, лифты) 

~ ок соттипісаііоп средства связи 
~з ок сопіаіптепі средства локализа- 
ции [предупреждения распростране- 
ния] (напр, загрязнений) 

~ ок сопѵеуапсе транспортные средст- 
ва 

~ ок битріп§ разгрузочные устройства 
~ ок е§ге88 пути вькода [эвакуации] 
(из здания) 

~ ок ргоіесііоп средства защиты 
~ ок зиррогі опорные элементы конст- 
рукций 

~ ок ІгапзроіТаПоп транспортные сред- 
ства 

апііроііиііоп ~8 средства, предупреж- 
дающие загрязнение окружающей 
среды 

зийісіепі закеіу ~8 достаточные сред- 
ства (техники безопасности) 
теазиге 1. мера, мероприятие 2. изме- 
рение; мера 

~ ок 8Ішпр измерение осадки конуса 

Ьапк ~ объём грунта в естественном 

заложении [залегании] 

сгаск соШгоІ ~8 меры по контролю за 

трещинообразованием 

тазоп'8 ~ единица объёма штучных 

материалов для каменной кладки 

(напр, тысяча штук кирпичей) 

гетебіаі ~8 меры по исправлению 

(дефектов и пр.) 

заіеіу ~8 меры по технике безопасно- 
сти; предохранительные меры 
закеіу апсі ЬеаІіЬ ~8 мероприятия по 
технике безопасности и гигиене труда 
теазигетеШ измерение 
сіизі ~ измерение концентрации пыли 
йеЫ ~8 полевые методы исследования 
(физико-технических характеристик 
грунтов) 

Ппеаг ~ измерение линейных величин 
[размеров] 

тоізіиге ~ Ьу тісго\ѵаѵе аЪзогрІіоп 
определение влажности (заполните- 
лей) измерением энергии микроволн 
(пропускаемых через тело) 
оріісаі бізіапсе ~ светодальномерное 
измерение 

оШ-ок-сотрПапсе ~8 результаты изме- 
рений, не соответствующие требова- 
ниям технических условий 
габіо бізіапсе ~ радиодальномерное 
измерение 


теазигіп§ іп кгезЬ сопсгеіе измерение 
содержания компонента в составе бе- 
тонной смеси (расхода цемента, во- 
ды, вовлечённого воздуха и т.п.) 
тесЬапіс механик, машинист; оператор 
сЫек ~ главный механик 
тоіог ~ автомеханик 
гераіг ~ механик по ремонту 
госк ~ геомеханик 
ѵейісіе ~ автомеханик 
тесЬапісз механика 
~ ой ЬеЬаѵіог ок зЬеІІз строительная 
механика оболочек 

~ ок сопііпиа механика сплошных 
сред 

~ ок бата§е механика разрушения 
[повреждения] 

- ок бекогтаЫе Ьосііез механика де- 
формируемых тел 

~ ок таіегіаіз сопротивление материа- 
лов 

~ ок гі§іб Ьосііез механика твёрдого 
тела 

~ ок зігаіпесі Ьосііез механика дефор- 
мируемого тела 

~ ок зігеззеб Ьосііез механика дефор- 
мируемого тела 

аррііеб ~ прикладная механика 
соШіпішт ~ механика сплошных сред 
0о\ѵ ~ гидромеханика, механика 
сплошных сред; гидроаэродинамика 
Яиіб ~ гидромеханика, механика жид- 
костей и газов 

кгасіиге ~ механика разрушения 
госк ~ механика горных пород 
80 ІІ ~ механика грунтов 
зіглсіигаі ~ строительная механика 
\ѵаѵе ~ волновая механика 
тесЬашзт механизм; аппарат; устрой- 
ство 

сЗгіѵіп§ ~ приводной механизм 
каііиге ~ механизм разрушения 
кгасіиге ~ механизм разрушения 
§аІе-орегаІіп§ ~ подъёмно-опускной 
механизм (затвора) 

1юІ8Ііп§ ~ механизм подъёма груза 
рЬ-гаізіщ* апб 1о\ѵегіп§ ~ механизм 
подъёма и опускания стрелы (крана, 
экскаватора) 

Іеѵег гаІсЬеІ ~ рьиажно-храповой ме- 
ханизм 

гакіп§ ~ скребковый механизм решёт- 
ки (очистных сооружений) 

8Іе\ѵіп§ ~ поворотный механизм, ме- 
ханизм поворота (стрелы) 
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8Іеегіп§ ~ механизм управления (пе- 
редвижением) 

8\ѵіп§ - механизм поворота стрелы 
или поворотной части крана [экскава- 
тора] 

Ігаѵе1іп§ ~ механизм передвижения 
тебіит 1. среда; вещество, материя; 
материал 2. окружающая среда 3. 
плёнкообразующее вещество 4. средст- 
во, способ 5. среднее число, среднее 
значение 

соо1іп§ - вторичный холодоноситель 
сіІ8рег8Іп§ ~ диспергирующая среда 
ГіІІег ~ фильтрующая среда; фильтру- 
ющий материал 
Яеаііп§ ~ теплоноситель 
Ьеаі ігапвГег ~ теплопередающая 
[теплообменная] среда, теплохладоно- 
ситель 

Іоіпііщ; ~ герметик 
Іоове ~ сыпучая среда 
\уогкіп§ ~ рабочее тело 
тесііит-§гаіпесі среднезернистый 
тесішт-ііагсі полутвёрдый 
тесішт-гап§е среднего радиуса дейст- 
вия (о приборах и т.п.) 
гпееі о Іо ~ іЪе гециігетепіз оГ іке 
8ресійсаІіоп8 отвечать требованиям 
технических условий 
тее!іп§: 

рге-іоЬ ~ встреча (участников строи- 
тельства) до начала работ 
заГеІу ~ совещание по вопросам тех- 
ники безопасности 
те§аро1І8 мегаполис 
теііег 1. плавильная печь 2. стеклова- 
ренная печь 3. плавильщик; сталевар 
8поѵѵ ~ снеготаялка 

теШп§ 1. таяние (снега) 2. плавка, 
плавление; выплавка 
тетЬег элемент (конструкции); деталь; 
рабочий орган см. тж еіетепі о ~8 
сІе8І§пед Гог ессепігіс 1оасііп§ элемен- 
ты, рассчитанные на внецентренную 
нагрузку; ~ ріп пес! аі ІІ8 епйз элемент 
с шарнирным опиранием концов; ~ 
8иЬ]есІесІ Іо Ъепйіп§ изгибаемый эле- 
мент 

~ оГ 8ІшсШге элемент конструкции 
аішпіпиш 1оасі-Ьеагіп§ ~ алюминие- 
вый несущий элемент 
ахіаі Гогсе ~ элемент, работающий на 
продольную [осевую] силу; элемент, 
нагруженный осевой силой 
ЬеШ ~ изогнутый элемент; криволи- 
нейный элемент 


тетЬег 

Ьоот ~ элемент стрелы (крана, экска- 
ватора) 

Ьойот сЬогй ~ элемент нижнего поя- 
са (балки, фермы) 

Ьоипйагу ~ граничный [краевой] эле- 
мент 

Ьо\ѵ ~ криволинейный элемент; кру- 
жало 

ЬгісІ§е ~ элемент моста 
соЫ-Гогтей 8Іее1 зітсіигаі ~ сталь- 
ной холодногнутый элемент, элемент 
из холодногнутых стальных профилей 
сотрозііе ~ составной элемент 
сотргеввіоп ~ сжатый элемент 
егоза ~ поперечина 

сШ ~ разрезанный [рассечённый] эле- 
мент конструкции (для целей расчё- 
та) 

ГаЬгісаІеб жххі ~8 деревянные эле- 
менты заводского изготовления 
Яехигаі - элемент, работающий на из- 
гиб; изгибаемый элемент 
Му йхей ~ элемент с защемлёнными 
концами 

ЬуЬгісІ Яехигаі ~ изгибаемый стальной 
составной элемент, изготовленный из 
сталей разных марок 
1і§Ьі-§аи§е соЫ-Гогтей зіееі 
8ІгисІига1 ~ стальной тонкостенный 
холодногнутый элемент 
таіп ~ основной [необходимый] эле- 
мент (без которого система теряет 
устойчивость) 

таіп сЬогЯ ~8 поясные элементы 
стрелы крана или экскаватора 
тиШеІетепГ ~ составной предвари- 
тельно напряжённый железобетонный 
элемент (собранный из отдельных 
блоков путём натяжения арматуры 
на торцы крайних блоков) 
ріавіісаііу йе8І§пес1 ~ элемент конст- 
рукции, рассчитанный с учётом пла- 
стических деформаций 
ргеаззетЫесі - укрупнённый элемент 
ргесаві ~ сборный (железо) бетонный 
элемент 

ргітагу ~ основной (необходимый) 
элемент (без которого конструкция 
теряет устойчивость) 
гесіипсіапі ~ избыточный [лишний] 
элемент (в статически неопредели- 
мых конструкциях) 
шрШге ~ разрывное устройство, эле- 
мент защиты от перегрузки 
веаІеЯ ІиЬиІаг ~ закрытый с торцов 
трубчатый элемент 
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тетЬег 

зесопйагу ~ вспомогательный [второ- 
степенный] элемент (напр элемент 
заполнения) 

8е§теШа1 ~ преднапряжённый желе- 
зобетонный элемент, собираемый из 
нескольких секций 
враппіп§ ~ ригель рамы 
віееі ігатіп§ ~ элемент стального кар- 
каса (здания) 

8ІіЯепіп§ ~ элемент жёсткости 
8Ігевв-Ьеагіп§ вігисіигаі ~ несущий 
элемент конструкции 
вігеввесі ~ напряжённый элемент 
вігисіигаі ~ (несущий) элемент конст- 
рукции 

вігисіигаі ~ асіеб ироп Ьу (отсев эле- 
мент конструкции, подверженный воз- 
действию сил 

вігисіигаі ~ виЪіесІес! Іо Іоаб элемент 
конструкции, подвергнутый воздейст- 
вию нагрузок, нагруженный элемент 
конструкции 

вігисіигаі віееі ~ элемент стальньк 
конструкций (из прокатной стали) 
виррогіесі ~ поддерживаемый элемент 
виррогіп§ ~ поддерживающий эле- 
мент 

Іепвіоп ~ растянутый элемент 
Іор (тате ~ ригель рамы 
Ігапвѵегзе ~ поперечный элемент кон- 
струкции; поперечина; траверса 
ІШ88 ~8 элементы фермы 
ІиЬиІаг ~ трубчатый элемент 
ипЬопсЗесІ ~ преднапряжённый желе- 
зобетонный элемент с арматурой, не 
имеющей сцепления с бетоном 
ипгевігаіпесі ~ шарнирно опёртый 
элемент; элемент, не имеющий за- 
щемлённых концов 

шіваГе вігисіигаі ~ элемент конструк- 
ции, имеющий недостаточный запас 
прочности; непрочный элемент конст- 
рукции 

ипвІаЫе вігисіигаі ~ элемент конст- 
рукции, имеющий недостаточный за- 
пас устойчивости; неустойчивый эле- 
мент конструкции 

ипвіійепесі ~ сжатый элемент, не рас- 
креплённый по длине связями 
ѵегіісаі ~ 1. стойка; подвеска (решёт- 
ки фермы) 2. вертикальный стержень 
(стержневой конструкции) 

\ѵеЬ ~ элемент решётки фермы 
шетЬгапе 1. мембрана; диафрагма; пе- 
регородка; экран 2. плёнка-оболочка 
(при трёхосном испытании грунто- 


вого образца) 3. кровельный ковёр, 
гидроизолирующее [противофильтра- 
циопное] покрытие 

аіг-іпйаіесі ЯехіЫе ~ воздухонесомая 
гибкая оболочка 

аіг-виррогіеб ЯехіЫе ~ воздухоопор- 
ная гибкая оболочка 
аврііаіі ~ битумный водоизолирующий 
[гидроизоляционный] слой 
Ьііитеп ѵѵаіегргоойщ ~ гидроизоля- 
ционное полотнище из битуминизиро- 
ванной полиэтиленовой плёнки 
Ьиііі-ир ~ многослойный гидроизоля- 
ционный (кровельный) ковёр (из ру- 
бероида или толя) 

сигіп§ ~ плёнка для выдерживания 
бетона [для ухода за бетоном] (обра- 
зуемая методом распыления) 
батр-ргооС ~ гидроизолирующий 
слой, гидроизолирующая плёнка 
§ео1ехШе ~ прокладка из геоткани 
[геотекстиля] 

регтеаЫе вупіііеііс іаЪгіс ~ проница- 
емая синтетическая тканая плёнка 
(для армирования грунта) 
гевіп воіиііоп сигіп§ ~ плёнка для 
ухода за бетоном, образуемая распы- 
лением смоляного раствора 
воіаг гейесііѵе сигіп§ ~ солнцеотра- 
жающая плёнка для укрытия бетона 
(при выдерживании) 
вргауеб-оп ~ плёнка, образованная 
напьшением 

вигГасе сопсгеіе ~ бетонный противо- 
фильтрационный экран (плотины) 
\ѵаІегргооГ ~ дор. гидроизоляционный 
мембранный ковёр; гидроизоляцион- 
ная мембрана; водонепроницаемая 
прослойка 

\ѵах етиівіоп сигіп§ ~ плёнка для вы- 
держивания бетона, образуемая на- 
брызгом восковой [парафиновой] 
эмульсии 

тетогіаі мемориал, мемориальное соо- 
ружение 

тег§іп§ слияние потоков автомобилей 
(напр на примыканиях дорог) 

тегісііап меридиан 
аввитесі - истинный меридиан 
авігопотісаі ~ астрономический мери- 
диан 

сепігаі ~ осевой меридиан 
та§пеІіс ~ магнитный меридиан 
Ігие ~ истинный меридиан 

тегіі достоинство, ценность; эксплуата- 
ционная характеристика 
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агсЬііесІигаІ ~ архитектурное достоин- 
ство, архитектурная ценность (здания, 
памятника и т.п.) 

тезЬ 1. сетка 2. ячейка, отверстие 
(сетки, сита, решётки) 3. меш, чис- 
ло ячеек на единицу длины, номер 
сита 4. арматурная сетка 5. зацепле- 
ние; сцепление 

Ьаг ~ арматурная сетка из стержней 
сіеаг ~ размер ячейки в чистоте 
(йатошЗ ~ сетка с ромбовидными от- 
верстиями 

Япііе еіетепі ~ расчётная сетка ко- 
нечных элементов 
теіаі ~ металлическая сетка 
ріазііс ~ пластмассовая сетка (напр, 
для армирования грунта насыпей) 
геіпіогсіп§ ~ (стальная) арматурная 
сетка 

гіЬ-геіпіогсесі ехрапсіесі зіееі ~ сетка 
из просечно-вытяжного настила, уси- 
ленного рёбрами жёсткости 
зсгееп ~ отверстие в сите, ячейка сита 
ипгоИеб ѵѵіге ~ развёрнутая [раска- 
танная] проволочная (арматурная) 
сетка 

ѵѵеісіесі ѵѵіге ~ сварная проволочная 
сетка 

ѵѵіге ~ проволочная (арматурная) сет- 
ка 

ѵѵоѵеп ѵѵіге ~ тканая проволочная сет- 
ка 

тезз столовая (в учебном заведении) 

теі мет (внесистемная единица мета- 
болического теплообмена, 1 мет - 58 
Вт/м 2 ) 

теіаі 1. металл 2. щебень, балласт, 
дроблёный камень 
базе ~ основной металл 
сіаб ~ плакированный металл 
соаіесі ~ металл с покрытием 
сіерозііеб ~ наплавленный металл 
еагіЬ ~ з щёлочноземельные металлы 
ехрапсіесі ~ просечно-вытяжной ме- 
таллический лист 
іеттоиз ~з чёрные металлы 
іпсопеі ~ инконель (жаропрочный 
сплав) 

1і§Ьі ~з лёгкие металлы 
геаг-еагііі ~з редкоземельные металлы 
гесі ~ красная латунь 
гоасі ~ щебень 

газі-ргооС ~ нержавеющий металл 
зЬееі ~ тонколистовой металл (0,15 - 
6,32мм, шириной более 450 мм) 
зішсіигаі ~ 1. несущая строительная 


теіег 

металлическая конструкция 2. метал- 
лические конструкции (собиратель- 
ное понятие) 

ѵѵазіе ~ скрап; металлический лом 
теіег измерительный прибор, счётчик 
аіг (сопіепі) ~ воздухомер, прибор для 
измерения воздухосодержания (напр, 
в бетонной смеси) 

аіг епігаіптепі ~ измеритель вовле- 
чённого воздуха (прибор для измере- 
ния процентного содержания воздуха, 
вовлечённого в свежую бетонную 
смесь) 

аіг (Яоѵѵ) ~ расходомер воздуха 
аіг іезі ~ воздухомер, прибор для из- 
мерения содержания воздуха (напр, в 
бетонной смеси) 

аррогііопіщ; ііеаі ~ парциальный теп- 
ломер 

ЪаісЬ ѵѵаіег ~ дозатор воды затворения 
Сагізоп зігезз ~ электротензометр 
Карлсона 

сетепі ~ ѵѵііЬ ііскеі ргіпіоиі прибор 
для определения расхода цемента в 
бетонной смеси с регистрацией пока- 
заний на чеках 

сопсгеіе таіигііу ~ прибор для опре- 
деления степени созревания бетона 
соѵег ~ прибор для измерения толщи- 
ны защитного слоя бетона 
сир-іуре сиггепі ~ чашечная гидро- 
метрическая вертушка 
сиггепі ~ гидрометрическая вертушка 
БВ [сіесіЬеІ] ~ прибор для определе- 
ния мощности в децибеллах 
боза§е [Яозе(-га1е)] ~ дозиметр 
сііізі ~ пылемер, кониметр 
еіесігіс(ііу) ~ электрический счётчик; 
электроизмерительный прибор 
еіесігопіс сіізіапсе ~ светодальномер 
еіеѵаііоп ~ прибор (на колёсном хо- 
ду), измеряющий углы и расстояния и 
автоматически определяющий превы- 
шения 

еѵарогаііѵе Ьеаі ~ испарительный теп- 
ломер 

Яоѵѵ ~ расходомер 

Риітег іепзіоп ~ тензометр Фулмера 
§аз ~ газомер, газовый счётчик 
Ьеаі ~ тепломер 

Ьеаі Яоѵѵ ~ измеритель теплового по- 
тока 

Іиітісіііу ~ влагомер 

іпіегепііаі зііипі Ьеаі ~ шунтовый 

тепломер 
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теіег 

іпкегепііаі іѵаіег ~ турбинный расхо- 
домер 

іп-ііпе аіг йо\ѵ ~ канальный расходо- 
мер воздуха 

Іп1е§та1іп§ йо\ѵ ~ интегрирующий 
расходомер, водомер-интегратор 
Іп1е§га1іп§ Ьеаі ~ интегрирующий 
тепломер, тепломер-интегратор 
1і§Ьі ~ прибор для измерения уровня и 
распределения освещённости 
тазз Яо\ѵ ~ массовый расходомер 
Мепагсі ргеззиге ~ прессиометр Мена- 
ра 

тіпі Іехіиге ~ прибор, измеряющий 
микрошероховатость покрытия 
тоізіиге ~ влагомер, измеритель 
влажности (напр, бетона) 
пеиігоп тоізіиге ~ радиоизотопный 
влагомер 
поізе ~ шумомер 
поггіе ~ расходомер Вентури 
огійсе ~ измерительная [расходомер- 
ная] диафрагма 

раткіп§ ~ паркометр, счётчик на 
(платной) стоянке 
рН ~ измеритель рН, рН-метр 
роскеі зЬеаг ~ малогабаритная крыль- 
чатка 

рогІаЫе зйеат ~ малогабаритная 
крыльчатка 

розіііѵе ёізріасетепі ~ расходомер 
объёмного типа 

ргітагу ~ главный абонентский счёт- 
чик 

ру§ту ~ чашечный малогабаритный 
батометр 

гоаё гои§Ьпезз ~ дорожный про- 
филограф 

гоіагу - гидрометргиеская вертушка 
зегѵісе ~ абонентский счётчик 
зЬог1-гап§е еіесігопіс сіізіапсе ~ све- 
тодальномер, радиодальномер 
зіоре ~ прибор, определяющий угло- 
вое смещение откоса 
зошісі-іеѵеі ~ шумомер 
зреебу тоізіиге ~ влагомер (основан- 
ный на реакции карбида кальция с ув- 
лажнённым грунтом) 
іЬегтаІ соткогі ~ измеритель тепло- 
вого комфорта 

Ігапзтіззіоп-Іуре писіеаг бепзііу ~ 
нейтронный плотномер 
ІигЬіпе Йо\ѵ ~ ротационный [турбин- 
ный] расходомер 
Ѵепіигі ~ расходомер Вентури 
ѵіЬгаІіоп ~ виброметр 


\ѵаІег(-зегѵісе) ~ водомер 
\ѴаІІ Ьоиг ~ электросчётчик (для из- 
мерения расхода электроэнергии в 
Вт/ч) 

теійоб метод, способ; система; порядок; 
методика; технология 
~ ок апаіузіз метод расчёта 
~ ок арріісаііоп метод применения 
~ ок аііаск способ проходки (тонне- 
ля) 

~ ок Ьеатіп§ апб бізіапсез метод по- 
лярных координат 

~ ок Ьіроіаг соогбіпаіез метод бипо- 
лярных координат 

~ ок саісиіаііоп метод расчёта; метод 
вычисления 

~ ок безі§п метод проектирования, ме- 
тод расчёта 

~ ок беіаіі зитѵеу метод детальной 
[крупномасштабной] съёмки 
~ ок еіазііс ѵгеі§Ьіз метод упругих гру- 
зов 

~ ок еіесігіс пеебіез метод электриче- 
ских игл (для разработки мёрзлого 
грунта) 

~ ок ехрапзіоп іпіо зегіез метод раз- 
ложения в ряд 

~ ок Яхеб роіпіз метод фокусов, метод 
фокусных точек 
~ ок іпіегзесііоп способ засечек 
~ ок щіпі ізоіаііоп [ок ]оіпіз] метод 
вырезания узлов (расчёт ферм) 

~ ок Іеазі ѵгагк метод расчёта на осно- 
ве принципа наименьшей работы 
~з ок тапикасіиге методы изготовле- 
ния 

~ оГ тіпітипі зігаіп епег§у см. 
теійоб ок Іеазі \ѵогк 
~ ок тотепі бізІгіЬиІіоп метод рас- 
пределения моментов 
~ ок табіаііоп полярный метод (при 
мензульной съёмке) 

~ ок гебізІгіЬиІіоп ок ргеззиге метод 
перераспределения давления (на под- 
порную стенку) 

~ ок зесііопз метод сечений (определе- 
ние усилий в элементах фермы) 

~ ок зіеат іеі метод паровых игл (для 
разработки мёрзлого грунта) 

~з ок зішсіигаі апаіузіз методы расчё- 
та строительных конструкций 
~ ок зиссеззіѵе арргохіпіаііопз метод 
последовательных приближений 
~з ок 1ез1іп§ методы испытаний 
~ ок ѵѵаіег пеебіез метод водяных игл 
(для разработки мёрзлого грунта) 
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ассеріесі ~ оГ киікіііщ принятый метод 
строительства 

ассеріесі ~ оГ Ііоияе сопзігисйоп при- 
нятый метод строительства жилых до- 
мов 

ассчгаіе ~ оі апаіуы* точный метод 
расчёта 

асШевіѵе паіі-оп ~ способ крепления 
(элемента) на гвоздях и на вяжущем 
[клее] 

асітіііапее ~ метод температуропро- 
водности (метод расчёта темпера- 
тур в здании при экстремальных 
тепловых нагрузках) 
асіѵапсесі оГ сопсгеіігщ передовые 
методы бетонирования [производства 
бетонных работ] 

асіѵапсе |асІ\апсігщ| ьіоре ~ метод бе- 
тонирования с постепенным продви- 
жением откоса бетонируемого массива 
(напр, с «островка») 
а§§ге§аІе ехрозиге ~ метод обнажения 
зёрен заполнителей (в поверхностном 
слое бетона для придания ему деко- 
ративной фактуры) 
аіг реггаеаЬШІу ~ способ определения 
тонкости помола или удельной повер- 
хности дисперсных материалов по воз- 
духопроницаемости 
аііетаіе ~8 вариантные методы (рас- 
чёта, испытаний) 

Атегісап ~ проходка тоннеля с разра- 
боткой на полное сечение 

апаіуіісаі ~ оГ сісісппіпііщ геасііопв 

аналитический метод определения 
(опорных) реакций 

АРІ ~ оГ рііе сісчідп расчёт свайных 
фундаментов морских платформ по 
методу Американского нефтяного инс- 
титута 

арргохішаіе ~ приближённый метод 
(расчёта) 

арргохітаііоп ~ метод последователь- 
ньк приближений; приближённый 
метод (расчёта) 

агеа ~ 1. метод определения сметной 
стоимости строительства здания по 
укрупнённым показателям (по сто- 
имости 1 м г площади) 2. метод сил 
агеа-тотепі ~ метод сил 
акзетЫу ~8 методы сборки 
Аивігіап ~ проходка тоннеля с разра- 
боткой породы на полное сечение с 
веерной крепью 

аиІо§епоіі5 еіігіпц ~ ускоренный ме- 
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тод определения прочности бетона по- 
сле аутогенного твердения (в условиях 
сохранения влажности и теплоты 
гидратации) 

Ъаіапсей сапйіеѵег ~ монтаж пролёт- 
ного строения моста методом уравно- 
вешенной навесной сборки 
ВеІ^іап ~ проходка тоннеля способом 
опёртого свода 

Вепоіо ~ метод Беното изготовления 
свай-столбов (с применением обсад- 
ных труб и удалением грунта грей- 
фером) 

Ьепіопііе ~ метод закрепления ствола 
скважины глинистым [бентонитовым] 
раствором 

ВІІІпег ~ метод Бильнера (вакуумиро- 
вания бетона) 

«Ып» ~ метод температурных интерва- 
лов (метод расчёта энергопотребле- 
ния систем отопления и кондициони- 
рования воздуха по ступенчатым го- 
дографам наружных температур) 
Ьоііііщ ѵѵаіег ~ ускоренный метод оп- 
ределения прочности бетона (после 
отвердения в кипящей воде) 

Ьоот ріасешепі сопсгейп§ ~ метод 
бетонирования с использованием бето- 
нонасоса и бетонораспределительной 
стрелы 

ЬгіскІауіп§ ~8 способы кирпичной 
кладки 

ЬиіШіп§ ~ метод строительства 
Ішікіігщ Ыоск тогіиіе — метод строи- 
тельства из объёмных блоков 
саЫе ~ оГ госк Ыгеччііщ нагружение 
скальной породы тросами (для опре- 
деления модуля упругости породы) 
саісиіаііоп ~ метод расчёта; метод вы- 
числения 

сапйіеѵег ~ метод консолей 
СЫса§о ~ ручной метод проходки 
шахты (с деревянным креплением 
стенок шахты) 

еігсиіаг-агс ~ метод расчёта откосов 
на скольжение по цилиндрической 
поверхности 

Соай-8игѵеу ~ метод тройной засечки 

соііарзе ~ оі зігисіигаі сіеьфп расчёт 
конструкций на устойчивость 
сотЫпей йпііе вігір-йпііе еіетепі ~ 

комбинированный [смешанный] метод 
конечных полос и конечных элемен- 
тов 

сотрасйоп ~.ѵ оі сіаѵх методы уплот- 
нения глин 
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содіи§аІе Ьеат ~ графоаналитический 
метод определения прогибов балки 
сопзізіепсу теазигетепі ~ определе- 
ние [измерение] консистенции [по- 
движности] (смеси) 
сопзігисііоп ~8 методы строительства, 
способы производства строительных 
работ 

сопзігисііоп апсі егесііоп ~8 методы 
производства монтажно-строительных 
работ; методы строительства и монта- 
жа 

сопІі§иоиз рііе ~ метод устройства со- 
прикасающихся [стыкующихся] буро- 
вых свай (при сооружении стены в 
грунте или перемычки) 
сопІіпиоиз-Яі§Ьі аи§егз ~ шнековый 
способ бурения скважин 
сопІіпиои8-8атр1е ~ оЯ асіѵапсе метод 
поточной разработки скального грунта 
(в тоннелях) 

сопѵег§епсе ~ метод последователь- 
ных приближений 

сгііісаі - 1. расчёт на устойчивость с 
вычислением критической нагрузки 2. 
расчёт по предельному состоянию 
сгііісаі раііі ~ метод критического пу- 
ти (сетевое планирование) 

Сго88 (тотепі сІІ8ІгіЬиІіоп) ~ метод 
распределения моментов, метод Крос- 
са (расчёта ром) 

сго88-8есгіоп ~ метод съёмки по попе- 
речникам 

сиггепі Яезі§п ~8 действующие [при- 
нятые] методы расчёта 
сиі-апсі-соѵег ~ проходка тоннеля от- 
крытым способом 

батрргооЯгщ ~8 методы производства 
гидроизоляционных работ 
сіізріасетепі ~ способ погружения 
(сваи) 

сіізріасетепі ~ оЯ аЯѵапсе метод рей- 
сового бурения 

Яиаі-гаіі ~ метод одновременной заме- 
ны обеих рельсовых плетей 
йшпту ипіІ-ІоаЯ ~ графоаналитиче- 
ский метод расчёта (конструкций) 
сіизі-зроі ~ метод измерения концент- 
рации пыли по почернению фильтра 
БШсй сопе ~ зондирование грунтов 
(вдавливанием конического наконеч- 
ника) 

еагіЬ рге88иге ЬаІапсеЯ Іиппе1іп§ ~ 
сооружение тоннеля щитовым спосо- 
бом с фунтовым пригрузом 
еіазііс сепіег ~ метод упругого центра 


еіазііс \ѵеі§Ьі8 ~ метод упругих грузов 
еіесігіс апаіо^у ~ метод электрогидро- 
динамической аналогии, метод ЭГДА 
еіесігіс гезізііпё ~ метод электрораз- 
ведки (при котором измеряют кажу- 
щееся сопротивление пород) 
епег§у ~ энергетический метод 
е^иа1 Ягісііоп ~ (оЯ Яисі зігіщ;) расчёт 
воздуховодов по методу уравнивания 
потерь на трение, метод эквивалент- 
ных длин 

ециіѵаіепі ІоаЯ ~ метод эквивалент- 
ных нагрузок [грузов] 
егесііоп ~ способ монтажа 
Яазі Ігаск сопзігисііоп ~8 методы ско- 
ростного строительства 
ЯаІі§ие Іезі ~ метод испытания (мате- 
риала) на усталость 
Япііе сШЯегепсе ~ метод конечных 
разностей 

Япііе еіетепі ~ метод конечных эле- 
ментов 

Япііе 8Ігір ~ метод конечных полос 
Яі§Яі аи§ег ~ метод устройства песча- 
ных свай путём пробуривания шнеко- 
вым полым буром и заполнения пес- 
ком скважины 

Яоіаііоп саіззоп ~ наплавной метод 
погружения опускного колодца 
Яие І 088 ~ определение термического 
кпд отопительной установки с учётом 
потерь тепла, уносимого дымовыми 
газами 

ІоЫеЯ ріаіе ~ оЯ апаіузіз метод расчё- 
та конструкций, основанный на пред- 
положении их работы по принципу 
складок 

Гогсе ~ метод сил 

Ягее сапіііеѵег ~ оЯ сопзігисііоп урав- 
новешенная навесная сборка (моста) 
§епегаі ~ оЯ апаіузіз общепринятый 
метод расчёта 

СІОІ 2 І ЬуЯгаиііс сеіі ~ метод измере- 
ния давления в грунте гидравличе- 
ским прибором 

Оо\ѵ ~ ручной метод проходки шахты 
(с креплением стенок телескопиче- 
ской металлической оболочкой, 
уменьшающейся по диаметру) 

НагЯу Сгозз ~ метод распределения 
моментов, метод Кросса (расчёта 
рам) 

йоизіп§ арргаізаі ~ комплексный ме- 
тод оценки качества жилой застройки 
Іп-Яисі ~ испытание в канале [возду- 
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ховоде], метод испытания с измерени- 
ями в канале [воздуховоде] 
іпсішігіаіігесі ~8 оІ сопзігисііоп инду- 
стриальные методы строительства 
ііегаііѵе ~ итерационный метод (напр, 
расчёта рам) 

Іаск ~ метод компенсации напряже- 
ний (метод измерения напряжений в 
горных породах с применением домк- 
рата) 

Іаскігщ ~ метод вдавливания свай; ме- 
тод продавливания труб через насыпь 
Іасциег сигіаіп соаІіп§ ~ метод лако- 
вых покрытий (метод исследования 
деформированного состояния) 

Іазег Ьеат ~ лазерный метод измере- 
ния поперечных перемещений инже- 
нерных сооружений 
1еар-іго§ ~ метод определения высот 
при помощи двух пар барометров-ане- 
роидов 

Іітй ециШЪгшт ~ метод предельного 
равновесия 

Нтй зіаіе ~ метод предельного состоя- 
ния, метод расчёта по предельному 
состоянию 

1І8Іепіп§ ~8 акустические методы об- 
наружения течей (в трубопроводах) 
Іоаб (асіог бе8І§п ~ метод расчёта по 
разрушающим [предельным] нагруз- 
кам 

тапсігеі ~ метод устройства песчаных 
свай с использованием обсадных труб 
таійетаіісаі ~ оГ бе8І§п аналитиче- 
ский метод расчёта 

таігіх ~ оі 8ІтсІига1 апаіузіз матрич- 
ный метод расчёта строительных кон- 
струкций 

таіигііу ~ метод контроля за нараста- 
нием прочности 
теа8игіп§ ~ метод измерений 
тіхесі-тосіе ~ смешанный метод 
(напр, расчёта рам) 
тіх-іп-ріасе ~ метод смешения на ме- 
сте 

ттюсіегп Ьиі1сііп§ ~8 новые [современ- 
ные] методы строительства 
тосіиіаг гаііо ~ метод расчёта железо- 
бетонных конструкций по допускае- 
мым напряжениям (по отношению 
модулей упругости стали и бетона) 
тоіге Ггігще ~ метод муаровых полос 
( исследования напряжений) 
тотеШ-ЬаІапсе [тотепі 

бізІгіЪшіоп] ~ метод распределения 
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моментов, метод Кросса (расчёта 
рам) 

попбезішсііѵе ~8 оІ Іезіз неразруша- 
ющие [адеструктивные] методы испы- 
таний 

погтаі ~ оГ циаіііу сопігоі обьмный 
метод контроля качества 
пиіі ~ метод нулевого давления (ме- 
тод измерения остаточных напряже- 
ний в оттаявшем грунте) 
питегісаі ~ числовой метод 
опе-гаіі ~ метод замены одной рельсо- 
вой плети 

оріісаі 8циаге ~ эккерная съёмка 
регтІ88ІЫе 8Іге88 ~ метод расчёта по 
допускаемым напряжениям 
рйоіоійеосіоіііе ~ фототеодолитная 
съёмка 

ріазііс ~8 ок зішсіигаі апа1у8І8 расчёт 
строительных конструкций с учётом 
пластических деформаций 
ріаіе сошп ~ метод чашечного подсчё- 
та (микроорганизмов) 
ргесаві сопсгеіе тапиГасІигіп§ ~8 
способы изготовления элементов сбор- 
ного железобетона 

рге88іігетеІег ~ прессиометрическое 
испытание (горных пород) 
ргоѵеп сопзігисііоп ~8 испытанные 
методы строительства 
р-у ~ оГ «рііе бе8І§п метод расчёта 
сваи (испытывающей действие гори- 
зонтальной силы) 

гаріб Іезі ~ ускоренный метод испы- 
таний 

гаііо ~ оСЬаІапсіпё пропорциональная 
наладка (системы воздуховодов) 
геЬоипб Ьаттег ~ метод определения 
прочности бетона по упругому отскоку 
молотка 

ге Гете псе роіпі ~ реперный метод (оп- 
ределения модуля упругости горного 
массива) 

геіахаііоп ~ метод релаксации (метод 
расчёта конструкций на ползучесть) 
гергобисіЫе ~8 воспроизводимые ме- 
тоды (испытаний, контроля) 
ге8І8ІіѵіІу ~ метод электропрофилиро- 
вания (при электроразведке грунтов) 
гевопаШ-Ггециепсу ~ резонансный ме- 
тод (при динамическом испытании 
многолетнемёрзлых грунтов) 
геѵегЬегапІ йеЫ ~ реверберационный 
метод (определения уровня звукового 
давления в помещении) 

КоскѵѵеІІ ~ оі Ьагбпе88 Іе8Ііп§ экспе- 
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риментальное определение твёрдое™ 
по Роквеллу, способ Роквелла для оп- 
ределения твёрдое™ 
вайе ~ безопасный метод 
зайе \ѵогкіп§ ~8 безопасные методы 
работ 

зесапі (іпІег1оскіп§) рііе ~ метод уст- 
ройства соединённых замком свай 
(при сооружении стены в грунте) 
зеізтіе ~ ой зигѵеуіп§ сейсмический 
метод (геологической разведки) 

8еІ8тіс гейесііоп *- метод отражённых 
волн (в сейсморазведке) 
зеізтіе гейгасііоп ~ метод преломлён- 
ных волн (в сейсморазведке) 
зетіргоЬаЬіІізІіс <3езі§п ~ «полуверо- 
ятностный» метод расчёта (по пре- 
дельному состоянию, основанный как 
на положениях теории вероятности, 
так и на детерминистических пред- 
посылках) 

вйеаг Ігапзйег ~ конструктивный при- 
ём передачи (бетону) усилий сдвига 
[среза] 

зйюск гевропзе ~ ой оііе Іезііщ; метод 
определения реакции сваи на удар 
8Ііёіп§-\ѵесі§е ~ метод клина скольже- 
ния (при расчёте подпорных стенок) 
аіоре йейесііоп ~ метод перемещений 
[деформаций] (расчёт статически 
неопределимых систем) 
зоіаг гасііаііоп ~ метод разработки 
многолетнемёрзлого грунта оттаивани- 
ем (под воздействием солнечной ра- 
диации) 

зопіе ~ резонансный метод (при дина- 
мическом испытании многолетне- 
мёрзлого грунта) 

зресіаі ~ ой циаіііу сопігоі особый ме- 
тод контроля качества 
зіапёагй Іезі ~ стандартаый метод ис- 
пытаний 

аіаііс ге§аіп ~ (ой йисі зІ 2 Іп§) расчёт 
воздуховодов по методу восстановле- 
ния статического давления 
віаіізіісаі с1е8І§п ~ статистический ме- 
тод расчёта 

зіер-бу-зіер ~ метод последователь- 
ных приближений; поэтапный метод 
зігещііг йезі§п ~ метод расчёта по 
предельным [разрушающим] нагруз- 
кам 

вІгещДЬ еѵаіиаііоп - метод оценки 
прочное™ 

зиссеазіѵе арргохітаііопз ~ метод по- 
следовательных приближений 


зизрешіесі сапіііеѵег ~ полунавесная 
сборка (пролётного строения моста) 
вѵѵатр зЬоо1т§ ~ взрывной метод уп- 
лотнения заболоченных грунтов 
Та§§ ~ метод Тагга (интерпретации 
данных электроразведки) 

Іап§епІ тойійиз ~ метод определения 
полной осадки сооружения по началь- 
ному (касательному) модулю упруго- 
ста грунта 

Іезі ~8 методы испытаний 
ТЬеіа ~ метод Тейса (определения ко- 
эффициентов водопроводимости и 
ёмкости водоносного горизонта) 
іЫхоІгоріс Ііциісі ~ экранирование 
зданий от вибраций методом отрывки 
траншей, заполняемых тиксотропной 
суспензией 

Ійгее-роіШ ~ способ обратаой засечки 
ІіІІ-цр - метод «тилт-ап» (метод мон- 
тажа малоэтажных зданий с исполь- 
зованием крупных стеновых панелей 
на полную высоту здания, изготов- 
ленных на месте возведения здания) 
Ііте-заѵіп§ ~ ой сопзігисііоп скоро- 
стаой метод строительства 
ТNО ~ ой апаіуаіз автоматизирован- 
ный метод испытания свай на дина- 
мическую прочность (с анализом от- 
ражённой волны после наносимого по 
свае удара молотка) 

ТЬІО ~ ой рііе ІезІіп§ автоматизиро- 
ванный метод испытания свай на ди- 
намическую прочность (с анализом 
отражённой волны после наносимого 
по свае удара молотка) 

Ігапзіі апй зіасііа ~ тахеометрическая 
съёмка 

Ігетіе ~ подводное бетонирование ме- 
тодом восходящей [вертикально пере- 
мещающейся] трубы 
ІШ88 апа1о|$у ~ метод расчёта (желе- 
зобетонной балки на сдвиг) по анало- 
гии с работой фермы 
Шгп-ой-пиі ~ метод натяжения высо- 
копрочных болтов поворотом гайки на 
заданный угол 

иіігазопіе риізе ѵеіосііу ~ ультразву- 
ковой импульсный метод (определе- 
ния прочностных характеристик бе- 
тона) 

ѵасиит сопсгеіе ~ ой Ьгій§е 
сопзігисііоп метод вакуум-бетониро- 
венігя при изготовлении мостовых 
конструкций 

ѵаіѵеіезз риізе^еі - метод разработки 
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грунта с использованием бесклапан- 
ных пульсирующих струйных двигате- 
лей 

ѵапе зЬеаг ~ испытание (грунта) на 
сдвиг крыльчаткой 

ѵеіосііу гесіисііоп ~ (оГ дисі зігігщ) 
метод расчёта воздуховодов по сниже- 
нию скорости воздушного потока 
ѵіЪгаІогу ~ вибрационный метод (по- 
гружения сваи) 

Ѵіскеге ~ ок Ьагдпезз Іе8Ііп§ опреде- 
ление твёрдости по Виккерсу 
ѵоіите ~ оГ теазигіщ; а§§ге§аІе8 до- 
зирование [дозировка] заполнителей 
по объёму 

\ѵагт ѵѵаіег ~ ускоренный метод опре- 
деления прочности бетона (выдержи- 
ванием образцов в тёплой воде) 

\ѵаІег іо§ зргау ~ увлажнение воздуха 
водяным туманом 

тезіегп (Ьгіскіауйщ) ~ кирпичная 
кладка вприсык 

\ѵогкіп§-8Іге88 бе8І§п ~ метод расчёта 
по допускаемым напряжениям 
теігороііз главный город (штата, ок- 
руга) 

теігороіііап относящийся к столице или 
крупному городу 

теххапіпе 1. антресоль 2. первый ярус 
(в театре) 
тіса слюда 

тісгоЬш микроавтобус 
тісгосіітаіе микроклимат 
зрасе - микроклимат помещений 
тісгосгаск микротрещина 
тісгоШіег микрофильтр, фильтр тонкой 
очистки (воды) 

тісгоЙ88иге микротрещина (в скальной 
породе) 

тісгоігасіиге тонкая трещина (в скаль- 
ной породе) 

тісготапотеіег микроманометр 
тісготеіег микрометр 
рогіаЫе год ~ малогабаритный клино- 
метр с микрометром 

тісгорііе микросвая (свая, образован- 
ная погружением в грунт тонкой 
перфорированной обсадной трубы с 
заполнением её цементной раствор- 
ной смесью) 

тісгорііігщ устройство микросвай 
тісгорііе оспины (дефект окрасочного 
или бетонного покрытия) 
тісгороіііап небольшой город, неболь- 
шой населённый пункт; посёлок 


тіПѵѵогк 

тісгозсоре \ѵііЬ Ііпез штриховой микро- 
скоп 

тісгозіііса микрокремнезём, высокодис- 
персная микрокремнезёмная пыль, 
кварцевая пыль 

тісгозігаіпег сетчатый микрофильтр 
пшЗЫоск перегонный участок улицы или 
дороги (между двумя перекрёстками) 
тісІіЬік автобус средней вместимости, 
малогабаритный автобус 
тід-роті оГ Ійе Іеѵеі нуль-пункт уровня 
тісі-зеазоп переходный сезон 
тідзрап середина [средняя точка] про- 
лёта 

птщгаііоп оГ тоівіиге миграция влаги 
тіік: 

~ оГ ііте известковое молоко 
топкеу ~ проф. цементная растворная 
смесь для текущего ремонта бетонных 
конструкций; цементная растворная 
смесь для ямочного ремонта бетонных 
покрытий 

тіікіпезз дымчатость (дефект лакового 
покрытия или глянцевой окраски) 
тШ 1. завод 2. мельница; дробилка || 
молоть; дробить, измельчать 3. про- 
катный стан 4. фрезерный станок; 
фреза 

Ьаіі ~ шаровая мельница 
Ьаг ~ стан для прокатки сортового ме- 
талла 

сетепі ~ 1. цементный завод 2. це- 
ментная мельница 

сетепі §гіпдіп§ ~ цементная мельни- 
ца 

сіау ~ глиномялка 
§ап§~ лесопильная рама 
Ьаттег ~ молотковая дробилка; мо- 
лотковая мельница 
1о§ Ьапд ~ ленточнопильный станок 
ІитЬег ~ лесопильный завод 
тогіаг ~ растворосмеситель, растворо- 
мешалка 

раіпі ~ краскотёрка 
ри§ ~ глиномялка 
гоііег ~ вальцовая мельница 
за\ѵ ~ лесопильный завод; лесопиль- 
ная рама 

ѵіЬгаІіп§ реЬЫе ~ вибрационная ша- 
ровая мельница (с мелющими тела- 
ми из зёрен гальки) 

\ѵіпд ~ ветряная мельница 
тіПѵѵогк столярные изделия (оконные и 
дверные блоки, деревянные лестницы, 
исключая изделия для пола, потолка, 
стен) 
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тіШѵогк 

агсініесіигаі ~ архитектурная деталь, 
архитектурное изделие (заводского 
изготовления) 
тіпе шахта; рудник 
тіпегаі минерал 

сетепі ~з клинкерные минералы (со- 
ставляющие фазы цементного клин- 
кера) 

сіау ~в глинистые минералы 
ехрапсіесі ~8 вспученные минералы 
паіигаі ~8 природные минералы 
госк-Гогтіп§ ~8 породообразующие 
минералы 

тіпегаіігаііоп минерализация (воды) 
тіпіЬш микроавтобус 
тіпі-ехсаѵаіог мини-экскаватор, малога- 
баритный экскаватор 
тіпіп§ горное дело; горные работы; раз- 
работка месторождений; добьна иско- 
паемых 

тіпіит (природный) свинцовый сурик 
(пигмент) 

тіза1і§шпепІ смещение; несовпадение; 

несоосность, отклонение от оси 
тівсіЬіІіІу смешиваемость 
тівйге отказ заряда (при взрывании) 
тізтаІсЬ плохое соответствие (сопряга- 
емых деталей, цветов, форм и т.д.) 
соіог ~ плохое сочетание цветов; пло- 
хой подбор цветов 
тізі туман 
оіі ~ масляный туман 
раіпі ~ красочный туман 
тівіаке (грубая) ошибка (напр, при 
снятии отсчёта) 
тІ8І-8ргауіп§ тонкое распьшение 
тііег 1. соединение в ус; соединение 
под углом 2. скос под углом 45° 3. 
разделывать углы штукатурной тяги 
тіІі§аІіоп оГ еагійциаке бата§е меры 
по уменьшению [снижению] повреж- 
дений от землетрясения; меры по по- 
вышению сейсмостойкости 
тіііеп рукавица 

раіпі ~ рукавица для окраски (труб, 
круглых стержней и т.п.) 
тіх 1. смесь 2. состав смеси о ~ Гог 
рагтісиіаг ригрозе смесь специального 
назначения 

а§§ге§аІе ~ смесь заполнителей 
аігсгай (Яееі) ~ состав авиатранспорт- 
ных средств (осуществляющих пере- 
возки) 

аіг-епігаіпесі ~ смесь с вовлечённым 
воздухом 

а8рйа11-а§§ге§аІе ~ смесь битума с за- 


полнителями, битумогравийная [биту- 
мощебёночная] смесь 
Ьа§§еб - сухая смесь, поставляемая в 
мешках 

сопсгеіе ~ бетонная смесь 
сопігоі ~ контрольная смесь 
батр еагій сопсгеіе ~ жёсткая бетон- 
ная смесь (консистенции влажного 
грунта) 

бгу ~ сухая смесь 

бгу сопсгеіе ~ сухая бетонная смесь 
еагій-тоізі сопсгеіе ~ жёсткая бетон- 
ная смесь (консистенции влажного 
грунта) 

Гасе ~ смесь для облицовки; смесь для 
лицевой грани (бетонного блока) 
Газі-Ігаск ~ бетонная смесь для покры- 
тий скоростных дорог [автомагистра- 
лей] 

йпе 8апб ~ бетонная смесь на мелком 
песке 

йп§ег §габеб ~ бетонная смесь на за- 
полнителях средней крупности (10 - 
16 мм) 

Гош-Ьа§ (сопсгеіе) ~ бетонная смесь с 
расходом цемента 4 стандартных меш- 
ка на 1 куб. ярд 

ГиІІу йиіб сопсгеіе ~ высокотекучая 
бетонная смесь 

Ьагбгоск а§§ге§а1е ~ бетонная смесь с 
крупными заполнителями из твёрдых 
скальных [каменных] пород 
катай сопсгеіе ~ жёсткая бетонная 
смесь 

Ы§Ь-8Ішпр сопсгеіе ~ подвижная бе- 
тонная смесь 

Ы§Ь іѵогкаЬіНіу сопсгеіе ~ высокопод- 
вижная бетонная смесь 
1о\ѵ іѵогкаЪійІу сопсгеіе ~ малопод- 
вижная бетонная смесь 
тебішп іѵогкаЪіИіу сопсгеіе ~ по- 
движная бетонная смесь 
потіпаі ~ заданный состав (бетонной 
смеси) 

ПО-8ІШТФ сопсгеіе ~ жёсткая бетонная 
смесь 

оѵег-тогіагеб сопсгеіе ~ бетонная 
смесь с чрезмерным содержанием рас- 
творной части 

оѵегзапбеб ~ смесь (бетонная или 
растворная) с большим [излишним] 
содержанием песка 

раІсйіп§ ' смесь для заделки поверх- 
ностных повреждений или дефектов 
(дорожных покрытий, стен и т.д.) 
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реа §гаѵе1 ~ бетонная смесь на мелком 
гравий 

ргеЬа§§еб ~ сухая смесь, поставляе- 
мая в мешках 

ргераска§есі ~ сухая смесь, поставляе- 
мая в упаковке 

ргевсгіЬесЗ ~ смесь, предписанная тех- 
ническими условиями, смесь заданно- 
го состава, заданная (напр, проек- 
том) смесь 

ритр (аЫе) сопсгеіе ~ удобоперекачи- 
ваемая бетонная смесь, бетонная 
смесь, годная для перекачки насосом 
га\ѵ ~ сырьевая смесь 
геабу ~ готовая (бетонная) смесь, то- 
варный бетон 

8еа\ѵаІег сопсгеіе ~ бетонная смесь, 
затворённая морской водой 
зресійеб сопсгеіе ~ состав бетонной 
смеси, задаваемый техническими ус- 
ловиями или проектом 
зііску ~ смесь (бетонная и др.), обла- 
дающая высокой степенью адгезии 
8ІІІГ сопсгеіе ~ жёсткая бетонная 
смесь 

8и1ілг-а8рЬа11 ~ серный асфальтобетон 
(асфальтобетон с добавлением серы 
в качестве вяжущего) 

Ігегпіе ~ бетонная смесь, укладывае- 
мая с помощью трубы (при подводном 
бетонировании) 

Ігіаі ~ пробная смесь, пробный замес 
Ігіаі сопсгеіе ~ пробная бетонная 
смесь, пробный замес бетонной смеси 
ішритраЫе сопсгеіе ~ бетонная 
смесь, не пригодная для подачи насо- 
сом, неудобоперекачиваемая бетонная 
смесь 

ѵегу 1о\ѵ лѵогкаЬШіу сопсгеіе ~ жёст- 
кая бетонная смесь 
\ѵеІ ріазіег ~ штукатурный раствор 
2 его- 8 Іитр сопсгеіе ~ жёсткая бетон- 
ная смесь (с нулевой осадкой конуса) 
тіхеб оп зііе смешанный на стройпло- 
щадке 

шіхег смеситель; мешалка 
аІІ-ЬубгаиІіс сопсгеіе ~ полностью 
гидроуправляемый бетоносмеситель 
ЬаЬу сопсгеіе ~ малогабаритный бето- 
носмеситель 

ЬаІсЬег [ЬаІсЬ-Іуре] - смеситель пе- 
риодического действия, цикличный 
смеситель 

Ьо\ѵ1 ~ лабораторная мешалка (для 
приготовления образцов грунта) 


тіхіп§ 

соііоібаі ~ смеситель для коллоидных 
растворов 

сопсгеіе ~ бетоносмеситель 
сопііпиоиз ~ смеситель непрерывного 
действия 

соипіег-сиггепі ~ противоточный сме- 
ситель 

бгшп ~ барабанный смеситель 
1іі§Ь-с1І8сЬаг§е ~ см. іпсііпесі-ахіз 
шіхег 

Іюгігопіаі ~ смеситель с горизонталь- 
ным барабаном (вращающийся вокруг 
горизонтальной оси) 

1югІ20ПІа1-ахІ8 [ЬогігопІаІ-зЬаГі] 
смеситель с горизонтальным лопаст- 
ным валом 

іпс1іпесі-ахІ8 ~ автобетоносмеситель с 
наклонным барабаном (в сторону вы- 
грузки смеси) 

тоЬПе ~ передвижной смеситель 
попіі11іп§ ~ смеситель с неопрокид- 
ным барабаном 

рабсііе ~ лопастной смеситель; лопаст- 
ная мешалка 

рап ~ бетоносмеситель с вертикальной 
чашей [с вертикальным барабаном] 
рап(-іуре) ~ \ѵііЬ гоІаІіп§ бгат ~ бе- 
тоносмеситель с вращающимся верти- 
кальным барабаном [с вращающейся 
чашей] 

рап(-іуре) ~ \ѵііЬ гоіаііщ; расЫІез бе- 
тоносмеситель с неподвижным верти- 
кальным барабаном и вращающимися 
лопастями 

8атр1е ~ мешалка для приготовления 
испытываемых образцов грунтов 
8е1С-1оасііп§ сопсгеіе ~ самозагружаю- 
щийся бетоносмеситель 
8Йо\ѵег ~ душевой смеситель 
8Іп§1е-8Ьай ~ смеситель с одним гори- 
зонтальным лопастным валом 
Іі11іп§ (сопсгеіе) ~ (бетоно) смеситель 
с опрокидным барабаном 
Ігапзіі ~ автобетоносмеситель 
Ігапзрогі ~ автобетоносмеситель 
Ігиск ~ автобетоносмеситель 
ІиЬ ~ бетоносмеситель с вертикальной 
открытой чашей 

Рѵіп-8Ііай ~ двухвальный смеситель 
тіхіп§ смешивание, смешение; переме- 
шивание 

абіаЬаІіс ~ адиабатическое смешение 
Ьаісй ~ циклическое перемешивание 
§како І_о§іс ~ метод приготовления 
бетонной смеси «Скако Лоджик» (ос- 
нован на введении песка в предвари- 
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шіхоііаіншні 


тельно приготовленную смесь цемен- 
та, воды и крупного заполнителя) 
тіхойаіатаі миксодейтамат (электрон- 
ный прибор для дистанционного кон- 
троля за приготовлением бетонной 
смеси) 

тіхіиге смесь 

аіг-ѵарог ~ паровоздушная смесь 
агеоігоре [ахеоігоріс] ~ азеотропная 
смесь 

сетепі Ігеаіей запй ~ песчаный 
грунт, стабилизированный цементом 
сопсгеіе ~ бетонная смесь 
еагій ~ грунтовая смесь 
еиіесііс ~ эвтектическая смесь 
ехріозіѵе аіг-§аз ~ взрывоопасная воз- 
душно-газовая смесь 
Іюі-Іаій ~ смесь (напр, асфальтобе- 
тонная), укладываемая (и уплотняе- 
мая) в горячем состоянии 
Іщиій-ѵарог ~ парожидкостная смесь 
гісЬ ~ жирная смесь 
запй-ероху гезіп ~ песчано-эпоксид- 
ный (строительный) раствор 
тпетопіс мнемоническое правило 
тоЬіІіІу подвижность, податливость; мо- 
бильность, маневренность 
сопсгеіе ~ изменение свойств бетона 
(во времени) 

(гее ~ свободная подвижность 
Іоіпі ~ 1. подвижность соединения 

[шва] 2. податливость узла (рамы, 
фермы) 

восіаі ~ подвижность населения 
тойе 1. режим; способ 2. форма; вид 
~ оС Ьискііп§ форма потери устойчи- 
вости 

~ оГ Іоай арріісаііоп способ приложе- 
ния нагрузки 

соо1іп§ режим охлаждения 
іаііиге ~ вид [характер] разрушения 
ЬеаІіп§ ~ режим нагрева [отопления] 
орегаііоп ~ эксплуатационный [рабо- 
чий] режим 

аеіЬаск Ьеа1іп§ ~ режим дежурного 
отопления 

8шшпег ~ летний режим (кондицио- 
нирования воздуха) 

Ігаѵеі ~ способ передвижения (по виду 
транспорта) 

ѵѵіпіег ~ зимний режим (кондициони- 
рования воздуха) 

тойеі 1. модель, макет 2. образец; шаб- 
лон; слепок 3. модель, тип, марка 
конструкции о ~ сотраІіЫе \ѵііЬ Иіе 
сойе ргоѵІ8Іоп8 модель, отвечающая 


требованиям технических условий 
[норм] 

а88аиі! ~ крупномасштабное увеличе- 
ние модели местности 
Йі§і1а1 §гоипй ~ цифровая модель мес- 
тности 

етрігісаі ~ эмпирическая модель 
йпііе еіетепі ~ о7 Іііе зйеіі расчётная 
модель оболочки для расчёта по мето- 
ду конечных элементов 
М1-8са1е ~ модель в натуральную ве- 
личину 

§го88 ~ общая стереопара 

Ьуйгаиііс ~ гидравлическая модель 

тоѵаЫе-Ьей ~ гидравлическая модель 

размываемого русла 

ойзеі ~ модель (машины) в вариант - 

нрм исполнении 

регзресііѵе зраііаі ~ стереоскопиче- 
ская модель местности 
гейеГ ~ модель рельефа местности 
Іеггаіп ~ модель рельефа местности 
Іезі ~ экспериментальная модель, мо- 
дель для испытаний [экспериментов] 
Ігапзіепі ~ динамическая модель 
тойеііщ моделирование; макетирование 
сошриіег-аійей ~ автоматическое по- 
строение пространственных изображе- 
ний [моделей] 

Ійгее йітепзіопаі ~ объёмное макети- 
рование 

тойійсаііоп 1. модификация 2. допол- 
нение к проекту; распоряжение об из- 
менениях в проекте о ~ Іо іЬе 
сопігасі йосшпепіз изменение проект- 
но-сметной документации 
тойіПіоп модильон 

тойиіаг модульный (о размерах и т.п.) 
тойиіе 1. модуль (размер) 2. объёмный 
[пространственный] блок; модульная 
секция (здания) 3. модульный узел 
[блок, агрегат] 4. модульный водовы- 
пуск, модуль 

арагітепі ~ блок-квартира 

Ьазіс ~ основной [главный] модуль 

[модульный размер] 

ЬаіЬгоот Ьиі1йіп§ Ыоск ~ блок-ван- 
ная комната 

Ьох-зЬарей ~ объемный блок 
Ьох-зЬарей ~ ореп оп Пѵо зійез объ- 
ёмный блок «труба» 

Ьиі1йіп§ Ыоск ~ объемный блок 
ЯехіЫе - автоматический шлюз-регу- 
лятор 

кіІсЬеп Ьиі1йіп§ Ыоск ~ блок-кухня 
зегѵісе ~ 1. приборно-агрегатный от- 
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сек 2. служебный противопожарный 
модуль (шкаф) 

іЬегтое1есІгіс-соо1іп§ ~ батарея тер- 
моэлектрического охлаждения 
іЬгее-дітепзіопаІ ~ объёмный [про- 
странственный] блок 
пкхіиіив модуль; коэффициент 
~ оі сотргеввіоп сжимаемость 
~ оі (іеіогтаііоп модуль деформации 
~ оі еіавіісііу модуль (продольной) 
упругости 

~ оі еіавіісііу іп Іепвіоп модуль упру- 
гости при растяжении 
~ оі еіавіісііу іп вЬеаг модуль сдвига 
~ оі еіоп§аІіоп модуль продольной уп- 
ругости при растяжении, модуль Юн- 
га 

~ оі іоипсіаііоп коэффициент постели 
~ оі іпсотрге88ІЬіііІу модуль объём- 
ной упругости 
~ оі іпегііа модуль инерции 
~ оі гевіііепсе 1. среднее значение 
удельной работы упругой деформации 
(стержня, напряжённого до предела 
упругости) 2, ударная вязкость 
~ оі гщісіііу модуль сдвига, модуль уп- 
ругости при сдвиге 

- оі гиріиге предел прочности [вре- 
менное сопротивление) при изгибе 
или кручении 

~ оі зесііоп момент сопротивления се- 
чения 

~ оГ 8иЬ§габе геасііоп коэффициент 
постели, модуль упругости основания 
~ оі Іогзіоп модуль сдвига при круче- 
нии 

~ оі ѵепіііаііоп коэффициент провет- 
ривания 

~ оі ѵоіите еіавіісііу модуль (объём- 
ной) упругости 

АЬгат'в ітепевв ~ модуль крупности 
(песка, заполнителей) 

Ьиік ~ модуль объёмной упругости, 
модуль объёмного [всестороннего] 
сжатия 

сііогсі ~ секущий модуль упругости 
сопсгеіе ~ оі еіавіісііу модуль упруго- 
сти бетона 

сопвігаіпесі ~ компрессионный модуль 
деформации 

СоиіотЬ'в ~ модуль сдвига 
сгеер ~ предел ползучести (напр, бе- 
тона) 

сНвсЬаг§е ~ модуль стока 

сігаіпа§е ~ модуль (дренажного) стока 


тоШ 

бупатіс ~ оі еіавіісііу динамический 
модуль упругости 

еіавііс ~ модуль продольной упругости 
ііпепевв ~ модуль крупности (зёрен) 
іпіііаі Іап§епІ - (оі еіавіісііу) началь- 
ный касательный модуль упругости 
(определяемый тангенсом угла на- 
клона касательной к кривой напряже- 
ния - деформации в начале коорди- 
нат) 

ріавііс ~ модуль пластичности 
весапі ~ (оі еіавіісііу) секущий мо- 
дуль упругости; средний модуль упру- 
гости 

вЬеаг(іп§) ~ (оі еіавіісііу) модуль 
сдвига, модуль упругости при сдвиге 
вЬогІ-Іегт еіавііс ~ кратковременный 
модуль упругости 
вЬгіпка§е - модуль усадки 
вопіс ~ динамический модуль упруго- 
сти 

віаііс ~ статический модуль упругости 
вивіаіпесі ~ оі еіавіісііу долговремен- 
ный модуль упругости 
Іап§епІ ~ оі еіавіісііу касательный мо- 
дуль упругости 

Ігаск ~ модуль упругости подрельсово- 
го основания 

Іхѵіві (іп§) ~ модуль сдвига при круче- 
нии 

Ѵоигщ'в ~ (оі еіавіісііу) модуль (про- 
дольной) упругости, модуль Юнга 
тоівіиге влажность; влага 
аЬвогЬесі ~ поглощённая [абсорбиро- 
ванная] влага 
ехсевв ~ влагоизбытки 
ігее - свободная [несвязанная] влага 
Ьусіговсоріс ~ гигроскопическая влага 
іпЬегепІ ~ оі а§§ге§а1ев влага, содер- 
жащаяся в заполнителях 

тоіс1(8) 1. опалубка, опалубочная форма 
2. шаблон для тяг 3. формы (для от- 
ливки и формования изделий) 4. 
пресс-форма (для испытания грун- 
та) 5. (архитектурный) облом 
Ьаііегу ~ кассетная форма (для бето- 
нирования) 

Ьеат ~ форма для формовки железо- 
бетонных балок 

Ьеат ~ іог 1ев1іп§ форма для изготов- 
ления бетонных балочек-образцов 
(для испытания на изгиб) 
сиЬе ~ стандартная форма (для изго- 
товления контрольных кубических 
образцов) 
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тоЫ 

сизіот-тасіе ~ форма, сделанная по 
заказу (по чертежам заказчика) 
іа11іп§ ~ развёрнутая ось поручня пе- 
рил 

Ыіеі ~ калёвка; раскладка 
§апё ~ батарейная опалубка, батарей- 
ная опалубочная форма 
Ьогзе ~ передвижной шаблон для вы- 
тягивания карнизов [тяг] 
тиііісеіі Ьаііегу ~ батарейная опалу- 
бочная форма (для формовки элемен- 
тов железобетонных конструкций) 
ріазіег ~ гипсовая форма 
гиппіп§ ~ шаблон для вытягивания 
карнизов [тяг] 

8Іатріп§ ~ штамп для оттиска рисун- 
ка (напр, на поверхности свежеуло- 
женного бетона) 

зіоск ~8 готовые формы (для лепных 
изделий и т.п.) 

Ігаѵе1іп§ ~8 катучая опалубка 
Ігіріе ~ тройная форма (для формовки 
железобетонных изделий) 
тоЫЬоагс! отвал (бульдозера, грейдера) 
то1сііп§ 1. архитектурный облом 2. по- 
гонажное профилированное изделие 
(раскладка, плинтус, калёвка, гал- 
тель) 3. декоративная отливка, деко- 
ративное погонажное лепное изделие 
аррііесі ~ прикреплённый [наложен- 
ный] облом 

аргоп ~ калёвка на вертикальном при- 
творном брусе дверной обвязки 
агсЫіесІигаІ ~8 архитектурные обло- 
мы 

Ьаіесііоп ~ см. Ьоіесііоп то1с1іп§ 

Ьазе ~ верхняя калёвка плинтуса 
Ьеаб ~ 1. вал, валик (архитектурный 
облом) 2. калёвка, раскладка выпук- 
лого профиля 

Ьеак(-ЬеасЗ) ~ романское или готиче- 
ское архитектурное украшение в фор- 
ме птичьей головы с клювом 
Ьеб ~ 1. архитектурный облом над 
фризом антаблемента 2. нижняя часть 
многополосного облома 3. архитектур- 
ный облом под карнизом 
Ьеіесііоп [Ьеііехіоп, Ьііесііоп] ~ см 
Ьоіесііоп то1діп§ 

ЫпсИщ* агсЫіесІигаІ ~8 связывающие 
[переходные] архитектурные обломы 
(напр торус, полукруглый валик) 
ЫгсГз-Ьеак ~ 1. архитектурный облом 
с резным орнаментом в виде птичьей 
головы с клювом 2. см. Ьеак(-ЬеасІ) 
тоІсНщ; 


Ьоіесііоп [Ьоіехіоп] ~ фигурно-вы- 
пуклый облом (закрывающий стык 
между параллельными плоскостями в 
разных уровнях) 

саЫе ~ облом в форме многопрядного 
каната 

сгоѵѵп ~ поясок над карнизом (ниже 
свеса кровли) 

сшіот ~8 лепные изделия, сделанные 
на заказ 

§1а2Іп§ ~ штапик или горбылек с ка- 
лёвкой 

Іюііоіѵ - выкружка (архитектурный 
облом) 

Іаіб-оп ~ накладные погонажные 
профильные изделия или детали (из 
дерева, пластмассы, гипса) 
оиізісіе согпег ~ угловая профильная 
накладка для защиты выступающего 
угла (стены, колонны и т.п.) 
ргопе (агсЫіесІигаІ) ~8 архитектур- 
ные обломы базы колонны 
циаіег гоипй ~ четвертной вал (архи- 
тектурный облом) 

гоИ ~ 1. вал, валик (архитектурный 
облом) 2. архитектурный облом с ва- 
ликом 

го11-аш1-Ш1еІ ~ комбинированный ар- 
хитектурный облом в виде прямого и 
обратного четвертного валов, разде- 
лённых полочкой 

гозе ~ поясок с архитектурным орна- 
ментом в виде стилизованных бутонов 
цветка (обычно розы) 

8ерагаІіп§ агсЫіесІигаІ ~8 разделяю- 
щие архитектурные обломы (поясок, 
валик, полукруглая выкружка, ско- 
ция) 

8ршп§ ~ криволинейный облом; кри- 
волинейная профильная погонажная 
деталь 

зіоск ~8 готовые [сборные] лепные 
изделия 

8иррогІіп§ агсЫіесІигаІ ~8 архитек- 
турные обломы поддерживающих эле- 
ментов (напр, капители, архитрава) 
іЫшіЬ ~ выпуклый архитектурный об- 
лом (слегка сплющенный в попереч- 
ном сечении) 

\ѵоой ~8 деревянные профилирован- 
ные погонажные изделия (раскладки, 
плинтусы , нащельники и т.п.) 
гпоіе 1. мол; волнолом 2. кротователь 
то1іп§ 1. прокладка кротовых дрен 2. 
кротовый дренаж 
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1ПОІ1І80І сезоннопромерзающий слой 
(грунта) 

тоІуЬсІепит молибден 

тотепі момент о ~ аЬоиІ апу ахІ8 мо- 
мент относительно оси; ~ аЬоиІ апу 
роіпі момент относительно точки; ~ аі 
апу зесііоп іп іЬе 1еп§іЬ оГ а Ьеат 
момент в любом сечении по длине 
балки; ~8 ехеііеіі Ьу гегіипсіапі 
тетЬеге [Ьу геііишЗапІв] моменты, 
возникающие при наложении избы- 
точных связей; ~ іпбисеб іп а зесііоп 
момент, возникший в сечении; ~ 
орровііе іп 8І§п момент, противопо- 
ложный по знаку; ~ ргобисеб Ьу беаб 
Іоаб момент от постоянной нагрузки; 
~ ргосіисесі Ьу Ііѵе Іоаб момент от вре- 
менной нагрузки; ~ гедиігеб Іо 
ргобисе а ипіі гоіаііоп момент, вызы- 
вающий единичный угол поворота 
(конца стержня); ~ ге8и1ііп§ йот 
8Іс1е8\ѵау момент от бокового упругого 
перемещения рамы; ~8 уіе1діп§ іЬе 
вате гоіаііоп моменты, вызывающие 
одинаковый угол поворота (концов 
стержней и т.п.) 

~ оГ агеа момент площади 
~ ок ехіегпаі іогсев момент внешних 
сил, момент от нагрузки 
~ ой іогсе момент силы 
~ оГ іпегііа момент инерции 
~ ой іпегііа аЬоиІ пеиігаі ахіз момент 
инерции относительно нейтральной 
оси 

~ ой іпегііа аЬоиІ рагаііеі ахіз момент 
инерции (сечения) относительно па- 
раллельной оси 

~ ой іпегііа оГ а (сгозз) зесііоп мо- 
мент инерции поперечного сечения 
~ оГ геѵегзей 8І§п момент обратного 
знака, момент, обратный по знаку 
~ оГ гиріиге разрушающий момент 
аррііесі ~ приложенный момент (на- 
грузка) 

агеа - момент площади 
ахіаі ~ осевой момент, момент относи- 
тельно оси 

ахіаі ~ оі іпегііа осевой момент инер- 
ции 

Ьаіапсесі ~ 1. уравновешенный момент 
2. предельный момент (в сечении же- 
лезобетонной балки), вызывающий 
одновременное разрушение бетона и 
пластическое течение арматуры 


тотепі 

Ьаг ~ момент в стержне; момент, дей- 
ствующий на стержень 
ЬешЗіп§ ~ изгибающий момент 
ЬешЗіп§ ~ аі апу зесііоп оі а Ьеат из- 
габающий момент в любом сечении 
балки 

Ьгеакіпё Ъепсіігщ ~ разрушающий 
[предельный] изгибающий момент 
сапіііеѵег ~ момент (на опоре кон- 
сольной балки) от нагрузки на кон- 
соль 

саггіесі-оѵег ~ передаваемый [пере- 
данный] момент 

саггуоѵег ~ реактивный момент за- 
щемления, вызванный приложенным 
моментом 

сепігаі ~ оГ іпегііа центральный мо- 
мент инерции 

сіоскѵѵізе ~ момент, направленный 
[действующий] по часовой стрелке 
сопііпиііу ~ момент неразрезности (на 
промежуточной опоре многопролёт- 
ной статически неопределимой бал- 
ки) 

соипіегс1оск\ѵІ8е ~ момент, направ- 
ленный [действующий] против часо- 
вой стрелки 

сгаскіп§ ~ изгибающий момент, вызы- 
вающий трещинообразование, момент 
трещинообразования 
сгііісаі ~ критический [предельный] 
момент (вызывающий потерю устой- 
чивости, разрушение или пластиче- 
ское течение) 

беаб-іоаб ~ изгибающий момент от 
постоянной нагрузки 
беѵіаііоп ~ момент, вызванный откло- 
нением элемента от заданных разме- 
ров [неточностью изготовления] 
сІізІгіЬиіесІ ~ распределённый момент 
скншпу ипіі ~ единичный фиктивный 
момент 

еб§е - краевой момент 

еб§е іощие ~ краевой крутильный 

[крутящий] момент 

епб ~ момент, приложенный к опоре 
простой балки, концевой момент; мо- 
мент защемления 

ехіегпаі ~ момент внешних сил; внеш- 
ний момент, приложенный момент 
іаі1іп§ [Гаііиге] ~ разрушающий мо- 
мент 

ЙГ8І ~ статичесюій момент (инерции 
сечения) 

Яхеб-епсЗ ~ момент защемления; реак- 
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тотепі 

тивный момент на защемлённом кон- 
це стержня 

Йхіп 2 - момент защемления 

Ьо§§іп§ ~ отрицательный изгибающий 

момент 

іпіегпаі ~ момент внутренних сил; мо- 
мент внутренней пары 
Іоіиі ~ узловой (изгибающий) момент 
(рамы) 

Іеазі ~ оС іпегііа (оГ а зесііоп) наи- 
меньший момент инерции (поперечно- 
го сечения) 

тегібіопаі Ьепбіп§ ~ меридиональный 
изгибающий момент (в оболочке) 
тісіроіш Ьепбіп§ ~ изгибающий мо- 
мент в средней точке пролёта 
пеёаііѵе (Ьепсіігщ) ~ отрицательный 
(изгибающий) момент 
побе роіпі ~ узловой (изгибающий) 
момент (рамы) 

оШ-оГ-Ьа1апсе ~ неуравновешенный 
момент 

оѵегІигпіп§ ~ опрокидывающий мо- 
мент 

оѵегІитіп§ ~ бие Іо ѵѵінб Гогсез опро- 
кидывающий момент, вызываемый си- 
лами ветра 

ріазііс ~ пластический момент, мо- 
мент, вызывающий образование пла- 
стического шарнира 
роіаг ~ оС іпегііа полярный момент 
инерции (сечения) 

розіііѵе (Ъепбіп§) ~ положительный 
(изгибающий) момент 
гебисеб ріазііс ~ приведённый пла- 
стический момент 

гезІ8Ііп§ ~ момент внутренней пары, 
момент внутренних сил (в сечении 
балки); реактивный момент в защем- 
лённом конце балки 
гезІогіп§ ~ бие Іо беаб Іоабз уравно- 
вешивающий [восстанавливающий] 
момент, обеспечиваемый силой собст- 
венного веса конструкции 
зесопб ~ оГ агеа момент инерции пло- 
щади (поперечного сечения) 
зесопбагу ~ дополнительный [вторич- 
ный] момент 

зесопб ахіаі ~ оС агеа аксиальный мо- 
мент инерции площади (сечения) 
зесопб роіаг ~ оГ агеа полярный мо- 
мент инерции площади (поперечного 
сечения) 

зітрІе-Ьеат ~ изгибающий момент в 
любом сечении простой балки 


зиррогі ~ опорный момент, момент на 
опоре 

зіаііс ~ статический момент 
зіаііс ~ оГ агеа статический момент 
площади (сечения) 
зігезз ~ момент внутренних сил 
іЪгизІ ~ момент от распора 
Іощие ~ крутящий момент 
Іогзіоп (аі) ~ крутящий момент 
(лѵізіігщ ~ крутящий момент 
иііітаіе (Ьепбіп§) ~ 1. предельный 
(изгибающий) момент 2. расчётный 
момент (при расчёте конструкции по 
предельному состоянию) 
иііітаіе (безі§п) гезіз1т§ ~ предель- 
ный момент внутренней пары (при 
расчёте железобетонной балки по 
предельным нагрузкам) 
ипЬаІапсеб ~ неуравновешенный мо- 
мент 

ипіі ~ единичный момент, момент 
равный единице 

уіеіб ~ изгибающий момент, вызыва- 
ющий образование пластического 
шарнира (в стальной балке) 

2 его ~ нулевой момент 
тотепіит количество движения; им- 
пульс силы 

ап§иіаг ~ момент количества движе- 
ния; угловой [кинематический] мо- 
мент; момент импульса 
Іеі ~ импульс струи 
тесЬапісаІ ~ механический импульс 
топеу: 

Ьооі ~ дополнительная оплата (труда 
рабочих) за работу в необычных усло- 
виях 

бігіу ~ дополнительная оплата (труда 
рабочих) за работу в необычных усло- 
виях 

Ьеі§Ы ~ англ надбавка (к зарплате 
рабочего) за работы на высоте 
топііог 1. фонарная надстройка над 
крышей [покрытием], светоаэрацион- 
ный фонарь 2. гидромонитор 3. конт- 
рольное устройство 

топіІогіп§ контроль, мониторинг (не- 
прерывное наблюдение переменной); 
дистанционный диспетчерский конт- 
роль; управление 

епѵігоптепіаі ~ мониторинг [следя- 
щий контроль] состояния окружаю- 
щей среды 

Ниаіііу ~ контроль качества 
зігисіигаі ~ контроль напряжённо-де- 
формированного состояния [несущей 
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способности] строительных конструк- 
ций 

\ѵа!ег циаіііу ~ регулирование качест- 
ва воды 

топкеу копровый молот (свободно па- 
дающий) 

топосотрагаіог монокомпаратор 
топоііііі 1. пустотелый массив-гигант с 
перегородками 2. секция или блок бе- 
тонирования плотины 3. массивный 
[монолитный] опускной колодец 
топоІііЫс монолитный, цельный; изго- 
товленный из цельного куска или кам- 
ня 

топороб одиночная опора (морского 
основания) 
топогаіі монорельс 
топітогіііопііез монтмориллониты 
топитепі 1. памятник 2. опорная точ- 
ка, закреплённая на местности 
апсіепі ~ античный [древний] памят- 
ник 

агіійсіаі ~ точка привязки (трассы, 
хода) 

зигѵеу ~ геодезический знак 
тоог пришвартовывать (напр, кессон, 
опускной колодец) 

тоогпщ причал; причальное сооруже- 
ние 

ойзйоге ~ рейдовый причал 
тоогіапб болотистая местность 
Ы§Ь ~ верховой торфяник 
шогаіпе морена 
тогазз болото, топь, трясина 
тогрЬо1о§у: 

гіѵег Ьеб ~ морфология речного русла 
зігисіигаі ~ формообразование строи- 
тельных конструкций 
тогіаг строительный раствор; строи- 
тельная растворная смесь 
асііѵаіеб ~ активированный строи- 
тельный раствор 

аіг-Ыо\ѵп ~ растворная смесь, наноси- 
мая методом распыления; торкрет-бе- 
тон 

аіг епігаіпеб ~ строительный раствор 
с воздухововлекающей добавкой 
апіійееге ~ раствор с противомороз- 
ной добавкой, раствор для зимних ра- 
бот 

азЬезІоз сетепі ~ асбестоцементная 
растворная смесь 
сетепі ~ цементный раствор 
сетепі-ііте ~ цементно-известковая 
растворная смесь; цементно-известко- 
вый раствор 


сіау ~ глиняный раствор 
сотро ~ 1. цементно-известковая рас- 
творная смесь 2. штукатурная рас- 
творная смесь (для внутренней и на- 
ружной штукатурки) 
бгу раск [бгураск] ~ сухая строитель- 
ная растворная смесь 
ероху ~ эпоксидный полимерраствор, 
полимерраствор на эпоксидном вяжу- 
щем 

Гаі - жирный раствор; жирная рас- 
творная смесь 

йЬег геіпіогсеб ~ строительный рас- 
твор, дисперсно армированный волок- 
нами 

§аи§еб ~ известково-цементный рас- 
твор 

§гоиІіп§ ~ инъекционная растворная 
смесь 

Ьаігеб ~ штукатурный раствор, арми- 
рованный волосом [смешанный с во- 
лосом] 

Ьубгаиііс ~ гидравлический раствор 
Іеап ~ тощий раствор; тощая раствор- 
ная смесь 

Пте ~ известковый раствор 
тазопгу ~ кладочный раствор 
попзІаіпіп§ - штукатурный раствор с 
низким содержанием щелочных ком- 
понентов 

ріазііс ~ пластичная растворная смесь 
роіутег ~ полимерраствор 
ро1утег-ітрге§паІеб ~ мелкозерни- 
стый полимербетон 

роіутег-июбійеб сетепі ~ полимер- 
цементный раствор 

ршпреб ~ растворная смесь, подавае- 
мая растворонасосом 
геабу-тіхеб ~ товарный строительный 
раствор 

гезіп ~ полимерраствор, раствор на 
полимерных смолах 
зргауеб ~ растворная смесь, наноси- 
мая методом набрызга; торкрет-бетон 
Ігоѵѵеі-оп ~ растворная смесь, нано- 
симая мастерком [кельмой] 
тогіагіюагб 1. сокол 2. боёк; небольшой 
столик для приготовления смесей [ма- 
стик, растворов] вручную 
тогіісе англ см. тогіізе 
тогіізе амер, гнездо (для шипа), паз 
(для гребня) 

Ыіпб ~ глухое [несквозное] гнездо 
сішзе ~ гнездо с закруглённым дном 
(для обеспечения податливости сое- 
динения) 
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ореп ~ прорезной паз, прорезное гне- 
здо 

зіір ~ 1. прорезной паз, прорезное 
гнездо 2. гнездо с закруглённым дном 
(обеспечивающим податливость сое- 
динения) 

зіоі - прорезной паз, прорезное гнездо 
зіорресі ~ глухое [несквозное] гнездо 
тогіізег долбёжник 
сЬаіп ~ цепной долбёжник 
еіесігіс ~ электрический долбёжник 
тогІІ8Іп§ вырезка или долбление гнезда, 
паза 

тозаіс 1. мозаика 2. фотосхема 
сегатіс ~ керамическое мозаичное по- 
крытие пола (плитки на бумажной 
основе) 

Іаіепсе ~ мозаика из фаянсовых пли- 
ток 

р1юІо§гарЫс ~ фотосхема 
Ѵепеііап ~ терраццо с крупной мра- 
морной крошкой 
то8С(ііе мечеть 
тоіеі мотель 

тоііоп движение, перемещение (кине- 
матическое) о ~ іп а раіЬ движение 
по траектории; Іо зеі іп ~ приводить в 
движение 

ассеіегаіесі ~ ускоренное движение 
аіг ~ подвижность воздуха; движение 
воздуха 

аііегпаіе ~ возвратно-поступательное 
движение 

сігсиіаг ~ круговое движение 
сопзігаіпі ~ стеснённое движение; на- 
порное движение (воды) 

Ггее ~ свободное движение 
Ьагтошс ~ гармоническое движение 
Ьеіісоісіаі ~ движение по спирали 
гоіагу ~ оГ іЬе сгапе вращательное 
движение (поворотной части) крана 
з1е\ѵіп§ ~ поворотное [вращательное] 
движение 

8Іо\ѵ ~ бесконечно наводящий винт 
(нивелира) 

з\ѵееріп§ ~ нанесение на стену штука- 
турной растворной смеси прижимани- 
ем сокола и перемещением его снизу 
вверх; намазка штукатурной раствор- 
ной смеси 

Ігапзіаіогу ~ поступательное движе- 
ние 

ипііогш ~ равномерное поступатель- 
ное движение 

тоіог мотор, двигатель, электродвига- 
тель 


(сотрге88еб-)аіг ~ пневматический 
двигатель 

еіесігіс ~ электродвигатель 
рпешпаііс ~ пневматический двига- 
тель 

ипіѵегзаі ~ универсальный электро- 
двигатель (на переменном и постоян- 
ном токе) 

ѵагіаЫе зреесі ~ двигатель с регулиру- 
емой частотой вращения 
тоіііе пятно, крапинка; мушка (в стек- 
ле); рі пятнистость (древесины); ря- 
бизна; крапчатость 
тоіііег торцовая кисть, торцовка 
то111іп§ пятнистость, крапчатость (де- 
фект бетонных поверхностей) 
тоиісі см. тоіеі 

тоиші насыпь; холм, бугор || сооружать 
насыпь 

Ггозі ~ бугор пучения 
ёгоипсі ісе ~ бугор пучения 
Ьеаѵігщ ~ бугор пучения 
ісіп§ ~ наледный бугор 
тоипі опорное (виброизолирующее) ос- 
нование 

шЬЬег ~ резиновый виброизолятор 
8ргіп§ ~ пружинный виброизолятор 
тоипІіп§ 1. основание; станина; опора; 
рама; штатив; стойка; крепление 2. 
ходовая часть (передвижных кранов) 
3. установка; сборка; монтаж 4. агре- 
гат; оснастка 

аіг сотрге 880 г - ходовая часть пере- 
движного компрессора 
апІіѵіЬгаІіоп ~ виброизолирующее ос- 
нование 

базе ~ ходовая часть (крана, экскава- 
тора и т.д.) 

саггіа§е ~ буровая каретка [тележка] 
саіегріііаг ~ гусеничная ходовая часть 
сгапе ~ ходовая часть крана, ходовое 
устройство крана, ходовое оборудова- 
ние крана 

сгазѵіег Ігаск базе ~ гусеничная ходо- 
вая часть 

ИехіЫе ~ упругое (амортизирующее 
вибрации) опорное устройство (ма- 
шин) 

тоиік 1. устье; горловина 2. входное от- 
верстие; входное сооружение [устрой- 
ство] 

Ьеіі ~ раструб 

ЬігсГз ~ угловой паз, угловой вырез (в 
кромке доски или грани бруса) 
сапаі ~ устье канала 
бгаіп ~ устье дрены 


380 



тиіііріісаііоп 


Й8Іі ~ щель в рулонной кровле 
ітаке ~ водозаборный оголовок 
ріі ~ устье скважины [шахтного ство- 
ла] 

Іиппеі ~ оголовок тоннеля 
тоѵе ход, перемещение || двигаться, пе- 
ремещаться 

оп-ГІте-іоЬ ~8 перемещения (машин) в 
пределах стройплощадки 
тоѵетепТ движение; перемещение о ~8 
сашеб Ьу сЬап§е8 іп ІетрегаТиге пе- 
ремещения [смещения], вызванные 
изменениями температур 
аіг ~ подвижность воздуха; движение 
воздуха 

сШГегепІіаІ ~ неравномерное поднятие 
(грунтовой поверхности) 
ігее ~ свободное перемещение 
Ьі§1і-гаІе-оі-8Ігаіп ~8 упругие переме- 
щения, вызванные деформациями, на- 
растающими [натекающими] с боль- 
шой скоростью 

ІоіпІ ~ 1. смещение [деформация] 
шва 2. смещение узла (рамы) 

Іаіегаі ~ боковое перемещение 
Ііпеаг ~ линейное перемещение 
1о\ѵ-гаІе-оГ-8Ігаіп ~8 упругие переме- 
щения, вызванные деформациями, на- 
растающими [натекающими] с малой 
скоростью 

тасіііпе ~8 дальность перемещения 
машин 

таза ~ гравитационное перемещение 
горных пород 

тоізіиге ~ 1. миграция влаги 2. про- 
центное удлинение водонасыщенный 
бетонньк или растворных образцов 
(по сравнению с сухими) 
тоІ8Іиге-с1іап§е ~8 перемещения, вы- 
званные изменениями влажности (те- 
ла) 

гесіргосаі ~ возвратно-поступательное 
движение 

гоіагу ~ вращательное движение [пе- 
ремещение] 

зеізтіс ~ смещение, вызываемое сейс- 
мическим воздействием 
зЬогІ ~8 перемещения (напр, грунта) 
на короткие расстояния 
зЬиІІІе ~ возвратно-поступательное 
движение 

Ігапзіаііопаі ~ поступательное движе- 
ние 

ир-апсі-боѵѵп ~ движение вверх и вниз 
тоѵіп§ движение; перемещение о ~ 
Ьиіісііщд передвижка [перемещение] 


зданий; ~ Іо ійе 8ІІе транспортирова- 
ние (конструкций, материалов) на 
стройплощадку 

то\ѵіп§ косьба (травы и сорняков на 
обочинах и откосах земляного по- 
лотна) 

тиск 1. отвал; извлечённый грунт 2. 
илистый грунт, ил 3. масса взорванно- 
го грунта 

Іиппеі ~ 1. извлечённый при проходке 
тоннеля фунт 2. пикотаж 
тискіп§ 1. контроль за проектным поло- 
жением арматуры (в процессе бето- 
нирования) 2 . уборка породы (при 
подземных и взрывных работах) 
тші 1. ил; шлам 2. болотный грунт 3. 
буровой раствор 4. глинистая масса; 
керамическая масса 
аба ~ глиняный раствор (при буровых 
работах) 

Ьепіопйе ~ бентонитовый буровой 
раствор 

бгі11іп§ ~ буровой раствор 
тиб-саррйщ подрывание (валунов) по- 
верхностным зарядом 
тікШо\ѵ л пЪ, грязевой поток 
тисіііоіе люк для прочистки; ревизия 
тифаскіпё нагнетание глинистого рас- 
твора 

П1ШІ8ІІ1 опорная подкладка под стойкой 
(напр, лесов); лежень; нижний венец 
сруба 

тшізіопе аргиллит 
тиШег амер, шумоглушитель 
зрііііег-іуре ~ ячейковый шумоглуши- 
тель 

пшЙ8 звукозащитные предохранитель- 
ные наушники 

пшШоп 1. вертикальный импост (в про- 
ёме, дверной или оконной коробке); 
притворный брус, притвор 2. стойка 
фахверка (для крепления навесных 
стеновых панелей) 

боог ~ притворная стойка, импост 
(двупольной двери) 

пшізеаі эмульгированный битум, битум- 
ная эмульсия (для гидроизоляции бе- 
тона) о ~ апб тетЬгапе гидроизо- 
ляционный слой из напылённого руб- 
леного стекловолокна в смеси с биту- 
мом 

тиШсусІопе мультициклон 
тиіііріісаііоп 1. умножение; произведе- 
ние 2. усиление 

зсаіаг ~ скалярное произведение 
ѵесіог ~ векторное произведение 
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пшіііііегесі 

тиіііііегесі многоярусный (о конструк- 
циях и т.п.) 

тшіііп 1. горбылек оконного переплёта 
2. средний вертикальный брус панель- 
ной двери 
пшзешп музей 

тшіс-ЬаІІ 1. концертный зал 2. мюзик- 
холл 

ти$ке§ озёрное болото; жидкая торфя- 
ная почва 

тизіапі проф. бетонная смесь 
тШе амер, трубчатый [цилиндриче- 
ский] абсорбционный шумоглушитель 
тшгіе сопло, насадок 


N 


пайіг надир; самый низкий уровень 
рйоІо§гарЫс ~ надир 
паіі гвоздь о ~ зІіскіп§ оиі ок ГЬе ріапк 
гвоздь, торчащий из доски 
асіб-еІсЬесІ ~8 гвозди, подвергнутые 
травлению кислотой 
аіитіпит ~ алюминиевый гвоздь 
аппиіаг ~ гвоздь с кольцевыми остры- 
ми рёбрами [кромками] на стержне 
( для повышения сопротивления вы- 
дёргиванию) 

аппиіаг гіп§еб ~ гвоздь-скоба, криво- 
линейный гвоздь в форме скобы 
ЬагЬесІ ~ заершённый гвоздь 
ЬагЬей ріуѵгоосі ~ заершённый фанер- 
ный гвоздь 

ЬагЬесІ гоойп§ ~ заершённый кровель- 
ный гвоздь 

сагреп1ег'8 ~ плотничный гвоздь 
сазі ~ литой гвоздь 

сіоиі ~ толевый гвоздь; гвоздь с широ- 
кой шляпкой 

соттоп ~ плотничный івоздь 
сопсгеіе ~ амер, гвоздь для забивки в 
бетон или кирпичную кладку; дюбель 
сиі ~ штампованный гвоздь (вырезае- 
мый из стального листа) 
боиЫе-ЬеасЗ (ей) ~ гвоздь с двумя 
шляпками (опалубочный) 
йгіѵеп ~ забитый гвоздь 
іасе ~ гвоздь, забиваемый со стороны 
лицевой грани деревянной обшивки 
іёіі ~ толевый гвоздь 
ЯпізЫщ; ~ декоративный гвоздь 
Яаі Ьеай ~ гвоздь с плоской шляпкой 


йоогіп§ ~ фасонный строительный 
гвоздь (для деревянных полов); пар- 
кетный гвоздь 

йшіп§ ~ штукатурный гвоздь 
§а1ѵапІ2ей гоойп§ ~ оцинкованный 
кровельный гвоздь 

ёурзшп Іаій ~ гвоздь для крепления 
гипсокартонных листов [сухой штука- 
турки] 

Ьеас11е88 ~ гвоздь без шляпки 
Ьоок ~ гвоздь с крючком, гвоздь с Г- 
образной шляпкой 
Іаій ~ штукатурный гвоздь 
І08І-Ьеас1 ~ гвоздь с небольшой шляп- 
кой (утапливаемый добойником) 
тазопгу ~ гвоздь для забивки в ка- 
менную кладку (с режущими спираль- 
ными кромками на стержне) 
рІазІегЪоагсІ ~ гвоздь для крепления 
гипсокартонных листов [сухой штука- 
турки] 

гооГнщ ~ кровельный гвоздь 
зЬоГ-йгей ~ дюбель, забитый строи- 
тельным пистолетом 
8Іісе-роіШес1 ~ гвоздь с плоским ост- 
риём 

\ѵі§§1е ~ проф. искривлённая [дефект- 
ная] металлическая крепёжная деталь 
\ѵіге ~ проволочный гвоздь 
паіІаЬШіу гвоздимость (конструкции, 
стройматериала) 
пайаЫе гвоздимый 
паіісігіѵег гвоздезабивной станок 
паііесі прибитый [прикреплённый] гвоз- 
дями 

паііег 1. гвоздезабивной станок 2. замо- 
ноличиваемая в бетон деревянная 
планка (для крепления гвоздями) 
паі1іп§ прибивание [прибивка] гвоздя- 
ми; забивание [забивка] гвоздей 
Ыіпсі ~ забивка гвоздей с утапливани- 
ем шляпки (добойником) 
сіепсй ~ забивка гвоздей с загибанием 
выступающего конца [острия] с об- 
ратной стороны (соединяемых досок) 
сопсеаіес! ~ забивка гвоздей впотай (с 
утапливаемой шляпкой) 
боиЫе Гасе ~ забивка гвоздей с двух 
сторон 

паіесі наледь 

патез оГ рагіз спецификация деталей 
пао8 наос (главное помещение антич- 
ного храма) 

парре 1. свободно падающая плоская 
струя 2. слой воды, переливающийся 
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через порог или гребень гидросоору- 
жения 

асіііегепі ~ струя, прижатая к поверх- 
ности водослива 

аегаіесі ~ свободная аэрированная 
струя 

Ггее ~ свободно падающая плоская 
струя 

паіаіогіит крытый плавательный бас- 
сейн 

паШге оГ Ійе зігезв геёізІгіЪиІіоп харак- 
тер перераспределения напряжений 
паѵу проф. одноковшовый экскаватор 
песк 1. шейка (колонны, растянутого 
образца); горлышко, горловина; попе- 
речное сужение 2. боров; дымоход 3. 
кольцевая канавка [выточка] 4. коса, 
перешеек 5. ворот; воротник 
ЯПег ~ заливная [наливная] горловина 
§1апё ~ шейка сальника 
§оо8е ~ отступ, «утка», двойной отвод 
8\ѵап'8 ~ верхняя часть водосточной 
трубы, охватывающая карниз; закруг- 
ление лестничных перил или поручня 
ІогсЬ ~ наконечник сварочной горелки 
пескіп§ 1. образование шейки, сужение 
поперечного сечения (растянутого 
образца) 2. шейка (часть дорической 
колонны, образующая переход от 
ствола к капители) 

~ оГ рііе суженная часть бетонной 
сваи (образовавшаяся из-за выдавли- 
вания свежеуложенного бетона при- 
током водоносных грунтов) 
пескіп§-йо\уп образование шейки, суже- 
ние поперечного сечения (у растяги- 
ваемого образца) 

пеей потребность, нужда о іп ~ оГ ге- 
раіг нуждающийся в ремонте 
1оп§-8Іапс1іп§ ~ давно ощущаемая по- 
требность 

ѵѵаіег ~ потребность в воде, водопот- 
ребление 

пеесііе 1. игла; спица; стрелка; указа- 
тель 2. балка для временного опира- 
ния стены (при усилении фундамен- 
та) 3. палец, пропущенный сквозь 
стену (для опирания выпускных ле- 
сов) 4. шпиль, шпиц; обелиск 
Сіітоге ~ игла Гилмора (прибор для 
определения сроков схватывания не- 
органических вяжущих) 
теіег ~ стрелка измерительного при- 
бора 

репеігаііоп ~ пенетрометр Проктора 
Ргосіог ~ игла [пенетрометр] Прокто- 


псіѵѵогк 

ра (для определения плотности грун- 
та) 

Ѵісаі ~ игла Вика 

пеесШп§ пробивка отверстия (в стене, 
скальной породе и т.п.) 
пеі§ЬЬогЬоосі микрорайон, городской 
квартал; посёлок (где проживают от 
500 до 1000 семейств, США) 
пеоргепе неопрен 

пегѵе, пегѵиге ребро свода, нервюра 
пе8І 1. набор; комплект 2. гнездо, ячей- 
ка; скопление 

~ оГ 8а\ѵ8 набор [комплект] полотен 
для пилы 

~ оС всгеепз комплект сит (много- 
ярусного грохота) 

а§§ге§аІе ~ скопление [гнездо] зёрен 
крупного заполнителя в бетоне 
Ьоаг'8 ~ проф. спальный барак на 
стройплощадке (для рабочих) 
пеі 1. сеть; сетка Л сетчатый || плести 
сетку; ограждать сеткой, натягивать 
сетку 2. чистый, нетто 
Ьа8е ~ базисная сеть 
Ьее-кеерег'з ~ защитная сетка от на- 
секомых (на окнах) 
саЫе ~ 1. вантовая сеть 2. кабельная 
сетъ 

саісіі ~ предохранительная сетка 
0о\у ~ гидродинамическая сетка 
§иагё ~ предохранительная сетка 
тозциііо ~ защитная сетка от насеко- 
мых 

вайіу - предохранительная сетка 
Ігіап§и1аІіоп ~ сеть триангуляции 
\ѵіге ~ проволочная сетка 
пеІІіп§ сеть, сетка; сетчатый материал 
ехігибе ~ экструдированная полимер- 
ная сетка (напр, для армирования 
грунта) 

йпе-ѵѵіге ~ сетка из тонкой проволоки 
(напр, для армирования армоцемент- 
ных конструкций) 

\ѵіге ~ проволочная сетка 
пейѵогк 1. сеть (трубопроводная, до- 
рожная и т.п.) 2. сетевой график 
- ок тоіоггоаёз [тоіопѵауз] сеть ав- 
томобильных дорог 
асііѵііу ~ сетевой график 
аегіаі ~ воздушная сеть (проводов и 
т.п.) 

аіг Іегтіпаііоп ~ молниезащитная сеть 
(на крыше здания) 

Ьазіс ~ оГ Ы§Ь-огйег сопігоі базисная 
сеть (триангуляции) высшего класса 
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пеіѵѵогк 

Ьигіесі ~ подземная сеть (кабелей и 
т.п.) 

сІізІгіЬШіоп ~ распределительная [раз- 
водящая] сеть 

йгаіпа§е ~ 1. осушительная [дренаж- 
ная] сеть 2. речная [гидрографиче- 
ская] сеть 

еіесігіс сЗізІгіЬиІіоп ~ электрическая 
распределительная сеть 
§аз сіізІгіЬиІіоп ~ газовая распредели- 
тельная сеть 

§гоипсі ~ сеть заземления 
Ьогігопіаі зигѵеу ~ плановая съёмоч- 
ная сеть 

1і§1іІіп§ - сеть освещения 
Нпе ~ сеть инженерных коммуника- 
ций 

Іоск-ѵѵеіг ~ водосбросная сеть 
оѵегЬеаб ~ воздушная сеть (электро- 
передачи и т.п.) 
гоасі ~ сеть дорог 

8атр1іп§ ~ сеть пунктов отбора проб 
8е\ѵег(а§е) ~ сеть канализации 
ІеІерЬопе ~ телефонная сеть 
шіс1ег§гоипс1 вигѵеу ~ подземная по- 
лигонометрия 

тѵаіег Кпе ~ водонапорная сеть 
ѵѵаіег зирріу ~ наружная водопровод- 
ная сеть, сеть водоснабжения 
пеиігаі 1. нейтраль, нейтральный про- 
вод; нейтральная точка 2. (химиче- 
ски) нейтральное вещество 
еагійесі ~ заземлённая нейтраль 
пеиГгаІігаІіоп нейтрализация 
пеШгаІігег 1. нейтрализатор (установ- 
ка) 2. нейтрализующее средство 
пе\ѵе1 1. центральная стойка (винтовой 
лестницы) 2. декоративная концевая 
опорная стойка лестничных перил (в 
конце и начале лестничного марша) 
пеѵѵІу-ГогтесІ вновь образованный, зано- 
во образованный 

піЬ остриё (инструмента и т.п.); вы- 
ступ; шип 

піЬЫег вырубные ножницы (для резки 
тонколистового металла) 
пісііе ниша 

гейще - ниша (для обслуживающего 
тоннель персонала) 

§гоипсЗ ~ ниша от уровня пола 
піск 1. прорезь, бороздка; шлиц || шли- 
цевать 2. шейка; сужение 3. зарубка; 
метка 4. вмятина; забоина; царапина 
піскеі никель 

пі§§іп§ околка природного камня (за- 
кольником) 


пірріе 1. ниппель, штуцер; соединитель- 
ная трубка 2. воздуховыпускной кла- 
пан 

Ьаггеі ~ нарезной патрубок, сгон 
Ьеіі ~ переходной ниппель 
1оп§ ~ ниппель с удлинённой ненарез- 
ной частью 

ріре ~ трубный ниппель 
зЬогІ ~ ниппель с узкой ненарезной 
средней частью 
піІго§еп азот 

посіе 1. узел (канатной оснастки, фер- 
мы) 2. место соединения электриче- 
ских проводов 3. узел (напр, фермы); 
узловой элемент (стержневых конст- 
рукций) 

согпег ~ наружный узел фермы 
пойиіе включение, желвак (напр, в оса- 
дочной породе) 

по§ 1. деревянная пробка (в кирпичной 
кладке, часто имеющая форму кир- 
пича) 2. горизонтальная распорка (в 
деревянном каркасе) 
по§§іп§ 1 . распорки между стойками 
деревянной перегородки 2. заполнение 
фахверка кирпичной кладкой, кир- 
пичное заполнение фахверка 
Ьгіск ~ кирпичное заполнение каркаса 
[фахверка]; кирпичная перегородка 
или стена с деревянным каркасом 
[фахверком] 

поіве шум; шумы; помехи 
асошііс ~ акустический шум (воспри- 
нимаемый человеческим ухом) 
аегодупатіс ~ аэродинамический шум 
аігЬогпе ~ воздушный шум 
аіг-(1о\ѵ §епега!еб ~ аэродинамиче- 
ский шум 

атЬіепІ ~ фоновый шум; шум окру- 
жающей среды 
Ьаск§гоишЗ ~ фоновый шум 
Ьіі 22 Іп§ ~ жужжание 
сотпшпііу ~ бьновой шум 
йисі ~ шум, распространяющийся по 
воздуховодам 
ітрасі ~ ударный шум 
іпйегепі ~ собственный шум 
тап-табе ~ шум от деятельности че- 
ловека 

8ІшсІиге-Ьогпе ~ шум, распространя- 
ющийся по конструкции; структурный 
шум 

Ігайіс ~ транспортный шум 
потепсіаіиге номенклатура; система 
обозначений; терминология 
~ оГ ІітЬег Гог сошішсііоп ригрозез 
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похюи8пе88 


номенклатура лесоматериалов для 
строительства 

попсойезіѵе несвязный (о грунтах и 
т.п.) 

попсотЬшІіЪіШу невозгораемость; него- 
рючесть 

попсопсіисІіп§ не проводящий электри- 
ческого тока 

попсопйппііу несоответствие (проекту, 
техническим условиям) 
попсогюсііЫе, попсоггос!іп§ некорроди- 
рующий, неокисляющий 
попбейшпаЫе недеформируемый 
пошіезітсііѵе неразрушающий (об ис- 
пытаниях и т.п.) 
попсіітепзіопаі безразмерный 
попбігесііопаі ненаправленный 
попеіазііс неупругий 
попйаттаЫе невоспламеняющийся, не- 
возгораемый 

попіои1іп§ незагрязняющийся, не под- 
верженный загрязнению [засалива- 
нию] 

попЬото§епіІу (оГ таіегіаіз) неодно- 
родность (материалов) 
попііпеагііу нелинейность 
~ оГ ргоЫет нелинейность задачи 
попііпеагіу еіазііс нелинейно-упругий 
поп1оабЬеагіп§ ненесущий (о конструк- 
циях) 

попріазііс непластичный (о материале) 
попргезігеззесі ненапряжённый (об ар- 
матуре), не подвергаемый предвари- 
тельному напряжению (о конструкци- 
ях) 

попгіёМ нежёсткий, не обладающий 
жёсткостью (о конструкциях) 
попги8Ііп§ нержавеющий 
попзігеісйесі нерастянутый (о стержне) 
попзІгисШгаІ ненесущий (об элементах 
конструкций) 

попзкісі, попвіір нескользкий 
попзіапсіагсі нестандартный 
попзуттеігісаі несимметричный (о на- 
грузке и т.п.) 

попіепзіопаі ненапрягаемый, ненапря- 
жённый 

попипііогтііу неравномерность 
попа нория 

позе 1. закругление, выступ; поясок, ва- 
лик (напр проступи ступени, подо- 
конной доски и т.п.) 2. голова, оголо- 
вок (гидросооружения) 3. режущая 
кромка, головка (резца) 

~ оГ §иісіе ЬишЗ голова струенаправля- 
ющий дамбы 


Ьапк ~ голова дамбы 
Іооі ~ режущая кромка инструмента 
по8Іп§ 1. валик, закругление (напр, 
проступи ступени) 2. боковое давле- 
ние колёс; допускаемая поперечная 
нагрузка 

ирзігеат ~ оголовок контрфорса, 
аванбек 

поіаііоп обозначение; надпись 
Ьоѵѵ'з ~ обозначение силовьк полей 
фермы (при построении диаграммы 
Кремоны) 

8Іге88 ~ обозначение составляющих 
напряжений (по осям) 
поісіі 1. надрез, вырез || вырезать, де- 
лать вырез 2. измерительный водослив 
3. стакан (подколенника) 
боиЫе-8ке\ѵ ~ лобовая врубка с двумя 
зубьями [двойным зубом] 
кеуйоіе ~ ключевидный вырез в об- 
разце (для определения ударной вяз- 
кости стали) 
зке\ѵ ~ лобовая врубка 
поісйег механический станок [машина] 
для среза полок на концах стальных 
прокатных балок; вырубной станок 
по1сЫп§ 1. вырез 2. перекрёстное [кре- 
стовое] соединение деревянных эле- 
ментов в поддерева [в паз] 3. отрывка 
уступчатой выемки 
поіе отметка; заметка 
ехріапаіогу ~ объяснительная записка 
(к проекту) 

гоабЬесІ - проектная отметка (на по- 
перечном профиле земляного полот- 
на) 

Іеггаіп ~ отметка земли 
поіісе извещение, уведомление; объяв- 
ление; предупреждение о ~ Іо 
ргосебе письменное извещение [уве- 
домление] (заказчиком подрядчика) 
об установлении даты начала строи- 
тельных работ 

~ оГ а\ѵагб извещение (заказчиком 
подрядчика) о принятии условий под- 
ряда 

абѵапсе ~ предварительное извещение 
(об открытии торгов и т.п.) 

Ьиі1біп§ ргезегѵаііоп - список зданий, 
имеющих архитектурное и историче- 
ское значения и охраняемых местны- 
ми властями 

Іеппіпаііоп ~ извещение об аннулиро- 
вании [расторжении] (соглашения, 
договора и т.п.) 
похіошпе88 вредность 
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ІЮ22Іе 

поггіе 1. сопло, форсунка, гидравличе- 
ский насадок 2. нагнетательный пат- 
рубок 

аіг зирріу ~ приточный насадок; пат- 
рубок сосредоточенной подачи (при- 
точного воздуха) 
ап§1е ~ угловая форсунка 
сотрасі-іеі аіг зирріу - патрубок со- 
средоточенной подачи (приточного 
воздуха) 

сопе ~ конусное сопло 
Іеі ~ гидромониторная насадка, гидро- 
мониторное сопло 

1оп§-іЬю\ѵ іеі аіг зирріу ~ патрубок 
сосредоточенной подачи (приточного 
воздуха) дальнобойной струёй 
риіѵегІ 2 Іп§ ~ распьшительное сопло 
зйоісгеіе ~ сопло для нанесения торк- 
рет-бетона 

зргау ~ (водяная) форсунка, распьши- 
тельное сопло 

ипійо\ѵ вргау ~ прямоточная форсунка 
Ѵепіигі ~ сопло Вентури 
поггіетап рабочий, обеспечивающий 
набрызг бетонной смеси при торкрети- 
ровании (работающий с соплом) 
пиізапсез вредности 

пшпЬег 1. число 2. количество (в шту- 
ках) 3. номер 

~ оГ Ьаг номер [диаметр] арматурного 
стержня 

~ оГ Ьагз количество арматурных 
стержней 

~ оГ сусіез число циклов 
~ оГ йе§гее8 оГ Ггеебот число степе- 
ней свободы 

~ оГ 1оаЙ8 рег йау количество погру- 
зок в день 

~ оГ рапеів іп іііе ІШ88 число панелей 
фермы 

~ оГ роите гециігеіі Гог іоЬ количество 
циклов бетонирования на весь объём 
бетонных работ [на объект] 

~ оГ геѵоіиііопз частота вращения 
ЬаісЬ ~ кодовый номер цвета [цвето- 
вого оттенка] обоев 

ВеаиГоіГ ~ сила ветра в баллах по 
шкале Бофорта 

Ьгій§е ~ инвентаризационный номер 
моста (устанавливаемый на мостах) 
Вгіпеіі Ііагсіпе88 ~ твёрдость по Бри- 
неллю 

Р ~8 числовые показатели ровности и 


горизонтальности (покрытия) пола, 
числа [показатели] Р 
ДаІпе88 ~ Р ( числовой показатель ров- 
ности пола, число [показатель] Р, 
Іеѵеіпевв ~ Р, числовой показатель го- 
ризонтальности пола, число [показа- 
тель] Рі 

іосаі Р ~8 числовые показатели, ха- 
рактеризующие ровность и горизон- 
тальность пола на отдельных участках 
тезЬ ~ номер сита 

оѵегаіі Р ~8 числовые показатели, ха- 
рактеризующие ровность и горизон- 
тальность пола в целом (по всей пло- 
щади помещения) 

РоІ 880 п ~ коэффициент поперечного 
сжатия, коэффициент Пуассона 
гаіей ~ оГ геѵоіиііоп номинальное 
число оборотов (напр, электродвига- 
теля) 

геЬоипй ~ К критерий отскока К (по- 
казатель прочности бетона, опреде- 
ляемый по высоте отскока молотка; 
применяется также для скальных 
пород) 

8Ішйе ~ кодовый номер цвета обоев 
зіеѵе ~ номер сита 

Тауіог'8 8іаЬіііІу ~ коэффициент ус- 
тойчивости земляного откоса (по Тей- 
лору) 

пикету 1. детская (комната) 2. детские 
ясли; детский сад 3. питомник, рас- 
садник о ~ Гог ра88еп§ег8 детская 
комната (на вокзале) 
йау ~ детский сад 
пиг8егу-8сЬооі детский сад 
пШ гайка 

айіи8Ііп§ ~ регулировочая [установоч- 
ная] гайка 

апсіюг ~ стопорная гайка 

Ьаск ~ контргайка 

Ыаск ~ чёрная [неточёная] гайка 

сопісаі ~ конусная [коническая] гайка 

еуе ~ гайка с кольцом [с проушиной] 

Іей-Ьапйей ~ гайка с левой резьбой 

1ійіп§ ~ подъёмная гайка 

Іоск - стопорная гайка; контргайка 

гі§Ьі апй Іей ~ стяжная гайка 

гі§Гй-Ьапйей ~ гайка с правой резьбой 

гіп§ [гоипй] ~ кольцевая [круглая] 

гайка 

8е1Г-1оскіп§ ~ самоконтрящаяся гайка 
8еМіп§ ~ регулировочная гайка 
8ргіп§ ~ пружинная гайка 


386 



ѵші§(ес1) ~ гайка-барашек; крыльча- 
тая гайка 
пуіоп найлон 


О 

оак дуб 

оакшп пакля; просмолённая пенька 
Петр ~ пеньковая пакля 
тѵіійе ~ несмолёная пакля или пенька 
оЬе1і$к обелиск 
оЬ|ес( 1. предмет 2. цель 
Ьиіку ~8 предметы навалом 
1оп§ ~8 длинномерные предметы (до- 
ски, трубы и т.д.) 
гаоѵаЫе ~ рабочий орган (машины) 
оЬяегѵайоп 1, наблюдение (в процессе 
испытаний, проведения эксперимен- 
тов и т.п.) 2. осуществление надзора 
о ~ оп йіе ѵѵогк авторский надзор на 
стройплощадке 3. геод. приём 
~8 оГ 8ІгисІиге8 шкіег хегѵісе 
соп(Шіоп8 наблюдения за работой соо- 
ружений в условиях эксплуатации 
гесіргосаі ~ полный приём, двусторон- 
нее визирование 

гесіргосаі ѵегТісаІ-апдІе — измерение 
вертикального угла при одновремен- 
ном двустороннем тригонометриче- 
ском нивелировании 
оЬмтѵаіогу 1. обсерватория 2. наблюда- 
тельная станция 

оЬвоІевсепсе моральный износ; мораль- 
ное старение (оборудования) 
оЬзІасіе препятствие 
паіигаі ~8 природные препятствия 
оЬвйтісІ о Іо ~ Іііс орегаіог'к ѵіе\ѵ 
ухудшать видимость [поле зрения] 
оператора, стеснять сектор обзора опе- 
ратора 

оссирапсу расчётное число людей в зда- 
нии или помещении, населённость 
а«8етЫу ~ общественное пользование 
(зданием, помещением) 

ЬепебсіаІ ~ использование объекта по 
прямому назначению 
рагйаі ~ приёмка в эксплуатацию и 
пользование готовой частью строи- 
тельного объекта (заказчиком) 
оссирапІ$ пользователи (помещений, 
зданий); жильцы (здания) 
осЬег охра 

гей ~ красная охра (пигмент) 
уеііотѵ ~ жёлтая охра (пигмент) 


ойзеі 

осга(іп§ обработка бетона фторосилика- 
том (для повышения сопротивляемо- 
сти износу и химической стойкости) 
осіаЬесІгоп восьмигранник, октаэдр 

осіодгаріі одограф 
огіо(іі)гзапах 

оейотеіег одометр, консолидометр, ком- 
прессионный прибор 
аиІо^гарЫс ~ одометр с автоматиче- 
ской регистрацией 

ойсе конторское помещение; админист- 
ративное помещение, канцелярия 
Ьа§§а§е ге§І8Ігайоп ~ окно регистра- 
ции багажа 

йезщп ~ проектная контора 
сігатѵііщ ~ чертёжное бюро 
йеИ ~ контора (производителя ра- 
бот) на стройплощадке 
§оѵеттепі ~ правительственная кан- 
целярия 

шоЬіІе ЯеЫ [шоЬіІе 8ІІе] - передвиж- 
ная контора прораба (на стройпло- 
щадке) 

ро«1 ~ почтовое отделение 
ргш(ш§ ~ типография 
ойсег чиновник; должностное лицо 
агеа ріашіііщ ~ инспектор отдела го- 
родской планировки 
соп(гасйп§ ~ посредник; официаль- 
ный представитель заказчика на 
стройплощадке 

ріаппігщ ~ инженер, осуществляющий 
архитектурно-планировочный конт- 
роль 

ваіійу ~ работник службы техники 
безопасности (на строительстве) 
ОЙ-ІІІПЙ8 «вход воспрещён» (надпись на 
двери или воротах ограждения) 
оЯГ-гатр съезд (с пересечения дорог в 
разных уровнях) 

ойвеі 1. уступ, берма 2. боковое смеще- 
ние 3. отгаб, выгиб ( напр , стержня); 
отступ, обходное звено (трубопрово- 
да) 4. обрез стены (в месте измене- 
ния толщины) 5. отступ (деталь) 6. 
вынос точек (напр, при разбивке кри- 
вой) 7. ордината 8. короткий перпен- 
дикуляр к основной линии 9. просвет, 
свободное пространство, зазор (между 
фасадной стенкой и ближайшим мес- 
том на автостоянке) 10. остаточная 
неравномерность, отклонение (про- 
порционального регулирования); уста- 
новившееся рассогласование 
ЙУтІіЬ ~ смещение гуська (относи- 
тельно продольной оси стрелы) 
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оЙ8еі 

ра88-оѵег ~ обвод «скобой», обходное 
звено (трубопровода) 
геШгп ~ обюд «скобой», обходное зве- 
но (трубопровода) 

оѲ'-зЪоге глубоководный, шельфовый 
(об объектах морского строительст- 
ва) 

оЯГ- 8 І 2 е отклонение от установленных 
(геометрических) размеров || менее 
стандартного [установленного] разме- 
ра 

оЯГ-8Іа§е закулисная часть [планшет] 
сцены 

ойіаке ответвление 

ойігаскіп§ движение (автомобиля) вне 
габаритов установленной полосы (на 
кривых) 

о(Г-\ѵЫіе белила с незначительной до- 
бавкой пигмента 

о§ее 1. гусёк, архитектурный облом 8- 
образного профиля 2. плавная кривая, 
образованная вогнутой и выпуклой со- 
пряжёнными дугами окружности, 8- 
образная кривая 3. очертание водосли- 
ва практического профиля 

о§іѵе 1. остроконечная арка 2. диаго- 
нальное ребро готического свода 

оіі 1. масло; смазочный материал, смаз- 
ка 2. нефть; нефтепродукт 
Ъапапа ~ амилацетат, грушевая эссен- 
ция (растворитель некоторых лаков 
и красок) 

Ьобіеб Іішееб ~ полимеризованная 
олифа 

Ьоііеб Ііпвееб ~ варёная олифа 

Ьопе ~ костяное масло 

соаі Іаг ~ каменноугольная смола 

сгеовоіе ~ креозотовое масло 

сгибе ~ (сырая) нефть 

йих ~ разжижитель битума 

Гогт (\ѵогк) ~ опалубочная смазка 

Шеі ~ жидкое топливо, топливное 

масло 

Ьеаі ІгапзСег ~ высокотемпературный 
теплоноситель (минеральное масло) 
Іішееб ~ олифа; льняное масло 
тіпегаі ~ 1. минеральное масло 2. 
нефть; нефтепродукт 
тоіб ~ опалубочная смазка 
раіпі ~ олифа 
га\ѵ Іішееб ~ сырая олифа 
гевібиаі ~ остаточный нефтепродукт 
гоаб ~ дорожный битум 
го8Іп ~ смоляное [канифольное] мас- 
ло 


8І1ісопе ~ силиконовое масло, крем- 
нийорганическая жидкость 
Іаг ~ дёготь; гудрон; дегтярное масло 
Іігіск ~ вязкое масло 
іЬіп - маловязкое масло 
ігашіогтег ~ трансформаторное мас- 
ло 

Шп§ ~ тунговое масло (разбавитель 
красок и лаков) 

изеб [\ѵа8Іе] ~ отработанное масло 
ѵѵогкіп§ ~ рабочая жидкость (гидрав- 
лических систем) на масляной основе 

оі1-саппіп§ проф. морщинистая метал- 
лическая обшивка стен (дефект); 
волны на металлической кровле (де- 
фект) 

оііег 1. маслёнка; лубрикатор 2. помощ- 
ник крановщика 

оіГ интенсивность выделения вредностей 
стандартным человеком в условиях 
теплового комфорта (по Фангеру) 

опе-ѵѵау дорога с односторонним движе- 
нием 

Орасііу 1. укрывистость, кроющая спо- 
собность (краски) 2. непрозрачность; 
мутность; непроницаемость 

орепег 1. открыватель 2. рыхлитель 
аиіотаііс ~ автоматический открыва- 
тель (двери, окна) 

Гап1і§Ьі ~ привод [устройство для от- 
крытия) фрамуги 

орепіп§ 1. проём, отверстие; щель; за- 
зор; просвет 2. зев (ключа) 3. раскры- 
тие (шва, щёк) 4. калибр (валка) 5. 
открытие (клапана и т.д.) 6. начало 
(работ и т.п.) 

~ оС Ьібв открытие торгов на подряд 
ассе88 ~ отверстие [проём] для обслу- 
живания 

Ьеат ~ 1. гнездо (в стене и т.д.) для 
опирания балки 2. проём в вертикаль- 
ном щите опалубки перекрытия в мес- 
те пересечения балок 
ЪооіЬ Ггопі ~ рабочий проём вентиля- 
ционного укрытия [зонта] 

Ьгіб§е ~ отверстие моста 
Ьгіб§е зѵаіепѵау ~ отверстие моста 
бІ8сйаг§е ~ выпускное [разгрузочное, 
выходное, нагнетательное, выхлопное] 
отверстие; водопропускное отверстие; 
водоспуск (плотины) 
боог ~ дверной проём; ширина двер- 
ного проёма по дверной коробке 
ейесйѵе ~ минимальный или эквива- 
лентный диаметр отверстия 
ехЬаіі8І ~ вытяжное отверстие 
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орсгаііоп 


Гасе ~ ок ехйаизі Ьоосі рабочий проём 
вентиляционного укрытия 
Геей ~ впускное [загрузочное] отвер- 
стие 

йаге ~ раструбное отверстие 
йоог ~ проём в перекрытии (для про- 
хода людей, подачи материалов) 
йэгтаі ~ торжественная приёмка (объ- 
екта в эксплуатацию); торжествен- 
ное открытие 
§аІе ~ проём ворот 

Ьоой іпіеі ~ рабочий проём вентиля- 
ционного укрытия; входное отверстие 
вытяжного зонта 

іпіеі ~ впускное [входное] отверстие 
іпіаке ~ приёмное [всасывающее] от- 
верстие; вытяжное отверстие; забор- 
ное отверстие 

]а\ѵ ~ раскрытие щёк (дробилки); рас- 
крытие губок (тисков) 
оЬзегѵаІіоп ~ окно [проём] для на- 
блюдения (в покрытии) 
оиііеі ~ вытяжное отверстие 
оиіяісіе аіг ~ наружный воздухозабор 
(устройство) 

«рійѵѵау ~ водосливное отверстие 
зисііоп ~ всасывающее отверстие 
зирріу аіг ~ приточное отверстие 
ѵаіѵе ~ 1. степень открытия клапана 2. 
проходное отверстие клапана 
ѵепіііаііоп ~ вентиляционное отвер- 
стие 

\ѵіпсіо\ѵ - оконный проём 
орепіѵогк открытая разработка (полез- 
ных ископаемых) 

орегаіеб управляемый; приводимый в 
действие; находящийся в эксплуата- 
ции, работающий 

орегаІіп§ работа; управление; функцио- 
нирование; эксплуатация 
орегаііоп 1. работа, функционирование, 
управление; эксплуатация 2. операция 
о іп ~ в рабочем состоянии; в процес- 
се работы 

аиіотаііс ~ автоматическая операция 
ЬиіМіп§ ~ строительная рабочая опе- 
рация, строительный процесс; рі стро- 
ительные работы 

саісиіаііоп [саісиіаіігш] ~ вычисли- 
тельная [расчётная] операция 
сопсгеІіп§ ~8 бетонные работы 
сопііпиоив ~ длительно-непрерывный 
режим; непрерывный процесс строи- 
тельства 

еагіЪіѵогк ~8 земляные работы 


йеЫ ~8 работы, выполняемые на 
стройплощадке 

ЯпІ8Ып§ ~8 отделочные операции, от- 
делочные работы 

&И Іоаб ~ работа (машины) при пол- 
ной загрузке [на полном режиме] 
йіПу аиіотаііс ~ полностью автомати- 
зированная рабочая операция 
§аІе ~ маневрирование гидротехниче- 
ским затвором 
Ьапсі ~ ручное управление 
Ьагагйош сопвігисііоп ~8 опасные 
строительные работы [операции] 
(связанные с риском для жизни рабо- 
чего) 

іпіегтіііепі ~ периодический режим 
]аскіп§ ~ работы [операции], выпол- 
няемые с применением домкрата 
(преднапряжение арматуры, подъём 
скользящей опалубки и т.д.) 

1оабіп§ ~8 погрузочные операции, по- 
грузочные работы 
тапиаі ~ ручное управление 
тапиіасіигіпё ~8 операции по изго- 
товлению, изготовительные операции 
шесЬапісаІ ~ механическое управле- 
ние 

теіісиіоікіу ріаппеб сопзішсііоп ~8 
тщательно спланированные строитель- 
ные операции [работы] 
по-іоай ~ холостой ход 
р1аппіп§ ~ планировочное решение 
шппіп§-ойГ - раскатка (проводов) 
8Ііп§іп§ ~8 строповка 
8Іге88Іп§ ~8 операции по преднапря- 
жению (конструкции); создание пред- 
варительного напряжения (в конст- 
рукции) 

8игѵеу ~8 геодезические работы 
8упсЬгопІ2ес1 іаскіп§ ~8 синхронизи- 
рованная [синхронная] работа домк- 
ратов 

Іеп8Іопіп§ ~8 операции по натяжению 
(напряжённой арматуры) 

Іе8Ііп§ ~8 процедура испытаний 
Ііте-соп8итіп§ ~ трудоёмкая опера- 
ция 

Ігайіс ~ условия движения (транспор- 
та) 

ип1оайіп§ ~8 разгрузочные операции, 

разгрузочные работы 

ѵіЬгаІіопІезз ~ работа (машины), не 

сопровождающаяся возникновением 

вибраций, безвибрационная работа 

машины 
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орсгаііоп 


\ѵогкіп§ ~5 ипбег \ѵау производимые 
рабочие операции 
орегаііѵе 1. рабочий 2. оператор 
орегаіог механик; оператор; машинист 
аиіошаііс (боог) ~ автоматический от- 
крыватель двери 

Ьоот ~ оператор бетонораспредели- 
тельной стрелы 

сопсгеіе ришр ~ оператор [машинист] 
бетононасоса 
сгапе ~ крановщик 
йгііі ~ бурильщик; буровой мастер 
еіесігіс ~ электрический сервомеха- 
низм открывателя (двери) 
еіеѵаіог ~ лифтёр 

§аІе ~ открыватель-закрыватель ворот 
(электронно-механического дейст- 
вия) 

тасЫпе ~ машинист, оператор маши- 
ны, механик 

тесйапісаі ~ механизм открывания и 
закрывания (окон) 
вйоѵеі ~ экскаваторщик 
орІіс8 оптика; оптические приборы; оп- 
тическая система 
йЬег ~ волоконная оптика 
Х-гау ~ рентгеновская оптика 
орііоп выбор; право выбора; вариант; 
версия 

соШгасІог'8 — право выбора подрядчи- 
ка (положение договора подряда, пре- 
доставляющее подрядчику право вы- 
бора ряда строительных материа- 
лов, методов работ и т.п. без изме- 
нения договорной стоимости строи- 
тельства) 

йогтѵѵогк ~ выбор конструкции опа- 
лубки 

ориз геіісиіашт ретикулат (сетчатая 
регулярная облицовка бетона) 
огбег 1. архитектурный ордер 2. поря- 
док 3. заказ 4. распоряжение, приказ 
5. степень; кратность о іп §ооб ~ в 
исправном [эксплуатационном] состо- 
янии; іп шппіп§ ~ в движении; во 
включённом состоянии 
~ ой егесііоп порядок монтажа 
аіііс ~ аттиковый стиль (с низкими 
пилястрами в чердачном этаже) 
сйап§е ~ распоряжение (заказчика) о 
внесении изменений (в реализуемый 
проект) 

сотрозііе ~ композитный ордер 
СогіШйіап ~ коринфский ордер 
Богіс ~ дорический ордер 
йеіб ~ распоряжение (главного инже- 


нера или архитектора проекта) о 
незначительных изменениях проекта в 
процессе строительства 
йеЫ \ѵогк ~ распоряжение (генераль- 
ного подрядчика, субподрядчика или 
поставщика) о доставке материалов, 
выполнении ряда работ по оснащению 
стройплощадки и т.п.) 

Сгеек Оогіс ~ греческий дорический 
ордер 

Іопіс ~ ионический ордер 
ІоЬ ~ наряд 

тосіійсайоп ~ см. сйап§е огбег 
Котап Оогіс ~ романский дорический 
ордер 

пі8Й ~ срочный заказ 
8Іо\ѵ ~ ограничение скорости движе- 
ния поезда 

Тшсші ~ тосканский ордер 
\ѵогк ~ извещение [уведомление] под- 
рядчика (со стороны заказчика) о не- 
обходимости приступить к строитель- 
ству 

огбіпапсе 1. декрет, закон, постановле- 
ние 2. архитектоника; соотношение 
конструктивных элементов [частей] 
20 піп§ ~ постановление (напр, муни- 
ципалитета) о зонировании и ис- 
пользовании городских территорий 
опітагу простой, несложный; одиноч- 
ный, одинарный (о механизме) 
огсНпаІе ордината 
~ ой а роіпі ордината точки 
тМсІІе ~ геод. стрелка кривой 
оге руда 

Ьепейсаіеб ~ обогащенная руда 
сгибе ~ необогащённая руда 
ог§апІ 2 аІіоп организация 
~ ой вайеіу обеспечение безопасности 
(на производстве); меры по технике 
безопасности 

~ ой \ѵогк организация работ 
Ьиі1біп§ 8ІІе ~ организация работ на 
строительной площадке 
йгзі-аіб ~ организация первой помо- 
щи пострадавшим (на стройплощад- 
ке) 

§габеб ~ иерархия; многоуровневая 
организация (напр архитектурно- 
планировочного пространства) 
оШсе ~ организационная структура 
учреждения (строительной фирмы, и 
т.п.) 

8ІІе ~ стройгенплан, организация 
строительной площадки; организация 
работ на строительной площадке 
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огіепіаііоп, ориентирование (линии); 
ориентация 

~ оГ а Ьиі1с1іп§ ориентация (фасадов) 
здания 

~ оС \ѵіпс1о\ѵ8 ориентация окон здания 
аЬзоІиІе ~ абсолютное ориентирование 
апаіуіісаі ~ аналитическое (расчёт- 
ное) ориентирование 
іппег ~ внутреннее ориентирование 
(аэроснимка) 

іпіегіог ~ внутреннее ориентирование 
(аэроснимка) 

огіепІіп§ ориентирование (планшета) 
ОгШсе 1. отверстие 2. (кольцевая) изме- 
рительная диафрагма (в трубопрово- 
де) 3. сопло; насадка 
саІіЬгаІесі ~ калиброванное отверстие 
беііѵегу ~ выпускное отверстие 
с1І8сЬаг§е ~ разгрузочное отверстие 
теІегіп§ ~ измерительная диафрагма 
ЙігоШіп§ ~ дроссельная шайба [диаф- 
рагма] 

огі§іп начало; источник; возникновение 
~ оС соогсііпаіез начало координат 
~ оГ Гогсе точка приложения силы 
поізе ~ источник шума 
огі§іпаІе 1. начинать; возникать; проис- 
ходить, брать начало 2. создавать, 
разрабатывать (проект) 
огпатепі орнамент; декоративное укра- 
шение 

агсііііесшгаі ~ архитектурный орна- 
мент 

§еотеІгіса1 ~ геометрический орна- 
мент 

8си1рШга1 ~ скульптурный орнамент 
огіЬорЬоІотар ортофотоплан 
08сі11аІіоп8 колебания 
Ьепс1іп§ ~ изгибные колебания 
сопзігаіпеб ~ вынужденные колебания 
сопііпиоиз ~ незатухающие колебания 
йатрей ~ затухающие колебания 
десауіщ; ~ затухающие колебания 
іогсесі - вынужденные колебания 
ігее ~ свободные колебания 
Ьагтопіс ~ гармонические колебания 
Іаіегаі ~ поперечные колебания 
1оп§іЦі(ііпа1 ~ продольные колебания 
Іогеіопаі ~ крутильные колебания 
озсііоабег вибрационный конвейерный 
погрузчик 

08ІТЮ8І8 ОСМОС 

геѵегзе ~ обратный осмос 
088аІиге каркас (здания); несущая кон- 
струкция (покрытия) 
оиІа§е 1. перерыв (в подаче энергии) 2. 


оиііеі 

бездействие, перебой (в работе ма- 
шины) 3. простой 

оиіЬиі1с1іп§ надворное строение; вспомо- 
гательное [хозяйственное] здание 
оШсгор выход пласта на дневную повер- 
хность, обнажение породы 
оиііаіі 1. устьевое сооружение, устье 
(дрены, ливнеотвода), выпуск 2. за- 
мыкающий створ 3. устье сбросного 
коллектора; канализационный вы- 
пуск, точка сброса сточных вод; вы- 
водной коллектор 
8 е\ѵег ~ канализационный выпуск 
8 Іогт \ѵа1ег ~ ливнеотвод 
зиЬтагіпе ~ выпуск сточных вод ни- 
же уровня моря 

оиійі 1. прибор; аппаратура; оборудова- 
ние, принадлежности; снаряжение; 
оснащение; оснастка 2. комплект, на- 
бор, пакет, связка 

~ оГ Іоок набор [комплект] инстру- 
ментов 

Гігеі-аій ~ аптечка первой помощи 
гасііо ~ портативное радиопереговор- 
ное устройство 

гераіг ~ набор ремонтных инструмен- 
тов 

Іе8Ііп§ ~ комплект испытательной ап- 
паратуры 

Іооі - набор [комплект] инструментов 
\ѵеЫіп§ ~ сварочное оборудование 
оиШо\ѵ 1. отток воды; истечение 2. из- 
лив (1. отверстие 2. изливающаяся 
струя) 

оиііюше 1. надворная уборная 2. хлев 
3. сарай 

оиііеі 1. водосбросное русло; водоотвод, 
водовыпуск, водоспуск 2. выпускное 
отверстие 3. водовыпуск; канализаци- 
онный выпуск; устье дрены 4. замы- 
кающий створ водотока 5. штепсель- 
ная розетка 

аіг ~ приточное отверстие; воздухорас- 
пределитель 
ЬаіЬ ~ выпуск ванны 
ЬоПот \ѵа!ег ~ глубинный водосброс, 
глубинный водоспуск 
сеі1іп§ ~ потолочное приточное отвер- 
стие 

бат ~ глубинный водосброс, глубин- 
ный водоспуск 

бгаіпа§е - дренажный выпуск, водо- 
отводное отверстие 

ейіиепі сЙ8сЬаг§е ~ вьшодной канали- 
зационный коллектор 
етег§епсу ~ аварийный спуск 
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оиііеі 

ехЬашІ ~ вытяжное отверстие, вы- 
тяжной плафон 
Шіег ~ дренаж фильтра 
Яоог аіг ~ напольное приточное отвер- 
стие 

тий ~ грязеспускной патрубок 
поггіе ~ приточный насадок; патрубок 
сосредоточенной подачи 
ріре ~ трубчатый водовыпуск 
гіѵег ~ 1. эксплуатационный водо- 
спуск, выпускное сооружение (ГЭС) 

2. водоотводящее сооружение (ГЭС) 

3. речной выпуск (канализации) 
гооГ ~ водосточная воронка 
зегѵісе «аісг ~ рабочий водовыпуск 
ыпк ~ выпуск мойки 

віойей ~ щелевой воздухораспредели- 
тель; щелевидное приточное отверстие 
зоскеі ~ штепсельная розетка, соеди- 
нительное гнездо 

вргау ~ аэратор струи (насадок смеси- 
тельного крана) 

8Ігеат ~ русловый выпуск 
«ирріу аіг ~ воздухораспределительное 
устройство, воздухораспределитель 
ЬѵІ8І ~ вихревой воздухораспредели- 
тель 

ѵапей ~ регулируемая приточная ре- 
шётка 

\ѵаІ1 ~ стеновой вентиляционный пла- 
фон 

\ѵа«1е ~ 1. водоспуск, водовыпуск 2. 
сливное отверстие 

махіемаіег ~ 1. холостой водосброс 
(ГЭС) 2. сооружение для сброса сточ- 
ных вод 

лѵаіег ~ 1. водоспуск, водовыпуск 2. 
излив (отверстие) 
оиШпе очертание, силуэт, контур 
оиі-оі-асйоп в нерабочем состоянии, не- 
работающий 

оігі-оГ-афвІтепІ неотрегулированный, 
плохо отрегулированный 
оиІ-о(-а1і§птеігі несоосный; невыров- 
ненный; перекошенный 
оиІ-оГ-ЬаІапсе неуравновешенный, не- 
сбалансированный 

оиі-оГ-сепІег плохо центрированный, с 
эксцентриситетом 

оиІ-оГ-сігсиіІ не включённый в электро- 
сеть 

оиІ-оГ соішіііззіоп в неисправном состо- 
янии, в плохом техническом состоя- 
нии 

оиІ-оГ-сІаІе устаревший 


оиІ-оІ-Госия не в фокусе (о геодезиче- 
ском инструменте) 

оиІ-о1-§еаг с невключённым сцеплени- 
ем; на холостом ходу 
оиі-оі-іоіпі с неподтянутыми соедини- 
тельными узлами и болтами (о маши- 
не)', неисправный, требующий теку- 
щего ремонта 

оиІ-оГ-Ііпе несоосный; невыровненный; 
перекошенный 

оиІ-оГ-орегайоп неработающий, вышед- 
ший из строя 
ои1-оГ-огйег неисправный 
оиІ-оГ-рЬаяе сдвинутый по фазе, не в 
фазе, не совпадающий по фазе 
оиІ-оІ-рІшпЬ не вертикальный, отклоня- 
ющийся от вертикали 
оиі-оі-роыйоп смещённый от проектно- 
го положения, неправильно [неточно] 
установленный 

оиі-оГ-гераіг требующий ремонта; изно- 
шенный; в плохом техническом состо- 
янии 

оій-оі-гошкі (гіечч) отступление от круг- 
лого очертания || овальный (о валах и 
т.п.) 

оиі-оі-зегѵісе в нерабочем состоянии; не 
эксплуатируемый (в настоящий мо- 
мент) 

ои(-оГ-8Ішре с отклонением от принятой 
формы; потерявший проектную форму 
оиІ-оГ-зіге не соответствующий проект- 
ным размерам; с отклонением от при- 
нятых размеров 

оиІ-оГ-вдиаге с отклонением от квадрат- 
ной формы 

оиІ-оГ-ІоІегапсе за пределами установ- 
ленных допусков, не соответствующий 
установленным допускам 
оиі-оі-йпе с отклонениями от проектно- 
го положения; установленный не по 
отвесу и не по уровню 
оиІ-оГ-ше вышедший из употребления; 
неприменяемый 

ои1-о1-\уогк неработающий, выключен- 
ный 

оиірегіогт превосходить по своим экс- 
плуатационным качествам; выполнять 
с улучшенными качествами 
оиірогі аванпорт, аванкамера 
оиіриі производительность; выпуск; вы- 
работка; продукт; продукция; добыча; 
подача 

~ оГ 150 т /^аіщДІау суточная произ- 
водительность [выработка] бригады 
150 м 
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оѵегііап" 


аіг ~ подача вентилятора 
соіб гаіесі ~ номинальная холодопро- 
изводительность (в стандартных ус- 
ловиях) 

баііу ~ дневная производительность 
Ьеаі ~ теплоотдача; теплопроизводи- 
тельность, тепловая мощность 
Ьоі гаіесі ~ номинальная теплоотдача 
( газового отопительного прибора) 
гаіесі Ьеаі ~ номинальная теплопроиз- 
водительность; номинальная теплоот- 
дача 

оиігеасіі вылет (стрелы крана, консо- 
ли) 

Ьогігопіаі ~ (горизонтальный) вылет 
тахітшп ~ максимальный вьшет, 
максимальный радиус копания 
оиІгі§§ег выносная опора (крана, экска- 
ватора) 

Ггопі ~8 передние выносные опоры 
роѵѵег-зеі ~8 приводные выносные 
опоры 

геаг ~8 задние выносные опоры 
оиізеі начало, начальный этап (строи- 
тельства) 
оиізкігіз пригороды 
оиІѵѵазЬ зандровые отложения 
оиІ\ѵіпс1о\ѵ окно, выступающее за линию 
фасада здания; эркер 
оиіѵгогп изношенный 
оѵаіз мраморная крошка (с гладкими 
зёрнами овальной формы) 
оѵеп печь 

соке ~ коксовая печь 
Ьіуіп§ ~ сушильная печь 
епате1іп§ ~ печь для обжига эмали 
§аз (-Ъитіп§) ~ газовая печь 
оѵегаіі спецодежда; комбинезон 
оѵегЬаІапсе вьшодить из равновесия 
оѵегЬепс! напорный водовод дюкера 
оѵегЬгеак выемка ниже проектной от- 
метки или шире установленных гра- 
ниц 

оѵегЬгіс1§е путепровод 
оѵегЬиіІб 1. надстраивать 2. (чрезмерно) 
застраивать (квартал, микрорайон и 
т.п.) 

оѵегЬипіеп вскрышной слой грунта; 
вскрышная порода; перегрузка, чрез- 
мерная нагрузка 

оѵегсЬаг§е перегрузка || перегружать 
оѵегс1асМіп§ ремонтная облицовка фаса- 
дов (существующих высотных зда- 
ний); обновление фасадов зданий 
креплением новой облицовки 
оѵегсіоак полоса нахлёстки стального 


кровельного листа (при устройстве 
металлических кровель) 
оѵегсгот1іп§ перенаселение (района, 
города) 

оѵегсиІІіп§ перебор фунта при устрой- 
стве выемки, излишняя срезка грунта 
(ниже проектной отметки выемки) 
оѵегсіаттцщ переподпор 
оѵепіезщп проектирование [расчёт] 
конструкций с излишним [повышен- 
ным] запасом прочности 
оѵегбеѵеіортепі истощение подземного 
бассейна 

оѵегсіоог архитектурное [декоративное] 
оформление пространства над наруж- 
ной дверью 

оѵегсІ 08 а§е, оѵегі)о8Іп§ передозирова- 
ние, дозирование [дозировка] сверх 
нормы; превышение установленной 
нормы [дозы] расхода 
оѵегбгай откачка сверх гарантированно- 
го дебита (колодца, скважины) 
оѵегсігіѵе: 

рііе ~ продолжение забивки сваи по 
достижении прочного твёрдого пласта 
оѵекМѵіп§ продолжение забивки сваи 
по достижении прочного твёрдого пла- 
ста 

оѵегіаИ 1. водослив, водосливная плоти- 
на 2. перелив 

сіеаг ~ незатопленный [совершенный] 
водослив 

8Ібе ~ боковой водослив 
8иЬтег§ес1 ~ затопленный водослив 
8ЦСІІОП ~ вакуумный водослив 
оѵегіклѵ перелив (фитинг переливного 
отверстия санитарного прибора); 
отверстие перелива; переливная труба; 
слив 

ЬеІІтоиіЬ ~ шахтный водосброс 
8Іогт 8е\ѵа§е [зіогт ѵѵаіег] ~ ливнес- 
пуск 

ѵѵеіг ~ 1. переливное устройство (са- 
нитарного прибора) с порогом 2. во- 
досливной порог 

оѵег^гаіпег шепёрка (кисть для раздел- 
ки окрашиваемой поверхности под 
дуб и т.п.) 

оѵегЬап§ 1. выступающий верхний этаж 
(деревянного здания); выступающая 
часть здания (напр, эркер) 2. свес 
крыши 3. вылет консоли, консоль 4. 
отклонение от вертикали, наклон, 
увод (стены здания) 
епігапсе гооі ~ козырёк, консольная 
плита, навес над входом (в здание) 


393 



оѵегЬеаііпё 


оѵегііеаІіп§ перегрев 
оѵегіар 1 . нахлёстка; соединение вна- 
хлёстку 2. перекрытие (аэроснимков); 
наложение; совмещение 3. наплыв 
(дефект сварного шва); закат (де- 
фект проката) 

оѵегіау 1. поверхностный [верхний] 
слой (напр, покрытия пола); слой из- 
носа (дорожного покрытия) 2 . бетон- 
ная или растворная стяжка 
роіутег сопсгеіе ~ покрытие пола из 
полимербетона 

оѵегіоасі чрезмерная нагрузка; перегруз- 
ка || перегружать 

оѵегіоайег перекидной одноковшовый 
погрузчик 

оѵег1оадіп§ чрезмерное нагружение, пе- 
регрузка 

~ оГ Ьиі1сііп§ сотропепів чрезмерное 
нагружение конструктивных элемен- 
тов 

деІіЬегаІе ~ намеренное чрезмерное 
нагружение (превышающее норма- 
тивные или расчётные нагрузки при 
испытаниях) 

іпасіѵегіепі ~ случайная перегрузка 
оѵегтап бригадир; десятник 
оѵегразз пересечение в разных уровнях; 
верхний уровень транспортной развяз- 
ки; путепровод 

ресіезігіап ~ пешеходный мостик 
оѵегреор1іп§ перенаселённость 
оѵегргеввиге избыточное давление || со- 
здавать избыточное давление 
врасе аіг ~ подпор воздуха (в помеще- 
нии, здании) 

оѵеггійе 1. перерегулирование 2. блоки- 
ровка управляющего воздействия, за- 
мена параметра приоритетного регу- 
лирования, упреждение 
оѵеггап 1. выход за установленные 
пределы; выход за границы (напр, за 
пределы ВПП) 

С08І ~ перерасход (по смете) 
оѵегзаіі 1. укладывать [класть] с напу- 
ском (напр кирпичи) 2. сооружать 
крышу со свесами 3. выдаваться, вы- 
ступать (о рядах кирпича) 
оѵег8апсііп§ излишнее содержание [до- 
зировка] песка (напр в бетонной 
смеси) 

оѵег 8 І 2 е надситовая фракция, остаток на 
сите; избыточный размер 
оѵегвоіі верхний слой почвенного разре- 
за 


оѵегз Іге88 перенапряжение, чрезмерное 
напряжение || перенапрягать 
оѵег8Іге88Іп§ 1. перенапряжение, чрез- 
мерное напряжение; напряжение свы- 
ше установленного предела 2. чрез- 
мерное натяжение (напрягаемой ар- 
матуры) 

оѵег8ІгеІсЫп§ чрезмерное натяжение 
(напрягаемой арматуры) 
оѵегіакйщ обгон (автомобиля) 
оѵегіепвіоп чрезмерное натяжение (на- 
прягаемой арматуры) 
оѵейііе водосбросный колодец 
оѵегііте сверхурочное время 
оѵегіигп опрокидывание || опрокидывать 
оѵегѵіЬгаІіоп чрезмерно длительное виб- 
рирование (бетонной смеси) 
оѵегѵіеѵѵ оГ Ійе зіаіе оГ іЬе агі обзор со- 
стояния вопроса 

оѵоіо четвертной вал (архитектурный 
облом) 

о\ѵпег 1. заказчик; застройщик 2. владе- 
лец 

~ оГ ргріесі заказчик 
Ьиіісіігщ - заказчик; застройщик 
охійаЬШіу окисляемость 
ѵѵаіег ~ окисляемость воды 
охібаііоп окисление 
зе\ѵа§е ~ аэробная очистка сточных 
вод 

\ѵеІ ~ «мокрое» сжигание (осадка 
сточных вод), процесс Циммермана 
охісіе оксид 

аішпіпит ~ оксид алюминия, глино- 
зём 

аШітопу ~ оксид сурьмы (белый пиг- 
мент) 

саісіит ~ оксид кальция 
гей ігоп ~ сурик железный (пигмент) 
оху§еп кислород 
оху§епаІог аэратор сточных вод 
охувиНаІе оксисульфат 
та§пе8Іит ~ оксисульфат магния 
охуіапк окситенк (аэротенк с аэрацией 
сточных вод кислородом) 
охосегііе, огокегйе озокерит, горный 
воск 

огопайоп озонирование 
огопе озон 
огоиігег озонатор 
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раіпі 


Р 

расе 1. шаг; ход; длина шага 2. ско- 
рость, темп 3. широкая ступенька или 
площадка лестницы; возвышение по- 
ла; платформа 4. арх. неф; корабль 
расіп§ измерение расстояния шагами 
раск 1. тюк, упаковка, пакет; связка 2. 
упаковывать; уплотнять 3. бутовая 
кладка; набивка 4. узел; блок 5. пак; 
паковый лёд 

йгу ~ жёсткая бетонная или раствор- 
ная смесь 

еіесігіс-ііуйгаиііс ~ гидроэлектриче- 
ский силовой агрегат, гидроэлектриче- 
ская силовая установка 
§гаѵеІ ~ гравийный экран, гравийный 
фильтр ( колодца ) 
ісе ~ ледяной пак, торосистый лёд 
раскате упаковка, кипа, пакет; контей- 
нер, ящик; комплект 
раскег тампон; пакер; уплотнительное 
устройство расширяющегося типа 
(для предупреждения возврата нагне- 
таемого в канал строительного рас- 
твора) 

раскііі§ 1. упаковка 2. набивка, уплот- 
нение 3. набивочный материал 4. ук- 
ладка бетонной смеси в формы 5. за- 
полнение пустот в бутовой кладке 
(мелкими камнями); расклинцовка 6. 
насадка (градирни); наголовник 
— оГ сопсгеіе іп Гоппе укладка и уп- 
лотнение бетонной смеси в опалубке 
сооііпу йлѵег ~ насадка градирни 
йгу ~ 1. уплотнение (трамбованием 
или штыкованием) очень жёсткой бе- 
тонной смеси 2. заделка швов [сты- 
ков] жёсткой бетонной смесью 
ЛІпі ~ плёночная насадка (градирни) 
§гій ~ сетчатая насадка 
ріаеііс ~ пластмассовая загрузка био- 
фильтра 

ріаіе - щитовая насадка 
гаіиіот ~ неупорядоченная насадка 
( тепломассообменных аппаратов) 
ерІаеЬ ~ разбрызгивающая насадка (в 
контактных аппаратах) 

Іоѵѵег ~ насадка градирни 
рай опорная плита, опорный камень, 
опорная подкладка; подферменник, 
прокладка (опорной части моста) 
асоизіісаі ~ акустическая [звукоизо- 
ляционная] подкладка [прокладка] 


апІіѵіЬгаГіоп ~ виброизолятор 

Ьеагіп§ ~ прокладка опорной части 

(моста) 

Ыаеі ~ концевая полоса безопасности 
(аэродрома) 

Ьгій§е ~ подферменник (опоры мос- 
та) 

сеіпепі тогГаг ~ прокладка (опорной 
части моста) из цементного раствора 
спіеіі-госк ~ подсыпка 
еіазішпегіс ~ эластомерная прослойка 
(опорной части моста) 

]аск(іп§) ~ выносная опора, аутригер 
(крана) 

ргеззиге ~ прокладка плоской опор- 
ной части (моста) 
піЬЬег ~ резиновая подкладка 
зіога^е ~ площадка для хранения ма- 
териалов (используемых при зимнем 
содержании дороги) 

ІоисМоѵѵп - площадка, занимаемая 
одним вертолетом 

ѵасишп ~ вакуумный грузоподъёмный 
присос 

расЗсІІе 1. затвор (водопроводной галереи 
шлюза) 2. лопасть 
Іоск ~ затвор шлюза 
райіоск висячий замок 
райзіопе опорная плита; опорный ка- 
мень, подферменник 
ра^ойа пагода 
раіі ведро; бадья 
йге ~ пожарное ведро 
Іаг ~ ведро для жидкого битума или 
дёгтя 

раіпі краска, красящий состав о ~х 
пііхей оп ІЬе зііе краски, приготов- 
ленные на стройплощадке 
аЬзогЬепГ ~ акустическая [звукопогло- 
щающая] краска 

асій-гезізіапі ~ кислотостойкая краска 
асоизііс (аі) ~ акустическая [звукопо- 
глощающая] краска 
аегозоі ~ аэрозольная краска 
аікаіі-гезізіапі ~ щёлочестойкая кра- 
ска 

аікуй ~ алкидная краска 
аішпіпшп - алюминиевая краска; 
краска, пигментированная алюминие- 
вой пудрой 

апесйоіс ~ акустическая [звукопогло- 
щающая] краска 

апіісопсіепзаііоп ~ краска, препятст- 
вующая образованию конденсата, прб- 
тивоконденсатная краска 
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раіпі 


апіісоггозіѵе ~ антикоррозионная кра- 
ска 

апШоиІііщ ~ протнвогаилостная кра- 
ска 

апііпоізе ~ акустическая [звукопогло- 
щающая] краска 

апіігизі ~ антикоррозионная краска 
апіізіір ~ противоскользящая краска; 
окрасочный слой, предупреждающий 
скольжение 

азЪезі-Ъазе ~ битумная краска 
аярйаіі ~ битумная краска; битумный 
лак 

Ьасіегісісіаі ~ бактерицидная краска 
Ьіішпазііс ~ битумная краска 
ЬіШтеп [Ыіитіпоиз] ~ битумная кра- 
ска; битумный лак 
сазеіп ~ казеиновая краска 
сетепі ~ 1. цементная краска 2. казе- 
иновая краска для окраски бетона 
сегатіс ~ керамическая краска 
сЫогіпаІесі шЬЬег ~ хлоркаучуковая 
краска 

сопсгеіе ~ краска для бетона [бетон- 
ных поверхностей] 
епшізіоп ~ эмульсионная краска 
епатеі ~ эмалевая краска 
ероху ~ эпоксидная краска 
(ай-Ю-ІщІИ ~ светостойкая краска 
іаііу ~ загустевшая краска 
йге-геіагсіапі ~ краска, повышающая 
огнестойкость; краска для покрытий 
повышенной огнестойкости 
йаі ~ матовая краска 
Яоог ~ краска для пола 
Яиогезсепі ~ люминесцентная [светя- 
щаяся] краска 
§І088 ~ глянцевая краска 
§1ие \ѵа1ег ~ клеевая краска 
ёгарЫіе ~ графитовая краска (для ме- 
таллоконструкций) 

§ип-8ргауеб ~ краска, наносимая ме- 
тодом распыления 

Ьеаі-гезізіапі ~ теплостойкая краска 
Ііеаѵу-Ьосііесі ~ вязкая краска; густо- 
тёртая краска 

Іаіех етиЫоп ~ латексная эмульсион- 
ная краска 

Ііпзеесі оіі ~ масляная краска на оли- 
фе 

Ішпіпоиз ~ люминесцентная [светя- 
щаяся] краска 

тагіпе ~ краска, стойкая к морской 
воде и свету, водостойкая и светостой- 
кая краска 

теіаіііс ~ краска или лак с хлопьями 


металлического наполнителя (для от- 
ражения света) 

тісгорогоиз ~ микропористая краска 
(для окраски древесины; способна де- 
формироваться в соответствии с 
деформацией деревянных элементов) 
пеоргепе ~ неопреновая краска, кра- 
ска на основе неопрена 
оіі ~ масляная краска 
разіе ~ густотёртая краска 
рЬепоІіс ~ фенольная краска 
Яиіск-сііуіпё ~ быстровысыхающая 
краска 

геасіу-тіх(есі) ~ краска, готовая к 
употреблению 

гей Іеасі ~ красная масляная краска на 
свинцовом сурике 

гезіп епшкіоп ~ эмульсионная краска 
на основе смолы 

гооГ - краска для кровельных покры- 
тий 

гиЬЬег-етикіоп ~ каучуковая эмуль- 
сионная краска 
зііісаіе ~ силикатная краска 
8Іге ~ клеевая краска 
8оипб-аЬ80гЫп§ ~ звукопоглощающая 
краска 

ІгаШс ~ краска для дорожной марки- 
ровки 

ігіт ~ масляно-алкидная краска 
і\ѵо-соаі ~ двухслойная окраска 
ѵіпуі ~ вишиовая краска 
ѵѵаіег (базе) ~ водяная краска 
ѵѵаіег §1а88 ~ краска на жидком стек- 
ле, силикатная краска 
ѵѵаіегргооГ ~ водостойкая краска 
ѵѵЬііе ~ белила (краска) 
ѵѵЬііе Іеай ~ свинцовые белила 
ѵѵЬііе Нте ~ известковая окраска [по- 
белка] 

ѵѵоой ~ краска для древесины [дере- 
вянных конструкций] 
гіпс-гісіі ~ цинковые белила 
раіпіЪгизЬ (малярная) кисть 
йаі ~ флейц, плоская кисть 
раіпіесі іп опе аррйсаііоп окрашенный 
за один раз 

раіпіег художник; маляр 
іюизе - маляр 

раіпііп§ окрашивание, окраска 
Ьаск ~ 1. грунтовочная окраска (ме- 
таллоконструкций) 2 . защитная ок- 
раска нелицевых поверхностей 
оп-зііе ~ окраска на стройплощадке 
(в отличие от заводской) 
зргау ~ окраска методом распьшения 
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рапеі 


раіг оГ (Іооге двойная дверь 
раіасе дворец 
соигС ~ дворец правосудия 
ісе ~ (крытый) зимний дворец спорта 
іпірегіаі - императорский дворец 
8рогС« ~ дворец спорта 
раіагго палаццо, дворец 
раіе 1. кол; штакетина (узкая доска ог- 
рады) 2. частокол; палисад; штакет- 
ник 

аіщіе ~ угловая стойка ограды 
соггицаіеіі - волнистая (металличе- 
ская) стойка ограды 

раІібсаСіоп забивка свай, укрепление 
грунта сваями 

раІіп§ 1. вертикальная дощатая обшивка 
(забора, опалубки и т.п.) 2. штакет- 
ник; забор из вертикальных досок 
раіізасіе частокол; ограда; палисад; из- 
городь (из заострённых кольев) 
раііасііапа терраццовое покрытие (пола) 
с чередованием мелких и крупных ку- 
сков мрамора 

раІІеС 1. поддон 2. шпатель, мастихин 3. 
деревянная пробка (в бетоне, кирпи- 
че) 

раІ8 (а) бугор пучения 
реаС ~ моховое болото 
ратеііе накладная петля (оконная или 
дверная) 

рап 1. мауэрлат 2. часть стены между 
стойками (преимущественно) деревян- 
ного фахверка 3. элемент опалубки в 
форме чаши (для кессонных перекры- 
тий) 4. паз [углубление] для врезной 
дверной или оконной петли 5. поддон; 
лоток; чаша; корыто 
азЬ ~ зольник 
йіяЬ ~ мойка 

гігаіп ~ дренажный поддон (кондицио- 
нера) 

ігоп ~ глинистый горизонт, сцементи- 
рованный окислами железа, желези- 
стая корка 

ІаѵаСогу ~ клозетная чаша 
шогіаг ' растворный ящик 
зеШтепС ~ осадочная камера, грязеу- 
ловитель 

кЬоѵѵег ~ душевой поддон 
ѵіЬгаСогу ~ вибрационный поддон 
лѵаСег-сІозеС - чаша унитаза 
\УС ~ чаша унитаза 
рапе оконное стекло 
рапеі 1. панель, плита; щит (элемент 
конструкции) 2. панель (расстояние 
между узлами фермы) 3. нижняя 


часть стены, имеющая иную отделку, 
чем верхняя 4. распределительный 
щит; щит управления 
ассезз ~ съёмная панель (коммуника- 
ционного канала, вентиляционной ка- 
меры) 

асоизСісаІ ~ акустическая панель 
афшСаЫе гасіііь сигѵесі Сопи ~ кри- 
волинейный опалубочный щит с регу- 
лируемым радиусом кривизны 
а§§ге§аСе-соаСе(І ~ фанерная панель с 
фактурной облицовкой из зёрен за- 
полнителей 

аігіп§ ~ аэрационная стеновая панель 
а11-8Сее1 сигѵсіі Сопи ~ цельностальной 
криволинейный опалубочный щит 
аррііапсе ~ приборный щіггок 
агсЬіСесСигаІ ~ облицовочная архитек- 
турная бетонная панель 
агсіпіесіигаі-^гасіс сопсгеСе Сопл ~ 
опалубочный щит, обеспечивающий 
архитектурную отделку бетонной по- 
верхности 

азЬезСоз сешепі \ѵаІІ ~ асбестоцемент- 
ная стеновая панель 
Ьгіск-СасссІ сопсгеСе \ѵа11 ~ бетонная 
стеновая панель, облицованная кирпи- 
чом 

Ьгіекѵѵогк іпСШ - кирпичная панель 
заполнения фахверка 
Ьиікіігщ ~ стеновая панель 
с1а(Міп§ ~ облицовочная панель; на- 
весная панель 

сотро8І1е ~ многослойная панель (из 
разных материалов) 
сопсгеСе Гогт - опалубочный щит, 
щит опалубки (бетонных конструк- 
ций) 

сопСгоІ ~ щит управления 
сигСаіп \ѵа11 ~ навесная стеновая па- 
нель 

Йеск ~ доска или элемент настила мо- 
ста 

ёеішшпСаЫе \ѵа11 ~ съёмная [разбор- 
ная] стеновая панель 
сІігесС гаШапС - панель лучистого обог- 
рева 

сІічСгіЬиСіом ~ распределительный щит 
ііоог ~ дверная филёнка 
ЛоиЫе Сее хѵаі I ~ стеновая (железобе- 
тонная) панель в форме двойного «Т» 
сігор ~ утолщение железобетонной 
плиты перекрытия (в местах опира- 
ния её на колонны); прямоугольная 
плита-оголовок (на железобетонной 
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рапеі 


колонне для опирания плиты пере- 
крытия) 

еіесігіс Яоог ~ электрообогреваемая 
панель пола 

етЬеййед Ьеаііщ; ~ бетонная [встро- 
енная] отопительная плита 
епсіозиге ~ ограждающая (стеновая) 
панель (средство техники безопасно- 
сти) 

епег§у-еійсіепІ ргесазі ѵѵаіі ~ сборная 
стеновая панель с большим термиче- 
ским сопротивлением [с эффективной 
теплоизоляцией] 
ехйаші ~ вытяжная панель 
ехрапдей роіузіугепе іопп ~ опалу- 
бочный щит из пенополистирола 
ехіегіог ~ наружная стеновая панель; 
панель для наружной облицовки стен 
(асіп§ ~ фасадная [облицовочная] па- 
нель 

йоог ~ сборная ребристая панель пе- 
рекрытия с чистым полом 
іогт ~ опалубочный щит 
Сопл ~ \ѵііЬ зсайоИ ріаііогт крупный 
опалубочный щит с подмостями [ра- 
бочей платформой] 

§аи§е ~ щит КИП, щит контрольно- 
измерительных приборов 
§іпіег \ѵеЬ ~ стенка составной балки 
§1а88-йЬег-геіпіогсес1 сопсгеіе \ѵа1І ~ 
стеклофибробетонная стеновая панель, 
стеновая панель из стеклофибробетона 
§ур8шп ~ шпсобетонная панель; гип- 
совая сухая штукатурка 
ЬеаІіп§ ~ отопительная панель 
Ьогігопіаі ~ прямоугольная стеновая 
облицовочная панель с бблыпей сторо- 
ной, расположенной по горизонтали 
іпйіі [іпйііег, іпй11іп§] ~ панель сте- 
нового заполнения, панель заполнения 
фахверка 

іпаігшпепіаі ~ приборный щит, щит 
[панель] управления 
іпзніаіесі ~ теплоизоляционная панель 
1аг§е-8нгіасе іопп ~ крупный опалу- 
бочный щит 

1ій-8ІаЬ ~ сборная плита перекрытий, 
монтируемых методом «лифт-слэб» 
1оай-Ъеагіп§ ~ несущая (стеновая) па- 
нель 

теіаі \ѵаІ1 (опп ~ щит металлической 
стеновой опалубки 
орегаІіп§ ~ щит управления 


огпатепіаі ргесазі ~ декоративная 
сборная (бетонная стеновая) панель 
раііегпей ~ панель с фактурной (ли- 
цевой) поверхностью 
регіогаіеё (беек) ~ перфорированная 
панель подвесного потолка 
ріуіѵоой Сопл ~ фанерный опалубоч- 
ный щит 

ргесазі ~ сборная панель 
ргесазі сіаййіщ* ~ сборная облицовоч- 
ная панель 

ргесазі сопсгеіе ~ сборная (желе- 
зо) бетонная панель 

ргесазі 8ІшсШга1 с1аййіп§ ~ сборная 
несущая стеновая панель 
ргесазі \ѵіпйо\ѵес1 \ѵа11 ~ сборная сте- 
новая панель с окном 
ргеіаЬгісаІесІ іопшѵогк ~ опалубочный 
щит заводского изготовления 
ргеіаЬгісаІесІ тазопгу ~ сборная кир- 
пичная панель [панель из штучных 
каменных материалов] 
ргетоМей азрЬаІІ ~ сборная плита из 
асфальтобетонной смеси, армирую- 
щих волокон и рубероида 
рге8Іге88ес1 ~ предварительно напря- 
жённая панель 

гаейапі ~ теплоизлучающая [отопи- 
тельная] панель, панель радиационно- 
го отопления или охлаждения; панель 
лучистого обогрева 

гаізесі апй йеЫей (йоог) ~ толстая 
филёнка филёнчатой двери (с высту- 
пающей центральной частью) 
гіЬЬей ~ ребристая панель 
госк іасей сопсгеіе ~ бетонная стено- 
вая панель с облицовкой каменными 
породами 

заіеіу 8ІЭ88 ~ панель остекления из 
безопасного [небьющегося, безоско- 
лочного] стекла 

8атр1е ~ натурный образец сборной 
панели (для показа заказчику) 
запФѵісЬ ~ многослойная панель 
зсиіріигесі ~ стеновая панель со 
скульптурными изображениями или 
скульптурным орнаментом 
зЬееІ ~ листовой теплоизоляционный 
материал 

зііе-сазі ~ панель, изготовленная на 
стройплощадке 

8ІІе-ргеса8І сопсгеіе ~ сборная беЛмь 
ная панель, изготовляемая на строй- 
площадке 

80 Іаг сойесіог гооі ~ кровельная ав- 
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нель [плита] с солнечными коллекто- 
рами 

зоипсі-тзиіаііщ* [8оиші-геІагсІт§] ~ 
звукоизоляционная панель 
зіееі-ріу ~ многослойная панель из 
фанеры и тонколистовой стали 
8Іогеу-Ьеі§ііІ \ѵа11 ~ стеновая панель 
высотой в (один) этаж 
зігезз зкіп ~ панель с несущей обшив- 
кой 

зігисіигаі гооС беек ~ панель кровель- 
ного настила 

зиЫіѵісІесІ - панель фермы, разделён- 
ная шпренгельной стойкой или подве- 
ской 

зисііоп ~ всасывающая панель (вен- 
тиляции) 

зирріу аіг ~ приточная панель 
іііегтаііу іпзиіаіесі с1асМіп§ ~ тепло- 
изоляционная облицовочная панель 
іііі-ир ~ сборная железобетонная сте- 
новая панель, монтируемая методом 
«тилт-ап» (поворотом вокруг нижнего 
ребра) 

ѵепіііаііоп ~ вентиляционная панель 
ѵогіех аіг зирріу ~ вихревая воздухо- 
распределительная панель 
\ѵаЯе-сгеіе ~ вафельная [сотовая] 
(железо) бетонная панель (для оград; 
ѵѵаіі 1іеаііп§ ~ стеновая отопительная 
панель 

\ѵе1б тезЬ ~ ограждающая панель из 
сварной сетки 

\ѵіпбо\ѵ ~ стеновая панель с окном 
\ѵіпбоѵѵеб (сопсгеіе) ~ сборная (желе- 
зобетонная) стеновая панель с окон- 
ным проёмом 

\ѵооб ГіЬег сопсгеіе ~ арболитная па- 
нель, панель из арболита 
рапе1іп§ 1. облицовка [отделка] панеля- 
ми 2. геод. проф. установка опознава- 
тельных знаков 

\ѵооб ~ обшивка (стен) деревянными 
панелями 

рапіііе волнистая [8-образная] черепица 
сіау ~ глиняная волнистая [8-образ- 
ная] черепица 

Сопсгеіе ~ бетонная волнистая черепи- 
ца 

рапіо§гарЬ пантограф 

рапігу кладовая; встроенный шкаф 

рапіз: 

ііп ~ проф. водонепроницаемая спец- 
одежда 
рарег бумага 


рагатеіег 

аЬгазіѵе ~ наждачная [абразивная] 
бумага 

азЬезіоз ~ асбестовая бумага 
азрйаіі ~ пергамин 
Ьиіісіігщ ~ строительный картон 
Ьиііег ~ пергаментная бумага 
сопсгеііп§ ~ крафт-бумага или тонкий 
картон, укладываемые в опалубку для 
предупреждения сцепления её с бе- 
тонной смесью 

сопзігисііоп ~ строительный картон 
еіесігісаі Іпзи1а1іп§ ~ электроизоляци- 
онная бумага 

іегго-ргиззіаіе ~ синька (светочувст- 
вительная бумага) 

§агпеі ~ тонкая наждачная бумага 
(красноватого цвета для полировки 
дерева) 

§1азз ~ тонкая наждачная бумага 
§1азз геіпіогсеб №а1егргоок ~ водоне- 
проницаемая [водоизолирующая] бу- 
мага, армированная стекловолокном 
кгай ~ крафт-бумага 
роіуеіііуіепе соаіеб сгаіі ~ крафт-бу- 
мага с гидроизоляционной полиэтиле- 
новой плёнкой 

ргойіе ~ бумага для вычерчивания 
продольного профиля; миллиметровка 
гей Ііітиз ~ красная лакмусовая реак- 
тивная бумага 
іаг ~ рубероид, толь 
\уа!егргоок ~ водонепроницаемая 
(крафт- (бумага, гидроизоляционный 
картон 

\ѵаіегргооГ ЬиіЫіщ; ~ гидроизоляци- 
онный строительный картон; гидро- 
изоляционный рулонный или листовой 
материал 

таіегргоок зЬеаіінп§ ~ гидроизоляци- 
онный подкладочный строительный 
картон 

рарегііап§ег обойщик 
рарігоГопп капитель египетской колон- 
ны в форме букета цветов папируса 
рагасіопе батарейный циклон 
рагаШ пучок высокопрочных синтетиче- 
ских волокон в пластмассовой оболоч- 
ке (для преднапряжения бетона) 
рага11е1о§гат параллелограмм 
~ оГ Гогсез параллелограмм сил 
іогее ~ параллелограмм сил 
рагатеіег параметр; критерий; характе- 
ристика 

сопзігисііоп ециіртепі ~з параметры 
строительного оборудования 
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рагатсісг 

еЯёсйѵе 8Іге88 ~х параметры эффек- 
тивного давления 

Нѵогеіеѵ'з ~8 характеристики водона- 
сыщенных глин 

регГоппапсе ~8 рабочие [эксплуата- 
ционные] параметры 
гаІе-оГ-1іаггіепіп§ ~8 параметры, ха- 
рактеризующие скорость твердения 
мгпіІагіГу ~ критерий подобия 
ІІіеппорИуьісаІ ~х оС Ьиіісіііщ 
еіетепіх физико-теплотехнические 
параметры конструктивньк элементов 
(здания) 

8ІаІе ~ параметр состояния 
рагареі парапетное ограждение; пара- 
пет 

Ьаісопу ~ ограждение балкона 
ореп ~ парапетное ограждение с про- 
ёмами 

рагіу ~ парапет над общей стеной 
двух смежных зданий 
80 ІМ ~ сплошное парапетное огражде- 
ние 

ѵеЬісІе ~ парапетное ограждение тро- 
туара 

рагсеі участок земли 
рагсеіігщ разбивка [деление] земельного 
участка на более мелкие 
раг§еі(1іп§), раг§е\ѵогк, рагфпд 1. 
швабровка (дымохода) 2. декоратив- 
ная штукатурка 3. обмазочная гидро- 
изоляция из цементного раствора 
рагізЬ: 

гевіііепііаі ~ посёлок; община 
рагк 1. парк; заповедник || разбивать 
парк 2. место стоянки (автомобилей) 
|| ставить (автомобили) на стоянку, 
парковать (ся) 3. парк (строительных 
машин) 

ативетепі ~ парк культуры и отдыха 
(с аттракционами) 

Ьазетепі саг ~ гараж в подвале дома 
саг ~ стоянка автомобилей, автосто- 
янка 

сагаѵап ~ стоянка для туристических 
фургонов 

соипігу ~ зона отдыха 
сііисаііопаі ~ образовательный комп- 
лекс (школьного обучения), школьный 
городок 

Мк ~ общественный парк отдыха, ле- 
сопарк 

іпііихігіаі ~ промышленная зона 
тиіігёіогеу саг ~ многоэтажный гараж 
пайопаі ~ амер, заповедник 
риЫіс ~ общественный парк 


гесгеайоп апй спісгіаіптспі ~ парк 
культуры и отдыха; парк с аттракцио- 
нами 

гооГ саг ~ автостоянка на крыше зда- 
ния 

игкіегугоигкі саг ~ подземная стоянка 
автомобилей 

ѵехі-росксі ~ небольшой городской 
парк, сквер 

рагкЬаікІ территория паркового типа, 
лесопарк 

рагкіп§ стоянка (автомобилей), автосто- 
янка; парковка, паркование 
(ІкщопаІ ~ парковка под углом 
етег§епсу ~ аварийная стоянка (на 
обочине дороги) 

Ііеагі-іп ~ парковка под прямым углом 
тиІШеѵе! ~ многоярусная автостоянка 
ойвігееі ~ внеуличная автостоянка 
гі§М ап^іе ~ парковка под прямым уг- 
лом 

гооГ (сіеск) ~ автостоянка на крыше 
здания 

вЫГ саг ~ автостоянка для служебных 
машин 

хігееі - аі сигЬ уличная стоянка авто- 
мобилей 

яіМеггапеап ~ подземная автостоянка 
\І8ІІог ~ автостоянка учреждения [ор- 
ганизации] 

рагідѵау 1. туристическая автомагист- 
раль (проходящая по живописной ме- 
стности) 2. автодорога, проходящая 
через парк или соединяющая лесопар- 
ки 

рагіог 1. общая комната, маленькая гос- 
тиная (в квартире) 2. отдельный ка- 
бинет или зал (в ресторане) 3. при- 
ёмная (в учреждении) 4. амер, зал; 
ателье, салон; кабинет 
Ьеаиіу ~ салон красоты; косметиче- 
ский кабинет 

ісе-сгеат ~ кафе-мороженое 
мт ~ амер, солярий 

ращиеі паркет, паркетный пол || насти- 
лать паркет 

ращиеігу паркет, паркетный пол; рису- 
нок паркета 

раг50ппа§е дом священника 
рагі: I. часть, доля 2. разделять, отделять 
3. компонент, элемент; деталь; узел 

~8 оГ соп5ігіісііоіі «огім части [эле- 
менты] строительных сооружений 
~8 «Г горе ветви стрелового полиспа- 
ста 

~8 оГ вйтісйіге части сооружения 
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ассеззогу ~ вспомогательный компо- 
нент 

Ішікііпц ~ часть здания, конструкціи! 
здания, конструктивный элемент зда- 
ния 

с1окіп§ ~х элементы заполнения про- 
ёмов 

сопзіііиепі [сопзіііиііѵе] ~8 составные 
части 

сІеСесІіѵе ~8 дефектные части; непар- 
ные детали 

(Іітісішё внутренние ограждающие 
конструкции 

сігіѵігщ ~8 детали [органы] передачи 
ешЬесМесІ закладные детали 
епс1о$ш§ ~8 наружные ограждающие 
конструкции 

йхеО ~ о! йіе сгапе неповоротная 
часть крана 

іпІегс1іап§еаЫе взаимозаменяемые 
детали [части] 

Ііѵе сіеггіскіпу ~ тяговый конец стре- 
лового каната 

тасМпе ~8 части [детали, узлы] ма- 
шины 

тогіаг ~ оС ІЬе тіх растворная часть 
бетонной смеси 

гераіг ~8 запасные детали [части] 
зраге запасные детали [части] 
зігисіигаі ~8 конструктивные элемен- 
ты, несущие части (здания) 

зиЪзигІасе ~8 оГ Ьиіісііпа подземные 
части здания 

Ігітгнііщ ~8 изнашивающиеся детали 
(наир, клапана, вентилятора) 

рагіісіе частица 

а§§ге§а!е ~8 зёрна заполнителей 
аігЬоте частицы аэрозоля 
ащщіаг ~ угловатая (по форме) части- 
ца (грунта) 
гіизі ~§ частицы пыли 
Оуін§ ~8 летучие твёрдые частицы 
ігте§и1аг - частица (грунта) с неров- 
ной поверхностью [со сложной кон- 
фигурацией] 

оѵегзіге ~8 надситные фракции 
гоишіесі ~ округлая (по форме) части- 
ца (грунта) 

зиЬащріІаг ~ полуугловатая (по фор- 
ме) частица (грунта) 
зиЬгоишІесІ ~ полуокруглая (по фор- 
ме) частица (грунта) 
раіТійоп 1 . перегородка 2. раздел; разде- 
ление 

ассогбіоп ~ складывающаяся перего- 
родка 


ра88а§е 

Ьеагіп§ ~ несущая перегородка 
соішпоп ~ деревянная каркасная пере- 
городка 

ОеішшпІаЫе [(ІіыпоиШаЫе] ~ сборно- 
разборная перегородка 
(ІоиЫе ~ двойная перегородка 
(кѵагГ ~ перегородка, не доходящая до 
потолка; перегородка не на всю высо- 
ту помещения 

ехраікіесі-теіаі ~ перегородка из про- 
сечно-вытяжного металла, оштукату- 
ренного с обеих сторон 
йге ~ противопожарная перегородка 
[преграда] (с пределом огнестойко- 
сти не менее 2 ч) 

Гоісіііщ ~ складывающаяся перегород- 
ка 

СгапкчІ - каркасная перегородка; кар- 
касно-обшивная перегородка 
іпіетаі ~ внутренняя перегородка 
ІаіЬ-ашІ-рІазІег ~ оштукатуренная пе- 
регородка 

ІоасІ Ьеагііщ ~ несущая перегородка 
теШит-Ы§Ь ~ перегородка в полови- 
ну высоты комнаты [помещения] 
тевЬ ~ сетчатая [решётчатая] перего- 
родка 

тоѵаЫе ~ передвижная [переставная] 
перегородка 

попЬеаііп§ [попІоа(1Ъеагіп§] ~ нене- 
сущая [самонесущая] перегородка 
орегаЫе ~ раздвижная панельная пе- 
регородка 

геІосаІаЫе ~ переставная перегородка 
8е1й-8ирроіТіп§ ~ самонесущая перего- 
родка 

8ІшІ ~ каркасная перегородка (с дере- 
вянным каркасом) 

(швеей ~ несущая деревянная каркас- 
ная перегородка 

ра88 1. проход; прохождение 2. проход- 
ной канал; газоход, дымоход 3. русло; 
фарватер; водовод 4. валик сварного 
шва 5. слой торкрет-бетона, наноси- 
мый за один цикл 6. пропуск (доку- 
мент) 

Й8Й ~ рыбоход, рыбопропускное уст- 
ройство 

ісе ~ ледосброс; шугосброс 
паѵщаііоп ~ 1. фарватер, судовой ход 
2. судопропускное сооружение 
ра88а§е 1. коридор внутри здания 2. уз- 
кий проход (вблизи или между здани- 
ями); проезд (между зданиями) о ~ 
Іо Ііте ІітіІ переход к пределу 
аіг ~ воздуховод 
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ра88а§е 

СГО88 ~ сбойка; вспомогательная 
штольня 

гоПег ~ проход (дорожного) катка 
8Іеат ~ паропровод 
ѵаіѵе ~ проход клапана 
ра88аёе\ѵау 1. проход; коридор; аллея 2. 
неплотность шва [стыка]; шумовой 
мостик; проход для влаги 
ра88Іп§ обгон (автомобиля) 
по ~ обгон запрещён 

ра88\ѵау подходной коридор (метропо- 
литена) 

разіе паста, мастика; тесто (напр, це- 
ментное), пластичная смесь 
азрйаіі ~ битумный раствор; битумная 
масса 

сетепі ~ цементное тесто 
с1еапіп§ ~ жидкое мыло 
етегу ~ абразивная [наждачная] пас- 
та 

ЯЪег-геіпйогсесІ сетепі ~ фиброце- 
ментная смесь 

Яоиг ~ мучной клейстер (для при- 
клейки обоев и т.п.) 

§гіш1іп§ ~ шлифовальная паста 
Ьагсіепесі сетепі ~ цементный камень 
пеаі сетепі ~ 1. чистое цементное те- 
сто (без добавок) 2. цементный ка- 
мень 

оіі ~8 йог раіпів густотёртые краски 
ро1ізЫп§ ~ полировальная паста 
\ѵа11-рарег ~ клей для обоев 
раі лепёшка (из цементного теста или 
раствора; образец для испытаний) 
раіапсі база [опорная плита] колонны 
или стойки 

раісй 1. смесь для мелкого ремонта 
(кирпичных, бетонных и т.п.) повер- 
хностей 2. вклеенный кусок древеси- 
ны (при ремонте столярных изде- 
лий) 3. производить ямочный ремонт 
(дороги) 

соіог-таісйесі ~ материал заделки по- 
вреждений, хорошо подобранный по 
цвету (к основному фону) 
рогііапсі-сетепі Ъазесі ~ состав 
[смесь] для текущего ремонта ( бетон- 
ных поверхностей) на основе порт- 
ландцемента 

циіскаеі сопсгеіе ~ быстросхватываю- 
щаяся бетонная смесь для ямочного 
ремонта 

зкіп ~ проф. ремонтная заплата на ас- 
фальтированном дорожном покрытии 
(ямочный ремонт) 

ра1сЫп§ текущий мелкий ремонт по- 


крытия; ямочный ремонт (дороги) 

~ ой агсЬіІесІигаІ сопсгеіе местный 
ремонт декоративного бетона (заделка 
местных дефектов) 

раіегпозіег лифт непрерывного дейст- 
вия, патерностер 

раій 1. путь; трасса; маршрут; полоса 
движения 2. траектория 
~ ой езсаре путь эвакуации из здания 
(в случае пожара и т.д.) 

~ ой пове §еаг траектория движения 
носовой опоры (шасси самолёта) 

~ ой Ігапзйег 1оасІ8 траектория дейст- 
вия [передачи] нагрузок 
арргоасЬ-сіерагІиге ~ зона воздушных 
подходов (вертодрома) 
сотрге88Іѵе Йогсе ~ траектория [ли- 
ния] действия сжимающей силы 
сгііісаі ~ критический путь (сетевое 
планирование) 
бгаіпа§е ~ трасса дренажа 
Яапкіп§ ~ звуковой мостик 
§1к1е ~ глиссада 

Ьеаі Ио\ѵ ~ линия теплового потока 
Іеі ~ траектория (свободной) струи 
1еака§е ~ путь утечки [эксфильтра- 
ция ; путь инфильтрации 
поіве ~ путь [траектория] прохожде- 
ния шумов 

зеера^е ~ путь [контур] фильтрации 
8Іге88 ~ линия равных напряжений 
Іакеоій Ш§Ы ~ траектория взлёта са- 
молёта 

раійіѵау 1. дорожка 2. рабочий мостик; 
мостки; галерея для обслуживания 

раііп база [опорная плита] колонны или 
стойки 

раііо внутренний дворик; патио 

раііегп 1. узор, рисунок 2. слепок 3. 
шаблон; модель; трафарет 4. образец 
5. база [опорная плита] колонны или 
стойки 

~ ой йепезігаііоп схема расположения 
окон (по фасаду здания) 

~ ой ріасе характерные особенности 
участка [места] (постройки здания) 
аіг ~ картина [схема] воздушных по- 
токов 

аіг йо\ѵ ~ структура [спектр скоро- 
стей] воздушного потока 
Ьазіс бгШ ~ основное расположений 
шпуров (в забое) 

Ыазі ~ ширина полосы, охватываеявй 
струёй распыляющего устройства'(\ѴМ 
столета-распылителя, сопла и»ШМ 
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Ьгіск - система перевязки кирпичной 
кладки 

соіитп §гід ~ характер [тип, схема, 
система] (расположения) сетки ко- 
лонн 

сгаск ~ форма трещинообразования 
сгозз Ыо\ѵ аіг ~ схема двусторонней 
поперечной вентиляции помещения 
чередующимися встречно-параллель- 
ными струями приточного воздуха 
йетапсі ~ характеристика требуемой 
производительности системы в зависи- 
мости от времени, режим нагрузок 
йгаіпа§е ~ схема гидрографической 
сети 

йгор ~ рисунок на обоях, не одинако- 
вый по горизонтали (требует тща- 
тельного подбора при резке рулона на 
куски) 

епсіозе [епсіозиге] ~ внутренняя пла- 
нировка (здания) 

0о\ѵ ~ тип или структура потока, ха- 
рактер течения 

§гійігоп ~ прямоугольная схема (улич- 
но-дорожной сети) 
ітргіпіей ~ узорный фигурный рису- 
нок, тиснённый [выдавленный] на по- 
верхности свежего бетона (декоратив- 
ная отделка) 

1ауіп§ ~ рисунок укладки мостовых 
камней или блоков, рисунок мощения 
Іоай ~ режим нагрузки 
пеі§ЬЬогЬоосі ~ характер застройки 
микрорайона 

гапйот ~ беспорядочный [произволь- 
ный] рисунок (на обоях; не требует 
подгонки полотнищ по вертикали) 
зеггаіеб ~ зубчатый узор 
зеі ~ рисунок на обоях, одинаковый 
[повторяющийся] по горизонтали 
8роке-гіп§ ~ радиально-кольцевая 
схема (улично-дорожной сети) 

5Ігаі§Ьі - рисунок на обоях, одинако- 
вый [повторяющийся] по горизонтали 
зігезз ~ характер распределения на- 
пряжений 

зигіасе ~ фактурный узор (поверхно- 
сти бетона, наружной штукатурки и 
т.п.) 

ІигЬиІепсе ~ турбулентная структура 
потока 

раитеііе накладная дверная петля с вы- 
нимающейся осью (обычно фигурная) 
раѵе мостить 
раѵе мозаиковая мостовая 
раѵетепі 1. дорожная одевда, дорожное 


раѵіп§ 

покрытие 2. мостовая 3. жёсткий пол 
(на грунте) 

базе ~ существующая дорожная одеж- 
да Св качестве основания при необхо- 
димости её усиления) 
йеер И азрЬаІІ ~ асфальтобетонная 
дорожная одежда с основанием значи- 
тельной толщины (свыше 10 см) 
ециіѵаіепі ~ конструкция дорожной 
одежды, равнопрочная другой ( отли- 
чающейся по толщине или по мате- 
риалам) 

іазі-ігаск сопсгеіе ~ бетонное дорож- 
ное покрытие скоростного движения 
ДехіЫе ~ нежёсткая дорожная одежда 
Ги11-8Ігеп§І1і ~ взлётно-посадочная по- 
лоса, ВПП 

ісу ~ обледенелое покрытие (дорож- 
ной одежды) 

рагііа1-зІгеп§іЬ ~ концевая полоса 

безопасности (аэродрома) 

гі§ій ~ жёсткая дорожная одежда 

раѵег 1. дорожный бетоноукладчик, бе- 
тоноукдадочная машина 2. камень для 
мощения; брусчатка 
азрЬаІІ ~ асфальтоукладчик 
Ыаск-Іор ~ асфальтоукладчик 
сапаі сопсгеіе ~ машина для бетони- 
рования облицовки каналов 
сопсгеіе ~ дорожный бетоноукладчик 
зІірГогт ~ бетоноотделочная машина, 
передвигающаяся по рельс -формам; 
гусеничная бетоноотделочная машина 
со скользящими формами 
зІірГогт сапаі ~ агрегат для бетониро- 
вания одежды каналов в скользящей 
опалубке 

зіоре Ыаск Іор ~ машина для устрой- 
ства асфальтобетонного покрытия от- 
косов 

раѵезіопе камень для мощения; брус- 
чатка 

раѵіііоп 1. павильон; беседка 2. высту- 
пающая часть здания 3. флигель 4. 
больничный или санаторный корпус 5. 
палатка, шатёр 

зресІаІіп§ ~ зрелищный павильон 

раѵіп§ 1. мостовая 2. дорожное покры- 
тие 3. мощение 4, отмостка о ~ іп іЬе 
іазі Ипе скоростное поточное строи- 
тельство дорожных покрытий [одежд] 
Ыоск ~ мощение (бетонными, камен- 
ными) блоками; мостовая из блоков 
Ьгіск - клинкерная мостовая 
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раѵіп§ 

йа§ ~ мощение (каменными или бе- 
тонными) плитами 
гаіііаі 8ей ~ мозаиковая мостовая 
вей ~ брусчатая мостовая 
8ІаЬ ~ мощение плитами; покрытие из 
плит 

8Іопе ~ каменная отмостка 
8Іопе Ыоск ~ брусчатая мостовая 
лѵоогі (Ыоск) ~ торцовая мостовая 
раѵіог дорожный клинкер (для моще- 
ния); камень для мощения 
ра\й защёлка; собачка; щеколда; упор; 
кулачок 

Іоскіп^ ~ стопорная [запирающая] со- 
бачка 

рау плата || платить; зарплата; пособие 
Ьаве ~ тарифная ставка 
Ы§1і ~ надбавка (к зарплате рабоче- 
го) за работы на высоте 
Ьоигіу ~ почасовая оплата 
іпсепйѵе ~ поощрительная оплата 
оѵегйте ~ оплата за сверхурочную 
работу 

рауіоагі коммерческая нагрузка; полез- 
ная нагрузка; оплачиваемый груз 
ейесйѵе ~ фактическая грузоподъём- 
ность (напр, вагона) 
раутепі платёж; оплата 
аскіійопаі ~ дополнительные расходы 
айѵапсе ~ авансовый платёж (на цели 
строительства) 

йпаі ~ окончательный платёж, окон- 
чательная выплата (по смете на 
строительство объекта) 
рго§ге88 ~ промежуточная оплата за 
выполненную работу 
гепіаі ~ арендная плата 
йте ~ повременная оплата 
йашрогГ ~8 транспортные расходы 
рау-уоиг-ѵѵау хозрасчётный 
реак пик, максимум; вершина 
йетапй ~ максимальное значение тре- 
буемой производительности (систе- 
мы, установки) 

Яоогі ~ пик [наивысший расход] па- 
водка; наивысший уровень паводка 

реагійе см. регіііе 
реаі торф 

реЬЫе галька, окатанный крупный гра- 
вий (до 75 мм); мелкий булыжник 
рейаі педаль; ножной рычаг 
сопігоі ~8 педали управления 
регіевіаі 1. подколонник, цоколь колон- 
ны 2. уширенная пята (сваи), комель, 
камуфлетная пята (набивной сваи) 3. 


цоколь столбчатой опоры; нижняя по- 
душка опорной части (моста) 
рейевйіап пешеход 
регіітепі фронтон, щипец 
рейо1о§І8І почвовед 
рейо1о§у почвоведение 
рееі: 

огап§е ~ 1 . шероховатость окрасочно- 
го слоя 2. мелкие наплывы или крапи- 
ны (дефект на фаянсовых плитках) 
рееІіп§ шелушение, отслоение (краски, 
бетона); отлупы 

раіпі ~ шелушение окрасочного слоя 
(дефект окраски) 
рееп обух, обушок (молотка) 

реепіп§: 

8ІюІ ~ дробеструйная очистка [обра- 
ботка] 

реер-іюіе смотровое отверстие [окош- 
ко] , глазок 

ре§ 1. колышек, пикет 2. штифт, шкант 
3. деревянный дюбель, «пробка» 

ЬаМег ~8 пикеты, определяющие на- 
клон проектной линии на местности 
§иісіе ~ контрольный колышек (для 
перенесения проектной отметки на 
местность) 

^иа^Ге^ ~8 пикеты на четверти шири- 
ны поперечного профиля дороги 
геГегепсе ~ реперный колышек; пикет 
ре§§іп§ о ~ оиі разбивка местоположе- 
ния сооружения на местности 
- оГ Ьайег Ьоапів разбивка обноски 
реііеі гранула; шарик; дробинка; таблет- 
ка; брикет 

реп градус пенетрации (показатель те- 
кучести битума) 

репаііу штраф; неустойка (по договору) 
о ~ Гог попрегГогшапсе оГ сопвіпіс- 
йоп сопйасі штраф за невыполнение 
условий подрядного договора 
репсШп§ окраска швов кирпичной клад- 
ки (преимущественно в белый цвет) 
репЛапІ 1. подвеска 2. подвесной кно- 
почный выключатель 3. рі стреловой 
полиспаст 

репйепііѵе парус (свода или купола) 
репеігапів разрывы между зданиями, 
открытые пространства 
репейайоп глубина погружения (напр, 
кессона) 

~ оГ ЯНег проскок (характеристика 
эффективности воздушного фильт- 
ра) 

~ оГ &Ѳ8І промерзание 
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рег§о1а 


аѵега§е йтеі ~ среднее значение про- 
мерзания грунта 
гаіп ~ проникание дождя 
іѵаіег - проникание воды 
репеІгаЫНіу проницаемость 
репеіготеіег пенетрометр 
аігйеісі сопе ~ аэродромный зонд с ко- 
ническим наконечником 
сопе ~ зонд с коническим наконечни- 
ком 

йоѵѵп-іЬе-Ьоіе ~ глубинный зонд (пе- 
нетрометр) 

пеесііе ~ пенетрометр Проктора 
роскеі ~ портативный [малогабарит- 
ный] пенетрометр 

рогІаЫе ~ портативный [малогабарит- 
ный] пенетрометр 
Ргосіог ~ пенетрометр Проктора 
КеутопсІ ~ динамический зонд Рей- 
монда 

8 рпп§-1оабеб роскеі ~ карманный пе- 
нетрометр с пружинным вдавливани- 
ем 

репііепііагу исправительный дом, исп- 
равительное заведение 
регія! оск 1. напорный трубопровод, тур- 
бинный водовод 2. затвор, запорная 
задвижка 

ѵѵеіг ~ напорный трубопровод с опуск- 
ным скользящим затвором 
репіЬоше 1. (техническая) надстройка 
на крыше здания 2. пентхауз 3. при- 
стройка 4. навес; крыша (над окном, 
дверью , проходом) 

репіісе пристройка с односкатной кры- 
шей 

реор1іп§ характеристика и численность 
населения [жителей] 
оріітшп ~ оптимальное число жите- 
лей (на заданной площади осваивае- 
мой территории) 

регсепІа§е процентное значение; значе- 
ние величины, выраженное в процен- 
тах; процентное содержание о ~ Ьу 
ѵоіите процентное содержание по 
объёму; ~ Ьу \ѵеі§Ьі процентное содер- 
жание по массе; - ра88Іп§ еасЬ 8Іеѵе 
8 І 2 е зернистость (каменного) материа- 
ла, прошедшего через каждое сито 
~ о( ейогі трудозатраты в процентном 
выражении 

~ оГ геіпіогсетепі процент армирова- 
ния 

~ оГ іѵаіег процентное содержание во- 
ды, влажность 

есопотіс ~ оГ 8Іее1 ашЗ сопсгеіе опти- 


мальный процент армирования ( обес- 
печивающий равнопрочность армату- 
ры и бетона) 

ргебісіесі ~ оГ с1І88аІІ8ЙесІ ожидаемый 
процент неудовлетворённых микро- 
климатом (по Фангеру) 
геіпіогсетепі ~ процент армирования 
зіеѵе гезібие ~ остаток на сите (в 
процентах) 

регсепі-зіге процентное содержание, 
процентная доля (одной из фракций 
заполнителей) 

регсоіаііоп просачивание, фильтрация 
регіесйп§ іЬе ІесЬпіцие ок сопсгеІіп§ 
совершенствование приёма бетониро- 
вания 

регіогт 1. выполнять (работу) 2. про- 
являть эксплуатационные качества 
[свойства] 

регГогтапсе 1. поведение, работа (ма- 
териала, конструкции, инструмен- 
та); характеристика, показатели ра- 
боты; режим; действие, функциониро- 
вание; эксплуатационные качества 2. 
выполнение (напр, договора) о ~ іп 
йге характер работы [поведение] кон- 
струкции при пожаре 
~ ок 8ІгисІиге8 характер работы соору- 
жений; техническая характеристика 
сооружений 

Ьоші ~ прочностная характеристика 
сцепления; надёжность сцепления 
ЬиіМіп§ ~ строительные [конструк- 
тивные] характеристики (здания, ма- 
териала); качественные характери- 
стики выполнения строительных работ 
сопсгеіе ~ технологические качества 
бетона 

(ап ~ 1. подача вентилятора 2. кпд 
вентилятора 

погтаі ~ нормальный режим; нор- 
мальная работа (машины) 
орегайп§ ~ ок ІЬе едиіртепі рабочие 
характеристики оборудования 
раѵетепі ~ эксплуатационные качест- 
ва дорожного покрытия 
гейаЫе ~ надёжность работы 
зігисіигаі ~ конструктивные характе- 
ристики (сооружений) 

рег§еіаІіоп агградация (увеличение тол- 
щи многолетнемёрзлых грунтов) 
рег§е 1 І 80 І многолетнемёрзлый грунт; 

вечная мерзлота 
рег§о1а пергола 
сопсгеіе ~ бетонная пергола 
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регісіготе 

регісіготе перидром (пространство 
между наружной колоннадой и стена- 
ми храма) 

регщіасіаі перигляциальный (протека- 
ющий в районах с холодным клима- 
том) 

регітеіег 1. периметр 2. внешняя грани- 
ца (лагеря, города) 

~ оГ Ійе а§§1отегаІіоп (администра- 
тивные) границы населённого пункта 
[города] 

\ѵейесІ ~ смоченный периметр 

регіой период; интервал; цикл || перио- 
дический 

~ оГ ѵіЬгаІіоп период механических 
колебаний [вибраций] 
ассеріапсе ~ период рассмотрения за- 
явок на подряд (заказчиком) 

ЬісИіпё ~ период разработки техниче- 
ской документации на участие в тор- 
гах 

Ыоіѵсіоѵѵп ~ интервал времени сниже- 
ния давления в автоклаве (до атмос- 
ферного) 

Ьиііс1іп§ ~ продолжительность [сроки] 
строительства 

сошігисііоп ~ продолжительность 
[сроки] строительства 
соггесііоп ~ период ликвидации стро- 
ительных недоделок 
сигіп§ ~ продолжительность выдержи- 
вания бетона [ухода за бетоном] 
беГесй ИаЪіІіІу ~ гарантийный срок 
[период] (по гарантийному обяза- 
тельству замены дефектных элемен- 
тов и деталей после сдачи здания в 
эксплуатацию) 

беіепііоп ~ продолжительность пребы- 
вания (напр, очищаемой жидкости в 
отстойнике, реакторе) 
еагіЬциаке ~ длительность землетря- 
сения 

йге ешіигапсе ~ предел огнестойкости 
Яо\уіп§-іЬгои§1і ~ продолжительность 
пребывания ( воды или сточной жид- 
кости в очистном сооружении) 

&еегіп§ ~ период ледостава 
Ьеаі сиге ~ длительность цикла про- 
паривания [гидротермальной обработ- 
ки] (бетона) 

1іо1біп§ ~ 1. период [интервал] при- 
остановки (процесса) твердения бе- 
тонной смеси 2. период предваритель- 
ного выдерживания бетона (перед 
тепловлажностной обработкой) 
1о\ѵ-\ѵаІег ~ межень 


тахітит Іетрегаіиге ~ период мак- 
симальной температурной нагрузки 
(при выдерживании бетона в авто- 
клаве) 

паіигаі ~ ок ѵіЬгаІіоп период собствен- 
ных колебаний 

оіГ-реак ~ период внепиковой нагрузки 
Регрепсіісиіаг ~ перпендикулярный 
период (стиль английской архитек- 
туры со второй четверти XIV и до 
начала XVI века) 

ргесигеб ~ период предварительного 
выдерживания бетона перед тепло- 
влажностной обработкой 
рге8Іеашіп§ ~ период предварительно- 
го выдерживания бетона перед тепло- 
влажностной обработкой 
гезі ~ период выдерживания (грунто- 
носа после его вдавливания) 

8Іога§е ~ срок [интервал, продолжит 
тельность] хранения [выдерживания] 
8Ігікіп§ ~ срок распалубливания 
Іетрегаіиге гізе ~ продолжительность 
тепловлажностной обработки бетона 
Іе8Ііп§ ~ период (проведения) испыта- 
ний 

Ігапвіііопаі ~ переходный период (в 
архитектуре от одного стиля к дру- 
гому) 
регізсоре: 

ЬогеЬоіе ~ скважинный телескоп 
регіііе перлит 

ехрапдеб ~ вспученный перлит 
зііісопе-ігеаіесі ~ (вспученный) пер- 
лит, обработанный кремнийорганиче- 
скими жидкостями [маслами] (для 
придания гидрофобности) 
регт перм (внесистемная единица па- 
ропроницаемости, 1 перм — 
8,836 X ]Ѵ 2 кг/(м 2 ХсХЛа) 
регтаГгозІ вечная мерзлота, многолет- 
няя криолитозона; многолетнемёрзлый 
грунт 

сопііпиош ~ сплошная толща много- 
летнемёрзлых грунтов, сплошная веч- 
ная мерзлота 

сіізсопііпиоиз ~ прерывистая толща 
многолетнемёрзлых грунтов 
ісе-гісН ~ льдонасыщенные многолет* 
немёрзлые грунты 

іпзиіаг ~ островное распространение 

многолетнемёрзлых грунтов, островная 

многолетняя мерзлота 

таг§іпа1 ~ южная граничная зона 

распространения многолетнемёрзлых 

грунтоз 
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зрогасііс ~ островное распространение 

многолетнемёрзльіх грунтов, островная 

многолетняя мерзлота 

8Іеайу-8ІаІе ~ постоянные мёрзлые 

грунты 

регтеаЬИіІу проницаемость о ~ Іо Ьеаі 
теплопроницаемость 
~ ой 80 І 1 проницаемость грунта 
аіг ~ воздухопроницаемость 
сЫогійе ~ ой сопсгеіе проникающая 
способность хлоридов в бетон; впиты- 
вающая способность бетона по отно- 
шению к хлоридам 
§ав ~ газопроницаемость 
Ьуйгаиііс ~ водопроницаемость 
зигйасе ~ поверхностная водопроница- 
емость 

ѵарог ~ паропроницаемость 
\ѵа!ег - водопроницаемость 
регтеаЫе проницаемый 
регтеатеіег фильтрационный прибор 
регтеапсе проводимость; относительная 
проницаемость 

регтІ88ІЫе допускаемый, допустимый 
регтіі разрешение; лицензия; пропуск 
Ьиі1с1т§ ~ разрешение на строительст- 
во, разрешение на начало строитель- 
ных работ (на объекте) 
йетоііііоп ~ разрешение на снос зда- 
ния 

зресіаі ~ специальное разрешение 
(выдаваемое строителям местными 
властями на хранение материалов 
вдоль дорог, пользование водой, хра- 
нение ВВ и т.п.) 

\ѵгескіп§ ~ разрешение на снос здания 
регтойе пермоуд (прибор для измере- 
ния консолидации при оттаивании) 
регрепй 1. вертикальный шов кирпич- 
ной или каменной кладки 2. угол [уг- 
ловая часть] кирпичной кладки стены 
(возводимой ранее средней части) 
рег 80 п: 

аШйогыей ~ уполномоченное лицо 
сотреіепі ~ компетентное уполномо- 
ченное должностное лицо (обладаю- 
щее на строительстве юридической 
властью) 

регеоп-йау человеко-день 
регзоппеі персонал, штат; кадры 
йеій ~ рабочий линейный персонал, 
рабочий персонал стройплощадки 
орегаІіп§ ~ рабочий персонал 
8етІ8кі11есі ~ рабочий персонал низ- 
кой квалификации 

8ІІе тапа§етепІ ~ управляющий пер- 


сонал [руководство] строительной 
площадки 

регзресііѵе перспектива 
ахопотеігіс ~ аксонометрическая пер- 
спектива 

регѵіон8пез8 водопроницаемость (по 
трещинам в скальных породах) 
реаііе пестик; пест || толочь в ступе; 
растирать пестом 

шЬЬег ~ стандартный резиновый пес- 
тик 

реІго1о§у петрология 
РРА йог изе іп сопсгеіе зола-унос для 
бетонов 

рйазе фаза, этап, стадия; период; сту- 
пень развития 

Ьіййіп§ апй пе§оІіаІіп§ - стадия тор- 
гов и ведения переговоров 
Ъиі1йіп§ ~ этап [стадия] строительства 
сопзішсііоп ~ стадия [этап] строи- 
тельства [возведения] (здания, соору- 
жения) 

сопзішсііоп йосшпепіз ~ этап [ста- 
дия] разработки проектно-сметной до- 
кументации 

йе8І§п йеѵеіортепі ~ стадия разработ- 
ки (рабочего) проекта 
йізрегее (й) ~ дисперсная фаза 
§а8еои8 ~ газовая компонента [фаза] 

( грунта ) 

Ііциій ~ жидкая компонента [фаза] 
(грунта) 

пе§оІіаІіоп ~ стадия переговоров (о 
заключении подрядного договора меж- 
ду заказчиком и подрядчиком) 
зсйетаііс йезі§п ~ этап эскизного 
проектирования 

зоіій ~ твёрдая компонента [фаза] 
(грунта) 
рйепоі нэенол 
рйепоріазі фенопласт 
рйоІо§ео1о§у аэрофотогеология 
рйо1о§ошоте1ег фотогониометр 
ріюІо§гаттеІгу фотограмметрия 
аегіаі ~ аэрофотограмметрия, аэрофо- 
тотопография 

Іеггезігіаі ~ наземная фототеодолит- 
ная съёмка 

рйюІо§гарй фотография, фотоснимок 
аегіаі ~ аэрофотоснимок 
сотрозііе ~ фотомонтаж аэроснимков, 
полученных многообъективным аэро- 
фотоаппаратом 

рЬоІо§гарйу фотосъёмка, фотография 
сотЬіпес! аегіаі ~ комбинированная 
аэрофотосъёмка 
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сопііпиош-вігір ~ маршрутная аэро- 
фотосъёмка 

сопѵег§епІ ~ конвергентная аэрофо- 
тосъёмка 

Ііпе аегіаі ~ контурная аэрофотосъём- 
ка 

рЬоІоішіех схема накидного монтажа 
аэроснимков 

рІюІоіЬеосІоІіІе фототеодолит 
р1юІоІгіап§и1аІіоп фототриангуляция 
рЬуІоІгоп фитотрон 
ріск кирка 

сіау ~ кирка для рыхления глины 
паѵу ~ проф. двухконечная кирка; 
кирка-мотыга 

Іатріп§ ~ кирка для подбивки балла- 
ста 

ріскахе кирка-мотыга 
ріскег 1. мотыга; кирка; заступ 2. под- 
борщик (породы) 3. грохот 
сЬеггу ~ 1. небольшой деррик-кран (с 
А-образной стрелой) 2. мостовой кран 
под кровлей тоннеля (обычно с пнев- 
моприводом) 

ріскіп§ ир тогіаг захват раствора (кель- 
мой) 

ріскир 1. захват 2. сейсмоприёмник 3. 

пикап (автомобиль) 
ріесе 1. штука; определённый предмет; 
определённое количество (о материа- 
лах) 2. обломок, кусок, осколок, часть 
3. деталь; фрагмент 4. земельный уча- 
сток 5. конец дороги 6. соединять в 
единое целое 
- оГ іоще поковка 
~ оГ Іапсі участок земли 
~ оГ (ѵѵаіі) рарег рулон обоев 
~ оГ \ѵогк образец работы (напр, от- 
делки) 

аЬиІтепІ ~ амер, нижний брус обвяз- 
ки деревянной рамы (каркаса] 
ап§1е ~ угольник (для крепления дере- 
вянных элементов); уголковая на- 
кладка; отрезок уголка 
аргоп ~ балка деревянной лестничной 
площадки (заделываемая в стену и 
поддерживающая тетивы) 

Ьаскіщ; ~ опорная деталь 

Ьеё ~ фундаментная плита 

Ье11о\ѵ8 ехрапвіоп ~ сильфонный 

[линзовый] компенсатор 

Ьгіс1§іп§ ~ раскос, распорка (между 

балками); лежень (поперёк балок) 

для опирания перегородки 

саггіа§е ~ средний опорный брус для 

ступеней (между тетивами); средняя 


тетива (широкой деревянной лестни- 
цы) 

сЫтпеу ~ декоративная облицовка 
камина или дымовой трубы 
соскіп§ - кобылка 

соппесііщ; ~ соединительная деталь; 
соединительный элемент 
согЬеІ ~ подбабок, оголовок деревян- 
ной стойки 

сго88 ~ 1. поперечина, траверса 2. 
крестовина (трубопровода) 
сПтішвЫщ; ~ переход (элемент тру- 
бопровода) 

сіізіапсе ~ 1. распорка 2. фиксатор 
(арматуры) 

е1оп§аІес1 ~ 1. линейный элемент кон- 
струкции 2. зерно заполнителей удли- 
нённой формы 

ехрапвіоп ~ (ок бисі) диффузор воз- 
духовода (расширяющийся переход- 
ный элемент) 

(асе ~ горизонтальная схватка (креп- 
ления траншеи) 

Ш1іп§ ~ вклеенная заподлицо деревян- 
ная пробка (для заделки впадин в де- 
ревянном элементе) 

Ш1іп§-іп ~8 элементы деревянных 
конструкций, одинаковые по форме и 
назначению, но меняющиеся по длине 
(напр, нарожники) 

Ьеай ~ 1. верхняя обвязка (деревянной 
перегородки) 2. насадка (мостовой 
опоры) 

кіскпщ ~ предохранительная пластин- 
ка для дверей 

по§§іп§ ~ распорка деревянного фах- 
верка (заполняемого кирпичом) 
ріІсйіп§ ~ см. аргоп ріесе 
гес1исіп§ ~ (ок йисі) конфузор (возду- 
ховода) 

зЬаред ~ фигурная [профильная] де- 
таль 

зоіе ~ лежень; опорная плита 
враге ~ запасная деталь [часть] 
вргоскеі ~ кобылка 
Т ~ 1. тавр 2. тройник 
Іаке-ойГ ~ ответвление (трубопрово- 
да), несимметричный [косой] трой- 
ник 

іеві ~ образец для испытаний 

ііе ~ стяжка, затяжка 

іоп§ие ~ вставной шип; пластинчатый 

нагель, шкант 

(хапвШоп - переходный элемент тру- 
бопровода, переход 


408 



рііе 


ѵаііеу ~ стропильная нога, поддержи- 
вающая ендову 
У ~ штанообразный тройник 
ріесешеаі делить [разделять] на части 
ріесе-раутепі сдельная оплата (труда) 
ріесе-ргойисііоп штучное [единичное] 
производство 

ріег 1. кирпичная колонна или пилястра 
2. простенок 3. (промежуточная) опо- 
ра, бык (моста) 4. мол; волнолом 5. 
пирс 6. вертикальная опора, стойка 7. 
буронабивная свая-столб 8. массивный 
фундамент (с максимальным соотно- 
шением глубины к ширине 4:1) 
апсіюг ~ анкерная опора 
аІіасЬей ~ колонна, встроенная в сте- 
ну; пилястра 

ЬаШе ~ пирсовый гаситель (энергии 
потока) 

Ьаііег ~ свая-столб с наклонными гра- 
нями ствола 

Ьеііей ~ буронабивная свая-столб с 
уширенной пятой 
Ъогей ~ буронабивная свая-столб 
Ьгеакѵѵаіег ~ мол 

Ьгій§е ~ бык, промежуточная опора 
моста 

сашііеѵегесі ~ одностолбчатая опора 
сапіопей ~ массивная кирпичная го- 
тическая колонна 
сеііиіаг ~ пустотелая опора 
сгіЬ ~ ряжевая опора 
йгіііей ~ буронабивная свая-столб 
йитЬЬеІІ ~ опора-стойка 
іепйег ~ ледорез 

йоаІіп§ ~ буронабивная свая-столб 
(работающая как свая трения) 
ітатей ~ рамная опора 
§аІе ~ воротный столб 
§иагй ~ опора, защищающая цент- 
ральную опору разводного поворотно- 
го моста 

ЬаттегЬеай Іуре ~ одностолбчатая 
опора (моста) 

Н-зЬарей ~ Н-образная опора; рамная 
опора 

Іапй ~ береговой устой, береговая опо- 
ра 

Ь-зЬарей ~ Г-образный пирс 

ореп ~ столбчатая опора 

рейезіаі ~ столбчатая опора 

рііе ~ свайная опора (моста) 

ріре ~ 1. трубчатая опора 2. опора 

надземного трубопровода 

ріѵоі ~ центральная опора разводного 

поворотного моста 


ріаіе ~ массивная опора (моста) 
циау ~ контрфорс набережной стенки 
гезі ~ концевая опора разводного мос- 
та 

гі§ій (тате ~ жёсткая рамная опора 

гІ8Іп§ ~ вертикальная стойка 

зоіій ~ массивная опора 

8Іапйіп§ ~ бык, промежуточная опора 

моста 

ігезііе ~ столбчатая опора с ригелем 
поверху; опора рамного типа 
Т-8Ііарей Ьгій§е ~ столбчатая опора 
моста 

Нѵіп суііпйег ~ двустолбчатая опора 
ипйегріппіщ* ~ столб усиления фун- 
дамента 

ріегсйщ оГ ріреііпе продавливание тру- 
бопровода 

ріеготеіег пьезометр, пьезометрическая 
трубка 

рі§ 1. чушка; болванка 2. скребок; ёрш 
3. чистить скребком [ершом] 

8соигіп§ ~ надувное тело для прочист- 
ки трубопроводов (перемещается дав- 
лением транспортируемой среды) 

рі§тепі пигмент; красящее вещество 
аіитіпшп ~ алюминиевый пигмент 
еагіЬ ~ природный пигмент 
§гееп ~ зелёный пигмент (для красок) 
іп1ііЫііп§ ~ 1. антикоррозионный пиг- 
мент (для окраски металлов) 2. про- 
тивоплесенный пигмент (для окраски 
дерева) 

Іеайщ аіитіпит ~ фолыюобразую- 
щий алюминиевый пигмент 
теіаі (Ііе) ~ металлический пигмент 
тіпегаі ~ минеральный пигмент 
паіигаі ~ природный пигмент 
рЬіІіаІосуапійе §гееп ~ зелёный фта- 
лоцианидовый пигмент 
гей ~8 красные пигменты 
шзі-іпЫЬіІіѵе ~ антикоррозионный 
пигмент, пигмент-ингибитор коррозии 
Іііапішп ~ титановый пигмент 
ѵѵЬііе ~8 белые пигменты 
уеііоѵѵ (ігоп) охійе ~ жёлтый желез- 
нокислый пигмент 

рі§8Іу свинарник 

рііазіег пилястра 

§гоирей ~8 часто расположенные пи- 
лястры на общем пьедестале [общей 
опорной плите] 

рііе 1. свая 2. штабель; куча 
~8 оГ сопсгеіе комки бетонной смеси 
айй-оп ~ наращиваемая свая 
аірйа ~ булавовидная частотрамбован- 
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ная свая (с извлекаемой обсадной 
трубой) 

апсііог ~ анкерная свая 
Агшсо ~ буронабивная свая (с крепле- 
нием стенок тонкостенной бетонной 
оболочкой и использованием сердечни- 
ка при погружении сваи) 
аи§ег(ей) [аіщег ріасесі ргевяиге- 
ідіесіесі сопсгеіе (§гоиІ)] ~ бурона- 
бивная свая 

Ьа§ ~ штабель (наполненных) мешков 
Ваікеп ~ составная забивная железо- 
бетонная свая (квадратного сечения) 
Ьайег (ей) ~ наклонная [откосная] 
свая 

Ьеагііщ ~ несущая свая, свая-стойка, 
свая-колонна 

Ьсііссі-оиі [ЬеІ1ссІ-ир[ — набивная свая 
с уширенной пятой 
Ьогссі ~ буронабивная свая 
Ьогегі ~ \ѵійі ехрапсіссі Ьаке бурона- 
бивная свая с уширенной пятой; ка- 
муфлетная свая 

Ьогссі апсі сазі-іп-ріасе ~ буронабив- 
ная бетонная свая 

Ьох ~ стальная коробчатая свая (из 
прокатных профилей, соединяемых 
сваркой) 

ВгіІізЬ 81ее1 РШп§ Со'х сачеіі ~ буро- 
набивная свая (с забивкой оболочки из 
спиралеобразных свариваемых листов 
и выемкой грунта) 

В8Р ѵіЬго ~ буронабивная частотрам- 
бованная свая (с извлекаемой оболоч- 
кой) фирмы В8Р 
Ьиоуапсу ~ анкерная свая 
саіззоп ~ набивная свая с обсадной 
трубой; набивная свая большого диа- 
метра (0,6 - 1,0 м); трубчатая свая 
сазесі ~ набивная свая с обсадной тру- 
бой 

сазі-іп-ріасе сііхріасепіепі ~ набивная 
свая (с образованием скважины забив- 
кой сердечника, трубы или оболочки) 
са8І-іп-яІи ~ набивная бетонная свая 
сетсоге аи§ег-щ|ес1ес1 ~ буронабив- 
ная свая (устраиваемая шнековым 
бурением с заполнением цементным 
раствором по мере извлечения шне- 
ка) 

сіоьесі-епсі ріре ~ трубчатая (сталь- 
ная) свая с закрытым концом 
СоЫ ~ пневмонабивная свая 


сотрасііоп ~ грунтовая (вибронабив- 
ная) свая 

сошрозііе ~ комбинированная свая 
( использующая различные материалы 
в нижнем конце сваи и её стволе) 
сотргезкегі ~ буронабивная свая с 
уширенной пятой (частотрамбован- 
ная с забивкой и обратной выемкой 
стальной трубы) 
сотргеззіоп ~ свая-стойка 
сопсоге аи^ег-ііуесіегі ~ буронабивная 
свая (устраиваемая шнековым буре- 
нием с заполнением бетонным рас- 
твором по мере извлечения шнека) 
сопсгеіе ~ бетонная свая (забивная 
или набивная) 

сопсгеІе-ГіІІесІ яіееі ріре ~ трубчатая 
сталебетонная свая 
сопіцрюиз ЬогеО ~ секущая свая 
"сгеозоіесі ~ деревянная свая, пропи- 
танная креозотом 

йеПесІей ~ свая, отклоняющаяся при 
погружении от проектного положения 
(іеііа ~ вибронабивная свая 
сіікріасесі ~ свая, отклоняющаяся при 
погружении от проектного положения 
сіізріасепіепі ~ забивная свая 
Оосѵхеіі (Ргеракі) ~ буронабивная 
свая («Даусет Препакт») с уширенной 
пятой 

(ІгШесІ ~ буронабивная свая 
сігіѵеп ~ забивная свая 
сігіѵеп саві-іп-ріасе ~ буронабивная 
свая, устанавливаемая забивкой; на- 
бивная бетонная свая с извлекаемой 
из грунта оболочкой 
сігіѵеп ьіісіі ~ набивная свая с остаю- 
щейся в грунте оболочкой 
сігіѵеп ипсіегріппіп^ — свая, забивае- 
мая для усиления фундамента 
епсахесі зЬееІ ~ коробчатая шпунтовая 
свая 

епЛ-Ъеагіщ; ~ несущая свая, свая- 
стойка 

еп1аг§есІ ~ свая с уширенной пятой 
Гетаіе ~ шпунтовая свая с пазами 
іепсіег ~ отбойная свая 
ІіхесІ-епсІ ~ свая, заделанная в повы- 
шенный ростверк 
ОоаГіпу ~ висячая свая 
РопОесШе ~ буроинъекционная свая 
(Фондедайля) (корневидная) 

РгапЫ ~ буронабивная свая (франки) 
с уширенной пятой 
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Ргапкі сазесі-ресіезіаі ~ буронабивная 
свая (Франки) с уширенной пятой (с 
оставлением обсадных труб) 
Ргапкі-Мща ~ вдавливаемая бетонная 
свая (Франки— Мига) (наращиваемая 
по звеньям при усилении фундамен- 
та) 

Ргапкі ипсаяей ресіезіаі ~ буронабив- 
ная свая (Франки) с уширенной пя- 
той (с извлечением обсадных труб) 
ігее-епсі ~ свая, заделанная в высокий 
ростверк 

ігісііоп ~ висячая свая 
РгосНщфат Ьох ~ сварная стальная 
свая (Фродинхема) многоугольного 
сечения 

Ргос1іп§Ьапі сіоиЫе Ьох ~ сварная ко- 
робчатая свая (Фродинхема) (из че- 
тырёх Г-образных шпунтовых про- 
катных профилей) 

РгосИп§Ьаш ріаіесі Ьох ~ стальная ко- 
робчатая свая (Фродинхема) (из двух 
2-образных шпунтовых прокатных 
профилей, перекрываемых приварива- 
емой накладкой) 

Ргосііп§Ьат 8Іее1 - сварная стальная 
свая (фродинхема) многоугольного 
сечения 

Риепіев ~ составная бетонная свая 
(фуентеса) (из готовых соединяемых 
звеньев) 

Рипёех ~ винтовая свая (Фундекса) 
(со стальным стволом, извлекаемым 
после заполнения железобетоном) 
СатЬіа ~ буронабивная железобетон- 
ная свая (с забиваемой лёгкой сталь- 
ной оболочкой, имеющей на конце же- 
лезобетонное остриё) 

§ап§е ~ направляющая свая 
ОК>1 бгіѵеп ~ буронабивная свая (с 
забивкой постепенно извлекаемой 
стальной оболочки со съёмным баш- 
маком) 

§иіс1е ~ маячная [направляющая] свая 
Н(-Ьеат) ~ стальная свая двутаврово- 
го сечения 

Ьеаѵесі ~ выпираемая из грунта свая 
(при забивке соседней в кусте сваи) 
Негсиіея ~ составная забивная желе- 
зобетонная свая (шестиугольного се- 
чения) 

НосЬзІгаввег-ѴѴеізе ~ свая-оболочка, 
опускающаяся в процессе бурения 
Ьо11о\ѵ ~ полая трубчатая свая 


рііе 

1ю11о\ѵ сопсгеіе ІиЬе ~ бетонная свая- 
оболочка 

Ітоііохѵ зііеіі ~ свая-оболочка 
Ьоітргезв ~ набивная железобетонная 
свая (без выемки грунта, с извлекае- 
мой забивной оболочкой) 

I ~ стальная свая двутаврового сече- 
ния 

іпсііпесі ~ наклонная свая 
іп-8ІІи ~ буронабивная свая 
іпіег1оскіп§ ~ шпунтовая свая; секу- 
щая свая (перемычки) 

]аск(есІ) ~ вдавливаемая (домкратом) 
свая 

Іеііесі [іеіііп§] ~ подмывная свая, 
свая, забиваемая с подмывом 
.ІоіпіесІ ~ составная свая 
кіп§ ~ маячная [направляющая] свая 
1аг§е-с1іате1ег (Ьогеб) ~ свая-оболоч- 
ка, буронабивная твая большого диа- 
метра (свыше 700 мм) 

Ьагзеп Ьох ~ стальная коробчатая 
свая (Ларсена) 

Ііте ~ известковая свая 
МасАгіІшг ~ комбинированная набив- 
ная свая (Мак-Артура) с деревянным 
нижним звеном 

гпаіе ~ шпунтовая свая с гребнями 
піісго ~ свая небольшого диаметра 
(обычно менее 250 мм, иногда менее 
150 мм) 

Мі§а ~ вдавливаемая бетонная свая 
(Франки— Мига) (наращиваемая по 
секциям, при усилении фундамента) 
тіпі ~ свая небольшого диаметра 
(обычно от 150 до 250 мм), мини- 
свая 

топоШЬе ~ набивная свая (с забивкой 
конусообразной гофрированной сталь- 
ной оболочки без сердечника, остав- 
ляемой после бетонирования) 
тоогіп§ ~ отбойная свая 
пошіівріасетепі ~ буронабивная свая 
ореп-еші ріре ~ полая круглая сталь- 
ная свая с открытым концом 
Рай Кабісе ~ буроинъекционная [кор- 
невидная] свая 

раіт ~ забивная полая свая с раскры- 
вающимся наконечником (заполняе- 
мая бетоном) 

ресіезіаі ~ набивная свая с уширенной 
пятой 

ріре ~ полая круглая свая, трубчатая 
свая 
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рііе 

ріре 8Іер іарег ~ набивная свая сту- 
пенчатого (телескопического) профи- 
ля (с забивной оставляемой оболоч- 
кой) 

роіпі:-Ьеагіп§ ~ несущая свая, свая- 
стойка 

роіургоруіепе геіпіогсесі ~ (трубчатая 
бетонная) свая, армированная поли- 
пропиленовым волокном 
ргесазі (геіпіогсесі-сопсгеіе) ~ готовая 
(железобетонная) свая (заводского из- 
готовления) 

ргесазі зесііопаі ~ составная свая (на- 
ращиваемая из готовых звеньев) 
рге&ЬгісаІесІ ~ готовая свая (завод- 
ского изготовления) 
ргеіогтесі ~ готовая свая (заводского 
изготовления) 
ргеіішіпагу ~ пробная свая 
ргеввиге ~ буронабивная свая (с уп- 
лотнением бетона сжатым возду- 
хом) 

Ргезісоге ~ буронабивная свая систе- 
мы «Престкор» (с забивкой извлекае- 
мой оболочки после устройства 
внутри её сваи-ядра из полых бетон- 
ных звеньев, наполняемых цемент- 
ным раствором) 

рге8Іге88еб (сопсгеіе) ~ готовая пред- 
напряжённая (железобетонная) свая 
ргеіезі ~ вдавливаемая свая из посек- 
ционно наращиваемой стальной обо- 
лочки (применяемая для усиления 
фундаментов) 

гакег [гакіп§] ~ наклонная свая 
Каутопб ~ набивная свая (Реймонда) 
ступенчатого (телескопического) про- 
филя (с забивкой оставляемой 
стальной оболочки) 

Каутопб суііпбег ~ свая-оболочка 
(Реймонда) (используемая при соору- 
жении морских платформ) 

Каутопб ге§и1аІеб іщ'есііоп ~ буро- 
инъекционная свая (Реймонда) (с ре- 
гулируемым нагнетанием бетона) 
Раутопсі зіапсіагсі Іарег ~ набивная 
свая (Реймонда) конического профиля 
(с забивкой оставляемой оболочки из 
тонколистовой стали, усиленной 
спиральной обмоткой проволоки) 
Раутопсі 8іер-1арег ~ набивная свая 
(Реймонда) ступенчатого (телескопи- 
ческого) профиля (с забивкой остав- 


ляемой оболочки из волнистой лис- 
товой стали) 

гесіап§и1аг Ьоііосѵ соге г.с. ~ полая 
забивная железобетонная свая прямо- 
угольного сечения 

Кепсіііех 8іее1 ~ стальная свая (Ре- 
ндхекса) шестиугольного сечения 
гізеп ~ выпираемая свая (при забивке 
соседних сваи) 

госк ~ проф. высотное здание, небо- 
скрёб 

гооі ~ буроинъекционная [корневид- 
ная] свая 

гоіагу Ьогеб сазі-іп-ріасе ~ винтовая 
свая 

КойпоЯГ ~ набивная свая (образуемая 
забивкой оставляемой железобетон- 
ной оболочки, посекционно наращива- 
емой и заполняемой бетоном) 
вапсі ~ песчаная набивная свая 
всгеѵѵ ~ винтовая свая 
8еат1е88 ріре ~ цельнотянутая сталь- 
ная трубчатая свая 
весапі ~ секущая свая 
8есІіопаі ~ составная свая 
8е§тепІаі ~ составная свая 
зЬееі ~ шпунтовая свая, шпунтина 
вЬеіі ~ свая-оболочка 
Зітріех ~ набивная свая системы 
«Симплекс» (с забивкой постепенно 
извлекаемой при бетонировании 
стальной оболочки со съёмным баш- 
маком) 

8Іп§1е ~ одиночная свая 
віешіег ~ гибкая свая 
зтаіі-сііатеіег ~ буронабивная свая 
(диаметром менее 600 мм) 

80 І 1 ~ стояк хозяйственно-фекальной 
канализации, канализационная труба 
зоісііег ~ маячная [направляющая] 
свая 

врігаі ѵѵеісі ріре ~ стальная свая из 

спирально-шовной трубы 

8Іау ~ анкерная свая 

8Іееі ~ стальная свая 

8іееі Ьох ~ стальная свая коробчатого 

сечения (из шпунтин) 

8Іееі ШЬе ~ стальная трубчатая свая 
8Іер-Іарег ~ свая ступенчатого (теле- 
скопического) профиля 
зіоск ~ штабель (грунта, материала) 
Іарегесі ~ свая конического профиля 
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Іарегей ЯшеЯ ~ забивная коническая 
трубчатая свая, заполняемая бетоном 
іешіоп ~ свая, работающая на растя- 
жение [на выдёргивание]; растянутая 
свая 

іезі ~ пробная свая 
ІітЬег ~ деревянная свая 
ігеаіесі ~ антисептированная деревян- 
ная свая 

ШЬех ~ винтовая свая (с оставляе- 
мым стальным стволом после его 
заполнения железобетоном) 

ІиЬиІаг ргесазі г.с. ~ трубчатая забив- 
ная железобетонная свая 
ипсакей ~ буронабивная свая с извле- 
чением обсадных труб 
ипйегртшщ* ~ свая усиления фунда- 
мента 

ипЯег-геатеЯ ~ буронабивная свая с 
уширенной пятой 

Шіоп ~ набивная свая системы 
«Юнион» (с забивной конусообразной 
стальной гофрированной оболочкой, с 
извлекаемым сердечником) 
ирКй ~ анкерная свая 
ѵегіісаі-вісіесі ~ свая, находящаяся под 
воздействием вертикальных и гори- 
зонтальных сил 

ѵіЬгаІей зЬаЯ Ргапкі ~ буронабивная 
свая (Франки) с уширенной пятой (с 
включением вибратора для извлече- 
ния обсадной трубы и формования 
бетонного ствола) 
ѵіЬго ~ вибронабивная свая 
ХУакеЯеМ зЪееі ~ деревянная шпунто- 
вая свая Вейкфилда 
\ѵе1йей зіееі ріре ~ трубчатая сварная 
стальная свая 

\Ѵе8І(егп) ~ буронабивная свая 
ХУезіегп Ьиііоп-Ьоііот ~ набивная 
свая (с забивкой впоследствии извле- 
каемой стальной обсадной трубы с 
железобетонным оставляемым баш- 
маком) 

\Уе8Іегп са8ей ~ буронабивная свая с 
оставлением обсадньж труб 
ХУезіегп ресЗеаіаІ ~ буронабивная свая 
с уширенной пятой (с извлекаемой 
обсадной трубой и оставляемым же- 
лезобетонным башмаком) 

\Уе8Іегп ипсааей ~ буронабивная свая 
с извлечением обсадньж труб (с уши- 
ренной пятой) 

\Уе8І'8 ЬагФѵіге ~ буронабивная свая 
\Уе8І'8 8Йе11 ~ буронабивная свая 


\ѵіп§ ~ бетонная свая с уширенной 
верхней частью [оголовком] 

\ѵоой ~ деревянная свая 
\ѵоой-8Іер Іарег ~ комбинированная 
набивная свая ступенчатого (телеско- 
пического) профиля с деревянным 
нижним звеном 

\ѵогкіп§ ~ отдельная свая свайного ос- 
нования 

2 ~ шпунтовая свая зетового профиля 
рі1е-8Іпкіп§ погружение сваи 
рі1е\ѵогк свайная конструкция; свайный 
ростверк 

рі1іп§ 1. погружение свай 2. свайная 
стенка; шпунтовый ряд; свайное соо- 
ружение; свайный фундамент 3. от- 
сыпка (грунта) в отвал 4. штабелиро- 
вание 

сопсгеіе ~ стенка из железобетонньж 
шпунтовых свай 

Ите ~ устройство известковьж свай 
рге8Іге88ей ргесаві ~ сборная предва- 
рительно напряжённая свайная опора 
8ІтееІ ~ шпунтовый ряд; шпунтовая 
стенка; шпунтовое крепление 
8ІіоіТ Ьогей ~ ленточный свайный 
фундамент неглубокого заложения 
(под индивидуальным домом, на сла- 
бых грунтах) 

зііепі ~ бесшумное погружение сваи 
(с применением звукоизолирующих 
приспособлений) 

8ІпШей вЬееІ ~ свайно-распорное 
крепление 

Іе8І ~ испытание свай 

ІітЬег зЬееі ~ деревянная шпунтовая 

стенка 

ріііаг 1. стойка, колонна; стойчатая опо- 
ра; пилон 2. целик 3. штырь; штанга; 
шток 

апсЬога§е [апсіюгіп§] ~ анкерная 
стойка, анкерный столб 
Ягі11іп§ ~ буровая колонка; колонный 
буровой станок 

Яиіесі ~ колонна с каннелюрами 
рііоі 1. малый источник энергии, пока- 
зывающий наличие или инициирую- 
щий ввод в действие мощного источ- 
ника энергии 2. испытательный, пи- 
лотный 

рітр проф. 1. рабочий, производящий 
очистку колодцев 2. помощник свар- 
щика 

рітріе бугорок, вздутие (дефект бето- 
на, окрасочной плёнки) 
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ріп 

ріп 1. шпилька; болт; шплинт; палец 2. 
шпилька (геодезическая) 3. стержень; 
ось (шарнира) 

ЬагЬей скжеі ~ заершённый соедини- 
тельный штырь (для плотничных сое- 
динении) 

Ьоот ~ ось опорного шарнира [опор- 
ной пяты] стрелы крана 
согЬеІ ~ металлический штырь [вы- 
пуск] в верху стены (для удержания 
мауэрлата) 
соііег ~ шплинт 

йгій ~ пробка (в узле монтируемых 
металлоконструкций), шпилька 
езсиІсЬеоп ~ короткий гвоздь (обычно 
медный) для крепления металличе- 
ских декоративных деталей 
Ятей ~ дюбель-гвоздь 
§шЗ§еоп - поршневой палец 
фЪ ~ ось опорного шарнира стрелы 
или гуська 

тогіізе ~ шкант; нагель для закрепле- 
ния шипа (в гнезде) 
рапеі ~ тонкий проволочный гвоздь с 
небольшой головкой (для крепления 
калёвок и т.п.) 

вЬоІ Ягей ~ шпилька, забиваемая 
строительным пистолетом 
зіееі йо\ѵе1 ~ стальной нагель 
Іаріп§ ~ шпилька 

ѵѵоосі бо\ѵе1 ~ деревянный (круглый) 
нагель 

ріпе сосна; сосновая древесина 
Оге§оп ~ лжетсуга тиссолистная 
ріп§о бугор пучения, пинго (эскимос- 
ское название) 

ріпЬоІе 1. болтовое отверстие; гнездо 2. 
рі небольшие раковины, пустоты (в 
бетоне) 

ріппасіе бельведер 

8ІІІ ~ байджарах (суглинистый вы- 
ступ в зоне вечной мерзлоты) 
ріппіп§ трамбование (дорожного основа- 
ния) 

ріопеегіп§ подготовка территории 
стройплощадки под застройку; расчи- 
стка стройплощадки 

ріре труба о ~ Гог Ьус1гаи1іскіп§ пуль- 
попровод 

аіг ~ вентиляционная труба, вентиля- 
ционный трубопровод (канализации) 
апІІ8Ірйопа§е ~ вентиляционное уст- 
ройство гидравлического затвора 
авЬезІоз-сетепІ ~ асбестоцементная 
труба 


аврігаііоп ~ отсасывающая труба 
Ьаіапсе ~ перемычка между кольцами 
первичной и вторичной циркуляции 
(для компенсации колебаний давления 
в первичном кольце); уравнительная 
труба 

Ьаге ~ гладкая труба 
ЬеІІтоиіЬ ~ всасывающий коллектор 
колоколообразного типа 
Ыеей - обводная труба, труба для от- 
бора [сброса] избыточного количества 
среды из системы 

ЬоНот ~ подводный (уложенный по 
дну] трубопровод 

Воигйоп ~ пружинный манометр Бур- 
дона 

ЬгапсЬ ~ 1. подводящая труба (к сани- 
тарному прибору) 2. патрубок 
Ъура88 ~ перепускная труба, байпас 
саві-ігоп йгаіп ~ чугунная канализа- 
ционная труба 

сепІгіГи§а11у-са8І ~ центрифугирован- 
ная железобетонная труба, труба цен- 
тробежного литья 

сігсиіайоп ~ труба, замыкающая кон- 
тур циркуляции в системе водоснаб- 
жения 

сіау ~ керамическая (дренажная) тру- 
ба 

соттипісаііоп ~ 1. тупиковая [соеди- 
нительная] ветвь трубопровода, ввод 
водопровода 2. кабелепровод линий 
связи 

сопсгеіе ~ бетонная труба 
сопйешаіе геіигп ~ конденсатопровод, 
линия возврата конденсата 
сопйисіог ~ направляющая труба, 
кондуктор (при буровых работах) 
соппесІіп§ ~ 1. соединительная труба 
2. подводка, подводящая труба (к са- 
нитарному или отопительному при- 
бору) 

согпі§аІес1 ~ гофрированная труба 
си8Іотег'8 вегѵісе ~ водопроводный 
ввод 

ёітіпізЫпё ~ переход (элемент тру- 
бопровода) 

йІ8сЬаг§е ~ 1. отводящая труба (от 
санитарного прибора) 2. выпускная 
труба; нагнетательный патрубок 3. на- 
порный [намывной] пульпопровод 
земснаряда 

бІ8ІгіЬиІіп§ ~ распределительная ли- 
ния водопровода, разводящий трубо- 
провод 
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йоиЫе ЬгапсЬ ~ крестовина (трубо- 
провода) 

йгаіп ~ 1. дренажная труба 2. отводя- 
щая [выпускная] труба 
бгаѵѵ-оЯ' ~ труба, питающая водораз- 
борную точку 

бгес1§т§ ~ напорный пульпопровод 
бгііі ~ бурильная труба 
бгіѵе ~ 1. забивная труба для взятия 
проб грунта 2. обсадная труба 
бгоѵѵпіп§ ~ погружная питающая тру- 
ба 

бгу сопсіепзаіе геіигп ~ сухой конден- 
сатопровод 

еаиіѵаіепі ~ эквивалентная труба 
(труба равного гидравлического со- 
противления при данном расходе) 
ехЬаизІ зіеат ~ паровыпускная труба 
ехрапзіоп - расширительная [компен- 
сационная] труба 
Гаіі ~ водосточная труба 
Шіег ~ фильтровая труба 
ЯехіЫе ~ гибкая труба, шланг 
Яо\ѵ ~ подающий трубопровод; подаю- 
щая магистраль (теплопровод) 

ЯікЬ ~ промывная [смывная] труба 
Сигтесі (ЬоІ-\ѵаІег) ~8 трубы (горячего 
водопровода) с отложениями накипи 
§а1ѵапігес1 ~ оцинкованная (стальная), 
труба 

§аз ~ газовая труба 
§а8 зегѵісе ~ газовый ввод 
§і11ес1 ~ часторебристая труба 
§1агес1 зіопегѵаге ~ глазурованная ке- 
рамическая труба (канализационная) 
Ьеаі ~ тепловая труба 
ісе ~ ледяная жила (цилиндрической 
формы) 

іпсіігесі сігаіп ~ отводная труба (от 
санитарного прибора), не присоеди- 
няемая непосредственно к сети кана- 
лизации 

іпзресііоп ~ наблюдательная [пьезо- 
метрическая] трубка 
іп8Іа11аІіоп ~ подводящая газовая тру- 
ба, газовая подводка 
ішігшпепі ЬгапсЬ ~ приборный пат- 
рубок 

іпіаке ~ впускная [подводящая] тру- 
ба; труба водоприёмника 
шапііе ~ 1 . труба-оболочка, кожух для 
бестраншейной прокладки труб 2, гре- 
ющая или охлаждающая рубашка 
оиіГаІІ ~ дренажный коллектор; дре- 
нажный водовыпуск 


Ріре 

оиііеі ~ 1. трубчатый водоспуск 2. от- 
водящая [отсасывающая] труба 3. во- 
дозаборная труба 
оѵегікж ~ переливная труба 
репзіоск ~ бронированный напорный 
водовод (ГЭС) 

ріаіп-ещіесі - труба с гладкими кон- 
цами 

ріазііс ~ пластмассовая труба 
ргеззиге ~ нагнетательная труба; на- 
порная труба 

риЯГ ~ вентиляционная труба канали- 
зации 

ритрсгеіе ~ бетоновод 
РѴС ~ поливинилхлоридная труба 
гаітѵаіег ~ водосточная труба 
гіЬЬесІ ~ ребристая [оребрённая] труба 
гІ8ег ~ подающий стояк, восходящая 
труба, нагнетательная труба 
8а§ ~ дюкер; трубопровод с прогибом 
8аЬ-§1а2е(1 еапЬепгѵаге ~ глазурован- 
ная гончарная труба 
зсгегѵесі ~ труба с наружной резьбой 
(на конце) 

8еат1е88 ~ бесшовная [цельнотяну- 
тая] труба 

зегѵісе ~ 1. подводящий [подающий] 
трубопровод (тупиковая ветвь маги- 
страли и домовый ввод) 2. распреде- 
лительная линия водопровода 
зеѵѵег ~ канализационная труба 
зЬшП ~ перемычка (между двумя ли- 
ниями трубопровода) 

8Іп§1е-ЬиЬ ~ труба «раструб-гладкий 
конец» 

8Іш1§е (ехігасііоп) ~ иловая труба, 
илопровод 

8погег ~ шахтная труба (для удаления 
грунта) 

80 скеІ ~ раструбная труба 
80 І 1 апсі ѵепі ~ стояк хозяйственно-фе- 
кальной канализации (с вентиляци- 
онной частью) 

8раг§е ~ 1. оросительная труба 2. бар- 
ботажная труба, продувочная труба 
аргау ~ орошающая труба 
8Іопе\ѵаге ~ керамическая труба 
зисііоп ~ всасывающая труба 
8итр ~ сливная труба (резервуара) 
зирріу ~ 1. подающий трубопровод; 
подводящая труба 2. домовый ввод 
(часть присоединительного трубо- 
провода, контролируемая водопотре- 
бителем) 

8ирр1у ~ (тот зоигсе водозаборная 
труба 
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ріре 

зиг§е ~ уравнительная труба, аморти- 
затор гидравлического удара 
Іаіі ~ 1. всасывающий патрубок 2. 
патрубок с раструбом 
Іарег ~ переходный элемент трубопро- 
вода, переход 

Ійіск-ѵѵаііесі ~ толстостенная труба 
Иііп-\ѵа11ес1 ~ тонкостенная труба 
ѵепі ~ вентиляционная [вытяжная] 
труба (в канализации); воздушная 
труба (котельных и водогрейных ус- 
тановок) 

ѵепІі1аІіп§ ~ вентиляционная [вытяж- 
ная] труба (в канализации) 
ѵепіііаііоп ~ вытяжная труба (возвы- 
шающаяся над крышей) 

Ѵепіигі ~ труба Вентури 
ѵіігійесі сегашіс бгаіп ~ глазурованная 
керамическая дренажная труба 
ѵіігійесі (-сіау) [ѵіігійесі Іііе] ~ глазу- 
рованная керамическая труба 
\ѵагпіп§ ~ переливная или сигнальная 
труба 

ѵѵазіе ~ 1 . канализационный стояк для 
нефекальных бытовых стоков 2. отвод- 
ная труба от санитарных приборов 
(кроме приёмников фекальных сто- 
ков) 

ѵѵаіег ~ 1. водопроводная труба 2. во- 
допровод; водовод 

ѵѵаіег сіІ8ІгіЬиІіп§ ~ распределительная 
линия внутридомового водопровода 
ѵѵаіег 8егѵісе ~ ввод водопровода 
ѵѵеіі 8сгееп ~ фильтровая труба 
ѵѵеі сошіепзаіе геіигп ~ мокрый кон- 
денсатопровод 

\ѵооб-8Іаѵе ~ труба (водовода) из де- 
ревянной клёпки 

ріре-іп-ріре теплообменник типа «труба 
в трубе», двухтрубный теплообменник 

ріре-іаскігщ продавливание трубопрово- 
да, прокладка трубопровода методом 
продавливания [прокола] 

ріреіауег трубоукладчик 
8Іс1еЬоот ~ трубоукладчик с боковой 
стрелой 

ріреііпе трубопровод 
аЬоѵе-§гас1е ~ наземный трубопровод 
аЬоѵе-§гоипс1 ~ наземный трубопровод 
Ьгапсй ~ ветвь трубопровода, трубо- 
провод второго порядка 
сопсгеіе тіх сіеііѵегу ~ трубопровод 
для подачи бетонной смеси, система 
бетоноводов 

бІ8ІгіЬиІіп§ ~ распределительный 


[разводящий] трубопровод; разводка 
отопительной сети 

йоаікщ ~ плавучий трубопровод (на 
понтонах) 

Ооѵѵ ~ подающий трубопровод 
Ггее-зигГасе Ооѵѵ ~ безнапорный тру- 
бопровод 
§а8 ~ газопровод 

§а8 ёізІгіЪиІіоп ~ распределительный 
газопровод 

§аз Ігап8тІ88Іоп ~ магистральный га- 
зопровод 

Ьеаі ~ теплотрасса 

Ьі§Ь-рге88иге §а8 ~ газопровод высо- 
кого давления 

Ьусігаиііс ЙИ ~ пульпопровод 
Іоорей ~ двухтрубная разводка 
таіп ~ магистральный трубопровод 
ойзйоге ~ подводный (морской) тру- 
бопровод 

оѵегйеасі ~ надземный [воздушный] 
трубопровод 

ргеззиге ~ напорный трубопровод 
геіигп ~ обратный трубопровод 
заіейііе ~ параллельный трубопровод 
8Іиггу ~ шламопровод; пульпопровод 
8Іеат ~ паропровод 
зигГасе ~ наземный трубопровод 
Ігапзіі ~ 1 . тепломагистраль, трубо- 
провод дальнего теплоснабжения 2. 
транзитный [магистральный] трубо- 
провод 

ишіег§гоиші ~ подземный трубопро- 
вод 

ишіегѵѵаіег ~ подводный трубопровод 
ріреѵѵау сборный коллектор, подземный 
коммуникационный канал 
ріреѵѵогк сеть трубопроводов 
Ыіпсі ѵѵаіег-зирріу ~ тупиковая водо- 
проводная сеть 

іпіегпаі ~ внутренние трубопроводы 
(здания) 

ріріп§ 1. сеть трубопроводов 2. суффо- 
зия 

сопзшпег §а8 ~ внутридомовая газовая 
сеть 

бгаіпа§е ~ система внутридомовой ка- 
нализации или любая её часть 
ехіегіог ~ наружная сеть трубопрово- 
дов 

ішіоог ~ внутренние трубопроводы» 

Іоор ~ кольцевая сеть [схема] трубо- 
проводов; кольцевая разводка 
ореп ~ трубопровод открытой про- 
кладки 

геѵегзе геіигп ~ разводка трубопрово- 
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ріасег 


дов с попутным движением теплоно- 
сителя 

зірйюп ~ сифонный трубопровод 
иіііііу ~ трубопроводы подземного го- 
родского хозяйства, подземные комму- 
никации 

різе 1. глинобитная постройка 2. мятая 
глина с соломой для построек 
ріі 1. котлован 2. приямок 3. колодец 4. 
шахта 5. шурф 6. карьер 
Ъаііазі ~ гравийный карьер 
Ьоггоѵѵ -резервная выемка, резервный 
карьер 

бгата§е ~ дренажный приямок 
еіеѵаіог ~ приямок шахты лифта 
1еасЫп§ ~ поглощающий колодец 
таІигіп§ ~ гасильная известковая яма 
теіег ~ камера [приямок] для расхо- 
домера (на подземном трубопроводе) 
ореп ~ 1. открытая разработка, карьер 
2. шахтный колодец 
гесйаг§е ~ инфильтрационный бас- 
сейн 

зеера§е ~ дренажный приямок; дре- 
нажная [фильтрационная] шахта; 
фильтрационный [поглощающий] ко- 
лодец 

8Іакіп§ ~ гасильная [творильная] из- 
вестковая яма 
Ігіаі ~ разведочный шурф 
ШгЫпе ~ турбинная шахта 
ипсіегріппіщ* ~ шурф, используемый 
при усилении фундамента 
\ѵеІ ~ канализационный отстойник 
ріІсЬ 1. угол наклона (к горизонту); 
уклон ската (крыши); угол наклона, 
уклон 2. шаг (резьбы, постановки 
болтов и пр.) 3. отёска строительных 
камней (зубилом) 4. сердцевина дре- 
весины 5. пек, каменноугольная смола 
6. высота звука 7. угол установки 
(напр, лопаток рабочего колеса) 8. 
отклонение (оси проходческого щита 
от осевой линии тоннеля в верти- 
кальной плоскости) 

~ ой Ьоот наклон [угол наклона] 
стрелы (экскаватора, крана) 

~ ой §гооѵез шаг канавок (на барабане 
лебёдки) 

~ ой ІШ88 уклон верхнего пояса фер- 
мы; отношение высоты фермы к про- 
лёту 

Ыабе ~ угол наклона отвала (грейде- 
ра, бульдозера) 
йп ~ шаг рёбер 
йооіЪаІІ ~ футбольное поле 


ісе-Ьоскеу ~ хоккейное поле 
ріІс1т-§гоШіп§ обработка (дороги) мето- 
дом пропитки 

ріІсЬіп§ 1. берегоукрепительные работы, 
укрепление откосов 2. каменная отмо- 
стка, мощение 3. установка сваи в по- 
ложение для забивки 
зіопе ~ каменная облицовка (откоса) 
ріі-гап карьерный 

рі11іп§ 1. шурфование 2. точечная кор- 
розия 3. образование поверхностных 
раковин; раковины 
ріѵоі 1. точка опоры; пята 2. шарнир 
Ъаіі ~ шаровая пята 
фЬ ~ шарнирная опорная пята стрелы 
(крана) 

8\ѵіп§ зрап ~ центральная опора раз- 
водного поворотного моста 
ріасе место || размещать; класть; уста- 
навливать 

~ ой сопсгеіе сіерозіі место укладки 
бетонной смеси 

~ ой гезісіепсе место жительства 
~ ой зайеіу безопасное (от пожара) ме- 
сто [помещение] 

~ ой \ѵогк место работы 

Ьеб - альков; стенной встроенный 

шкаф для кровати 

сіеровіііоп ~ ой аѵаіапсйе место выбро- 
са лавины 

йіге ~ камин; топка камина или печи 
1іагсЗ-Іо-§еІ-аІ ~ труднодоступное мес- 
то (у конструкции, машины и т.п.) 
\ѵогкіп§ ~ рабочее место 
рІасеаЫІИу удобоукладываемость (напр, 
бетонной смеси) 

ріасетепі 1. укладка (бетона, армату- 
ры) 2. количество бетонной смеси, 
уложенной за период непрерывного 
бетонирования 

сЬескегЬоагб ~ укладка в шахматном 
порядке 

сопсгеіе - укладка бетонной смеси 
сопсгеіе ~ Ьу ришріп§ укладка бетон- 
ной смеси бетононасосом 
баііу ~ объём ежедневной укладки 
(напр, бетонной смеси) 
йігзі ~8 первые порции уложенного 
бетона; первые операции по укладке 
бетона 

геЬаг ~ арматурные работы; укладка 
арматуры 

геіпйогсетепі ~ укладка арматуры 
ріасег: 

аіг (сопсгеіе) ~ цемент-пушка, торк- 
рет-установка 
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ріасег 


Ьеіі-Іуре сопсгеіе ~ бетоноукладчик 
ленточного типа (с ленточным кон- 
вейером) 

сопсгеіе ~ 1. бетоноукладчик 2. руч- 
ной инструмент для разравнивания 
бетонной смеси 

тоЬіІе ~ передвижной [самоходный] 
бетоноукладчик 

рпеитаііс [рпеитаіісаііу орегаіесі] 
сопсгеіе ~ пневмоукладчик бето- 
на, пневмонагаетатель бетонной сме- 
си 

р1асіп§ размещение; укладка (напр, 
бетонной смеси) о ~ Ъо1І8 уста- 
новка [постановка] болтов; ~ іп 
Іііе регшапепі ровіііоп [Іосаііоп] ук- 
ладка [установка] в проектное поло- 
жение 

~ оГ сопсгеіе укладка бетонной смеси 
аіг ~ торкретирование 
рпеитаііс сопсгеіе ~ торкретирование 
ріаіп равнина 

аііиѵіаі ~ аллювиальная равнина 
[пойма] 

Дооб ~ пойма (реки) 
ріап 1. план; чертёж; проект; схема 2. 
планировать; составлять план о ~ апб 
еіеѵаііоп план и фасад здания; ~8 апб 
зресіГісаІіопв чертежи и технические 
условия (техническая документация 
проекта) 

асііоп ~ план действий; план последо- 
вательных мероприятий (в отноше- 
нии развития или реконструкции го- 
рода) 

аігрогі тавіег ~ технико- экономиче- 
ское обоснование строительства аэро- 
порта 

апсЬог Ьоіі ~ план расположения ан- 
керных болтов (стальных колонн кар- 
каса) 

Ыоск ~ эскизный чертёж привязки 
здания 

ЬиіМіп§ ~ план здания 
Ьиі1сІіп§’8 ііоог ~ аі §гоипб Іеѵеі план 
здания на уровне земли [нулевой от- 
метки] 

сго88-8есІіопа1 ~ поперечный разрез 
(здания) 

сіеѵеіортепі ~ 1. план развития (по- 
сёлка, города) 2. проект планировки 
бітепаіоп ~ план [чертёж] с разреза- 
ми 

еіесігісаі Ыоск - общая схема элект- 
рических сетей здания 
егесІіп§ ~ план монтажа 


еѵасиаііоп ~ план эвакуации из зда- 
ния (при пожаре и т.п.) 

(іге ргосебиге ~ план противопожар- 
ной защиты 

ііоог - план этажа здания 
іоипдаііоп ~ план фундаментов 
ігатігщ - чертёж [схема] каркаса 
здания 

§епега1 ~ план общего расположения; 
ситуационный план 
§гіё ~ сетка осей (здания или соору- 
жения в плане) 

ёгоипб ~ план здания на нулевой от- 
метке; план первого этажа 
§гоиші ііоог ~ план первого этажа 
Іп1е§га1ес1 ~ сбалансированный план; 
тщательно разработанный план 
ІоЬ ~ план [проект] организации ра- 
бот на стройплощадке 
кеу ~ 1. чертёж конструктивной схе- 
мы здания 2. план местности с отмет- 
ками 

Іапсізсаре ~ проект создания антропо- 
генного ландшафта 

іаші ше ~ проект [план] землепользо- 
вания 

іауоиі апсі іосаііоп ~ стройгенгшан 
1і§Ьііп§ ~ план [схема] освещения; 
план расположения осветительных ус- 
тройств [светильников] 
ііпе ~ контурный план; ситуационный 
план 

іосаі ~ план микрорайона 
1оп§-1епп ~ перспективный план 
тагкеб-ир ~ план [чертёж] внесён- 
ных в первоначальный проект измене- 
ний 

тазіег ~ генеральный план ( застрой- 
ки территории) 

пе\ѵ соттипііу ~ план застройки но- 
вого города (с перспективными пла- 
нировочными решениями) 
оЬзІгисІіоп сіеагапсе ~ плоскость ог- 
раничения препятствий (аэропорта) 
ореп ~ открытая планировка здания 
(с минимальным количеством внут- 
ренних перегородок) 
оиіііпе ~ план массовой застройки 
раск ~ комплексный план 
ріоі ~ (геодезический) план участка 
геііігЬіаіітепІ ~ план обновления 
(здания, сооружения) 
геіесіеб ~ отвергнутый план 
зііе ~ ситуационный план, план уча- 
стка застройки 
зкеІсЬ ~ эскизный проект 
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8Іакіп§ ~ план пикетажа 
зіашіагсі ~ типовой проект 
зігисіигаі (Іоог ~ чертёж конструкции 
[конструктивного решения] перекры- 
тия 

8ІгисІига1 гоок ~ чертёж конструкции 
крыши [покрытия здания] 

8ІшсІиге - 1. структурный план; план 
застройки (города); проект районной 
планировки 2. вид соединения в плане 
Іе8Ііп§ ~ план [программа] проведе- 
ния испытаний 

Ігапзрогіаііоп ~ проект дорожно- 
транспортной планировки 
Ігі-\ѵіп§ес1 Поог ~ план здания в виде 
трёх крыльев [отсеков], сходящихся в 
одной точке 

ѵѵаіег ~ план водных ресурсов (при 
планировке города) 

\ѵогкіп§ ~ план [проект] производства 
работ 

ріапе 1. плоскость || плоский 2. площад- 
ка (элементарная) 3. рубанок 4. про- 
дольный осевой разрез (колонны) 

~ оГЬепсііп§ плоскость изгиба 
~ ой Ьгеак поверхность отрыва 
~ оГ сопіасі плоскость контакта [со- 
прикосновения] 

~ ой бга\ѵ поверхность сдвижения 
(пласта) 

~ оГ іаііиге поверхность разрушения 
[разрыва]; плоскость обрушения 
~ ой 1оас1іп§ силовая плоскость 
~ ой Іоасіз плоскость нагружения, пло- 
скость действия нагрузок 
~ ой зесііоп плоскость сечения 
~ ой зЬеаг плоскость среза 
~ ой 8ІісІт§ плоскость скольжения; 
плоскость сдвига 

~ ой \ѵеакпе88 ослабленное сечение 
афизйіпй ~ рубанок с регулирующим 
приспособлением (для установки но- 
жа) 

ЪеасЗ(іп§) ~ калёвка (вид рубанка) 
Ьес1сІт§ ~ поверхность напластования 
ЬепсЬ ~ строгальный рубанок; вер- 
стачный рубанок 
Ыоск ~ торцовый рубанок 
Ьиііпозе ~ торцовый рубанок 
сНатіёг ~ гратобель (рубанок для вы- 
стругивания косоугольной выборки на 
кромке детали) 
сігсиіаг ~ горбач, горбатик 
сотЬіпаІіоп ~ универсальный [комби- 
нированный] рубанок (со сменными 
лезвиями) 


ріапег 

сотразз ~ горбач, горбатик 
соогсііпаіе ~ координатная плоскость 
боиЫе-ігоп ~ рубанок с двойным рез- 
цом 

боѵеіаіі ~ грунтубель, грунтгебель 
йаііиге ~ плоскость трещинообразова- 
ния 

йооб ~ паводковый уровень, водное 
зеркало паводка 

§ео1о§іса1 ~ геологическая поверх- 
ность разрыва 

§гооѵіп§ ~ рубанок для выборки пазов 
Ьоікж ~ 1. англ, штапик (вид рубан- 
ка) 2. амер, галтель (вид рубанка) 
Іюпгопіаі ~ горизонтальная плоскость 
іта§е ~ картинная плоскость 
іпсііпесі ~ 1. наклонная плоскость 2. 
слип 3. наклонный судоподъёмник 
Іаск ~ шерхебель 
Іоіпіег'з [)оіпііп§] ~ фуганок 
таІсЬ - шпунтубель 
ткМІе ~ срединная плоскость 
тобиіаг ~ модульная плоскость 
тиіиаііу регрепбісиіаг ~8 взаимно 
перпендикулярные плоскости 
пеиігаі ~ нейтральная плоскость 
оЫіцие ~ наклонная [косая] площад- 
ка 

оЬзІасІе ібепіійсаііоп ~ плоскость 
ограничения препятствий (аэропорта) 
осІаЬебгаІ ~ октаэдрическая площадка 
рісіиге ~ картинная плоскость 
ріощф ~ шпунтубель 
ргіпсіраі ~8 главные (элементарные) 
площадки 
гаЬЬеГ ~ зензубель 
гоиіег ~ грунтубель, грунтгебель 
8сшЬ ~ шерхебель 
зЬеаг ~ плоскость среза [сдвига] 
зі§Ьііп§ ~ визирная плоскость 
8Іібе ~ плоскость [поверхность] сколь- 
жения 

8ГПООІІ1 (іп§) ~ шлифтик 
ІооіЫп§ ~ цинубель 
Ігу(іп§) ~ фуганок 

ипіѵегзаі ~ универсальный [комбини- 
рованный] рубанок (со сменными 
лезвиями) 

ипрагаііеіесі ~8 непараллельные пло- 
скости 

ѵеііісаі ~ вертикальная плоскость 
ріапег планировщик (грунта) 
йШ-Іапе соЫ ~ асфальтоукладчик для 
укладки холодного асфальтобетона на 
всю ширину полосы движения 
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ріапег 


Ііеаіег ~ ремонтёр (дорожная маши- 
на) 

рІапеІаЫе мензула 

рІапіГісаІіоп 1. планировка 2. планиро- 
вание (напр, города) 
іеггііогу ~ планировка территории 
( градостроительная) 
ріапітеіег планиметр 
роіаг ~ полярный планиметр 
ріапітеігу 1. планиметрия 2. ситуаци- 
онный план, контурный план 
ріапк доска (толщиной 5 - 10 см и ши- 
риной 20 см и выше); планка; рейка; 
элемент настила 

сопсгеіе ~ железобетонная пластина 
[доска] 

§гаѵе1 ~ Замятина 

Яурвшп ~ узкий гипсокартонный лист 
(шириной до 600 мм, используемый 
для устройства основания под шту- 
катурку) 

1то11о\ѵ-соге ргесаві ~ многопустотный 
железобетонный настил 
Отпіа сопсгеіе ~ сборная железобе- 
тонная пластина [доска] 

Отпіа ігіттег сопсгеіе ~ сборная же- 
лезобетонная пластина для обрамле- 
ния проёма в перекрытии (выполняет 
роль несъёмной опалубки) 
ргесазі Ьоікж соге Яоог ~ сборный 
(железобетонный) пустотный настил 
для перекрытий 

ргесазі паіІаЫе сопсгеіе ~ сборная 
легкобетонная гвоздимая доска 
ріапкіп§ дощатый настил; обшивка до- 
сками о ~ апб 8ішіііп§ деревянное 
крепление траншей 
ріаппег инженер-планировщик 
р1аппіп§ 1. планирование 2. планиров- 
ка; землеустройство 3. проектирова- 
ние о ~ ког закеіу разработка мероп- 
риятий по технике безопасности [ох- 
ране труда] 

~ ок Ьиі1сііп§8 внутренняя планировка 
зданий 

~ ок СОП8ІШСІІОП зііе планирование 
строительных работ (на стройплощад- 
ке) 

абѵапсе ~ перспективное [долгосроч- 
ное] планирование 

аігрогі тазіег ~ составление технико- 
экономического обоснования строи- 
тельства аэропорта 
а1і§птепі ~ проложение оси тоннеля 
агсЫіесіигаІ ~ разработка архитектур- 


но-планировочных решений; плани- 
ровка зданий 

агеа ~ 1. планировка территории 2. 
районная планировка 
сііу ~ планировка города; градострои- 
тельство 

ехсаѵаііоп ~ планирование [составле- 
ние графика] земляньгх работ 
(Іиѵіаі ~ проектирование схемы вод- 
ных путей сообщения 
Ы§Ь\ѵау ~ проектирование развития 
дорожной сети 

іпкогтаі ~ арх. сюбодное планирова- 
ние 

Іапб ~ планировка территории 
1оп§-гап§е ~ перспективное планиро- 
вание 

пеіѵѵогк ~ сетевое планирование 
орегаііопаі (іо\ѵп) - реализация про- 
екта (по этапам) планировки 
ргозресііѵе ~ перспективное планиро- 
вание 

ге§іопа1 ~ районная планировка 
гоасі ~ дорожно-транспортная плани- 
ровка 

гагаі ~ планировка сельской террито- 
рии [сельских населённых пунктов] 

8Ііе ~ ситуационный план района за- 
стройки; проект планировки и за- 
стройки территории 
врасе ~ архитектурно-пространствен- 
ная композиция [планировка] (горо- 
да) 

8ігаіе§іс ~ перспективное планирова- 
ние (строительства) 

8ігаіе§іс ~ ок риЫіс ѵѵогкз перспек- 
тивное планирование строительства 
общественных сооружений 
Іеггііогу ~ планирование и застройка 
территории 

іоіаі-зузіет ~ последовательно-сис- 
темное проектирование 
іоѵѵп ~ планировка городов, посёлков 
и сельских населённых пунктов; гра- 
достроительство 

ігапзрогіаііоп ~ дорожно-транспорт- 
ная планировка 
игЬап ~ градостроительство 
уШа^е ~ планировка сельских посёл- 
ков 

ѵѵаіег-ѵѵау ~ проектирование схемы 
водных путей сообщения 
\ѵогк ~ планирование работ; составле- 
ние графика производства работ 
ріапі 1. оборудование инженерных сис- 
тем здания 2. строительное оборудова- 
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ріапі 


ние (напр, землеройное , подъёмно- 
транспортное, для бетонных работ) 
3. установка; агрегат; энергоблок; тех- 
нологическая установка [система] (в 
инженерных системах зданий) 4. 
электростанция 5. завод, фабрика; ма- 
стерская 

асеіуіепе ргос1исіп§ ~ ацетиленовый 
завод 

асііѵаіесі 8ІшЗ§е ~ станция аэрации 
сточных вод (с активным илом) 
аегаііоп ~ станция аэрации сточных 
вод 

аегаІіоп-с1е§а88Іп§ ~ станция дегаза- 
ции и аэрации воды (перед закачкой 
в подземные горизонты) 
а§§ге§аІе ЬаІсЫп§ - установка для 
дозирования заполнителей 
а§§ге§аІе ргерагаііоп ~ завод [уста- 
новка] для производства заполнителей 
аіг сопсііІіопіп§ ~ установка кондици- 
онирования воздуха 
аіг Ьапс11іп§ ~ воздухоприготовитель- 
ная установка; приточная камера 
аіг 8іірр1у ~ приточная установка 
аіі-сігу сетепі ~ завод по производст- 
ву цемента сухим способом 
а11-\ѵеІ сетепі ~ завод по производст- 
ву цемента мокрым способом 
аи§егіп§ ~ буровая установка (для ус- 
тройства буронабивных сваи) 
аиіотаііс ЪаІсЫп§ ~ автоматическая 
дозировочная установка 
Ьапк-Шіегесі гіѵег \ѵаІег ~ насосная 
станция первого подъёма 
Ьаг§е-тоипІеё сопсгеіе ~ плавучий 
бетонный завод (на барже) 

Ьаісіі ~ дозировочная установка 
ЬаІсЬ тіхіп§ - смесительная установ- 
ка периодического действия 
Ьіо1о§іса1 Ігеаітепі ~ станция биоло- 
гической очистки сточных вод, стан- 
ция аэрации 

Ыоск(-піакіп§) ~ завод или установка 
по производству бетонных блоков 
Ьоііег ~ котельная установка 
Ьоозіег ритріп§ - повысительная ус- 
тановка (для повышения давления в 
части водопроводной сети или в во- 
допроводе внутри здания) 

Ьиіісіег’з ~ строительное оборудование 
Ьиіісіег'з зтаіі роіѵегеё ~ средства ма- 
лой механизации 
сетепі ~ цементный завод 
сепігаі ~ центральная установка; цен- 
тральный завод 


сепігаі аіг сопс1іІіопіп§ ~ центральная 
установка кондиционирования воздуха 
сепігаі аіг-Ііапс1Ііп§ - центральная 
воздухоприготовительная [вентиляци- 
онная] установка 

сепігаі Ьоііег ~ центральная котельная 
сепігаі Ьеа1іп§ ~ 1. центральная ко- 
тельная 2. система центрального отоп- 
ления 

сепігаі геігі§ега1іп§ ~ холодильная 
станция, холодильный центр, цент- 
ральная холодильная установка 
сііегпісаі Геей - реагентное хозяйство 
сЫогіпаІіоп ~ хлораторная установка 
сіѵі1-еп§іпеегіп§ - строительное обо- 
рудование; строительные машины 
соаІіп§ ~ асфальтобетонный завод 
соИ-8Іога§е ~ склад-холодильник 
сотрге 880 г ~ компрессорная станция 
сотриіегігесі ~ установка [оборудова- 
ние] с компьютерным управлением 
сопсепІгаІіп§ ~ обогатительная уста- 
новка 

сопсгеіе ~ бетонный завод 
сопсгеіе ргобисііоп ~ бетоносмеси- 
тельная установка 

сопсгеіе 8роиІіп§ ~ лотковый бетоно- 
распределитель-бетоноукладчик (с ра- 
диальным поворотным лотком) 
сопсгеІіп§ - оборудование для бетон- 
ных работ 

соп8ІтсІіоп ~ строительное оборудо- 
вание; строительные машины 
сопіасі 8 ІаЬі 1 І 2 аІіоп ~ установка кон- 
тактной стабилизации 
сопІіпиои8-тіх ~ смесительная уста- 
новка непрерывного действия 
сопѵеуіп§ ~ транспортное средство; 
транспортное оборудование (обычно 
непрерывного действия) 
соойп§ ~ холодильная установка 
спі8Ып§ ~ дробильная установка 
сіезаііпаііоп ~ опреснительная уста- 
новка 

с1е8а11іп§ ~ опреснительная установка 
сіівроваі ~ 1. завод по переработке от- 
ходов 2. мусоросжигательная установ- 
ка 

сііѵегеіоп роѵѵег ~ деривационная ГЭС 
бгуіп§ ~ сушильная установка 
СІЫ8І аггевіег ~ обеспыливающая [пы- 
левытяжная] установка 
бші ехігасііщ; ~ обеспыливающая 
[пьшевытяжная] установка 
еагіЬ тоѵіп§ ~ землеройно-транспорт- 
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ные машины, землеройно-транспорт- 
ное оборудование 
еіесігіс ~ электрическая установка 
ехЬаизі ~ (вентиляционно-) вытяжной 
агрегат, вытяжная установка 
ехіепбеб аегаііоп ~ аэротенк с про- 
долженной аэрацией 
йііег ~ фильтровальная станция 
Шігаііоп ~ фильтровальная станция 
Яоаііп§ сопсгеіе ~ плавучий бетонный 
завод 

Яоаііп§ рі1е-бгіѵіп§ ~ сваезабивочный 

комплекс на понтонах 

Яоіаііоп ~ флотатор, флотационная 

установка 

Яеегігщ ~ холодильная [морозильная] 
установка 

§аз ~ газовый завод 
§а8-бІ8ігіЪиііоп ~ газораспределитель- 
ная станция 

§а$ ѵѵа8Ьіп§ ~ установка мокрой газо- 
очистки 

§епегаііп§ ~ электростанция 
§габіп§ ~ сортировочная установка 
Ьеаі §епегаііоп _ теплоцентраль 
Ьеаііп§ ~ отопительная установка, си- 
стема отопления 

Ьеаііп§ ѵѵаіег сопѵегіег ~ бойлерная 
установка 

Ы§Ь-рге88иге аіг сопбіііопіп§ ~ уста- 
новка кондиционирования воздуха вы- 
сокого давления (с высокими скоро- 
стями воздуха) 

Ьубго-еіесігіс ~ гидроэлектростанция 
іпсіпегаііоп ~ мусоросжигательная ус- 
тановка; мусоросжигательный завод 
іпбоог роѵѵег ~ ГЭС закрытого типа 
іпбизігіаі ~ промышленная установка; 
завод 

іпіііаі 8сгеепіп§ апб ѵѵазЬіп§ ~ уста- 
новка первичного рассева и мойки, 
установка первичной сортировки и 
промывки (зернистых каменных ма- 
териалов) 

Ите 8оЯепіп§ ~ станция известкового 
умягчения 

Іоѵѵ-Ьеаб роѵѵег ~ низконапорная ГЭС 
Іоѵѵ-Іеѵеі тіхіп§ ~ смесительная уста- 
новка горизонтальной компоновки 
Іоѵѵ-ргеззиге аіг сопбіііопіпё ~ уста- 
новка кондиционирования воздуха 
низкого давления 

тапи(асІигіп§ ~ технологическая ус- 
тановка; завод-изготовитель 
тесііапісаі ~ механизированное обо- 
рудование (стройплощадок) 


тіхіп§ ~ смесительная установка 
тіх-іп-ігаѵеі ~ передвижная асфаль- 
тосмесительная установка; грунтосме- 
сительная машина 

типісіраі ігеаітепі ~ городская стан- 
ция очистки сточных вод, очистная 
станция 

ореп-аіг ~ открытая (технологиче- 
ская) установка 

ореп-аіг ѵѵаіег роѵѵег ~ ГЭС открытого 
типа 

огопе ~ озонирующая установка, озо- 
натор 

раска§е ~ компактная очистная уста- 
новка (для биохимической очистки 
малых объёмов сточных вод) 
реІгосЬетісаІ ~ нефтехимический за- 
вод 

рйіп§ ~ комплекс для погружения за- 
бивных свай 

р1асіп§ ~ оборудование для укладки 
бетонной смеси 

роѵѵег ~ 1. электростанция 2. энерге- 
тическая установка 

ргесаві (сопсгеіе) ~ завод сборных 
железобетонных конструкций 
ргорогііопіп§ ~ дозировочная установ- 
ка 

ритріп§ ~ насосная станция 
ригіГісаііоп ~ станция водоподготовки 
[водоочистки] 

руго1узІ8 ~ пиролизная установка 
геабу тіхеб сопсгеіе ~ завод товарно- 
го бетона 

геігі§егаііп§ ~ 1. холодильная стан- 
ция, холодильный центр 2. холодиль- 
ная установка 

гейме іпсіпегаііоп ~ мусоросжига- 
тельная установка 

гейме ргосеззіщ; ~ установка для пе- 
реработки мусора [отходов] 
геіпіогсешепі сиіііп§ апб Ьепбіп§ ~ 
установка для резки и гибки арматуры 
гіѵег(-гип) роѵѵег ~ русловая ГЭС 
гоаб-такіп§ ~ дорожные машины 
гоабзіопе а§§ге§аіе ~ установка для 
приготовления зернистых каменных 
материалов (щебня и т.п.) 
гоой іор ~ инженерное оборудование, 
размещаемое на крыше (напр, конди- 
ционеры, градирни, воздухоочистите- 
ли) 

8сгеепіп§ ~ 1. сортировочная установ- 
ка 2. решётки (очистной станции) 
зесопбагу ігеаітепі ~ станция биоло- 
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гической очистки сточных вод; стан- 
ция аэрации 

зейітепіаііоп ~ вертикальный отстой- 
ник водоочистной станции 
8етіоиІсіоог-Іуре роѵѵег ~ ГЭС полу- 
открытого типа 

8е\ѵа§е сіізрегзаі - станция очистки 
сточных вод; очистные сооружения 
8ІІе тесЬапісаІ ~ строительные маши- 
ны (на стройплощадках) 

8ІисІ§е йі§е8Ііоп ~ септик, метантенк 
8ІшЗ§е ІгеаІіп§ ~ илоподготовительная 
установка 

8та11 роѵѵегесі ~ средства малой меха- 
низации; ручные машины 
8о1аг ~ гелиотермическая установка 
8роиІіп§ ~ лотковая бетонолитная ус- 
тановка 

8Іеат ~ паросиловая установка 
8Іеат-ро\ѵег ~ паротурбинная элек- 
тростанция, паротурбинный энерго- 
блок 

8Іер-ир ~ установка повышения давле- 
ния (в водопроводной сети) 

8ІгисШга1 8Іее1 ~ завод стальных стро- 
ительных конструкций 
Іегііагу ~ сооружение для доочистки 
сточных вод 

Ііёаі роѵѵег ~ приливная электростан- 
ция, ПЭС 

Ігап8рогІіп§ ~ транспортное оборудо- 
вание 

ІгеаІтепІ ~ очистная станция, очист- 
ное сооружение 

ѵасішт йе\ѵаІегіп§ ~ вакуумная обез- 
воживающая установка 
ѵепіііайоп ~ вентиляционная установ- 
ка 

ѵоіитеігіс ЬаІсЬ ~ установка объёмно- 
го дозирования, объёмный дозатор 
\ѵа8Іііп§ ашЗ 8сгеепіп§ ~ моечно-сор- 
тировочная установка 
ѵѵазіе-сіізроваі ~ очистное сооружение 
ѵѵавіе-ііеаі иіііігаііоп ~ теплоутилиза- 
ционная установка 

ѵѵаіег-саісйтепі ~ водозаборное [кап- 
тажное] сооружение 
ѵѵаіег сопѵегзіоп ~ опреснительная ус- 
тановка 

ѵѵаіег ригійсаііоп ~ водоочистная 
станция 

ѵѵаіег 80 ЙІепіп§ ~ станция водоумягче- 
ния 

ѵѵаіег ІгеаІтепІ ~ 1. станция водопод- 
готовки 2. водоочистная станция водо- 
снабжения 


ѵѵеі§М ЬаІсЬ ~ весовая дозировочная 
установка; весовой дозатор 
геоіііе ѵѵаіег 80 ЙІепіп§ ~ станция цео- 
литового водоумягчения 
ріапіаііоп зона зелёных насаждений (в 
городе) 

ріапііщ* озеленение (городской терри- 
тории) 

~ ой Ігеез посадка деревьев 

аѵепие - посадка деревьев двойными 

рядами 

Ігее аші 8ЙшЬ ~ посадка деревьев и 
кустов 

ріавіег 1. строительный гипс 2. штука- 
турка (обычно гипсоизвестковая); 
штукатурный раствор 3. штукатурить, 
оштукатуривать 

~ ой РагІ8 строительный гипс; полу- 
водный гипс 

аЬзогЬепІ ~ штукатурка, поглощаю- 
щая конденсат, противоконденсацион- 
ная штукатурка 

асоизіісаі ~ акустическая [звукоизо- 
ляционная] штукатурка 
асошіісаі ~ апй ріавііс акустическая 
штукатурка с добавлением пластмас- 
совых составляющих 
аёатапі ~ быстротвердеющий гипсо- 
вый штукатурный раствор (для грун- 
та) 

апЬуйгош (§ур8іші) ~ ангидрит, без- 
водный гипс 

апіісопсіешаііоп ~ штукатурка, погло- 
щающая конденсат, противоконденса- 
ционная штукатурка 
авЬезІов ~ штукатурка с асбестовым 
волокном 

Ъагішп ~ штукатурка из бариевого 
раствора (для защиты от рентгено- 
вских излучений) 

Ьопй ~ сухая штукатурная растворная 
смесь для устройства слоя сцепления, 
слой сцепления штукатурного намёта 
с бетоном 

сетепі ~ цементный штукатурный 
раствор; цементная штукатурка 
сопсге!е-Ьопс1іп§ ~ штукатурный рас- 
твор для устройства слоя сцепления 
штукатурки с бетоном; слой сцепле- 
ния 

ёесогайоп ~ декоративная [декоратив- 
но-художественная] штукатурка 
йЪгоіі8 ~ 1. гипсобетонные изделия, 
армированные волокном и холстом 
[парусиной] 2. гипсобетонный лист 
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сухой штукатурки с внутренней про- 
кладкой из холста 

ЙПІ8Й ~ накрывочный штукатурный 
слой, накрывка 

йгергоогіп§ ~ огнестойкая штукатурка 
§аи§іп§ ~ 1. штукатурный раствор для 
накрывочного слоя 2. формовочный 
гипс 

§ур8шп Ьиі1с1іп§ ~ строительный гипс, 
алебастр 

§ур$шп пеаі ~ чистый строительный 
гипс 

Ьагё ~ 1. штукатурный раствор для 
накрывочного слоя 2. формовочный 
гипс 

Ьагё-ЬигпГ ~ высокообжиговый гипс, 
эстрихгипс 

Ьетійуёгаіе ~ полуводный гипс 
Іп8и1а1т§ ~ теплоизоляционная шту- 
катурка; обмазочная теплоизоляция 
1і§Ьілѵеі§1іІ ~ штукатурный раствор на 
лёгких заполнителях 
Ііте ~ 1 . известковый штукатурный 
раствор 2. известковая штукатурка 
то1ёіп§ ~ 1. штукатурный раствор для 
накрывочного слоя 2. формовочный 
гипс 

регіііе ~ перлитовая штукатурка (гип- 
совая штукатурка с зёрнами перли- 
та вместо песка) 

ргетіхеё 1і§Ьі\ѵеі§1іІ §ур8шп ~ гипсо- 
вый штукатурный раствор на лёгких 
заполнителях (предварительно сме- 
шанных с гипсовым вяжущим) 
геіпГогсесі ~ армированная штукатур- 
ка 

вапёеё ~ гипсовая штукатурка на пес- 
чаном заполнителе 

зргауеё(-оп) ~ штукатурка, нанесён- 
ная методом набрызга [распьшения] , 
торкрет-штукатурка 
Іізегтаііу Іп8и1а1іп§ (1і§Ьіѵѵеі§1і1:) ~ 
теплоизоляционная (лёгкая) штука- 
турка 

іЬгее-соаІ ~ трёхслойная штукатурка 
Іі1іп§ ~ эстрихгипс, высокообжиговое 
гипсовое вяжущее 
йѵо-соаі ~ двухслойная штукатурка 
іт§аи§ес1 Ііте ~ известковая штука- 
турка (только на извести, песке и 
воде без добавления гипса) 
ишоипё ~ некачественный штукатур- 
ный раствор (с неполностью гидра- 
тированными частицами извести, 
образующими дутики) 


ѵепеег ~ готовый накрывочный шту- 
катурный раствор 

ѵегтісиіііе ~ вермикулитовая штука- 
турка (теплостойкий материал для 
защиты конструкций от нагрева и 
огня) 

ѵѵаіі ~ стенная штукатурка 
ѵѵооё-йЬегеё ~ гипсовая штукатурка 
[штукатурный раствор] с наполните - 
лем-древесным волокном 
рІазІегЬоагё лист сухой штукатурки, 
гипсокартонный облицовочный лист 
§ур8шп ~ гипсокартонный лист, лист 
сухой штукатурки 

Іп8и1а1іп§ ~ пароизоляционный гипсо- 
картонный лист 

Іатіпаіеё ~ многослойный лист сухой 
штукатурки 

регйогаіеё §ур8іші ~ перфорирован- 
ный гипсокартонный лист (звукоизо- 
ляционный материал) 
ріазіегег штукатур 

р1а8Іегіп§ 1. штукатурные работы; 
оштукатуривание; нанесение штука- 
турки 2. штукатурка, штукатурный 
намёт 

ехіегпаі ~ наружные штукатурные ра- 
боты 

Ьапё ~ ручное оштукатуривание, 
оштукатуривание вручную 
іпіегпаі ~ внутренние штукатурные 
работы 

тесііапісаі ~ механизированные шту- 
катурные работы 

ргсуесііоп [зргау] ~ оштукатуривание 
[нанесение штукатурного раствора] 
методом набрызга 

ІІігее-соаІ ~ трёхслойная штукатурка 
1\ѵо-соаІ ~ двухслойная штукатурка 
ріавііс пластмасса, пластическая масса || 
пластичный 

АВ8 ~ акрилонитрилбутадиенстироло- 
вая пластмасса 

асгуііс ~ полиакрилат; акриловый 
пластик; акриловая пластмасса 
апгіпо - аминопласт 
авЬезІов ~ асбопластик 
Ъііитіпош ~ битумный пластик, би- 
тумная пластмасса 
Ьиіуіепе ~ бутиленовая пластмасса 
сеііиіаг ~ поропласт, 
ехрапёеё ~ пенопласт 
іоат(её) ~ пенопласт 
§1а88-йЬег-геіпіогсеё ~ пластмасса, 
армированная стекловолокном, стек- 
лопласт (ик) 
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ріаіе 


огпатепіаі ~ декоративный пластик 
рйепоііс ~ фенопласт 
геіпіогсесі - армопластик, армирован- 
ная пластмасса 

11іегто8еІІіп§ ~ термореактивная пла- 
стмасса, термопласт 
ѵіпуі ~ винипласт 
\ѵооё ~ древесный пластик 
ѵгооййЪег ~ древесно-волокнистый 
пластик, древесно-волокнистая пласт- 
масса 

\ѵоой Іатіпаіесі ~ древесно-слоистый 
пластик, древесно-слоистая пластмас- 
са 

ріазіісііу пластичность 

ріазіісігег пластификатор; пластифици- 
рующая добавка 

аіг епігаіпіщ; ~ пластифицирующая 
воздухововлекающая добавка 

р1а8ІісІ2Іп§ 1. введение пластифицирую- 
щих добавок (напр, в бетонную 
смесь) 2. пластификация, придание 
свойств пластичности 

рІазіШсаііоп нарастание [распростране- 
ние] пластических деформаций (в се- 
чении балки), образование пластиче- 
ского шарнира; нарастание [распрост- 
ранение] фибровой текучести 

ріазіотеіег пластометр; компрессион- 
ный прибор с электрическими датчи- 
ками 

ріаі планшет 

ріаіе 1. пластина; пласт-инка; плита 2. 
лист, листовой материал 3. опорный 
деревянный брус; мауэрлат; верхний 
брус обвязки 4. толстолистовая сталь 5. 
электролитическое покрытие 6. метал- 
лизировать; плакировать о ~ Ійіскеп- 
ей ишіег соіитп плитный фундамент 
(с выступами под колонны, располо- 
женными на нижней поверхности 
плиты); ~ \ѵііЬ рейезіаіз "фундамент- 
ная плита с подколонниками 
аЬзогЪег ~ гелиоконцентратор 
ассе88 ~ крышка люка 
аіг йійіізег ~ фильтрос 
аіитіпит ~ алюминиевый (толстый) 
лист; алюминиевая плита; толстоли- 
стовой алюминий 
апсЬог (Ьеагіп§) ~ анкерная плита 
ап§1е ~ угловая фасонка 
агтог ~ 1. броневая плита 2. защит- 
ный металлический лист (напр, дро- 
билки) 

агіісиіаіей ~ плита-шарнир 

Ьаск ~ дверной нащельник для почты 


ЬаШе ~ 1. направляющая лопатка, пе- 
регородка 2. отражатель, отражатель- 
ная плита, отбойник, экран 3. заслон- 
ка, шибер 

базе - опорная плита (напр, стальной 
колонны); нижний лист плоской 
опорной части (моста) 

Ьаііеп - соединительная планка (вет- 
вей стальной колонны) 

Ьеат Ьеагіп§ ~ опорная плита балки, 
подферменник 

Ьеат8-1о-§1и1ат-со1шпп Т ~ Т-образ- 
ный стальной анкер для скрепления 
дощатоклеевых балок и колонн 
Ьеат8-Іо-§1и1ат-со1шпп II ~ П-образ- 
ный стальной анкер для скрепления 
дощатоклеевых балок и колонн 
Ьеагіп§ ~ опорная плита 
Ьей ~ опорная плита 
ЬоПот ~ лист [листовой элемент] 
днища резервуаров; опорная плита 
ЬоНот сіюгй іипсйоп ~ соединитель- 
ная [стыковая] накладка нижнего по- 
яса (балки) 

Ьгаке ~ тормозной диск 

сапіей Ііе ~ подуклонка (шпальной) 

подкладки 

сарасііу ~ график грузоподъёмности 
(крана) 

сазі-ігоп ~ чугунная плита 
сеі1іп§ ~ потолочная плита 
сЬеек ~ щека (напр, блочной обоймы) 
сйецнег(ей) ~ стальная или чугунная 
рифлёная плита; рифлёный металли- 
ческий настил 

сЬогй ~ поясной лист (металлической 
поясной балки) 

с1атріп§ ~ металлическая зубчатая 
[когтевая] шпонка (для соединения 
элементов деревянных конструкций) 
сотрасііоп [сотрасіог] ~ уплотни- 
тельная [трамбовочная, трамбующая] 
плита 

согпег ~ угловая фасонка (фермы) 
соѵег ~ 1. металлическая накладка 2. 
поясной лист стальной балки 
сгаѵѵіег ~ звено гусеничной цепи 
сигЬ ~ опорное кольцо купола 
сигѵей ~ криволинейный (металличе- 
ский) лист; элемент стальной оболоч- 
ки 

йеск ~ плита (мостового) настила 
йіарЬга§т ~ диафрагма (элемент жё- 
сткости) 
йійіізег ~ фильтрос 
йоог ~ дверная номерная табличка 


425 



еагІЬ ~ заземляющий электрод в фор- 
ме пластины, заземляющая (медная) 
плита 

еаѵез ~ мауэрлат 

ей§е ~ защитная краевая [угловая] 
накладка (напр, у притвора дверного 
полотна) 

еіітшаіог ~ тарельчатый каплеулови- 
тель, каплеотделитель 
йііег ~ стальная прокладка [шайба] 
между ветвями сжатого стального эле- 
мента 

йп§ег ~ плашка дверной ручки 
Яаі ~ плоская фундаментная плита 
ЯехіЫе - гибкая пластинка [пласти- 
на] 

Воог - 1. металлический настил (час- 
то рифлёный) 2. металлическая пла- 
стина в полу для крепления оборудо- 
вания 

СоМеЛ складки (покрытия) 
(ошніайоп ~ фундаментная плита 
§1а«8 ~ толстолистовое стекло; тол- 
стый стеклянный лист 
дгкі ~ плита стального решётчатого 
настила (моста) 

§гошкІ ~ опорный брус, лежень, ниж- 
няя обвязка каркаса (покоящаяся на 
грунте) 

§и88еІ ~ узловая фасонка (фермы); 
усилительная накладка (соединения) 
ІіеасІ ~ мауэрлат 
Іііп^есі ~ плита-шарнир 
Іш( гоііесі віееі ~ горячекатаная тол- 
столистовая сталь 

ілЯпіІе ~ бесконечная пластинка 
[плита] 

]аск(іп§) ~ опора [опорная плита] 
домкрата 

Іипсііоп ~ соединительная [стыковая] 
накладка 

кеу ~ планка замка, личина 

Иск ~ предохранительная пластина 

для дверей 

Іейег-Ьох ~ дверной нащельник для 
почты 

Япег ~ тюбинг обделки тоннеля; эле- 
мент стальной крепи 
Япіп§ ~ обшивочный лист; металличе- 
ская полоса [обшивка] свеса или ен- 
довы (металлической кровли) 
таволгу ~ подферменная плита, опор- 
ная подкладка (под балку, укладывае- 
мую на каменную кладку) 
тор ~ защитная пластинка дверного 
полотна 


паіі - стальная стыковая накладка, 
прикрепляемая гвоздями (служит для 
стыкования деревянных элементов) 
оле-лѵау ѵіЬгаІііщ ~ уплотняющая виб- 
рационная плита поступательного 
движения 

огіЯсе ~ измерительная [расходомер- 
ная] диафрагма; дроссельная шайба 
[диафрагма] 

огііюігоріс ~ ортотропная пластинка 
ОІІІ8КІС 8ІШІЯІП8 — обвязочный брус 
деревянного каркаса 
раіТіаІ соѵег ~ укороченный поясной 
лист (составной стальной балки) 
регіогаіеіі ~ перфорированная возду- 
хораспределительная панель 
рогоив сШТивег ~ фильтрос 
гайп§ ~ паспортная табличка 
геѵегвіЫе ѵіЬгаІіоп ~ уплотняющая 
вибрационная плита возвратно-посту- 
пательного движения 
гіЬЬеЛ ~ ребристая плита 
гі<1§е ~ коньковый брус (крыши) 
гі§М ~ жёсткая пластинка 
ваіМІе ~ нижний балансир опорной 
части моста 

чаікізѵісіі ~ многослойная плита 
зеті-тбпііе - полубесконечная пла- 
стинка 

$Ьеаг ~ гладкая кольцевая стальная 
шпонка; тарельчатая шпонка 
вЬеІІ ~ металлический листовой эле- 
мент оболочки [корпуса] (резервуара) 
8ІІ1 ~ порог (в дверном проёме) 

8Ііёіп§ ~ верхний лист плоской по- 
движной опорной части (моста) 
воіе ~ опорный брус, лежень, нижняя 
обвязка каркаса (покоящаяся на грун- 
те) 

вріісе ~ стыковая накладка 

8Іау - соединительная планка (напр, 

ветвей металлической колонны) 

8Іее1 ~ стальная плита; толстый сталь- 
ной лист 

зігеввеё ~ напряжённая пластина 
[пластинка] 

8\ѵйс1і ~ стрелочная подкладка 

Ііе ~ шпальная подкладка 

іор - крышка опорной части (моста) 

в обойме 

ЬіЬе ~ трубная доска (теплообменни- 
ка) 

ѵаіѵе ~ тарелка [диск] клапана 
ѵііігаіігщ ~ вибрационная (уплотни- 
тельная) плита 



р1аИп§ 


ѵіЬгайщ; Іатріп§ ~ вибрационная 
трамбовочная [трамбующая] плита 
\ѵа1к-Ье1ііпс1 сотрасІіп§ ~ трамбовоч- 
ная плита, перемещаемая идущим 
сзади оператором 

\ѵа11 ~ мауэрлат; карнизный прогон, 
прогон над карнизом [свесом кровли] 
\ѵеЪ - сплошная стенка (составной 
металлической балки) 

\ѵіп§ ~ траверса (базы) колонны 
2ІПС ~ листовой цинк 
ріаіеріауег обходчик, дорожный мастер 
рІаіГогт 1. платформа; помост; подмо- 
сти; настил 2. лестничная площадка 3. 
ростверк 4. морское основание; мор- 
ская платформа 

ассоттосіаііоп (ойЫюге) ~ бытовая 
морская платформа 
аггіѵаі ~ железнодорожная платформа 
(для прибывающих поездов) 
агІісиІаІесі-Ьоот ~ подъёмная вышка 
[платформа] на шарнирно-сочленён- 
ной стреле 

Ьа§§а§е ~ багажная платформа 
Ьау ~ тупиковая платформа 
ЪоагсПп§ ~ боковая платформа (стан- 
ции метрополитена) 

Ьгокеп-Ьгі(1§е ~ весовая плита (разме- 
щаемая в дорожном покрытии, за- 
подлицо, фиксирующая массу проез- 
жающего автомобиля) 

Ьш Ігашіег ~ пересадочная автобус- 
ная платформа 

с1ітЬіп§ \ѵогк ~ самоподъёмная рабо- 
чая платформа 

йерагШге ~ железнодорожная плат- 
форма (для отъезжающих поездов) 
йеггіск ~ подвышечное морское осно- 
вание 

йгі11іп§ ~ буровая платформа 
еіеѵаіеб ~ высокая (станционная) 
платформа 

ехІепвіЫе Ьоот ~ рабочая площадка 
[платформа] на телескопической 
стреле (автоподъёмника) 
йхей ~ стационарное морское основа- 
ние 

§гаѵіІу ~ морское основание гравита- 
ционного типа 

§иіс1е Іо\ѵег ~ башенное морское осно- 
вание с оттяжками 

Ы§Іі ~ высокая (станционная) плат- 
форма 

Ьоізі ~ платформа подъёмника (мач- 
тового, рамного и т.д.), подъёмная 
платформа 


Ііусігаиііс ~ гидравлическая автомо- 
бильная вышка, гидравлический (ав- 
томобильный) подъёмник 
Іій ~ платформа подъёмника, плат- 
форма (кабины) лифта 
1 оабіп§ ~ погрузочная платформа 
шоЬіІе ро\ѵегесі ассезз ~ передвижная 
ремонтная платформа 
шоЬіІе \ѵогк ~ передвижные подмости, 
передвижная вышка с рабочей плат- 
формой 

тосіиіаг ~ крупноблочное сборное 
морское основание 

ой-Ьоагсііп§ ~ островная платформа 
(станции метрополитена) 
оШюге ~ морская платформа 
08сі11айп§ ~ башенное морское осно- 
вание с шарнирной пятой 
регтапепі ойзЬоге ~ стационарное 
морское основание 

рііе йхей ~ стационарное свайное 
морское основание 

ргосіисііоп ~ эксплуатационное мор- 
ское основание 

гаі1\ѵау ~ железнодорожная платфор- 
ма 

8сайо1с1іп§ ~ рабочий помост, подмо- 
сти 

зегѵісе ~ рабочая площадка [платфор- 
ма] (на высоте) 
зіаіг ~ лестничная площадка 
зіаііоп ~ станционная платформа 
зшрепсіесі ~ подвесная (рабочая) 
платформа; подвесные подмости 
Іетріаіе йхед ~ стационарное морское 
основание с донной опорной плитой 
Іепвіоп 1е§ ~ морское основание с те- 
лескопическими опорами 
Іоѵѵег йхеб ~ башенное стационарное 
морское основание 
\ѵеі§Ъі Ьгісі§е ~ весовая плита 
\ѵогкіп§ ~ рабочая платформа, рабо- 
чий настил (лесов и т.д.) 
р1а!іп§ плакирование; металлизация; об- 
шивка 

аііоу ~ плакирование сплавом (не- 
скольких металлов) 
йір ~ нанесение защитного (металли- 
ческого) покрытия методом погруже- 
ния 

Яаай ~ металлизация оплавлением 

теіаі ~ металлизация 

піскеі ~ никелирование 

оЕЫюге ріайогш ~ настил морской 

платформы 

ргоіесііоп ~ защитное плакирование 
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р1аііп§ 


2 Іпс ~ цинкование 

ріаіооп колонна автомобилей (движу- 
щихся или стоящих у светофора) 
ріау зазор; люфт; свободный ход; шата- 
ние (прибора, элемента конструк- 
ции) 

асІтіззіЫе [регтІ88ІЫе] ~ допускае- 
мый зазор [люфт] 
ріауа плайя 

р1ау§гоііш1 площадка для игр; игровая 
площадка 

абѵепіиге ~ игровая площадка с атт- 
ракционами 

сЫісЗгеп'8 ~ детская игровая площадка 
ріауіоі игровая площадка (для дошколь- 
ников) 

ріага 1. проспект 2. площадь 3. откры- 
тая автостоянка 4. торговый центр 5. 
молл (свободная от транспорта зона 
с выходящими на неё предприятиями 
розничной торговли) 
р1еа8Іп§: 

(а)е8іЬеііса11у ~ красивый [приятный] 
с эстетической точки зрения 
ріепит камера статического давления, 
воздухораспределительная камера; 
воздушное пространство, давление в 
котором выше атмосферного 
аіг ехЬаші ~ вытяжной вентиляцион- 
ный канал 

аіг зирріу ~ приточный вентиляцион- 
ный канал 

іпіаке ~ воздухозаборная камера 
рйег8 1. пассатижи, кусачки 2. ручные 
рычажные ножницы 
сотЬіпаііоп ~ переставные плоскогуб- 
цы; комбинированные плоскогубцы 
или клещи 

сШІіп§ ~ плоскогубцы-кусачки 
§а8 ~ газовые клещи; газовый ключ 
§аз ріре ~ трубчатые клещи 
зіір-іоіпі ~ переставные [комбиниро- 
ванные] плоскогубцы 
8іееШхег'8 ~ клещи арматурщика 
рііпііі 1. цоколь 2. подколонник 3. плин- 
тус 4. защитный козырёк настила ле- 
сов 

ріоі 1. земельный участок 2. кривая, 
график; эпюра, диаграмма; схема; 
план; чертёж 

ЬиіМіщ; ~ участок застройки 
§гоппсІ ~ план здания на уровне земли 
[нулевой отметки] 

Іоаб беЯесііоп ~ график зависимости 
прогибов от нагрузки 
ріоііег графопостроитель; плоттер 


сигѵе ~ графопостроитель 
гасііаі (Ііпе) ~ радиальный плоттер 

р1оіііп§ 1. разбивка большого земельного 
участка на более мелкие 2. графиче- 
ский процесс, построение графика о 
~ Ьу сіізіапсе аші Ьеагіп§8 нанесение 
точек (на план) способом полярных 
координат; ~ Ьу гесіап§иіаг 
соогсйпаіез нанесение точек (на план) 
способом прямоугольных координат 
гасііаі-ііпе ~ радиалтриангуляция 

р1ои§Ь 1. плуг (дорожный) 2. снегоочи- 
ститель 3. шпунтубель 
Ьаііазі ~ путевой струг 
Ыабе-Іуре 8по\ѵ ~ снежный плуг с от- 
валом 

Ыоѵѵег-іуре зпо\ѵ ~ снегоочиститель 

роторного типа 

ЬгшЬ ~ кустарниковый плуг 

тоіе ~ кротователь 

гоіагу 8по\ѵ ~ роторный снегоочисти- 
тель 

8по\ѵ ~ снегоочиститель 
ігепсЬ ~ плужный канавокопатель 

ріо\ѵ см. р1ои§Ь 

р1о\ѵіп§ очистка (напр, верха итал от 
балласта) 

р1и§ 1. пробка; затычка; заглушка 2. 
кран (водопроводный) 3. штепсельная 
вилка 4. дюбель 5. донный фильтр 
(обратный фильтр в основании ко- 
лодца) 

айасЬтепі ~ патронная штепсельная 
розетка (ввинчиваемая в патрон) 

Ьа§ ~ надувная пробка 
сіау ~ глинистая пробка 
бгаіп ~ пневматическая пробка (для 
изоляции участка канализационного 
трубопровода); спускная пробка с 
резьбой и присоединительными отвер- 
стиями 

еаг ~8 предохранительные [защитные] 
наушники 

ехрапсііп§ ~ пневматическая пробка 
(для трубопроводов) 
йоог ~ электророзетка в полу 
йвеб ~ плавкая вставка, предохрани- 
тель 

Ы§Ь тойиіиз 8Іге88 ~ высокомодуль- 
ный преднапряжённый конус (для из- 
мерения напряжений в скальном 
массиве) 

таіе ~ штепсельная вилка 
ріп ~ штепсельная вилка 
ріре ~ пробка с резьбой (для испыта- 
ния трубопроводов), заглушка 
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зсгеіѵ - пробка для трубопровода (со- 
стоящая из резиновой манжеты 
между двумя стальными дисками, 
стягиваемыми винтом, применяет- 
ся при гидравлических испытаниях) 
зсгеѵѵей ~ пробка с наружной резьбой 
вой ~ грунтовое ядро (внутри полой 
сваи) 

іЬаѵѵ ~ таликовый канал 

Ііе ~ шпальная накладка 

\ѵа11 ~ 1. деревянная пробка в стене 2. 

штепсельная вилка 

р1и§§іп§ 1. заделка течей 2. закупорка, 
засорение 3. установка монтажных 
пробок или дюбелей (в стенах) 4. 
тампонирование (скважины) о ~ 
1еак$ устранение течей 
рішп бут, бутовый камень (для бутобе- 
тона), «изюм» 

рІитЬ 1. отвес; лот; грузило 2. чеканить 
свинцом; обкладывать свинцом 3. ста- 
вить вертикально по отвесу о Іо ~ 
ЙГ8І 1еп§іЬ выверять вертикальность 
первого полотнища обоев по отвесу 
рІитЬаІе плюмбат 

саісішп ~ плюмбат кальция (белый 
пигмент) 

рІитЬег слесарь-сантехник 
р1шпЬіп§ 1. слесарно-водопроводные ра- 
боты, санитарно-технические работы 

2. санитарно-техническое оборудова- 
ние зданий; внутренние трубопроводы 

3. установка [выверка] по отвесу 
Ьоше ~ водопроводно-канализацион- 
ная сеть здания 

ореп ~ система открытой прокладки 
трубопроводов внутридомовой канали- 
зации 

р1шпЬпе88 вертикальность 
ркіте дымовой шлейф [султан], шлейф 
выброса 

сопѵесііѵе ~ конвективный столб (над 
источником тепловыделений) 
ехЪаш! ~ вытяжной факел 
8е\ѵа§е ~ участок сильного загрязне- 
ния водотока сточными водами 
ріиттеі отвес 
оріісаі ~ оптический отвес 
ркт§ег 1. плунжер 2. вантуз для устра- 
нения засоров в трубопроводах 
ріш плюсовая точка 

ріу 1. слой (напр, фанеры) 2. прядь (ка- 
ната) 3. элемент или толщина эле- 
мента болтового [заклёпочного] соеди- 
нения 

ріутеіаі 1. фанера, облицованная с од- 


ной или двух сторон листовым метал- 
лом 2. плакированный листовой ме- 
талл 

р1у\ѵоой фанера о ~ шей Ійе 8Ігоп§ 
\ѵау фанерная обшивка с волокнами 
поверхностных шпонов, направленны- 
ми перпендикулярно опорным бру- 
скам; ~ шей ІІіе \ѵеак \ѵау фанерная 
обшивка с волокнами поверхностных 
шпонов, направленными параллельно 
опорным брускам 
аіі-ѵепеег ~ многослойная фанера 
аіі-ѵѵеайіег ~ водостойкая фанера, фа- 
нера, стойкая к воздействию погодных 
факторов 

агтогей ~ фанера, облицованная с од- 
ной или с обеих сторон листовым ме- 
таллом 

Ьшзйей ~ фанера с шероховатой по- 
верхностью (-полученной обработкой 
металлическими щётками) 
ехІегіог-§гайе [ехіегіог-іуре] ~ водо- 
стойкая фанера 

іасей ~ фанера с облицовкой (из дру- 
гого материала) 

Гопп (тѵогк) ~ фанера для (устройства) 
опалубки 

Ьі§Ь-йеп8ІІу ~ фанера высокой плот- 
ности 

іп!егіог-§гайе [іпіегіог-іуре] ~ фанера 
для внутренней отделки помещений 
тоійей ~ гнутая фанера 
зіоііей ~ фанера с декоративными же- 
лобками [канавками, пазами] 
8ІгащЬі-§гаіп ~ фанера с прямыми во- 
локнами (ъ поверхностном слое) 
ѵепеегей ~ фанера с декоративной об- 
лицовкой; декоративная фанера 

роскеі гнездо; карман; полость 
аіг ~ воздушная раковина (в бетоне); 
воздушный карман [мешок]; воздуш- 
ная полость; воздушная пробка (в 
трубопроводе) 

Ьаііаві ~ балластное корыто 
Ьеат ~ 1. ниша [гнездо] в стене (для 
опирания балки) 2. отверстие [проём] 
в опалубке колонны (для пропуска 
опалубочного короба балки) 
йгаіп ~ грязеуловитель, грязевик 
§гаѵе1 ~ гравийное гнездо, гнездовое 
включение зёрен заполнителей (де- 
фект бетона) 

ріІсЬ ~ засмолок (порок древесины) 
госк ~ скопление [гнездо] зёрен круп- 
ного заполнителя на поверхности бе- 
тона (дефект бетонной поверхности) 
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П18І ~ прочистной ЛЮЧОК у основания 
вентиляционной трубы канализации 
запсі ~ песчаные включения, песча- 
ный карман (в бетоне) 
ипйгогеп ~ талик 
ѵоіб ~ раковина (напр, в бетоне) 
роб§ег колик (металлическая рукоят- 
ка инструмента в форме заострён- 
ного конического стержня) 
роіпі 1. точка; точка координат 2. ост- 
риё I заострять 3. положение; пози- 
ция 4. точка отбора (газа, электро- 
энергии); розетка 5. место; пункт 6. 
деление шкалы 7. стрелка, стрелоч- 
ный перевод 8. оценочный балл; ин- 
тенсивность (напр, землетрясения) 9. 
момент времени 10. расшивать швы 
каменной [кирпичной] кладки о «~ 
Гог ѵѵЫсЬ 8Іге88 із Іо Ье сотриіесі 
рассматриваемая точка (сечения эле- 
мента конструкции), для которой 
вычисляют напряжение; ~ іп ійе 
ріапе точка на плоскости; Іо ~ іЬе 
іпзігшпепі навести инструмент 
~ ой арріісаііоп точка приложения 
(напр, силы) 

~ ой сеіТаіпІу тройная засечка 
~ ой сотроипб сигѵаіиге точка сопря- 
жения двух кривых 
~ ой сопсепігаііоп замыкающий створ 
~ ой сопігаііехиге точка перегиба 
~ ой сигѵаіиге начало или конец кри- 
вой (в плане) 

~ ой сивр точка сопряжения обратных 
кривых 

~ ой §гаЯе іпіегеесііоп точка перелома 
в продольном профиле 
~ ой Ы§1і вігенз сопсепігаііоп точка 
концентрации высоких [значитель- 
ных] напряжений 
~ ой іпЯесІіоп точка перегиба 
~ оГ іпіегеесііоп вершина угла (на 
плане трассы) 

~ ой Іаіегаі гезігаіпі точка бокового 
закрепления [защемления] (сжатого 
или изгибаемого элемента) 

~ ой зиррогі точка опоры 
~ ой 8іѵіІсЬ конец остряка 
~ ой Іап§епсу начало или конец кри- 
вой (в плане) 

~ ой Ійе тахітит Ьешііп§ тотепі 
точка максимального изгибающего мо- 
мента 

~ ой ѵегіісаі сигѵе начало вертикаль- 
ной кривой 


~ ой ѵегіісаі іпіегеесііоп вершина угла 
вертикальной кривой 
~ ой ѵегіісаі Іап§епІ начало или конец 
вертикальной кривой 
~ ой гего тотепі точка нулевого мо- 
мента (на эпюре моментов) 
аігрогі гейегепсе ~ контрольная точка 
(аэродромного ориентира) 
ап§1е ~ вершина угла полигонального 
хода 

агЬіІгагу ~ произвольная [произвольно 
выбранная] точка 
ахеоігоріс ~ азеотропная точка 
Ьаіапсе ~ точка на границе выемки, 
точка перехода от выемки к насыпи 
Ьеагіп§ ~ точка опоры 
Ьепбіп§ ~ точка перегиба (кривой) 
Ьепі-ир ~ точка отгиба арматуры 
ЫаЯе ~ остриё лезвия 
Ьоіііп§ ~ точка кипения 
Ьоот ~ оголовок стрелы (крана, экс- 
каватора) 

Вогтов ~ опорный репер Борроса (для 
измерения осадки грунта) 

Ьоііот сіюпі рапеі ~ узел нижнего 
пояса фермы 
Ьгеак ~ точка разрыва 
саісіг ~ 1. нулевая точка 2. точка пе- 
ресечения откоса (насыпи, выемки) с 
поверхностью земли 3. ж.-д. стрелка 
уловителя; рі противоугон 
сЬап§е ~ геод. Х-точка 
сЬап§е-оѵег ~ 1. точка переключения 
2. точка фазового изменения 
соттоп ~ узловая точка (нескольких 
теодолитных ходов) 
сошіепзаііоп ~ точка [температура] 
конденсации 

сопііісі ~ конфликтная точка (на пе- 
ресечении дорог) 

сопігоі ~ 1. заданное значение регули- 
руемой переменной; контрольная точ- 
ка 2. точка на местности с известной 
отметкой; репер; опорная точка 
сгоіѵЬаг ~ острие монтажного лома 
сигѵе-Іо-Іап§епІ ~ конец кривой (в 
плане) 

сиі-іп ~ точка включения 

сиі-оиі ~ точка выключения 

йе\ѵ ~ ючка росы, температура точки 

росы 

Ягаіѵ-оій ~ водоразборная точка 
бгіѵе ~ 1. забивной фильтр (нижняя 
часть забивного колодца) 2. наконеч- 
ник, башмак (обсадной трубы, сваи) 
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бгіѵіп§ ~ наконечник, башмак (обсад- 
ной трубы, сваи) 

бгор ~ 1. тупиковая ветвь (к водораз- 
борной точке) 2. температура засты- 
вания 

еіесігіс - точка присоединения к по- 
стоянной электропроводке 
епб зѵѵіісЬ ~ концевой стрелочный ос- 
тряк 

еиіесііс ~ эвтектическая [криогидрат- 
ная] точка 

йгіп§ ~ температура [точка] возгора- 
ния [горения] 

йхеб ~ 1. репер, реперная точка 2. не- 
подвижная [закреплённая] точка 3. 
моментная точка; фокусная точка, фо- 
кус 

йхіп§ ~ точка крепления 
йавЬ ~ температура вспышки [воспла- 
менения] 

іосаі ~ фокусная точка, фокус 
(отсей ~ контрольная точка (проложе- 
ния трассы) 

ігеегйщ ~ точка [температура] замер- 
зания 

іго§ ~ центр крестовины 
ігозі ~ точка выпадения инея 
йі8Іп§ ~ точка плавления 
§аз ~ разъёмное присоединение в га- 
зовой сети 

§ 1 а 2 Іег '8 ~ шпилька для крепления 
стёкол (в деревянной створке) 

§иійе ~ штукатурная марка 
Ы§Ь 8Іге88 сопсепігаііоп ~ точка кон- 
центрации высоких [значительных] 
напряжений 
Ыщгей ~ шарнир 

і§пі(іоп ~ температура возгорания [за- 
горания] 

ішегтейіаіе ~ промежуточная точка 
(теодолитного хода) 
іпіегеесііоп ~ точка пересечения; вер- 
шина угла (поворота трассы) 
фЬ ~ головка стрелы (крана, экскава- 
тора) 

фтсііоп ~ точка соединения [сопря- 
жения]; точка привязки; точка раз- 
ветвления; узловая точка 
1і§Ьі ~ розетка осветительной электро- 
сети (для подключения светильника) 
Іоѵѵ ~ (оГ а ріреііпе) нижняя точка 
трубопровода с дренажным выпуском 
1о\ѵег-сйогй рапеі ~ узел нижнего по- 
яса фермы 

1о\ѵег уіеій - нижний предел текуче- 
сти 


тэ88 ~ материальная точка; точечная 
масса 

те1(іп§ ~ температура плавления 
тоѵаЫе сепіег ~ подвижной сердеч- 
ник (центральной крестовины) 
пеиігаі ~ нейтральная точка, нейтраль 
пойаі ~ узловая точка, узел 
Овіо ~ втопленный, частично высту- 
пающий штырь на острие сваи 
рапеі ~ узел фермы 
раѵетепі веКІетеп! ~ контрольно- 
осадочный репер (втапливаемый в 
дорожную одежду) 
рісіиге ~ опорная точка (аэроснимка) 
рііе ~ наконечник (стальной сваи); 
остриё сваи 
рІитЬ ~ надир 
ріш ~ плюсовая точка 
ргіпсіраі ~ главная точка (аэросним- 
ка) 

геіегепсе ~ репер, реперная точка; ба- 
зисная точка; точка приведения 
гоай веШешеШ ~ контрольно-осадоч- 
ный репер (втапливаемый в дорож- 
ную одежду) 

гоой ІШ88 рапеі ~ узел стропильной 
фермы 

8 атр 80 п ~ остряк типа «Сампсон» 
ваш! ~ песчаная прорезь 
ваіигаііоп ~ точка насыщения 
за\ѵ ~ зуб пилы 

зеі ~ заданное значение (регулируе- 
мой величины); уставка регулятора 
зйагріу йейпей уіеій ~ явно выражен- 
ный предел текучести 
8Ійе ~ боковая (опорная) точка 
8І§па1 сіеагапсе ~ предельный столбик 
(каждого стрелочного перевода) 
80 Йепіп§ ~ точка [температура] раз- 
мягчения 

8 Іаг1іп§ ~ начальная [нулевая, отправ- 
ная] точка 

зигіасе-йагйепей ~ остряк с поверхно- 
стной закалкой 

8игѵеуіп§ геіегепсе ~ репер (устанав- 
ливаемый в местах, где проводятся 
наблюдения за осадкой грунтового 
массива) 

8\ѵіісй ~ остряк (стрелочный) 

8\ѵйсй-оп ~ момент включения 
1ап§еШ - 1. точка касания 2. дор. на- 
чало кривой 

Іап§еп1-Іо-сигѵе ~ начало кривой (в 
плане) 

(ор-сйогй рапеі ~ узел верхнего пояса 
фермы 
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Ігапзіііоп ~ точка перехода (в другое 
состояние); переходная точка (на 
кривой) 

Іішііп§ ~ геод. иксовая [вспомогатель- 
ная] точка 

иррег сЬоггі рапеі ~ узел верхнего по- 
яса фермы 

иррег уіеіб ~ верхний предел текуче- 
сти 

ѵапізЫщ; ~ центр перспективы 
\ѵаІег-8ирр1у ~ водоразборная точка 
\ѵіп§ ~ связующая точка (аэроснимка) 
\ѵогк ~ подземная разбивочная точка 
(рабочей шахты тоннеля) 
уіеШ ~ точка текучести (на кривой, 
соответствующая минимальному 
напряжению текучести), предел те- 
кучести 

роіпіесі заострённый; стрельчатый 
роіпІіп§ 1. расшивка швов каменной 
кладки; раствор для расшивки 2. за- 
острение 3. ориентирование 
Ъазіагсі (Шск) ~ выпуклая расшивка 
швов каменной кладки (с применени- 
ем одного типа раствора) 

Яаі(-іоіпі) ~ подрезка швов кирпич- 
ной кладки кельмой (простейший ме- 
тод расшивки швов) 
ііі§Ь-іоіпІ ~ выпуклая расшивка швов 
Іоіпі ~ расшивка швов (каменной 
кладки) 

кеуеб [кеу іоіпі] ~ расшивка вогау- 
тьк швов (каменной кладки) 
рге88иге ~ расшивка швов с подачей 
раствора под давлением 
Іиск (апсі раі) [Шск іоіпі] ~ 1. запол- 
нение швов или трещин раствором, 
мастикой (с предварительной разрез- 
кой) 2. выпуклая расшивка швов ста- 
рой каменной кладки 
рокіп§ 1. штыкование бетонной смеси 2. 
шурование кочергой (в топке) 3. вы- 
жигание по дереву 
роіагігаііоп: 

ішіисесі ~ вызванная поляризация 
(при электромагнитной разведке) 
роісіег польдер 

роіе 1. столб, столбчатая [стоечная] 
опора 2. полюс, полюсная точка 
А ~ А-образная опора 
аегіаі саЫе ~ столбчатая опора воз- 
душной кабельной линии 
А-Ггате ~8 А-образная рамная опора 
апсйог ~ анкерный столб, анкерная 
столбчатая опора 
ап§1е ~ угловая столбчатая опора 


аіігасііоп ~ полюс притяжения (в про- 
екте планировки) 

Ьгасе ~ вертикальная распорка [связь] 
сопсгеіе ~ бетонный столб, бетонная 
столбчатая [стоечная] опора 
соиріеб ~ двухветвенная [спаренная] 
столбчатая опора 

беасі-епсі ~ конечная столбчатая опора 
§іп ~ подъёмная [монтажная] мачта 
§іпіег ~ столбчатая опора из стального 
прокатного профиля 
§иуеб ~ столбчатая опора с оттяжками 
[расчалками] 

1есІ§ег ~ стойка лесов, поддерживаю- 
щая пальцы или прогоны 
іитіпаіге ~ столб наружного освеще- 
ния, осветительный столб 
тесііит ~ промежуточная опора 
рге8Іге88ес1 ~ предварительно напря- 
жённый железобетонный столб 
гап§е ~ вешка, веха 
8сайоісііп§ ~ стойка лесов 
зіоиі ~ анкерная опора 
8ІгееІ-1і§1іІіп§ ~ уличный осветитель- 
ный столб 

Іеіе§гар1і ~ телеграфный столб 
Іеіерйопе ~ телефонный столб 
Іегтіпаі ~ концевая опора 
ІгапзГогтег ~ трансформаторный 
столб, трансформаторная столбчатая 
опора 

ІиЬиіаг ~ трубчатый столб, трубчатая 
столбчатая [стоечная] опора 
іхѵіп ~8 спаренная столбчатая опора 
(из двух стоек) 

роіісетап: 

8Іееріп§ ~ трясущая полоса (на проез- 
жей части дороги) 

роіісіпё оГ ргоіесіз контроль [инспекти- 
рование] строительных объектов (с 
целью проверки соблюдения мер тех- 
ники безопасности, пожарной без- 
опасности и т.д.) 

роІівЬ 1. политура; полирующий состав 
2. полировать 3. полировка 

роіізЬесІ полированный 

роПзііег полировальный [шлифоваль- 
ный] станок 

ЬеіІ ~ ленточный полировальный ста- 
нок 

ро1І8Іпп§ 1. полирование, полировка 2. 
доочистка сточных вод 3. полируе- 
мость каменных материалов (в дорож- 
ном покрытии под воздействием 
транспорта) 

аскЗ ~ полирование с использованием 
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кислоты (для травления поверхно- 
сти) 

роіі 1. боёк (молотка) 2. опрос 
риЫіс оріпіоп ~ опрос общественного 
мнения 

роііиіапі нетоксичное загрязняющее ве- 
щество, загрязняющая примесь 
аІтозрЬегіс ~ атмосферный загрязни- 
тель 

§а8еоиз аіг ~8 газообразные загрязне- 
ния воздуха, газовые вредности 
роііиііоп (нетоксичное) загрязнение 
аіг ~ загрязнение воздуха 
аігЬогпе ~ загрязнение, переносимое 
по воздуху 

епѵігоптепі ~ загрязнение окружаю- 
щей среды 

Ьеаі ~ термальное загрязнение среды 
Ійегтаі ~ тепловое загрязнение 
игЬап ~ загрязнение городской среды 
ѵѵаіег ~ загрязнение воды 
роіуасгуіаіе полиакрилат 
роіуатісіе полиамид 
роІусагЬопаІе поликарбонат 
роіусігііі буровой станок многоцелевого 
назначения 

роіуезіег полиэфир (сложный) 
роіуеійуіепе полиэтилен 
роіуйіт полиэтиленовая плёнка 
ро1у§оп 1. многоугольник 2. полигон 
~ оГ Гогсез [оГ Гогсе ѵесіогз] много- 
угольник сил, силовой многоугольник 
сіозесі Гогсе ~ замкнутый многоуголь- 
ник сил 

сопігасііоп ~ полигон сжатия 
Сгетопа'з ~ оГ Гогсез диаграмма Кре- 
моны 

бергеззеб-сеШег ~ полигон с вогну- 
тым центром 

ециііаіегаі ~ правильный многоуголь- 
ник 

ециіПЬгіит ~ верёвочный многоуголь- 
ник 

Гогсе ~ многоугольник сил, силовой 
многоугольник 

ГгозІ сгаск ~ полигон морозного рас- 
трескивания 

ГгозІ зііггеб ~8 отсортированные поли- 
гоны 

Гипісиіаг ~ верёвочный многоугольник 
гаізеб-сепіег ~ полигон с выпуклым 
центром 

гіб§еб ~ обвалованный [валиковый] 
полигон 

зоіі ~ полигональный грунт 
8Ігіп§ ~ верёвочный многоугольник 


роіутегз полимеры 
іпог§апіс ~ неорганические полимеры 
роіузіугепе полистирол 
ехрапбеб ~ пенополистирол 
роіуійепе полиэтилен 
роіуигеійапе полиуретан 
Гоатеб ~ пенополиуретан 
роІуѵіпуІсЫогібе поливинилхлорид 
ротеііе 1. защитная решётка на трубоп- 
роводе (в форме перфорированного 
стального листа) 2. накладная петля 
(оконная или дверная) 
ропб 1. пруд, бассейн, водоём 2. проме- 
жуточный бьеф (канала) 3. карта на- 
мыва; прудок-отстойник 
Ьа1апсіп§ ~ сберегательный бассейн 
(шлюза) 

соо1іп§ ~ охлаждающий бассейн, 
пруд-охладитель 

іпйіігаііоп ~ инфильтрационный [по- 
глощающий] бассейн 
таіигаііоп ~ пруд-накопитель, пруд- 
усреднитель 

охібаііоп - окислительный пруд (с ис- 
кусственной аэрацией) 
геіепііоп ~ отстойный бассейн [пруд], 
отстойник 

за§ ~ термокарстовое озеро 
зебітепіаііоп ~ отстойный [осветли- 
тельный] бассейн; прудок-отстойник 
зеШіп§ ~ отстойный бассейн [пруд], 
отстойник 

зе\ѵа§е ~ накопитель сточных вод 
зе\ѵа§е охібаііоп ~ окислительный 
пруд (с искусственной аэрацией) 
зібе ~ сберегательный бассейн (шлю- 
за) 

зіиб§е ~ илонакопитель, иловый пруд 
зргау ~ брызгальный бассейн 
зІаЪіІігаІіоп ~ стабилизационный пруд 
Іаіі ~ нижний бьеф (ГАЭС) 
ропбіп§ 1. запруживание, подпружива- 
ние 2. выпотевание 3. полив бетона 
(уход за бетоном) 4. затопление кры- 
ши (намеренное или случайное) 
ропіооп понтон; плашкоут 
ЯоаІіп§ гооГ ~ понтон плавучей кры- 
ши (резервуара) 

роокее проф. липкий уплотняющий 
[герметизирующий] состав, липкий 
герметик 

рооі 1. водоём, бассейн 2. бьеф 
соге ~ прудок-отстойник 
соѵегеб з\ѵіттіп§ ~ крытый плава- 
тельный бассейн 
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си5Іііопііі§ ~ успокоительный бассейн, 
водобойный колодец; водяная подушка 
ішіоог 8\ѵіпііпіп§ ~ крытый плаватель- 
ный бассейн 

ореп-аіг 8\ѵітпіт§ ~ открытый плава- 
тельный бассейн 

оиійоог 8\ѵшітіп§ ~ открытый плава- 
тельный бассейн 
расісіііпа ~ бассейн глиномялки 
гооіесі 8 лѵііпіпіп§ ~ крытый плаватель- 
ный бассейн 

8ІШІЩ; - успокоительный бассейн, во- 
добойный колодец; камера гашения 
энергии потока 

8\ѵшітіп§ ~ плавательный бассейн 
иррег - верхний бассейн (ГАЭС) 
рооігоот бильярдная 
роогЬоу проф. простейший нестандарт- 
ный пробоотборник 

роог-цгасіссі с плохо подобранным [не- 
благоприятным] гранулометрическим 
составом 

ророиІ8 1. неровности, пузыри (напр, на 
бетонной поверхности) 2. мелкий 
гравий 

рориіаііоп население 
ЬиіМіщ; ~ расчётная численность 
пользователей [жильцов] здания (по 
норме площади на 1 чел.) 
рогсеіаіп фарфор 
роге пбра, пустбта 
ропкііу пористость, пустотность 
аррагепі ~ кажущаяся пористость 
(при водонасыщении) 
ейесйѵе ~ эффективная пористость 
(при фильтровании) 
іоіаі ~ полная [истинная] пористость 
(те ~ истинная (полная] пористость 
рогі 1. порт 2. проходное отверстие 
аіг ~ вентиляционный канал 
яЬогІ іакеоІГ апй Іаініііщ [8ТОЬ] — 
аэропорт для воздушньк судов корот- 
кого взлёта и посадки 
ѵаіѵе ~ проходное отверстие клапана 
рогіаі 1. портал 2. портал, оголовок 
(тоннеля, водопропускной трубы) 3. 
концевая поперечная ферма (между 
главными фермами моста) 
іиппеі ~ портал тоннеля 
рогі-сосЬеге сквозной проезд через зда- 
ние или оградительную стену (для 
въезда автомобилей во двор и т.п.) 
рогйсо портик 
рогііоп: 

Іоасіегі ~ оГ «рап нагруженная часть 
пролёта 


піарг ~ оГ ІаЬог С 08 І главная доля 
трудозатрат [стоимости рабочей силы] 
8Ігаі§М-Ііпе ~ оГ сигѵе прямолиней- 
ный участок кривой 

ро8ІІіоп положение; местонахождение; 
форма; позиция; место || располагать, 
размещать; устанавливать 
~ оГ геві положение покоя 
~ оГ (Ье геіпГогсетепІ расположение 
арматуры (в железобетонном элемен- 
те) 

ап§1ей-по8е іп рагкіпд ~ тупиковая 
установка (самолёта) под острым уг- 
лом к оси руления 

ап§1есІ-по8е оиі рагкіп§ ~ прямоточ- 
ная установка (самолёта) под острым 
углом к оси руления 
(ІеЯесІегі ~ криволинейная форма 
(1І8сЬаг§е ~ положение разгрузки 
(ковша, вагонетки и т.д.) 
с<|иіііЬгіііііі ~ положение равновесия 
ехіепсіесі ~ оГ оиІгі§§ег Ьеаіп8 балки 
вьшосных опор в выдвинутом положе- 
нии 

йпаі ~ проектное положение (элемен- 
та конструкции) 

йпаі ~ іп ІІіе 8ІгисІиге проектное по- 
ложение (элемента) в сооружении 
Іюгігопіаі ~ горизонтальное положе- 
ние 

ІоасІ ~ местоположение [расположе- 
ние] нагрузки 

по8е іп рагішщ ~ тупиковая установка 
(самолёта) перпендикулярно к оси 
руления 

пове оиі рагкігщ ~ прямоточная уста- 
новка (самолёта) перпендикулярно к 
оси руления 

орегаііопаі ~ рабочее положение 
рагайеі рагкігщ ~ установка (самолё- 
та) параллельно оси руления 
реппапепі - проектное положение 
(элемента конструкции в сооруже- 
нии) 

гаскіп^ ~ наклонное положение 
ваГеІу ~ положение безопасности, без- 
опасное расположение (груза и т.д.) 
8ресШей ~ проектное положение 
8Ігаі§Ы ~ прямолинейная форма 
Іешрогагу 8Іогіп§ ~ временное место 
для хранения 

ѵегіісаі ~ вертикальное положение 
ѵѵогкігщ ~ рабочее положение 
ѴШГ8І ро88ІЫе ~ оГ 1оаЙ8 самое невы- 
годное расположение нагрузок 
ровіііопег 1. позиционер 2. задатчик 
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ѵаіѵе ~ позиционер клапана 
ро8ІІіопіп§: 

~ о! Ьеатз укладка балок 
~ оГ Іепсіопз укладка арматурных 
пучков (в проектное положение) 
ро8І столб; стойка; подпорка о ~8 апсі 
ІітЬегз деревянные брусья сечением 
125 X 125 мм и более (сортимент 
пиломатериала) 
ап§1е ~ угловая стойка 
Ьгеакаѵѵау 8І§п ~ ударобезопасная 
опора дорожного знака 
Ьитріп§ ~ тупиковый упор 
согпег ~ угловая стойка 
беггіск сгапе кіп§ ~ мачта мачтового 
или жестконогого крана 
епсі ~ концевая стойка 
Гепйег ~ швартовая тумба, пал 
§аЫе ~ короткий брус у конька кры- 
ши над фронтоном (служит для за- 
щемления концов фронтонных досок 
обоих скатов) 

{?аІе ~ стойка ворот 

фгсіег ~ стойка, поддерживающая 

балку 

§иіс1е ~ направляющий столбик 
Ьап§іп§ ~ воротная стойка, стойка для 
навешивания полотнища ворот 
Ьееі ~ верея, вереяльный столб 
іпсііпесі епб ~ концевой [крайний] 
раскос фермы 

іпіегтесііаіе §а!е ~ средняя притвор- 
ная стойка ворот 

кіп§ ~ 1. центральная подвеска стро- 
пильной фермы; бабка висячих стро- 
пил 2. центральная мачта мачтового 
крана (вантового или жестконогого) 
Іатр ~ осветительный столб, столб на- 
ружного освещения 
тагкег ~ направляющий столбик 
теейп§ ~ створный столб 
тііег ~ створный столб 
тоогнщ ~ швартовая тумба, пал 
пе\ѵе1 ~ декоративная опорная стойка 
перильных лестничных ограждений (в 
начале и конце лестничного марша) 
рап 8Іеѵѵіп§ кіп§ ~ неполноповоротная 
мачта (вантового или жестконогого 
крана) 

ргесазі сопсгеіе іепсе ~ столб ограж- 
дения из сборного железобетона 
гаі1іп§ ~ стойка перил 
заіеіу ~ направляющий столбик 
8Іп§1е ~ единичная опора 
\ѵа!ег ~ водоразборная колонка 


роиг 

ѵѵіпс1о\ѵ ~ стойка фахверка для креп- 
ления оконного блока 
розІсЫогіпаІіоп последующее хлориро- 
вание 

розіесі признак ограничения (напр, ве- 
са, скорости и т.д.) при движении по 
мосту 
ро8Іег: 

заіеіу ~ плакат по технике безопасно- 
сти (на стройплощадке) 
ро8І1ю1е ручной бур 

розіісшп портик заднего [дворового] 
входа 
ро8Ііп§: 

Ьгіс1§е \ѵеі§Ьі Іітіі ~ установление ог- 
раничения массы автомобиля при 
въезде на мост 

ро8І-1еп8Іопіп§ предварительное напря- 
жение (железобетонных элементов) с 
натяжением арматуры на бетон 
Ъопйеё ~ предварительное напряже- 
ние с последующим обеспечением 
сцепления напрягаемой арматуры с 
бетоном (с последующим заполнением 
каналов раствором) 
сігсиіаг ~ предварительное напряже- 
ние (цилиндрических конструкций) 
методом натяжения кольцевой или 
спиральной арматуры 
ипЬопёей ~ предварительное напря- 
жение без последующего обеспечения 
сцепления напрягаемой арматуры с 
бетоном 

ро8І-1геаІтепІ доочистка (напр, воды) 
роі бак; котёл 

сЫпшеу ~ металлический колпак на 
дымовой трубе 
§1ие ~ клееварка 
раіпі ~ котелок для краски 
раіпі рге88ііге ~ красконагнетатель- 
ный бак [бачок] 

рге88ііге ~ нагнетательный бак [ба- 
чок] 

роІа88Іит калий 
роіепііаі: 

гебох ~ окислительно-восстановитель- 
ный потенциал 

80 І 1 -\ѵаІег ~ потенциал грунтовой вла- 
ги 

роійоіе 1. раковина (в бетоне) 2. выбо- 
ина (в дорожном покрытии) 
роиг 1. бетонирование, укладка бетон- 
ной смеси 2. объём бетонной смеси 
(укладываемой за определённое вре- 
мя) 3. объём (производства) бетонных 
работ (выполняемых за определённое 
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роиг 

время) 4. участок бетонирования 5. 
укладывать бетонную смесь, бетониро- 
вать 

Ьоопт ~ бетонирование с применением 
бетонораспределительных стрел 
(оипсіаііоп ~ бетонирование фунда- 
мента 

1аг§е ~ большой участок или объём бе- 
тонных работ 

1аг§е ѵоішпе сопсгеіе ~ бетонирование 
большими участками 
ршпр(ес! сопсгеіе) ~ бетонирование с 
применением бетононасосов 
гевігісіеб паггоіѵ ~8 бетонирование от- 
дельными узкими участками ( обычно 
в местах интенсивного армирования 
с применением суперпластификато- 
ров) 

зіп§1е ~ непрерывное бетонирование 
(без устройства рабочих швов); бето- 
нирование единым блоком 
Іаіі-йшп сопсгеіе ~ бетонирование 
(стен) с применением высоких опа- 
лубочных щитов 

Іа11-8ІшсІиге сопсгеіе ~ бетонирова- 
ние высотных сооружений 
Ігегпіе ~ бетонирование методом вос- 
ходящей трубы (обычно подводное) 
роигіп§ о ~ іп 1іЙ8 послойное бетони- 
рование 

~ оГ сопсгеіе укладка бетонной смеси, 
бетонирование 

о(Г-8ЬиІІегіп§ ~ безопалубочное бето- 
нирование 

рогѵсіег 1. порошок; пыль 2. порох 
аЬгавіѵе ~ абразивный порошок (для 
шлифования) 

аішпіпит ~ алюминиевая пудра (пиг- 
мент) 

азЬезІоз ~ асбестовая мука, асбесто- 
вый порошок 

аіошігесі ~ тонкомолотый порошок 
Ыаск ~ порох 

Ьгопге ~ бронзовая пудра (пигмент) 
&8І ~ порошкообразное взрывчатое ве- 
щество [ВВ] с высокой скоростью де- 
тонации 

(те ~ тонкомолотый порошок 
§гіпс1іп§ ~ шлифовальный порошок 
р1а8ІісІ2Іп§ шіпегаі ~ пластифициру- 
ющий минеральный порошок 
8І1іса ~ кварцевая пыль, кварцевый 
порошок 
розѵег: 

аЪвогрІіѵе ~ поглощающая способ- 
ность 


асошііс ~ акустическая [звуковая] 
мощность 

аіг ~ энергия сжатого воздуха 
Ьіпсііп§ ~ прочность сцепления 
Ьоііег ~ мощность [производитель- 
ность] котельной установки 
соо1іп§ ~ холодопроизводительность 
соѵегіщ ~ укрывистость, кроющая 
способность (краски) 

(ап ~ мощность (привода) вентилятора 
(ап 8Ііай ~ мощность на валу вентиля- 
тора 

ЬеаІіп§ ~ теплотворная способность 
Ыс1іп§ ~ укрывистость, кроющая спо- 
собность (краски) 
тап ~ рабочая сила 
тоііѵе ~ локомотив 

8Ігай ~ мощность на валу, эффектив- 
ная мощность 

8оиш1 ~ акустическая [звуковая] 
мощность 

ѵѵеагіп§ ~ истираемость, износостой- 
кость 

роѵѵег-йоаііщ; механическое выглажива- 
ние [затирка] бетона 

ро\ѵегЬои8е здание ГЭС 
соипіегйэгі-іуре ~ здание ГЭС бычко- 
вого типа 

оиійоог ~ здание ГЭС открытого типа 
ипйег§гоиш1 ~ подземное здание ГЭС 

роѵѵег-ргореІІесЗ передвигаемый [пере- 
мещаемый] машинным приводом 

ро22о1апа, ро22ію1апа пуццолан (а), вул- 
канический туф 

ргасіісе практика; методика; (техноло- 
гические) приёмы; система 
ассеріеб еп§іпеегіп§ ~ принятая ин- 
женерная практика, принятые техни- 
ческие приёмы 

арргоѵесі ~ принятая [установленная, 
одобренная] практика 
агсЫіесІигаІ ~8 практика разработки 
архитектурных решений и замыслов 
Ьиі1біп§ ~ технология производства 
строительных работ 
сіѵіі еп§іпеегіп§ ~ методы возведения 
инженерных сооружений 
сопсгеіе ~ приёмы выполнения [тех- 
нология) бетонных работ 
СОП8ІШСІІОП ~ технология производст- 
ва строительных работ 
сшіотагу ~ обычная [принятая] 
практика 

егесііоп - приёмы [методы] монтажа 
(огтіп§ ~ приёмы возведения опалуб- 
ки 
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ргеГаЬгісаІіоп 


§епега1 ~ обычная [принятая] практи- 
ка 

§оос1 ~ правильные методы [способы] 
производства (строительных) работ 
Ьоі ѵѵеаійег ~ приёмы [методы] про- 
изводства работ в жаркую погоду 
ІоЬ - технологические приёмы [мето- 
ды] производства работ 
]оіпІіп§ ~ 1. приёмы заделки [уплот- 
нения] швов [стыков] 2. приёмы рас- 
шивки швов кладки 
ріасіщі ~ приём укладки (напр, бе- 
тонной смеси) 

роог - неправильные методы произ- 
водства (строительных) работ 
ргоГе88Іопа1 ~ профессиональная 
практика, профессиональные приёмы 
работы 

гесоттепсіесі ~ (Гог сопзігисііоп) ре- 
комендуемая практика [технология] 
строительства 

заіеіу ~ практические меры техники 
безопасности; безопасные приёмы 
[методы] производства 
8ІгоІсгеІіп§ ~ приёмы [методы] торк- 
ретирования 

8ІІе ~ практика [приёмы] производст- 
ва работ на стройплощадке 
8ІІе еп§іпеегіп§ ~ механизация строи- 
тельных работ на стройплощадке 
8Ііп§іп§ ~ приёмы строповки 
8Іапбагс1 ~ Сот сигіп§ сопсгеіе стан- 
дартные приёмы ухода за бетоном 
8ІапсІагс1 ~ Гог такіп§ сопсгеіе стан- 
дартная технология изготовления бе- 
тонных смесей 

Ігасііііопаі сопвігасііоп ~ обычная [ус- 
тановленная] практика строительства 
ргеасйег проф. деревянный маячный 
кирпич с желобком (для фиксации 
шнура-причалки) 
ргеаегаіог преаэратор 
ргесазі сборный (о бетоне и железобе- 
тоне) 

ргеса8Ііп§ изготовление сборных бетон- 
ных (и железобетонных) изделий и 
конструкций 

8ІІе ~ построечное изготовление сбор- 
ных элементов (конструкций, зданий, 
сооружений) 

ргесавіог (фирма-) изготовитель сборных 
железобетонных конструкций 
ргесаиііоп предосторожность, мера пре- 
досторожности 

соЫ \ѵеаіЬег ~8 предупредительные 


меры против воздействия холодной 
погоды (напр, при бетонировании) 
ргоіесііѵе ~8 защитные меры, меры 
предосторожности 

заГеІу ~8 меры техники безопасности 
ргесЫогіпаІіоп предварительное хлори- 
рование 

ргесіпсі зона с чёткими границами; ого- 
роженная территория вокруг здания; 
домовладение 

ресіезігіап ~ пешеходная зона; пеше- 
ходная улица 

гаіігоасі ~ полоса отвода железной до- 
роги 

ргесірііапі осадитель 
ргесірііаііоп осаждение, выпадение в 
осадок 

сйетісаі ~ химическое осаждение 
ргесірііаіог 1. электростатический пыле- 
уловитель 2. коагулянт, флокулянт 
еіесігіс [е1есІго8Іайс] ~ электростати- 
ческий пылеуловитель; электрофильтр 
ріаіе еіесігозіаііс ~ пластинчатый 
электрофильтр 

ІиЬе еіесіговіаііс ~ трубчатый элект- 
рофильтр 

\ѵеІ-Іуре еіесігіс ~ мокрый электро- 
фильтр 

ргесізіоп 1. точность 2. сходимость; раз- 
брос; погрешность 

~ оГ теавигетеШ точность измере- 
ний; сходимость измерений 
~ о1 Іе8І теіЬосІ точность метода ис- 
пытаний 

ехрегітепіаі ~ экспериментальная по- 
грешность 

регсеШа§е ~ погрешность, выражен- 
ная в процентах 

ргесіеапег фильтр предварительной 
очистки, первичный фильтр 
ргесошойсіаііоп переуплотнение (грун- 
та) 

ргесооіег предварительный охладитель, 
предохладитель 

ргесооіищ предварительное охлаждение 
ргесіісііоп прогноз; предсказание 
~ оГ (ІигаЫІіІу прогнозирование долго- 
вечности 

йо\ѵ ~ прогноз стока 

ргеіаЬгісаІегі сборный, готовый (об эле- 
менте конструкции построечного 
или заводского изготовления) 
ргеГаЬгісаІіоп изготовление и/или мон- 
таж сборных конструкций 
зііе ~ построечное изготовление сбор- 
ных (элементов) конструкций 


437 



ргейк 


ргеЯІІ остаток на фильтре, кек 
ргейііег предфильтр, фильтр первой 
ступени очистки, фильтр предвари- 
тельной очистки 

ргеЯІІгайоп предварительная фильтра- 
ция 

рге§аи§ег шаблон 
ргеЬеаІег калорифер предподогрева 
аіг ~ калорифер предподогрева, возду- 
хоподогреватель 

ргеЬеайп§ предварительный нагрев [ра- 
зогрев]; предподогрев, первый подо- 
грев 

ргетаіиге преждевременный 
ргетізе помещение; рі здание; дом с 
участком и надворными постройками 
сіотезііс ~8 жилые помещения 
попсіотевііс [попгевісіепііаі] ~8 не- 
жилые помещения 

ргобисііоп ~8 производственные поме- 
щения 

віаііоп ~8 территория железнодорож- 
ной станции (в пределах границ от- 
вода) 

ргерагаііоп подготовка 
~ оГ ІЬе соп8ІгисІіоп босшпепів под- 
готовка [разработка] строительной до- 
кументации 

~ оГ Ійе §гоиш1 подготовка земельного 
участка ( напр , стройплощадки), под- 
готовка территории 

ес1§е ~ разделка [подготовка] кромок 
(под сварку) 

іпсоггесі Ьаскйщ ~ плохая подготовка 
подстилающего слоя (под штукатур- 
ку) 

8ІІе ~ подготовка строительной пло- 
щадки; подготовительные работы на 
стройплощадке 

ргевегѵаііоп 1. защита здания, имеюще- 
го культурную ценность 2 пропитка 
(древесины) 

ргезегѵаііѵе защитный противогнилост- 
ный препарат (используемый для про- 
питки сваи) 

ациеош ѵѵоосі ~ водорастворимый ан- 
тисептик для древесины 
ѵѵаІегЬогпе ~ водорастворимый анти- 
септик 

іѵоосі ~ антисептик (для древесины) 
ргезеіііпё предварительное осветление 
(в первичном отстойнике) 
рге8оакіп§ ок И§Яіѵѵеі§1іІ а§§ге§аІе8 на- 
сыщение лёгких заполнителей водой 
(перед приготовлением бетонных 
смесей) 


рге88 пресс || прессовать 
Ьеат Ьеш1іп§ ~ пресс для гибки 
стальных балок 

сЬатЬег ГіІІег ~ камерный фильтр- 
пресс 

ЯІІег ~ фильтр-пресс 
Гооі ~ ножной пресс 
§а§ ~ правильный пресс 
Ііапгі ~ ручной пресс 
ЬубгаиЯс ~ гидравлический пресс 
Ьусіговіаііс ~ гидравлический [гидро- 
статический] пресс 
рипсЯ ~ пробивной пресс 
зсгар ЬаіЯп§ ~ пресс для прессования 
скрапа 

8сге\ѵ ~ винтовой пресс 
8Іатріп§ ~ штамповальный [штампо- 
вочный] пресс 

8Ігаі§Ьіепіп§ ~ правильный пресс 

рге88саке остаток на фильтре, кек 

рге 8808 ІаІ прессостат, реле низкого дав- 
ления 

рге88гоот 1. комната для журналистов, 
пресс-центр 2. печатный цех (в типо- 
графии) 3. штамповочный или прессо- 
вый цех 

рге88иге 1. давление; напор; сжатие 2. 
прессование о ~ а§аіп8І ійе епсІ8 дав- 
ление на торцы преднапряжённой 
балки (от напрягаемой арматуры); 
Іо Ьгіп§ Іо аІтоврЬегіс ~ привести к 
атмосферному давлению (напр, давле- 
ние в рабочей камере или шлюзе) 
аЬвоІиІе ~ абсолютное давление 
асііѵе ~ активное давление 
асііѵе еагіЬ ~ активное давление грун- 
та 

аіг ~ давление воздуха 
а11о\ѵаЫе ~ допускаемое давление 
аззетЫу с1атріп§ ~ давление, созда- 
ваемое зажимом при сборке 
аІтозрЬегіс ~ атмосферное давление 
аі-гезі еагіЬ ~ статическое давление 
грунта 

Ьаск ~ 1. подпор; противодавление 2. 
давление всасывания 3. давление на- 
бухания (испытываемого грунтового 
образца) 

Ьаіапсе ~ равновесное давление 
Ьаготеігіс ~ атмосферное [барометри- 
ческое] давление 
Ьеагіп§ ~ опорное давление 
Ьиіісііщі ~ подпор воздуха в здании 
саріИагу ~ капиллярное давление 
сігси1аІіп§ ~ циркуляционное давле- 
ние 
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сопсгеіе ~ оп Гоптѵогк давление бе- 
тона на опалубку 

сопёе№Іп§ ~ давление конденсации 
сопііпіщ; ~ всестороннее [ограничива- 
ющее] давление (при компрессион- 
ном недренированном испытании 
грунта) 

сопіасі ~ контактное давление, давле- 
ние по плоскости контакта 
сгііісаі ~ критическое напряжение 
(грунта, при котором сцепление на- 
чинает уменьшаться) 
сигѵаіиге ~ капиллярное давление 
сиіой' ~ давление отсечки 
гіеііѵегу ~ давление нагнетания, дав- 
ление на входе 
сіемцп - расчётное давление 
(ШТегепйаІ ~ дифференциальное дав- 
ление, перепад давления 
Ш8сЬаг§е ~ давление на выходе 
йупапііс ~ динамическое давление; 
скоростной напор 
еагйі ~ давление фунта 
еагйі Ьаск ~ отпор грунта 
ейесйѵе ~ эффективное давление 
епй(-Ьеагт§) ~ опорное давление 
ециаіі/ііщ ~ уравновешивающее дав- 
ление 

с^иіІіЬгіиіп ~ равновесное давление 
сѵарогайіщ [еѵарогайоп] ~ давление 
кипения [испарения, парообразова- 
ния] 

ехсе88 ~ избыточное давление 
ехсе«8 роге ~ избыточное поровое дав- 
ление (при консолидации грунта) 
Шігайоп ~ фильтрационное давление 
Яо\ѵ ~ 1. гидродинамическое давление, 
давление потока 2. располагаемое дав- 
ление в водопроводе (у водоразборной 
точки) при полностью открытом кра- 
не 

іоойп§ сопіасі ~ контактное давление 

по подошве фундамента 

іопп ~ давление (бетонной смеси) на 

опалубку 

ГиІІ ~ полное давление 

§аи§е ~ манометрическое давление 

§гаѵйу ~ гравитационное давление 

Ьеай ~ давление нагнетания 

Ы§Ь ~ высокое давление 

Ьуйгосіупатіс ~ гидродинамическое 

давление 

Ьусіговіаііс ~ гидростатическое давле- 
ние 

ісе ~ давление [нагрузка] льда 
ітрасі ~ динамическое давление 


рге88иге 

іпіііаі ~ начальное давление 

іпіеі ~ давление всасывания 

іпіаке ~ давление на входе; давление 

всасывания 

іпіещпіпиіаг ~ эффективное давление 
(грунта) 

іпіегпаі гаіііаі ~ внутреннее радиаль- 
ное давление 

Іаісгаі еагйі ~ боковое [горизонталь- 
ное] давление грунта 
1<иѵ ~ низкое давление 
тапоіпеігіс ~ манометрическое давле- 
ние 

теап ~ низкое давление 
пе§айѵе ~ вакуумметрическое давле- 
ние, разрежение 

пе§айѵе роге ~ отрицательное поровое 
давление 

пе§айѵе лѵіікі ~ оп гооГ отрицательное 
давление ветра на крышу [покрытие], 
отсос 

пеі Ьеагіп§ ~ дополнительное удель- 
ное давление по подошве фундамента 
(вызванное действием нагрузки от 
косой конструкции, засыпки) 
пеиігаі ~ нейтральное давление [на- 
пряжение] ; поровое давление 
пеиігаі 8(ге88 ~ гидростатическое по- 
ровое давление 

орегайп§ ~ рабочее [эксплуатацион- 
ное] давление 

рагііаі ~ парциальное давление 
ра88Іѵе еагйі ~ пассивное давление 
[отпор] грунта 

реппІ88ІЫе ~ допускаемое давление 
рориіаііоп ~ перенаселённость, демог- 
рафическое давление 
роге-таіег ~ давление поровой воды 
ровіііѵе \ѵіш1 ~ положительное давле- 
ние ветра 

ргесоп 801 і( 1 айоп ~ предуплотняющее 
давление, давление переуплотнения 
(грунта в естественных условиях) 
ргевитпрііѵе' - рекомендуемая (ориен- 
тировочная) допускаемая нагрузка 
(на грунтовое основание) 
геіаііѵе ~ относительное давление 
8аіе «огкііщ ~ предельно допустимое 
рабочее давление 

8а1ига(е(1 ѵарог ~ давление [упру- 
гость] насыщенного пара 
8а1игаііоп ~ давление насыщения, 
давление насыщенного пара 
8еера§е ~ фильтрационное давление 
8оиш1 - звуковое давление 
8ргіп§ ~ давление пружины 
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рге88ііге 

зіапсіагсі аІтозрЬегіс ~ нормальная 
[физическая] атмосфера 
зіаііс ~ статическое давление 
зіаііс Гап ~ статическое давление вен- 
тилятора 

зіеат ~ давление пара 
зисііоп ~ давление всасывания 
зирег-1іі§1і ~ сверхвысокое [очень вы- 
сокое] давление 

зирріу ~ давление в подающей [раз- 
водящей] линии водовода [водопрово- 
да] 

зигс1іаг§е ~ внешнее давление, давле- 
ние пригрузки 

вигріш ~ избыточное давление 
8\ѵе11іп§ ~ давление при набухании, 
давление набухания 
Іезі - испытательное давление 
Іоіаі ~ полное давление ( давление по- 
тока, заторможенного до нулевой 
скорости) 

Іоіаі Гап ~ полное давление вентилято- 
ра 

Іоіаі Ьогігопіаі \ѵа1ег ~ горизонтальная 
составляющая суммарного гидростати- 
ческого давления 

Іоіаі погтаі іѵаіег ~ суммарное гидро- 
статическое давление 
Іуге ~ давление колеса (напр, на до- 
рожное покрытие) 
ипіі ~ удельное давление 
ѵасиит-§аи§е ~ вакуумметрическое 
давление, разрежение 
ѵарог ~ давление [упругость] пара 
ѵеіосііу ~ скоростное давление 
\ѵаѵе ~ волновое давление 
ѵѵіші ~ давление ветра; скоростной на- 
пор ветра 

\ѵогкіп§ ~ рабочее [эксплуатационное] 
давление 

ргезвигетеіег прессиометр 
ргеввигігаііоп 1. создание [поддержа- 
ние] подпора воздуха (в здании, по- 
мещении); поддержание давления (в 
замкнутой системе) 2. герметизация 
3. наддув 

ргеввигігег нагнетатель 
Ьиі1с1іп§ ~ установка для создания и 
автоматического регулирования под- 
пора воздуха в здании 
ргезІге88 преднапряжение, предвари- 
тельное напряжение 
ейесііѵе ~ іп Іепсіоп расчётное пред- 
напряжение пучка (после всех по- 
терь); остаточное усилие натяжения 
напрягаемой арматуры 


ехіегпаі ~ наружное [внешнее] пред- 
напряжение (напр, плоскими домкра- 
тами) 

йпаі ~ конечное [расчётное] преднап- 
ряжение (железобетона) 
іпіііаі ~ контролируемое преднапря- 
жение (значение которого фиксиру- 
ется в момент натяжения армату- 
ры) 

Ігап8ѵег8е ~ поперечное преднапряже- 
ние 

Ігіахіаі ~ трёхосное преднапряжение 
ргез1геззт§ предварительное напряже- 
ние, преднапряжение (строительных 
конструкций) о - Ьу ѵѵіпсіігш пред- 
напряжение методом навивки спи- 
ральной арматуры 

аихіііагу ~ дополнительное преднапря- 
жение 

ахіаі ~ аксиальное [осевое] преднап- 
ряжение 

сігсишГегепІіаІ ~ преднапряжение об- 
жатием по окружности (труб, цилин- 
дрических резервуаров) 
еІесІгоіЬегтаІ ~ электротермический 
способ предварительного напряжения; 
преднапряжение методом электронаг- 
рева, электротермическое преднапря- 
жение 

Нпеаг ~ преднапряжение линейных 
элементов конструкций (балок, ко- 
лонн и т.п.) 

1оп§іІшііпа1 ~ продольное преднапря- 
жение (плит, настилов) 
шиіііеіетепі ~ соединение отдельных 
секций железобетонной конструкции 
напрягаемой арматурой; сборка пред- 
напряжённой железобетонной конст- 
рукции из отдельных секций, соеди- 
няемых напрягаемой арматурой 
по-Ъопб ~ натяжение арматуры на бе- 
тон без последующего сцепления 
попзітиііапеоиз ~ поэтапное [неодно- 
временное] натяжение (арматуры на 
бетон) 

рагііаі ~ частичное [неполное] пред- 
напряжение 

Іешіопіезз ~ преднапряжение без по- 
мощи (натяжения) арматуры 
Ігапзѵегзе ~ поперечное преднапряже- 
ние, преднапряжение в поперечном 
направлении 

Ігіахіаі ~ трёхосное преднапряжение 
ргеіепзіопіщ* предварительное напряже- 
ние [преднапряжение] методом натя- 
жения арматуры на упоры 
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ргіпсіріе 


ахіаі ~ аксиальное [осевое] преднап- 
ряжение 

ргеІе5Ііп§ 1. предварительное напряже- 
ние 2. предварительное нафужение 
(вдавливаемой сваи при помощи дом- 
крата при усилении фундамента) 
ргеіЬа\ѵ предварительное оттаивание 
(грунта) 
ргеѵепіег, 

Ьаскйкж ~ обратный клапан (на тру- 
бопроводе внутридомовой канализа- 
ции) 

Ьаск 8ІрЬопа§е ~ прерыватель вакуу- 
ма 

\ѵа1ег-\ѵа$1е ~ сифонирующий смыв- 
ной бачок 

ргеѵепііоп предупреждение; профилак- 
тика; предотвращение 
~ ой Іитрз предотвращение комкооб- 
разования [комкования] (напр, це- 
мента) 

ассібепі ~ мера техники безопасности 
(по предупреждению несчастных слу- 
чаев) 

Ьоші ~ предупреждение сцепления 
(бетона с опалубкой, напрягаемой 
арматуры с бетоном и т.п.) 
йап§ег ~ предупреждение опасности 
йге ~ меры предупреждения пожара 
1еака§е ~ предупредительные меры 
против возникновения течей, предуп- 
реждение образования течи 
ріазііс 8Йгіпка§е ~ предупреждение 
(появления) пластической усадки 
пі8І ~ предупреждение коррозии 
[ржавления]; защита от коррозии 
8са1іп§ ~ меры по предупреждению 
шелушения [отслаивания] (бетона) 
іЬей ~ меры против хищений 
ргісе цена о ~8 йог теазигесі ѵѵогк еди- 
ничные расценки на (строительные) 
работы 

базе ЬМ ~ сметная стоимость (строи- 
тельства), заявленная участником 
торгов 

Ьісі ~ стоимость (строительства), 
указанная в заявке на подряд [заяв- 
ленная на торгах] 

сопігасі ~ договорная цена [сто- 
имость] строительства; сметная сто- 
имость строительства (предложенная 
подрядчиком) 

тагкеі ~ ой таіегіаі рыночная цена на 
материалы 

8ІІе ригсЬазе ~ покупная цена (мате- 
риала) с доставкой на стройплощадку 


ипій ~8 ой таіегіак единичные рас- 
ценки на материалы 

ргісіп§ назначение цены; ценообразова- 
ние; калькуляция 
ргіск укол; прокол || прокалывать 
сепіег ~ разметочный керн 
ргіскег прокалывающий инструмент; 

шило; пробойник; пуансон; дырокол 
ргіскіп§ ир насечка (слоя) штукатурки 
(для лучшей связи с последующим 
слоем) 

РгіккепЬееп морской грунтонос 
ргітег 1. грунт, грунтовка, грунтовочное 
покрытие, грунтовочный слой 2. ини- 
циирующий заряд [патрон] 
аішпіпшп ~ алюминиевая грунтовка 
аврііаіі ~ битумный грунтовочный со- 
став, битумная грунтовка 
Ьіішпіпош ~ битумный грунтовочный 
состав, битумная грунтовка 
ѵѵазЬ ~ протравная грунтовка (метал- 
локонструкций) 

ргітіп§ 1. зарядка (сифона) 2. заливка 
(насоса) 3. первоначальное заполне- 
ние (водохранилища) 
ргіпсіраі стропильная нога; стропильная 
ферма 

Ьаій ~ вспомогательная стропильная 
нога 

ргіпсіріе принцип; положение; начало; 
закон 

~ ой асііоп апб геасііоп закон равенст- 
ва активных и реактивных сил, закон 
равенства сил действия и противодей- 
ствия, третий закон Ньютона 
~ ой бупатісаі вітііагііу принцип ди- 
намического подобия 
~ ой ециіІіЬгіит закон равновесия 
~ ой Іеаві \ѵогк принцип наименьшей 
работы 

~ ой тіпітит роіепііаі епег§у прин- 
цип минимума потенциальной энер- 
гии 

~ ой тіпітит 8Ігаіп епег^у принцип 
наименьшей потенциальной энергии 
(упругих деформаций) 

~8 ой ріазйіс йе8І§п основные положе- 
ния [принципы] расчёта (конструк- 
ций) с учётом возникновения пласти- 
ческих деформаций 
~ ой гесіргосаі беЯесііоп принцип вза- 
имности прогибов 

~ ой гесіргосііу принцип взаимности 
~ ой 8ирегро8ІІіоп принцип независи- 
мости действия сил; принцип наложе- 
ния [суперпозиции] 
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ргіпсіріе 


~ оГ ѵіпиаі сіівріасетепів принцип 
возможных перемещений 

- оГ ѵігіиаі ѵѵогк принцип возможной 
работы 

сопзішсііоп ~8 принципы [основные 
положения] строительства [строитель- 
ной технологии] 

бе8І§п ~8 положения [принципы] 
расчёта (проектирования] 

§епега1 ~8 ой бе8І§п основные расчёт- 
ные положения, основные положения 
проектирования 

кеу с1е8І§п ~8 основные принципы 
расчёта 

Миііег-Вгевіаи ~ принцип Мюлле- 
ра— Бреслау 

орегаііщ; ~ принцип работы (прибора, 
машины) 

8аіШ ѴепапІ(8') ~ принцип Сен-Вена- 
на 

иш1егсиІІіп§ ~ принцип подрезки вы- 
работки 

ргіпіег 1. печатающее устройство, прин- 
тер 2. копировальный аппарат [ста- 
нок] 

гесІіГуіп§ ~ фототрансфор *атор 
ргізт призма 

геІаіпіп§ ~ низовая призма, упорная 
призма низового откоса 
ѵѵаіег - призматический объём воды, 
сливная призма 
ргІ 80 п тюрьма 

ргоЬаЬіІіІу вероятность; обеспеченность 
(гидрологической величины) 

~ оГ по-Гаі1иге вероятность безотказ- 
ной работы 

- ой зигѵіѵаі прогнозируемая [вероят- 
ная] продолжительность жизни (по 
группам населения) 

Яооб ~ обеспеченность паводка, по- 
вторяемость [вероятность] паводка 
йо\ѵ ~ обеспеченность стока 
ргоЬе 1. зонд, щуп, детектор 2. образец, 
проба 

беп8ІІу ~ радиометрический зонд (оп- 
ределяющий плотность грунта на 
месте) 

бші 8атр1іп§ ~ пылезаборная трубка 
Сеопог зеіііетепі ~ опорный репер 
фирмы «Геонор» (для измерения осад- 
ки грунта) 

МаскіпІовЬ ~ буровой зонд Макинто- 
ша 

тоівіиге ~ радиоизотопный влагомер 
тоІ8Іиге 8епзіп§ ~ гигрометрический 
зонд, датчик влажности 


Іе8І ~ образец [проба] для испытаний 
ргоЫп§ зондирование; зондовый конт- 
роль 

бупатіс ~ динамическое зондирова- 
ние (испытание грунтов) 
е1есІгота§пеІіс зиЬзигГасе - наземная 
[инженерно-геологическая] электро- 
магнитная разведка 
зіаііс ~ статическое зондирование (ис- 
пытание грунтов) 
ргоЫет задача 

Ьеагіп§-сарасіІу ~ задача о несущей 
способности 

Ьоипсіагу ѵаіие ~ краевая задача 
сЬа11еп§іп§ ~8 сложные проблемы 
сопсгеіе бигаЫШу ~8 проблемы (обес- 
печения) долговечности бетона 
бе8І§п ~8 расчётные проблемы; про- 
блемы проектирования 
сііаріасетепі ~ задача о перемещени- 
ях 

йаі 8Іге88 ~ плоская задача теории 
упругости 

ІоЬ ~8 проблемы, возникающие на 
стройплощадке 

пшфг ~8 йасеб іп соп8ІшсІіоп основ- 
ные [главные] проблемы (технологии) 
строительства 

поіве пиіе!іп§ ~ проблема борьбы с 
шумом, проблема снижения уровня 
шума 

попИпеаг ~ нелинейная задача 
ріапе еіавііс ~ плоская задача (тео- 
рии упругости) 

ріапе 8Іге88 ~ плоская задача (теории 
упругости) 

8Ігеп§11і ~ задача о прочности; про- 
блема прочности 
Іогвіопаі ~ задача о кручении 
1гоиЫе8ІюоІіп§ ~8 проблемы обнару- 
жения дефектов, неисправностей, по- 
грешностей 

шіщие сопвішсііопаі ~8 особые про- 
блемы строительства 
\ѵіШег Ьиі1біп§ ~8 проблемы, связан- 
ные с производством строительных ра- 
бот в зимнее время 

ргосебиге 1. рабочий процесс, рабочая 
операция 2. методика проведения 
(напр. испытаний) о ~ йог 
ассеіегаіесі 1е8Ііп§ методика ускорен- 
ных испытаний 

сЬаг§іп§ ~ размещение зарядов ВВ (в 
шпурах) 

сопсгеіе зресітеп 8Іагк1агс1 сигіп§ ~ 
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стандартная технология выдержива- 
ния опытных бетонных образцов 
сопсгеІіп§ ~ процесс [способ] бетони- 
рования 

сопзішсііоп ~ строительный процесс 
егесііоп ~ процесс [технология] мон- 
тажа; монтажные работы 
еѵасиаііоп ~ план эвакуации из зда- 
ния (при пожаре) 

ехрегітепіаі ~ технология проведения 
испытаний 

іп]есІіоп ~ операция заполнения рас- 
твором под давлением; нагнетание 
(раствора) под давлением 
ргасіісаі ~ практически выполняемая 
операция 

ргорег ~8 рациональная [правильная] 
технология (строительных) работ 
гаііопаі бе8І§п ~8 рациональные при- 
ёмы [рациональная практика] проек- 
тирования [расчёта] 
гесоттепбеб ~ Гог Іе8Ііп§ рекоменду- 
емая методика проведения испытаний 
гоиііпе Гіге ~8 предусмотренные меры 
пожаротушения 

8аГе \ѵогкіп§ ~8 безопасные методы 
производства работ 

зіашіагсі ~ стандартный приём [ме- 
тод] , стандартная методика 
8ІашЗапі сигіп§ ~ обьмная практика 
[обычные приёмы] * ухода за бетоном 
[выдерживания бетона] 

Іе8І(іп§) ~ технология [методика] 
проведения испытаний 

ргосееб \ѵііЬ ехігете саиііоп действо- 
вать [управлять] с особой осторожно- 
стью 

ргосезз 1. процесс 2. обрабатывать 
~ оГ беіегіогаііоп процесс разрушения 
[выветривания] (материала) 
асііѵаіесі 8Іид§е ~ биохимическая очи- 
стка сточных вод (аэрацией с актив- 
ным илом) 

адіаЬаІіс ~ адиабатический процесс 
аегоЫс ЬіоЫт ~ аэробный процесс 
биологической очистки сточных вод с 
развитием микрофлоры на биологиче- 
ской плёнке 

аегоЬіс 8и8репбесі-§го\ѵіЬ ~ аэробный 
процесс очистки сточных вод со сво- 
бодным ростом микрофлоры во взве- 
шенном слое 

аіг сопсНііопіп§ ~ процесс обработки 
кондиционируемого воздуха 
а88етЫу-1іпе сопзішсііоп ~ конвей- 
ерный метод строительства 


ргосе§8 

сарііѵаіесі 8Іш1§е ~ очистка сточных 
вод с применением плавучего носите- 
ля биологической плёнки 
САЗ ~ см. сопѵепііопаі асііѵаіесі 
зіисі^е ргосева 

сетепіаііоп ~ процесс цементации 
(горных пород или грунтов) 
сЫогіпаІес! Ііте ~ обработка воды 
хлорной известью 

сЫогіпе аттопіа ~ хлорирование с 
аммонизацией 

сотріеіе тіхіп§ асііѵаіесі 8Іис1§е ~ 
очистка сточньк вод активным илом в 
аэротенке 

сотриіаііоп ~ вычислительный про- 
цесс 

сопсгеіе 1ауіп§ ~ процесс укладки бе- 
тонной смеси [бетона] 
сопііпиош асііѵаіесі 8Іис1§е ~ очистка 
сточных вод активным илом в аэро- 
тенке в проточном режиме 
сопѵепііопаі асііѵаіесі 8Іисі§е ~ обыч- 
ный метод очистки сточньк вод в 
аэротенке (без контактной аэрации) 
С8 ~ см. сарііѵаіесі 8Іші§е ргосе88 
беаегаііоп ~ деаэрация, удаление воз- 
духа (напр, из бетонной смеси) 
де8І§п ~ процесс проектирования 
БойоНау ~ процесс Доготти (замора- 
живание водонасыщенного грунта пу- 
тём нагнетания жидкой двуокиси уг- 
лерода) 

бгу (тіх) ~ сухой способ [метод] из- 
готовления [производства] цемента 
дгу (тіх) 8ІюІсгеІіп§ ~ торкретирова- 
ние сухим способом, нанесение торк- 
рет-бетона сухим способом 
сігу-іатр ~ укладка жёсткой бетонной 
смеси (в выемку ограниченного объё- 
ма) с трамбованием 
етріу-сеіі ~ антисептирование [анти- 
гнилостная пропитка] древесины под 
давлением (без предварительного ва- 
куумирования) 

Ггасіиге ~ процесс [механизм] разру- 
шения 

Ги11-се11 ~ антисептирование древеси- 
ны под давлением с предварительным 
вакуумированием 

.Гоозіеп ~ процесс Джустена (закреп- 
ление грунта последовательным на- 
гнетанием силиката натрия и хло- 
ристого кальция) 

кгаиз ~ модифицирований процесс 
биохимической очистки сточньк вод 
ііте ~ известкование (воды) 
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ргосе§§ 

Ііте апсі 8оба-а8Ь ~ умягчение воды 
известью и кальцинированной содой 
тапийасіигіщ; ~ производственный 
процесс 

МА8 ~ см. тосіійесі асііѵаіесі 8Іис1§е 
ргосе88 

теазигетепі ~ измерительный про- 
цесс 

тек ехігасііоп ~ процесс захвата рас- 
плава (вращающимся барабаном при 
изготовлении стальных фибр) 
тосіійесі асііѵаіесі 8Іш1§е ~ ускорен- 
ный процесс очистки сточных вод 
аэрацией с активным илом с окисле- 
нием сорбированных загрязнений в 
отдельном регенераторе 
тосіійесі аегаііоп ~ биохимическая 
очистка сточных вод с укороченной 
аэрацией 

охісіаііоп ~ окислительный процесс 
биохимической очистки сточных вод 
роіуігоріс - политропический процесс 
8ІІе ог§апІ 2 аІіоп ~8 разработка проек- 
та [плана] организации работ, разра- 
ботка ПОС 

8ІшЗ§е ЫапкеІ ~ биокоагуляция, ос- 
ветление воды со взвешенным осадком 
80 Йа-апб-Нте ~ умягчение воды изве- 
сткованием 

воіісіз-сопіасі ~ обработка воды в ос- 
ветлителе со взвешенным слоем осад- 
ка 

1\ѵо-раій ~ двухцикличный [двухста- 
дийный] процесс 

ипох ~ аэрирование сточных вод кис- 
лородом 

\ѵеІ(-тіх) ~ мокрый способ [метод] 
изготовления [производства] цемента 
ѵѵеі(-тіх) 8ЙоІсгеІіп§ ~ торкретирова- 
ние мокрым способом, нанесение тор- 
крет-бетона мокрым способом 
\ѵеІ-рге88ес1 ~ процесс мокрого прессо- 
вания (напр, кирпича) 

\ѵогкіп§ сусіе ~ цикличный рабочий 
процесс 

геоіііе ~ катионообменное [цеолито- 
вое] водоумягчение 
ргосе88Іп§ обработка 
~ ой таіегіак обработка [переработка] 
материалов 

8ІисІ§е ~ обработка ила [осадка сточ- 
ных вод] 

ргобисег изготовитель; фирма-изготови- 
тель 

сопсгеіе ~ фирма-изготовитель товар- 
ного бетона 


ргесааі сопсгеіе ~ фирма-изготовитель 
сборного железобетона 
ргезігеззесі сопсгеіе ~ фирма-изгото- 
витель сборных предварительно на- 
пряжённых железобетонных конструк- 
ций 

ргобисі изделие; продукт о ~ соѵегесі 
Ьу раіепі изделие, защищенное патен- 
том 

~8 ой сотЪшІіоп продукты горения 
~ ой іпегііа центробежный момент 
инерции (сечения) 

асоизііс ~8 акустические изделия 
(обеспечивающие звукоизоляцию или 
звукопоглощение) 

а 8 Ье 8 І 08 -сетепІ ~8 асбестоцементные 
изделия 

аиіосіаѵесі сопсгеіе ~8 бетонные изде- 
лия автоклавного твердения 
Ьиі1сйп§ ~8 строительные изделия 
са1сіит-8І1ісаІе ~8 изделия на извест- 
ково-кремнезёмном вяжущем 
сегіійсаііоп §габе ~8 изделия со сви- 
детельством о качестве 
сотЬшІіоп ~8 продукты горения 
сопсгеіе тазопгу ~8 бетонные стено- 
вые камни или блоки 
ёурзшп сопсгеіе ~8 гипсобетонные из- 
делия 

Іатіпаіесі Ьш1сйп§ ~8 слоистые [мно- 
гослойные] строительные изделия 
тазв-ргобисеб азбезіоз сетепі ~8 ас- 
бестоцементные изделия серийного 
изготовления 

геасііоп ~8 вещества, участвующие в 
реакции 

геіпйогсеб сопсгеіе ~8 железобетонные 
(строительные) изделия 
8ІапсІагсЗ Ьиі1сйп§ ~8 типовые строи- 
тельные изделия 

ргобисііоп производство, изготовление 
сетепі ~ производство [изготовление] 
цемента 

соМ ~ производство холода 
сопсгеіе ~ 1. производство бетонных 
изделий 2. приготовление [производ- 
ство] бетонных смесей 
йійу аиіотаііс ~ ой сопсгеіе 8ІаЬ пол- 
ностью автоматизированное производ- 
ство бетонных плит 
Ьеаі ~ производство тепла 
1аг§е-рапе1 ~ производство [изготовле- 
ние] крупных панелей 
ргосіисііѵііу: 

~ ой ІаЬог производительность труда 
сопзігасііоп ~ производительность 
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строительных работ; производитель- 
ность труда в стоительстве 
\ѵогкег ~ производительность труда 
рабочего 

ргойіе 1. профиль, внешнее очертание 

2. (прокатный или гнутый) профиль 

3. продольный профиль (дороги, кана- 
ла) 4. порядовка (для каменной или 
кирпичной кладки) 5. амер, обноска 
о ~ іп еіеѵаііоп продольный профиль 
Ьаск\ѵаІег л кривая подпора 

Ьеасіт ~ пляжный откос 
Ьеапт ~ балочный профиль 
саЫе ~ очертание провисшего каната; 
очертание арматурной пряди или пуч- 
ка 

СГ088 ~ дор. поперечный профиль 
йо\ѵіп§ ~ плавный продольный про- 
филь 

іп-1іпе ~ продольный профиль 
Іоп§ііийіпа1 ~ продольный профиль 
теіаі ~8 металлические профили 
парре-зйарей ~ практический про- 
филь (водослива) 

гейесііоп ~ профиль, получаемый ме- 
тодом отражённых волн (при инже- 
нерно-геологической разведке) 
гі§ій ~ жёсткий профиль 
гоай ~ продольный профиль дороги 
80І1 ~ почвенный профиль [разрез]; 
грунтовый профиль [разрез] 

8 Іее1 сііаппеі ~ стальной швеллер 
Іетрегаіиге ~ профиль температур 
Іепбоп ~ очертание напрягаемой ар- 
матуры 

ѵеіосііу ~ профиль скоростей 
ргой1іп§ профилирование 
асошііс ~ акустическое профилирова- 
ние (при инженерно-геологическом 
обследовании) 

сопііпиош ~ непрерывное сейсмиче- 
ское профилирование (при инженер- 
но-геологическом обследовании) 
сопііпиоив 8еІ8тіс гейесііоп ~ непре- 
рывное сейсмическое профилирование 
(методом отражённых волн) 
еіесігісаі ~ электропрофилирование 
(геологического разреза) 
геігасііоп ~ профилирование методом 
преломлённых волн 
ргойі прибьшь 

сопігасіог'в ~(8) прибыль [доход] 
подрядчика 

евіітаіей ~ прибьшь (строительной 
организации), заложенная в смету; 
сметная прибьшь 


ргойІаЬШіу рентабельность, прибыль- 
ность, доходность 
рго§гат план, проект; программа 
~ оГ \ѵогк(з) проект производства ра- 
бот 

Ьиіійіп§ (сопзіглсііоп) ~ 1. техниче- 
ское задание на строительство (объек- 
та) 2. план-график производства 
строительных работ 
сотріеіесі ~ завершённая [выполнен- 
ная] программа 

ехрегітепіаі ~ программа экспери- 
ментов [экспериментальных исследо- 
ваний] 

1іои8Іп§ гепеѵѵаі ~ план обновления 
[капитального ремонта] жилищ [рай- 
онов жилой застройки]; программа 
реконструкции и восстановления жи- 
лищ 

іп-§гайе ~ поэтапная программа испы- 
таний 

тосіегпігаііоп ~ программа [план] мо- 
дернизации 

оЬдесІ-огіепІей йеѵеіортепі ~ про- 
грамма развития определённого объек- 
та 

раскате (й) Ьиіійіп§ ~ комплексная 
программа строительства (по опреде- 
лённой системе) 

риЫіс \ѵогкв ~ план строительства об- 
щественных [гражданских] сооруже- 
ний 

гераіг ~ план проведения ремонтных 
работ 

гезеагсй ~ программа исследований 
8а(еІу ~ план мероприятий по технике 
безопасности 

Ійгее-рйазе \ѵогк ~ трёхэтапная [трёх- 
очерёдная] программа работ 
Ігаіпіп§ ~8 Гог Ьиіійеге программы 
обучения строительных рабочих 
рго§гаттіп§ оГ сопзішсііоп планирова- 
ние [составление графиков] строи- 
тельных работ 
рго§ге88 ход; прогресс 
соп8ішсііоп ~ ход строительства 
огйегіу ~ оГ Ійе ѵѵогк ход строительст- 
ва по графику 

рйазей ~ поэтапный ход (работ) 
гарій ~ оГ \ѵогк (оп 8ІІе) ход строи- 
тельства по скоростному графику 
\ѵогк ~ ход выполнения строительных 
работ 

ргоЫЬійоп ок иве Ьу регеоп запрет на 
использование людьми, запрещение 
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на использование для перевозки лю- 
дей 

ргсуесі 1. строительный объект; стройка 
2. проект о ~ іп йезщп 8Іа§е (строи- 
тельный) объект в стадии проектиро- 
вания; ~ ипёег сопзігисііоп строя- 
щийся объект, объект в стадии строи- 
тельства 

Ьиі1сПп§ ~ строительный объект, объ- 
ект строительства 

сотріеіесі ~ построенный [закончен- 
ный] объект строительства 
сопзішсііоп (аі) ~ строительный объ- 
ект, объект строительства 
Газі-Ігарк ~ объект скоростного строи- 
тельства 

Ресіегаі §оѵегптепі ~ объект строи- 
тельства, финансируемый федераль- 
ным правительством (США) 

1юи8Іп§ ~ 1. проект застройки 2. объ- 
ект жилищного строительства 
1аг§е ~ крупный строительный объект 
тащг ~ крупный строительный объ- 
ект 

тиіііригрозе ~ 1. многоцелевой про- 
ект 2. гидротехнический комплекс 
многоцелевого назначения 
рііоі ~ предварительные проектные 
соображения 

гейігЬІ8Йтепі ~ 1. проект обновления 
[восстановления] (здания) 2. обновля- 
емый [восстанавливаемый] объект 
гейаЫШаііоп ~ проект восстановления 
[обновления] (здания и т.п.) 
геігойі - модифицированный [пере- 
оборудованный] объект 
8Іаіе ~ объект строительства, финан- 
сируемый властями штата (США) 
Іиппе1іп§ ~ проект (организации про- 
ходки) тоннеля 

ішп-кеу- Іуре ~ объект строительства, 
сдаваемый «под ключ» 

Іурісаі ~ типовой проект 

рітуесііоп 1. проекция 2. прогнозирова- 
ние 

сопіогтаі ігапзѵегеаі суіішігісаі ~ 
равноугольная поперечно-цилиндри- 
ческая проекция, проекция Гаусса 
ЬатЬегі сопйгтаі ~ коническая рав- 
ноугольная проекция Ламберта 
ті§гаІіоп ~ прогнозирование мигра- 
ции (населения) 

паіигаі іпсгеазе ~ прогнозирование 
естественного прироста численности 
населения 


рориіаііоп ~ прогнозирование числен- 
ности населения 

Ігапзѵегзе Мегсаіог ~ поперечная 
проекция Меркатора (картографиче- 
ская) 

ргоіійгаііоп: 

сгаск (з) ~ распространение трещин 
рготепабе прогулочный тротуар моста 
рготіпепсе выступ; выпуклость; неров- 
ность; возвышение 

ргошоіег 1. катализатор, ускоритель ре- 
акции 2. заказчик 

ргопао8 пронаос (полуоткрытая часть 
античного храма между портиком и 
наосом) 

ргоойщ защита; защитная обработка; 
защитное покрытие 

еагійциаке ~ обеспечение сейсмостой- 
кости 

йооб ~ противопаводковая защита 
тоІ8Іиге ~ гидроизоляция, влагоизо- 
ляция 

ргор стойка; подкос 
Ьаск ~ подкос траншейных креплений 
§гошісІ ~ стойка траншейных крепле- 
ний; опирающаяся на лежень 
ргора§аІіоп распространение 
сгаск(8) ~ распространение трещин 
йге [йате] ~ распространение огня; 
распространение пожара 
ігасШге ~ развитие [распространение] 
разрушения 

зоипй ~ распространение звука 
\ѵаѵе ~ іп еіазііс Ьосйез распростране- 
ние волн в упругих телах 
ргорейеё: 

тапиаііу ~ передвигаемый [переме- 
щаемый] вручную 

ргорегі/у 1. свойство; качество; харак- 
теристика; способность 2. владение; 
земельная собственность; застроенный 
земельный участок; хозяйство 
~іез ой сго88 зесііопз (геометриче- 
ские) свойства [характеристики, па- 
раметры] поперечных сечений 
~іез ой таіегіаіз свойства материалов 
асоизіісаі ~іез акустические свойства 
афасепі [аф'оіпігщ] ~ смежное владе- 
ние; смежный земельный участок 
аррйсаііоп - способность (краски и 
т.п.) іі. нанесению; укрывистость 
Ьазіс таіегіаі ~іе8 основные свойства 
материалов 

сетепііп§ ~ вяжущее свойство, вяжу- 
щая способность 
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сЬагасІегізІіс ~іез характерные свой- 
ства; классифицирующие признаки 
соИ ге8І8Ііп§ ~ морозостойкость 
сгуо§епіс ~іез оі сопсгеіе криогенные 
свойства бетона 

сІигаЪіІіІу-геІаІесі ~іе8 свойства, опре- 
деляющие долговечность 
ёеотеігіс ~іе8 оі зесііопз геометриче- 
ские характеристики сечений 
іпбех ~іе8 идентифицирующие свой- 
ства; классифицирующие признаки 
Іп8іі1а1іп§ -іев изолирующие свойства 
тесііапісаі ~іез механические свойст- 
ва 

рЬузісаІ ~іе8 физические свойства 
ро 22 о 1 ашс ~іез гидравлические свой- 
ства (вяжущих) 
геаі ~ недвижимое имущество 
зесііопаі ~іез (геометрические) свой- 
ства [характеристики, параметры] по- 
перечных сечений 

зеіііщ; -іез характеристики схватыва- 
ния (бетонной смеси) 
ѵізсоеіазііс ~іез вязкоупругие свойства 
\ѵеагіп§ ~ истираемость, способность к 
истиранию 

ргорогііоп пропорция; состав (смеси и 
т.п.); пропорциональная часть || со- 
ставлять, дозировать 
- оі ѵѵаіег Іо сетепі водоцемеигное 
отношение 
тіх ~8 состав смеси 
потіпаі тіх ~8 заданный состав смеси 
ѵѵаіег Іо сетепі ~ водоцементное от- 
ношение 

ргорогІіопіп§ 1. проектирование [под- 
бор] состава (бетонной) смеси; дози- 
рование составляющих (бетонной или 
растворной смеси) 2. подбор сечений 
о ~ Ьу ѵоіите дозирование по объё- 
му; ~ Ьу ѵѵеі§Ьі дозирование по массе 
~ оі сопсгеіе проектирование состава 
бетона 

~ оі тетЬега подбор сечений элемен- 
тов конструкций (на основании расчё- 
та) 

~ оі зесііопа подбор сечений (напр, 
при расчёте ферм) 

~ оі зішсіигез расчёт сооружений 
[конструкций] 

аиіотаііс ~ автоматический подбор 
состава смеси 

рюроааі 1. предложение; план, проект 
2. заявка (на торгах) 
агсЫіесШгаІ ~ архитектурное решение 


сопігасіог'а ~ заявка (подрядчика) на 
участие в торгах 

еп§іпеегіп8 ~ техническое решение 
ргеіітіпагу ргісеб ~ предварительная 
заявка на подряд с указанием стоимо- 
сти затрат 

ргорріщ; установка подпорок [монтаж- 
ных стоек] 

ргозресі перспектива, план 
1оп§-1епп ~8 долговременные планы 
[перспективы] 

рго8ресІіп§ разведка 
§еорЬу8Іса1 ~ геофизическая разведка 
§гаѵіІу ~ гравиметрическая разведка 
та§пеІіс ~ магнитная разведка 
зеізтіс ~ сейсмическая разведка 

ргозресіог: 

МаскіпІозЬ ~ ручной бур Макинтоша 

ргоіесііоп защита; защитные меры о ~ 
а§аіп8І іаііз меры по предупреждению 
падения (рабочих, инструмента); ~ 
а§аіп8І впоѵѵ снегозащита; ~ а§аіп8І 
іЬе ѵѵеаіііег защита от непогоды, за- 
щита от воздействия атмосферных 
агентов [факторов]; ~ а§аіп8І 
ѵіЬгаІіоп(8) виброзащита, вибрацион- 
ная защита 

~ оі сопсгеіе ігот ігеегіп§ защита бе- 
тонной смеси от замерзания 
~ оі сопсгеіе іЬгои§1і сопзішсііоп 
[бе8І§п] меры по защите бетона, пре- 
дусмотренные проектом [в плане про- 
изводства работ] 

азЪезІоз ~ защитные меры при обра- 
щении с асбестосодержащими матери- 
алами 

аѵаІапсЬе ~ противолавинная защита 
Ьапк ~ берегоукрепление, берегоза- 
щитные мероприятия 
саіЬобіс ~ оі геіпіогсіп§ зіееі катод- 
ная защита арматуры железобетона 
соазі ~ берегоукрепление, берегоза- 
щитные мероприятия 
еагіЬциаке ~ оі зігисіигез обеспече- 
ние сейсмостойкости сооружений 
епѵігоптепіаі ~ охрана окружающей 
среды 

іаіі ~ защита от падения с высоты 
Яге ~ противопожарная защита 
ЯооЯ ~ защита от паводков, противо- 
паводковая защита 

ігее 2 Іп§ ~ защита от замерзания [от 
промерзания] 

ІГО8І ~ защита от замерзания 
ЬеаІіЬ - гигиена труда; меры по охра- 
не здоровья 
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Іеак(а^е) ~ защита (трубопровода) от 
утечек 

ІщМпіп§ ~ молниезащита 
оѵегргеязиге ~ защита от избыточного 
давления 

рейе8(гіап ~ меры по защите пешехо- 
дов (в зоне городских стройплоща- 
док) 

геіау ~ релейная защита 
8соііг ~ противоэрозионные мероприя- 
тия; берегоукрепление 
«Ьогеііпе ~ защита берегов (от раз- 
мыва и пр.) 

8Іоре ~ крепление откосов 
8іпоке ~ противодымная защита 
воіаг ~ солнцезащитные устройства 
вітсіигаі Яге ~ строительные меры 
противопожарной защиты, конструк- 
тивные меры ППЗ 

ІІісппаІ ~ тепловая защита; теплоизо- 
ляция 

(гее апё ехІ8Ііп§ ріапі ~ сохранение 
деревьев и растений на стройплощад- 
ке 

\ѵа(ег~ охрана вод 
\ѵеа(Ьег ~ 1. меры по защите (рабо- 
чих) от непогоды 2. антикоррозионная 
защита стали 

\ѵогк-8І(е ~ защита [ограждение] 
стройплощадки 
ргоігасіог транспортир 
соогс!іпа(е ~ координатомер 

РГОѴІ8ІОП8: 

тапсіаіогу ~ обязательные положения 
(напр, технических условий) 
ргохешіс8 проксемика (наука, изучаю- 
щая взаимодействие человека с окру- 
жающей средой) 
ргохііпііу приближение 
йап§егоіі8 ~ (о ... опасное приближе- 
ние к ... (напр, к НЭП) 
ргу рычаг 

рвусііготеіег психрометр 
А88шапп ~ аспирационный психро- 
метр 

8Ііп§ ~ пращевой психрометр 
р8усЬгоше(гу психрометрия 

ршісііе: 

сіау ~ глинобетонная смесь; глиняный 
раствор (для гидроизоляции) 
ршМІіщ; штыкование, уплотнение бе- 
тонной смеси штыкованием 
ѵіЬгаІіоп ~ гидровиброуплотнение 
(грунта) 
ри§ мятая глина 

ри§§іп§ слой трамбованной глины 


ріщіпіІІ 1. глиномялка 2. мешалка ас- 
фальтобетоносмесителя 
риіі 1. тяговое усилие; натяжение; рас- 
тяжение 2. ручка-скоба (дверная или 
оконная) о Іо ~ с1о\ѵп сносить (зда- 
ние) 

ііптойаг ~ тяговое усилие на крюке 
риііег рычажная лебёдка 
8ріке ~ костьшедёр 
риііеу шкив, блок; ролик 
(Ігіѵе Исай ~ ведущий передний шкив 
риІМюѵеІ экскаватор-обратная лопата 
риір пульпа 

\ѵоой ~ древесная масса (для плит и 
т.п.) 

риІ8а(іоп пульсация; колебание 
рге88ііге ~8 пульсация давления 
риіѵшііхег дорожная фреза 
ршііісе пемза 
ршпр насос 

аЬ80гр(іоп ~ абсорбционный тепловой 
насос 

аіг ~ воздушный насос 
аіг-Іій ~ эрлифт 

аіг 8оигсе Ьеа( ~ тепловой насос с ис- 
точником тепла - наружным воздухом 
аіг-ѵѵаіег Ьеаі ~ тепловой насос с пе- 
редачей тепла от воздуха к воде 
аіі аіг Ііеаі ~ тепловой насос с переда- 
чей тепла от воздуха к воздуху 
аи(оіпа(іс йге ~ автоматический по- 
жарный насос 
ахіаІ-Яоѵѵ ~ осевой насос 
Ьаіі-ѵаіѵе сопсгеіе ~ бетононасос с 
шаровым клапаном 

Ьоііег Геей ~ питательный насос котла 
Ьоот ~ бетононасос с распределитель- 
ной стрелой 

Ьоо8Іег ~ подкачивающий [вспомога- 
тельный] насос 

ЬогеЬоІе ~ глубинный [артезианский] 
насос 

Ьискеі ~ водоподъёмный насос; водо- 
отливная нория 

сепІгіДщаІ ~ центробежный насос 

сігсіііаііпу [сігсиіаііоп] ~ циркуляци- 
онный насос 

сігсиіаіог ~ циркуляционный насос 
сотрге88Іоп Ьеаі ~ компрессионный 
тепловой насос 
сопсгеіе ~ бетононасос 
сопйепзаіе ~ конденсатный насос 
іІеер-\ѵеІІ ~ глубинный [артезиан- 
ский] насос 

йіарііга^гп ~ мембранный насос 
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сіІ8ІпІе§гаІіп§ ~ насос -дробилка (на 
песколовках) 

Ьотевііс Ьеаі ~ квартирный [отопи- 
тельный] тепловой насос 
с1гес1§е [с1ге(1§іп§] ~ грунтовой насос, 
землесос 

Ьиаі ~ сдвоенный насос (однокорпус- 
ный) 

еагіЬ-соирІес! Ьеаі ~ тепловой насос с 
грунтовым теплообменником 
еІерЬапІ сопсгеіе ~ высокопроизводи- 
тельный автобетононасос с распреде- 
лительной стрелой 
(еесі ~ питательный насос 
йге ~ пожарный насос 
Гогсе ~ нагнетательный насос 
§гаѵе1 ~ (центробежный) насос для 
подачи гравийной смеси 
дгоипсі-соиріесі Ьеаі ~ тепловой насос 
с грунтовым теплообменником 
§гоШ ~ растворонасос для инъекцион- 
ных работ 

Ьапсі-орегаіесі ~ насос с ручным при- 
водом 

Ьеаі ~ тепловой насос 

ЬеаІіп§ ѵѵаіег ~ насос сетевой воды 

Ы§Ь-оШрШ сопсгеіе ~ бетононасос со 

значительной подачей 

Ьі§Ь-рге88иге сопсгеіе - бетононасос 

высокого давления 

ітреііег ~ центробежный насос 

Іеі ~ струйный насос, эжектор 

Ий ~ всасывающий [водоподъёмный] 

насос 

Ий апс] Согсе ~ насос, работающий на 
всасывание и нагнетание одновремен- 
но 

таіп-ііпе ~ сетевой насос 
таке-ир ~ подпиточный насос 
таттоіЬ ~ эрлифт 
тапиаі Ііге ~ ручной пожарный насос 
тіх-(1о\ѵ ~ диагональный насос 
тоЫІе сопсгеіе ~ \ѵііЬ ріасег тазі ав- 
тобетононасос с распределительной 
стрелой 

гписі ~ шламовый насос 
пшіііригрове ~ насос многоцелевого 
назначения 
ой ~ масляный насос 
оиісіоог-аіг Ьеаі ~ тепловой насос, ис- 
пользующий тепло- или холодосодер- 
жание наружного воздуха 
рІип§ег ~ плунжерный [поршневой] 
насос 

рпеишаііс сопсгеіе ~ пневматический 
бетононасос 


ршпрег 

розіііѵе сіізріасетепі ~ объёмный на- 
сос 

рге88иге Іезі ~ насос для испытаний 
давлением 

гесіргосаІіп§ ~ поршневой насос, 

плунжерный насос 

гоіагу ~ лопастный насос 

8апс] ~ песочный насос, (поршневая) 

желонка 

8е1Г-ргітіп§ ~ самовсасывающий на- 
сос 

8е\ѵа§е ~ канализационный насос 
вЬеІІ - песочный насос, (поршневая) 
желонка 

8ІіісІ§е ~ грунтовой насос, землесос; 
иловый [шламовый] насос 
8ІисІ§е бга^-оИГ ~ иловый [шламовый] 
насос 

8Ішту ~ грунтовой насос, землесос; 
иловый [шламовый] насос 
зІапсіЬу ~ резервный насос 
виЬтегвіЫе ~ погружной насос 
зисііоп ~ всасывающий [отсасываю- 
щий] насос; грунтовой насос, землесос 
8шпр ~ водоотливный насос 
іЬегтоеІесІгіс Ьеаі ~ термоэлектриче- 
ский тепловой насос 
Ігаііег(-тоипіесі) сопсгеіе ~ бетонона- 
сос на прицепе, прицепной [пере- 
движной] бетононасос 
Ігашіег ~ нагнетательный [транспор- 
тирующий, перекачивающий] насос 
Ішсктіхег сопсгеіе ~ бетононасос на 
автобетоносмесителе 
Іглск-тоипіед сопсгеіе ~ автобетоно- 
насос 

ІигЬіпе ~ насос-турбина, обратимая 
гидротурбина; турбонасос 
1\ѵіп ~ сдвоенный насос (два насоса в 
одном корпусе) 
ѵасишп ~ вакуум-насос 
ѵоіитеігіс ~ объёмный насос 
ѵѵаіег-іеі ~ водоструйный насос, гид- 
роэлеватор; эжектор 
\ѵе11 ~ колодезный насос 
\ѵіп§ ~ крьшьчатый [лопастный] насос 

ритраЫЫу оі сопсгеіе (тіх) удобопе- 
рекачиваемость бетонной смеси 
ршпра§е 1. объём откачки 2. подача на- 
соса 

ршпрсгеіе бетонная смесь, подаваемая 
насосом 

ршпрсіоѵѵп откачка 

ршпрег машинист (бетоно) насосной ус- 
тановки; рабочий [оператор], работа- 
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ритріп§ 

ющий с бетононасосным шлангом 
ритріп§ 1. подача насосом; откачива- 
ние (насосом) 2. фонтанирование 
жидкого фунта (через швы и трещи- 
ны в бетонных дорожных плитах) 
сопсгеіе ~ подача бетона [бетонной 
смеси] бетононасосом 
8иЬ§гас1е ~ выплески грунта земляного 
полотна 

рипсй 1. кернер 2. пуансон; пробойник; 
бородок 

а1і§піп§ ~ чертилка 
сепіег ~ кернер 
йгій ~ 1. чертилка 2. кернер 
пай ~ добойник 
ргіск ~ намёточный кернер 
гоипй Ігаск ~ путевой бородок 
зеІііп§ ~ державка (для заклёпок) 
ршісЬег 1. перфоратор; пробойник; ды- 
рокол 2. штамповщик; перфоратор- 
щик 

рипсйіп§ пробивание [пробивка] отвер- 
стий; перфорирование; кернение 
Ьиііоп ~ закрепление фальцевого сое- 
динения продавливанием лунок 
ргіск ~ накернивание 
рипсіиге іп \ѵаіегргооЯп§ прокол в гид- 
роизоляционном ковре 
риппег лёгкая ручная трамбовка 
риппіп§ 1. трамбование вручную, трам- 
бование ручной трамбовкой 2. штыко- 
вание, уплотнение штыкованием (бе- 
тонной смеси) 

ригсйазе 1. покупка, приобретение 2. 
годовой доход 3. преимущество; выиг- 
рыш (в силе) 4. грузоподъёмный ме- 
ханизм 5. усилие подъёма груза 6. 
точка приложения силы; точка опоры 
Ьиіісйщ; Іапсі ~ приобретение земель- 
ного участка для строительства 
риг§е продувка; выпуск воздуха, деаэ- 
рация; дегазация; очистка 
риг§ег 1. воздухоотделитель, деаэратор 
2. спускное устройство, спускной кла- 
пан; продувочный клапан 
§аз ~ воздухоотделитель, отделитель 
неконденсирующихся газов 
риг§іп§ продувка; промывка; очистка 
ригійсаііоп очистка 
аіг ~ очистка воздуха 
йпе ~ глубокая очистка (воды) 

§аз ~ газоочистка 

тесЬапісаІ ~ механическая очистка 
сточньк вод 

зе\ѵа§е ~ очистка сточньк вод 
ѵѵаіег - очистка юды 


ригііу чистота 
аіг ~ чистота воздуха 
ригйп прогон (крыши); обрешетина 
гій§е ~ коньковый прогон 
зіееі сйаппеі ~ стальной швеллерный 
прогон 

ригрозе цель 

ргасіісаі ~ практическая цель 

йуоГоИ ~ двойное назначение (наир, 

сооружения) 

ригрозе-ЬиіІІ специально построенный 
(напр, о монтажных приспособлени- 
ях) 

ригрозе-тайе специально изготовлен- 
ный 

ри8Й толчок || толкать; нажим || нажи- 
мать; передвижка (проходческого 
щита) 

ризЬег (трактор-)толкач 
ризЫп§ толкание; продавливание 
ріре ~ продавливание трубопровода, 
прокладка трубопроводов методом 
продавливания [прокола] 
рШІо§ палец (строительных лесов) 
риІгеГасгіоп анаэробное сбраживание 
риііу уплотняющий состав; замазка; 
шпатлёвка; мастика; полировальный 
[шлифовальный] состав 
аййезіѵе ~ клеевая замазка 
Ьііитіпоиз ~ битумная мастика [за- 
мазка] 

йасе ~ слой замазки поверх стекла (в 
пазах оконной створки) 

§1а2Іег'з ~ замазка (для стекольных 
работ) 

теіаі зазй ~ замазка для остекления 
металлических оконньк переплётов 
ріазіегег'з ~ штукатурный раствор 
зеайп§ ~ герметизирующая замазка 
\ѵаіег ~ гидроизоляционная мастика 
[замазка] 

РѴС поливинилхлорид 
азЬезІоз ~ асбополивинилхлорид 
ипріазіісізей ~ непластифицирован- 
ный поливинилхлорид (материал для 
водопроводных и канализационных 
труб) 

руспотеіег пикнометр 
руспозіуіе пикностиль (стиль антично- 
го здания с интерколумнием, равным 
11/2 диаметра колонн) 
руіоп пилон; опора; опорная стойка 
Ьгій§е ~ пилон моста (винтового или 
висячего) 
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Яиііі 


еіесігіс роіѵег ~ опора линии электро- 
передачи 

Іаііісе ~ решётчатый пилон 
ругатісі пирамида 

рориіаііоп ~ распределение (в виде 
пирамиды) населения по возрастным 
группам и полу, возрастная пирамида 
ругапотеіег пиранометр (прибор для 
измерения полной радиации) 
ругосегат ситалл 
руГОІуЗІЗ ПИРОЛИЗ 
руготеіег пирометр 
оріісаі ~ оптический пирометр 
рйоіоеіесігіс ~ фотоэлектрический пи- 
рометр 

гасйаііоп ~ радиационный [оптиче- 
ский] пирометр 


о 

циасі амер, внесистемная единица теп- 
лоты, равная ІО 1 ' Б.Т.Е. или 1,055 
ЭДж 

циас1гап§1е 1. четырёхугольный внут- 
ренний двор (окружённый по пери- 
метру зданием) 2. здание, располо- 
женное по периметру четырёхуголь- 
ника 

циасігапі 1. квадрант; четверть круга; 
четверть шара 2. четвертной вал (ар- 
хитектурный облом) 3. квадрант 
(прибор) 4. устройство для соедине- 
ния створок голландской двери 
^иас1^а^ит: 

ориз ~ регулярная каменная кладка, 
каменная кладка регулярными рядами 
циаіігііаіегаі чистообрезной деревянный 
брус 

циаіііу качество 

~ оГ іѵеі ѵарог степень сухости пара 
(массовая доля пара в смеси пара и 
окидкости) 

сопсгеіе зигіасе ~ качественное состо- 
яние бетонной поверхности 
епѵігошпепіаі ~ качество окружаю- 
щей среды 

кеу ~ ключевое [основное] качество 
гоаб зегѵісе ~ транспортно-эксплуата- 
ционные качества дороги 
8Ігеп§іЬ ~ ой сетепі марка цемента 
по прочности 


зІгепІ§Ь ~ ой сопсгеіе класс бетона по 
прочности 

зигйасе ~ качество поверхности 
ѵѵаіег ~ качество воды 
\ѵеагіп§ ~ 1. износостойкость 2. исти- 
раемость, способность к истиранию 
\ѵогкіп§ ~ рабочее [технологическое] 
качество (краски и т.п.) 

^иапс1^е1 1. квадратная (облицовочная) 
плитка 2. квадратное или ромбовидное 
стекло 

циапіііу (физическая) величина; коли- 
чество 

~ ой сетепі расход цемента (на замес 
или на 1 м" бетонной смеси) 

~ ой тоііоп количество движения 
8са1аг ~ скалярная величина 
зресійс ~ ой зе\ѵа§е іѵаіег норма водо- 
отведения (на 1 чел. в сутки или на 
единицу продукции промышленного 
предприятия) 

ипкпоѵѵп ~ неизвестная величина 
ѵесіог ~ векторная величина 
циаггу 1. карьер; открытая выемка [вы- 
работка] 2. керамическая неглазуро- 
ванная плитка (для полов, реже 
стен) 3. квадратный кусок листового 
стекла 

ЬоиЫег ~ каменный карьер; камено- 
ломня 

циаггуіп§ карьерная разработка [добы- 
ча] 

циагіег 1. деревянная стойка каркасной 
перегородки 2. квадратная панель 
циагІегіп§ 1. деление на четыре части 2. 
квартование, отбор проб (смеси) деле- 
нием порции на четыре части с после- 
дующим перемешиванием двух и т.д. 
3. стойка каркасной перегородки 
циагіг кварцевая пыль, кварцевый поро- 
шок (наполнитель) 
циагігііе кварцит 

^иау набережная; причал, пристань 
йІІіп§-оиІ ~ достроечная набережная 
рііесі ~ свайная набережная 
ріаійогт ~ набережная с высоким 
свайным ростверком 
гераіг ~ ремонтная набережная 
циепсЫп§ быстрое охлаждение 
цшскііте негашёная известь, (известь-) 
кипелка 

циіскзапсі песок-плывун 
циіезсепсе состояние покоя 
цпіезсепі находящийся в покое 
циііі прошивной теплоизоляционный 
мат 
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Чиіоп 

Яиіоп кордонный угловой камень (стен 
здания) 

циоіа доля, часть, квота 
Яиоіаііоп цена, предложенная подряд- 
чиком или поставщиком 
циоііепі частное, отношение 


К 

гасе 1. быстрое движение [течение], 
быстрый ход 2. быстроток; стремнина 
3. лоток; канал; бьеф; подводящий 
или отводящий канал ГЭС 4. канавка; 
желобок; ручей; вырез 

гасезѵау 1. подводящий канал; отводя- 
щий канал 2. кабельный канал прямо- 
угольного сечения (для внутренних 
сетей) о ~ Гог еіесігіс сопбиіі апсі 
ІеІерЬопе 1 іпек канал в перекрытии 
для электропроводки и телефонных 
сетей 

ишіегЯоог ~ подпольный канал для 
электросетей 

гаек 1. козлы; подмости 2. стойка; 
стенд; штатив 3. сороудерживающая 
решётка; колосниковая решётка 4. 
стеллаж 5. зубчатая рейка 
сигіп§ ~ стеллаж для выдерживания 
сборных бетонных изделий 
зіоск ~ стеллаж готовой продукции 
8Іога§е ~8 складские стеллажи; стел- 
лажи для хранения 
Іе8І ~ испытательный стенд 
Іооі ~ стеллаж для инструмента 
ІгазЬ ~ сорозадерживающая решётка 

габіаііоп излучение; радиация; лучеис- 
пускание 

бійіке 80 Іаг ~ рассеянное солнечное 
излучение 

бігесі 80 Іаг ~ прямое солнечное излу- 
чение 

§1оЬа1 ~ полная [глобальная] радиа- 
ция 

Ііагтіііі ~ вредная радиация 

Ьеаі ~ теплоизлучение 

іпігагесі ~ инфракрасное излучение 

іопІ2Іп§ - ионизирующее излучение 

8саМегед ~ рассеянное излучение 

8 ку ~ излучение неба, рассеянная ра- 


диация (часть солнечного излучения, 
рассеиваемая атмосферой и достига- 
ющая поверхности земли) 
зоіаг ~ солнечное излучение 
Ійегтаі ~ теплоизлучение, тепловая 
радиация 

иіігаѵіоіеі ~ ультрафиолетовое излуче- 
ние 

гасііаіог радиатор 
ЬазеЬоагсІ ~ плинтусный радиатор 
са8І ігоп ~ чугунный радиатор 
соішпп ~ колонный радиатор 
сопсеаіесі ~ встроенный радиатор 
сопѵесіог - конвектор 
еіесігіс ~ электрический радиатор 
йппесі ~ пластинчатый радиатор 
Паі (-ШЬе) ~ плоскотрубный радиатор 
§а8 ~ газовый радиатор 
§ШесІ ~ ребристый радиатор 
ЬопеусотЬ ~ сотовый радиатор 
Ьоі-зѵаіег ~ радиатор водяного отопле- 
ния 

іпігагесі ~ инфракрасный излучатель 
Ііпк ~ секционный радиатор 
оѵегЬеасі ~ потолочный излучатель 
рапеі ~ панельный [плоский штампо- 
ванный] радиатор 
зесііопаі ~ секционный радиатор 
аіеат ~ радиатор парового отопления 
ІиЬиІаг ~ трубчатый радиатор 
\ѵа11-1уре ~ 1. отопительная панель 2. 
настенный радиатор 

габіоігасег радиоактивный трассер 

габіи8 1. радиус 2. вылет (стрелы) 3. 
спица колеса 4. лимб 
~ оГ сигѵаіиге радиус кривизны 
~ оГ сШТизіоп дальнобойность ради- 
альной струи, радиус рассеивания 
воздушного потока 
~ оГ §угаІіоп радиус инерции 
асііоп ~ радиус действия 
аіігасііоп ~ радиус полюса притяже- 
ния (напр, торгового центра) 

Ьепс1іп§ ~ радиус изгиба 
Ьусігаиііс ~ гидравлический радиус 
ІоабесЗ ~ вьшет нагруженной стрелы 
крана; вьшет крюка крана с грузом 
по-1оаб ~ вьшет крюка крана без гру- 
за, вьшет ненагруженного крюка 
Іаіі ~ задний габарит (наибольший ра- 
диус поворотной части крана со сто- 
роны, противоположной стреле) 

гаёоте 1. покрытие (типа оболочки) 
над радиолокационной станцией 2. 
обтекатель антенны 
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гай 1. ростверк 2. опорная фундамент- 
ная плита 3. плот 

Ьиоуапсу ~ сплошной плавающий 
фундамент (коробчатого типа) 
сеііиіаг ~ см. Ьиоуапсу гай 
сотЬей (азсіпе ~ фашинный тюфяк 
геіпГогсей сопсгеіе ~ железобетонный 
ростверк; железобетонная фундамент- 
ная плита 

зіійепей ~ железобетонный (жёст- 
кий) плитный фундамент 
гайег стропило, стропильная нога 
ап§1е ~ накосная стропильная нога 
(валъмовой крыши) 
аихіііагу ~ вспомогательная стропиль- 
ная нога, вспомогательные стропила 
Ьаскіп§ Ыр ~ накосная стропильная 
нога со скосами (для крепления обре- 
шётки); скосы на внешнем углу на- 
косной стропильной ноги 
ЫпсНщ; ~ прогон, соединяющий стро- 
пильные фермы 

соттоп ~ 1. стропильная нога на- 
клонных стропил (опирающаяся на 
коньковый брус и мауэрлат) 2. вспо- 
могательная стропильная нога (опира- 
ющаяся на прогоны) 
сгоок ~ стропильная нога в форме по- 
луарки (для сводчатых крыш) 
сигЬ ~ верхняя (более пологая) сек- 
ция стропильной ноги мансардной 
крыши 

сшЫоп ~ вспомогательная стропиль- 
ная нога 

Ызе ~ открытая кобьшка (под свесом 
кровли) 

йу ~ стропильная нога свеса над 
фронтоном 

Ьір ~ накосная стропильная нога 
(валъмовой крыши) 
іпіегтейіаіе ~ вспомогательная стро- 
пильная нога 

Іаск ~ нарожник (короткая стро- 
пильная нога) 

кпее ~ стропильная нога мансардной 
крыши (с изломом очертания) 
таіп ~ главная стропильная нога 
ргіпсіраі ~8 висячие стропила 
80Ііс1-8а\ѵп гооГ ~ стропильная нога из 
деревянного бруса 

ІШ88ей ~8 висячие стропила; стро- 
пильная ферма 

ѵаііеу ~ стропильная нога под ендовой 
[разжелобком] 

га§ 1. бут, бутовый [рваный] строитель- 
ный камень 2. грат; заусенец 3. ве- 


гаіі 

тошь, тряпьё 4. кусочек; обрывок 5. 
дробить камень [руду] 
гаіі 1. рельс 2. поручень 3. лежень; лага; 
опорный брус 4. оконная или дверная 
перемычка 5. брусок; раскладка 6. на- 
правляющая 

аггіа ~ брусок [раскладка] треуголь- 
ного сечения 

Ьаісопу ~ балконное ограждение 
Ьей ~ средний брус обвязки [каркаса] 
дверного полотна 

ЬоНот ~ нижний брусок оконной 
створки ши дверного полотна 
Ьгеазі ~ перильное ограждение 
Ьиіі-Ьеайесі ~ рельс с закруглённой 
головкой 

сйеск ~ 1. направляющая опускного 
[подъёмного] окна 2. контррельс 3. 
усовик крестовины 

сіозиге - соединительный рельс (на 
стрелочном переводе) 
сопйисіог ~ токопроводящий [контак- 
тный, третий] рельс 
сопіасі ~ токопроводящий [контакт- 
ный, третий] рельс 

сопііпиош \ѵеМесі ~ бесстыковой (же- 
лезнодорожный ) путь 
сопѵеуог ~ рельс подвесного конвейе- 
ра 

сгапе ~8 крановые рельсы 
сиггепІ-со11есІіп§ ~ токопроводящий 
[контактный, третий] рельс 
йоог ~ горизонтальный брусок (обвяз- 
ки) дверного полотна 
еіеѵаіог §иіс1е ~8 направляющие лиф- 
та 

§аШгу ~8 крановые рельсы 
§иагс1 ~ перила; поручень 
§иіс1е ~ направляющая 
Ьапб ~ перила; поручень 
йеаіесі Іо\ѵе1 ~ полотенцесушитель 
Ы§Ь ~ наружный рельс (на криволи- 
нейном в плане участке пути) 
іппег ~ внутренний рельс (на кривой) 
фшсііоп ~ содинительный рельс 
кпискіе ~ изогнутый (в плане) рельс 
Іеай ~ соединительный рельс (между 
стрелкой и горловиной сортировочно- 
го парка) 

Ііѵе ~ токопроводящий [контактный, 
третий] рельс 

Іоск ~ средний горизонтальный брусок 
(обвязки) дверного полотна (на уровне 
крепления замка) 

теейп§ ~ средник, горизонтальный 
импост (оконного переплёта) 
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гаіі 

опе-ріесе §иапі ~ цельнолитой контр- 
рельс 

оШег ~ ок а сигѵе внешний рельс на 
кривой 

рейезігіап §иагсІ ~ перильное ограж- 
дение тротуара или вдоль раздели- 
тельной полосы дороги 
роіпі ~ остряк (стрелочного перево- 
да) 

зсгеесі ~ маячный рельс (применяет- 
ся при устройстве бетонных полов) 
зЬееІіщ; ~ 1. поперечина [пажилина] 
для крепления дощатой обшивки (ог- 
рады, забора) 2. ригель фахверка 
8Іёе ~ опорная стойка переносной 
приставной лестницы 
8І§Ьі ~ визирка 

8Іп§1е ~ монорельс; монорельсовый 
путь 

8\ѵіІсЬ-роіпІ §иагсІ ~ контррельс для 
стрелочного остряка 
іЬігсі ~ третий [токопроводящий, кон- 
тактный] рельс 

Гор ~ верхний брусок дверного полот- 
на или оконной створки 
ѵегіісаі тее!іп§ ~ вертикальный им- 
пост, вертикальный притворный брус 
(окна или двери) 

\ѵіп§ ~ усовик крестовины 
гаПЬеай 1. головка рельса 2. конечная 
станция 

гаі1іп§(8) перильные ограждения; пе- 
рильная [ограждающая] решётка 
Ьаггіег ~ барьерное ограждение; пе- 
рильное ограждение 
сотЬіпаІіоп ~ составное ограждение 
(моста) 

сИвсопІіпіюш-рапеІ ЬгісІ§е ~ периль- 
ное ограждение (моста) из отдель- 
ных панелей 
Ьапй ~ перила; поручень 
рейезігіап ~ перильное ограждение; 
тротуарное ограждение 
зіаіг ~ перила лестницы 
зіапсіагсі - инвентарные защитные ог- 
раждения 

гаіігоасі железная дорога 
ассе88 ~ железнодорожная ветка, 
подъездная железная дорога 
с1а88 I ~ железнодорожная магистраль 
первой категории 

соттШег ~ пригородная железная до- 
рога 

Гогезі ~ лесовозная железная дорога 
пагго\ѵ-§аи§е - узкоколейная желез- 
ная дорога 


ШЬе ~ 1. подземная железная дорога 

2. метрополитен 
гаіігѵау железная дорога 

аіг сшЫоп ~ путь для транспортных 
средств на воздушной подушке 
А1\ѵе§ ~ монорельсовая дорога систе- 
мы Альвег 

Ьеіі-Ііпе ~ окружная железная дорога 
Ьгоай-§аи§е ~ железная дорога 
саЫе ~ наземная канатная дорога 
сігсіе ~ окружная железная дорога 
соттШег ~ пригородная железная до- 
рога 

йоиЫе-Ігаск ~ двухпутная железная 
дорога 

еіесігійесі ~ электрифицированная 
железная дорога 

еіеѵаіей ~ железная дорога на эстака- 
де 

Ьі§1і-1еѵе1 ~ железная дорога на эста- 
каде 

іпсіизггіаі ~ промышленная железная 
дорога 

1і§Ьі ~ временная железная дорога; 
узкоколейная железная дорога 
Іосаі ~ железная дорога местного зна- 
чения; подъездные пути 
таіп-ііпе ~ магистральная железная 
дорога 

тоипіаіп ~ горная железная дорога 
пагю\ѵ-§аи§е ~ узкоколейная желез- 
ная дорога 

оѵегЬеай ~ железная дорога на эста- 
каде 

ргіѵаіе ~ частная железная дорога 
зігееі ~ трамвай 

ІеІрЬег ~ монорельсовая подвесная до- 
рога 

Іиппеіесі ~ подземная железная дорога 
гаіп дождь 

асій ~ кислотный дождь 
гаіпесі оиі отменённые [приостановлен- 
ные] из-за дождя (о работах) 
гаіпзсгееп защитная сетка от дождя, 
противодождевой защитный экран 
гаітѵеаг непромокаемая спецодежда 
гаізе 1. подъём 2. восстающая выработка 

3. штольня; гезенк 4. поднимать; воз- 
водить (сооружение) о Іо ~ Іо роѵѵег 
возводить в степень (число) 

гаізег: 

8Іге88 ~ концентратор напряжений 
Ігаск ~ путеподъёмник 
гаІ8Іп§ 1. подъём 2. проходка (горных 
выработок) снизу вверх 
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Ігаск ~ подъёмка (железнодорожного 
пути) 

гаке 1. скребок; грабли; гребок 2. кочер- 
га; лопата 3. наклон; отклонение от 
отвесной линии 4. скат; склон; пока- 
тый пол 5. скос; срез 6. мусорозадер- 
живающая решётка 
1аш1-с1еагт§ ~ кусторез; корчеватель 
тесйапісаі ~ механический скребок 
для очистки решётки; илоскрёб 
гооі ~ корчеватель пней 
зсгееп ~ решёткоочиститель 
8Іисі§е ~ илоскрёб, скребковый меха- 
низм отстойника 

гакег 1. скребок; грабли 2. подкос; на- 
клонная [диагональная] связь 3. на- 
клонная свая 

гат 1. баба, механический молот (коп- 
ра) 2, копёр 3. цилиндр; плунжер 
(насоса) 4. ползун 5. корпус-цилиндр 
( паровоздушного молота) 

Ьаскіюе ЬискеІ Ііубгаиііс ~ гидроци- 
линдр ковша обратной лопаты 
Ьоот ехіепзіоп ~ гидроцилиндр вы- 
движения стрелы (гидравлического 
крана, экскаватора) 

Ьоот Ш ~ гидроцилиндр подъёма 
стрелы 

сііррег агт Ьусігаиііс ~ гидравличе- 
ский цилиндр рукояти (механической 
лопаты) 

Ьубгаиііс ~ 1, гидравлический таран 
2. гидроцилиндр, гидравлический ци- 
линдр 

Ьусігаиііс беггіскіп§ ~ гидроцилиндр 
подъёма стрелы (гидравлического кра- 
на) 

фЬ ехіепзіоп ~ гидроцилиндр выдви- 
жения стрелы (гидравлического кра- 
на) 

рііе-бгіѵег ~ баба [молот] копра 
\ѵа!ег ~ гидравлический цилиндр 

гаттег трамбовка; баба [молот] копра 
АА5НО ~ ударник (стандартный 
груз, уплотняющий образец грунта, 
испытываемый по методу АА5НО) 
аіг еагіЬ ~ пневматическая трамбовка 
для уплотнения грунта 
ЬаскГШ ~ трамбовка для уплотнения 
обратной засыпки; трамбовка для уп- 
лотнения грунта в насыпи 
сотрасііоп ~ лабораторный стандарт- 
ный уплотняющий груз 
сотргеззесі-аіг зоіі ~ пневматическая 
трамбовка для уплотнения фунта 


гап§е 

кго§ ~ «прыгающая» механизирован- 
но-ручная трамбовка 
Ьапсі - ручная трамбовка 
тесігапісаі ~ трамбующая машина; 
механическая трамбовка 
ро\ѵег ~ механизированно-ручная 
трамбовка 

гаттіп§ трамбование, уплотнение 

гатр 1. наклонный въезд или съезд 2. 
пандус, аппарель, рампа; наклонный 
пол 3, слип 4. скорость неконтролиру- 
емого медленного изменения темпера- 
туры (°С/ч) 5. линейное изменение 
регулируемой величины 
ассе88 ~ въездная рампа; въезд; съезд 
на основную автомагистраль 
арргоасіі ~ сход, рампа (подземного 
перехода) 

епігапсе ~ наклонный въезд 
ехіі ~ съезд с основной дороги 
Ьеіісаі ~ винтообразный пандус 
іпІегсЬащге ~ съезд (на транспорт- 
ной развязке) 

тоѵдщ ~ плоский эскалатор (без сту- 
пеней); движущийся пандус 
оіГ-ІоасІіщ* ~ разгрузочная платформа 
зрігаі ~ винтообразный пандус 
ип1оасііп§ ~ разгрузочная платформа; 
разгрузочная аппарель 

гашЗот случайный, произвольный; про- 
извольно выбранный; беспорядочный, 
хаотичный 

гап§е 1. дальность; радиус действия 2. 
область, сфера, диапазон, интервал; 
амплитуда, размах; пределы (напр, 
измерения) 3. ряд (напр, кладки) 

~ ок со1ог8 гамма цветов 
~ ок Ііпеагііу область линейных изме- 
нений, область линейной зависимости 
~ ок ргосіисіз номенклатура изделий 
~ ок 8 І 2 е 8 диапазон (линейных) раз- 
меров 

~ ок зрееба диапазон скоростей 
- ок 8Іге88 амплитуда [диапазон] на- 
пряжений; область напряжений 
афшітепі ~ диапазон настройки 
аппиаі ~ ок Іетрегаіиге годовые коле- 
бания температур 

аррагепі еіазііс ~ кажущаяся упругая 
область [зона] 

аисііЬіІіІу [аисііЫе] - дальность слы- 
шимости; область звуковых частот 
Ьоге [Ьогіп§] ~ диапазон внутренних 
отверстий (труб, цилиндров) 

Ъгокеп ~ нерегулярная каменная 
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гап§е 

кладка (из камней разных размеров и 
формы) 

сопігоі ~ диапазон регулирования 
соо1іп§ - интервал охлаждения (раз- 
ность температур хладагента на 
входе и выходе из теплообменника) 
йіигпаі Іетрегаіиге ~ диапазон суточ- 
ных колебаний температуры 
еіазііс ~ упругая область, область уп- 
ругих деформаций 

ехріозіѵе ~ область взрывоопасных 
концентраций 

ехіепйесі сопсгеіе ргойисі ~ широкая 
номенклатура бетонных изделий 
(гециепсу ~ диапазон [полоса} частот 
§а8 ~ бытовая газовая плита 
Ьогігопіаі ~ горизонтальная проекция 
длины [расстояния, дальности] 
іпеіавііс ~ неупругая область, область 
за пределами упругих деформаций, 
пластическая область 
Іеі ~ дальнобойность воздушной струи 
1ітіІіп§ ~ оГ 8Іге88 максимальная амп- 
литуда цикла переменных напряже- 
ний (при которой материал выдер- 
живает бесконечно большое число 
циклов) 

тахітит ~ максимальная дальность 
(действия) 

теап ~ средний диапазон 
орегаІіп§ ~ 1. рабочий диапазон 2. ра- 
диус действия 

рауіоай ~ дальность полёта с полезной 
нагрузкой 

ріазііс ~ оГ 8Іге88 область напряже- 
ний, вызывающих пластические де- 
формации 

ріазііс (вігаіп) ~ область пластических 
деформаций, пластическая область 
рге88иге ~ диапазон [область] давле- 
ний 

тшѵау ѵізиаі ~ дальность видимости 
посадочных огней ВПП (с самолёта, 
заходящего на посадку), дальность 
видимости на ВПП 

8Йеаг(іп§) ~ область сдвига [среза, 
скалывания] 

аЬооІігш ~ тир; стрельбище 
8Іге ~ градация размеров 
8рееб ~ диапазон [интервал] скоро- 
стей 

8Ігаіп-Ьагс1ешп§ ~ зона [область] уп- 
рочнения Гнаклёпа] 

8Ігеп§іЬ ~ диапазон значений прочно- 
сти, пределы изменения прочности 


8Іге88 ~ амплитуда [диапазон] напря- 
жений; область напряжений 
Іетрегаіиге ~ температурный диапа- 
зон 

іЬгоШіп§ ~ зона регулирования, зона 
пропорциональности; диапазон дрос- 
селирования 

Іоіегапсе ~ диапазон [область] допу- 
стимых значений (физических вели- 
чин) 

ѵеіосііу ~ диапазон [интервал] скоро- 
стей 

ѵшЬШіу ~ дальность видимости 
ѵо11а§е ~ диапазон напряжений (то- 
ка) 

\ѵіде ~ широкий ассортимент (напр, 
изделий) 

\ѵогк-1іагсіепіп§ ~ область самоупроч- 
нения (на диаграмме растяжения) 
\ѵогкіп§ ~ рабочий диапазон (вели- 
чин) 

уіеИ ~ область текучести 
гап§іп§ вешение о ~ «(тот опевеіі» ве- 
шение «от себя»; ~ «Іоѵѵагсіз опезеіі» 
вешение «на себя» 
гарісі быстроток 

гарре11іп§ спуск на канате (люльки) 
газр 1. рашпиль 2. тёрка (с полотном 
из металлической сетки) 
гай 

зеѵѵег ~ проф. рабочий-специалист по 
прокладке трубопроводов, трубопро- 
водчик 

гаісйеі коловорот с трещоткой 
гаіе 1. скорость; степень; темп; режим; 
интенсивность 2. тариф 3. производи- 
тельность; норма 4. класс; сорт 5. по- 
казатель; параметр; коэффициент 
~ оГ аіг сігсиіаііоп кратность [интен- 
сивность] циркуляции воздуха 
~ оГ арріісаііоп норма расхода мате- 
риала, наносимого методом распыле- 
ния, набрызга 

~ ок сЬап§е оГ аігевзев скорость изме- 
нения напряжений 
~ оГ сотЬивІіоп скорость горения 
~ оГ сопсгеіе ріасетепі норма уклад- 
ки бетона; скорость [темп] укладки 
бетонной смеси 

~ ок сопзоіійаііоп скорость консолида- 
ции 

~ ок соп8ІшсІіоп темп выполнения 
строительных работ; скорость строи- 
тельства 

~ оГ йатріп§ скорость затухания 
(напр, колебаний) 
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~ ой десотровіііоп окислительная 
мощность (очистного сооружения) 

~ ой деѵеіортепі темп [скорость] раз- 
вития (процесса и т.п.) 

~ ой дііиііоп норма разбавления (сто- 
ков) 

~ ой еіазііс гесоѵегу скорость упругого 
последствия [восстановления] 

~ ой йеед скорость подачи 
~ ой йііег с1о§§іп§ интенсивность за- 
грязнения фильтра (характеристиче- 
ская кривая) 

~ ой йоипдаііоп веіііетепі скорость 
осадки фундамента 

~ ой §го\уіЬ скорость роста [нараста- 
ния] (напряжений, деформаций) 

~ ой 1іагдепіп§ скорость твердения 
~ ой Ьеаі ІіЬегаІіоп скорость выделе- 
ния теплоты (напр, при реакции гид- 
ратации) 

~ ой Ьеаі Ігашйег скорость кондуктив- 
ного переноса тепла 
~ ой Ьудгаііоп скорость гидратации 
~ ой іпйіігаііоп интенсивность ин- 
фильтрации 

~ ой ІоасІ арріісаііоп скорость прило- 
жения нагрузки, скорость нагружения 
~ ой 1оадіп§ скорость нагружения 
~ ой тоііоп скорость движения 
~ ой роиг темп [скорость] бетонирова- 
ния 

~ ой гевроше быстрота срабатывания 
[реакции] прибора 

~ ой гізе апд йаіі отношение суммар- 
ных превышений подъёмов и спусков 
к длине участка дороги 
~ ой шпоій модуль стока 
~ ой ведітепі деііѵегу модуль твёрдого 
стока 

~ ой 8еІ(Ііп§) скорость схватывания 
~ ой зргеад скорость распространения 
(огня, волн и т.п.) 

~ ой 8Ігаіп скорость деформации 
~ ой 8Ігеп§іЬ деѵеіортепі [ой 8Ігеп§іЬ 
§аіп] скорость нарастания [набора] 
прочности 

~ ой 8\ѵеШп§ скорость набухания 
~ ой Іетрегаіиге гіве скорость возра- 
стания [повышения] температуры 
~ ой Ігаѵеі скорость передвижения 
~ ой іѵаіег 1о88 скорость потери влаги; 
скорость испарения влаги 
~ ой іѵаіег вирріу степень обеспечен- 
ности (жилого массива) центральным 
водоснабжением 


гаіе 

~ ой \ѵеаг скорость износа; степень из- 
носа 

~ ой \ѵогк норма выработки 
~ ой ѵѵогк допе Ьу опе шап норма вы- 
работки на одного человека [рабочего] 
ассідепі ~ относительная аварийность 
ассідепі деаійі ~ смертность от несча- 
стных случаев (на производстве) 
ассідепі йгедиепсу ~ показатель час- 
тоты насчастных случаев (на произ- 
водстве, на дорогах) 
аіг сЬап§е ~ кратность воздухообмена 
(по наружному воздуху) 
аіг йо\ѵ ~ расход воздуха 
аіг 1еака§е ~ размер утечки воздуха 
аппиаі деріеііоп ~ годовое истощение 
запасов подземньк вод 
Ьигпіп§ ~ скорость горения 
сопігасі ~ договорная ставка [расцен- 
ка] 

соѵега§е ~ укрывистость, кроющая 
способность; расход (краски и т.п.) 
сгеер ~ скорость ползучести 
даііу ргодисііоп ~ дневная производи- 
тельность [выработка] 
дІ8сЬаг§е ~ пропускная способность 
(двери, трубопровода и т.п.) 
дгійі ~ скорость неконтролируемого 
медленного изменения (напр, пара- 
метров среды) 

етІ88Іоп ~ мощность выброса, интен- 
сивность выделения вредностей 
епег§у ейісіепсу - коэффициент пре- 
образования энергии (в размерной 
форме) 

епегёу (1о\ѵ ~ поток энергии (величи- 
на) 

егесііоп ~ скорость монтажа 
йііІегіп§ [йііігаііоп] ~ скорость фильт- 
рования [фильтрации] 

0о\у ~ расход, скорость потока 
йгее агеа ~ расход воздуха через ре- 
шётку, определяемый по её живому 
сечению 

Ьеаі йо\у ~ тепловой поток (величи- 
на) 

Ы§Ь ~8 высокая производительность 
(труда), высокая выработка 
Ьоиг ~ часовая норма 
іпіііаі ~ ой аЬзогрІіоп начальная водо- 
поглощающая способность 
ішигапсе ргетіит ~ размер страхово- 
го взноса 

ІаЬог ~8 ставки заработной платы 
іеак ~ величина потерь на утечку че- 
рез неплотности 
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гаіе 

1оайіп§ ~ скорость нагружения 
1о\ѵ ~ низкая скорость (течения, на- 
растания деформаций и т.п.) 
та§8 (кто ~ массовый расход 
теІаЬойс ~ интенсивность теплообме- 
на организма с окружающей средой, 
скорость метаболизма, теплоотдача че- 
ловеческого тела 

пі§Ы ~ тариф оплаты за ночную рабо- 
ту 

оссирапсу ~ плотность населённости 
(число людей, фактически пребываю- 
щих в помещениях или зданиях) 
оссирайоп ~ плотность заселения 
(квартиры, дома) 
охійайоп ~ скорость окисления 
репеігаііоп - интенсивность погруже- 
ния сваи (см/с) 
ріесе ~ сдельная расценка 
р1асіп§ ~ скорость укладки (напр, бе- 
тона) 

ргетіит ~ 1. размер премии [преми- 
альной выплаты] 2. размер страхового 
взноса 

ргодисііоп ~ производительность 
вайе ~ ой Ий безопасная скорость 
подъёма (напр, скользящей опалубки) 
8еІ11іп§ ~ скорость осаждения [отстаи- 
вания] 

8е\ѵа§е йо\ѵ ~ 1. норма водоотведения 

2. расход сточных вод 

зЬеаг ~ скорость сдвига 

зргауіп§ ~ норма расхода распыляе- 

мого материала (напр, окрасочного 

состава) 

8ргеас1іп§ ~ кроющая способность, ук- 
рывистость (краски) 

8ргіп§ ~ коэффициент жёсткости пру- 
жины; жёсткость пружины 
зіапсіапі Ьиву ~ расчётная интенсив- 
ность пассажирского потока (по 30-му 
ранжированному часу «пик» в году) 
зігаіп ~ скорость деформации 
зирріу ~ норма водоподачи 
Іар йІ8сЬаг§е ~ отбираемый расход 
Ііше ~ ой сопвоШайоп скорость кон- 
солидации 

ѵепіііаііоп ~ кратность воздухообмена 
(по наружному воздуху) 

\ѵайег сопвшпрйоп ~ норма водопот- 
ребления 

ѵѵаіег йетапсі ~ норма водопотребле- 
ния 

ѵѵаіег ййгаііоп ~ скорость фильтрова- 
ния воды (расход воды через единицу 
площади фильтра) 


\ѵаІег иве ~ норма водопотребления 
\ѵогкег'в йоигіу \ѵа§е ~ почасовая (де- 
нежная) ставка рабочих 
гаіей номинальный; расчётный; проект- 
ный; нормативный 

йге ~ с установленной степенью огне- 
стойкости 

гайп§ 1. снятие [определение] основньк 
технико-эксплуатационных характе- 
ристик 2. номинальная мощность 
[производительность] 3. нормативные 
характеристики 4. гидр, зависимость 
между уровнем и расходом 5. тари- 
ровка 

~ ой Іійігщ §еаг определение номи- 
нальной грузоподъёмности такелаж- 
ных приспособлений [устройств] 

ЬгЫ§е ~ оценка несущей способности 
эксплуатируемого моста 
йге-йоог ~ предел огнестойкости про- 
тивопожарной двери 
йге-епйигапсе ~ предел огнестойко- 
сти; степень огнестойкости 
йге-ге8І8Іапсе [йге-геІапііп§] ~ пре- 
дел огнестойкости в часах (материа- 
ла, конструкции) 

Ьу^іепіс ~ гигиенические нормативы 
содержания вредных веществ 
Іоасі ~ номинальная несущая способ- 
ность; номинальная грузоподъёмность 
(напр, крана) 

поіве ~ оценка шумности по частот- 
ным характеристикам; критерий шум- 
ности 

регт ~ скорость [степень] водо- или 
паропроницаемости в пермах 
ро\ѵег ~ номинальная или максималь- 
но допустимая мощность 
гасііаіог ~ расчётная [паспортная] 
теплоотдача радиатора 
госк зішсіиге ~ коэффициент струк- 
туры горной породы (учитываемый 
при расчёте временной крепи) 
зайе-іоай ~ допускаемая нагрузка 
гишѵау ~ средняя продолжительность 
времени занятия ВПП 
8оипсІ Ігап8тІ88Іоп ~8 нормы звуко- 
проводности (материалов, конструк- 
ций) 

8Іапйап1 ~ номинальное значение ха- 
рактеристической величины (напр, 
производительности или мощности 
при стандартных условиях) 
гайо коэффициент 

- ой зіоре коэффициент заложения 
откоса 
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а§§ге§а1е-сетеп( ~ отношение коли- 
чества заполнителей к расходу цемен- 
та в бетонной смеси, отношение за- 
полнитель/цемент 

аіг сігсиіаііоп ~ кратность [интенсив- 
ность] циркуляции воздуха 
аіг епігаішпепі ~ коэффициент эжек- 
ции 

аіг красе ~ коэффициент воздухосо- 
держания 

аіг ѵоііі ~ коэффициент пористости, 
коэффициент пустотности 
арреагапсе ~ искажения вертикально- 
го масштаба стереомодели 
агеа ~ отношение площадей (грунто- 
отборника) 

акресі ~ отношение большей стороны 
к меньшей (любого прямоугольника) 
аиііюгііу ~ пороговое значение отно- 
шения сигналов датчиков двух регули- 
руемьгх величин, разграничивающее 
области приоритета параметров регу- 
лирования 

Ьегкіііщ тотепі ~ отношение изгиба- 
ющих моментов 

сетеп(-а§§ге§а(е ~ отношение содер- 
жания цемента к массе заполнителя в 
бетонной смеси, отношение це- 
мент/заполнитель 

сетепі/'ѵаіег ~ цементно-водное отно- 
шение 

сігсиіаііоп ~ кратность циркуляции 
соіиіііп кіепёегпекк ~ гибкость колон- 
ны 

сошргеккіоп ~ степень сжатия 
соп)и§а!е ~ коэффициент активного 
бокового давления 

сопкоІМаІіоп ~ консолидационное от- 
ношение 

соггеіайоп ~ корреляционное отноше- 
ние 

сгііісаі ѵоЫ ~ критическая пористость, 
критический коэффициент пористости 
сиІоіГ ~ коэффициент спрямления 
русла 

сіаіпрігщ ~ число затухания 

<іау-1і§М агеа ~ коэффициент живого 

сечения 

(іерІЬ-Іо-крап ~ огаошение высоты 
(балки, фермы) к пролёту 
сіііиііоп ~ коэффициент разбавления 
(сточных вод) 

сіічтпіпу ~ коэффициент затопления 
водослива 

есопотіс ~ экономический показатель 


гаііо 

(рационального использования стали 
в железобетоне) 

спсіигапсс ~ показатель выносливости 
(отношение предела выносливости к 
пределу прочности на растяжение) 
епІІіаІру-ІштііШу іШТегепсе ~ тешю- 
влажносшое отношение; угловой ко- 
эффициент в і.сі-диаграмме 
епігаішпепі ~ 1. коэффициент эжек- 
ции 2. коэффициент эффективности 
системы вентиляции или местаого от- 
соса по удалению вредностей 
іаіщие ~ отошение предела выносли- 
вости к пределу прочности при растя- 
жении 

(гее агеа ~ коэффициент живого сече- 
ния 

(гее \ѵа(ег-сетеп( - свободное водоце- 
ментное ошошение (без учёта воды в 
заполнителях и в цементе) 
§ур8шп-8ап<і ~ отношение гипс/песок 
(в гипсовом растворе) 

ЬеаІ-Іо-ЬшішИІу ~ тешювлажностное 
отаошение 

(шіпіеіііу — амер, влагосодержание 
воздуха 

Ьуйгояіаііс ргеккиге ~ коэффициент 
активного давления грунта 
ішіисііоп ~ коэффициент эжекции 
іп8І(1е сіеагапсе ~ коэффициент внут- 
реннего зазора (грунтоотборника) 
ІапіІ-Іо-ЬиіШіпу ~ коэффициент за- 
стройки 

ІіѵаЬіііІу красе ~ коэффициент жилой 
застройки 

шіхіп§ ~ 1. коэффициент смешения 2. 
коэффициент увлажнения воздуха 3. 
влагосодержание воздуха (г/кг) 
пккіиіаг ~ коэффициент приведения; 
отношение модулей упругости армату- 
ры и бетона (в железобетонном эле- 
менте) 

оѵегсопміікіаііоп ~ коэффициент пе- 
реуплотнения 

рагкііщ ~ ошошение полезной площа- 
ди ко всей площади стоянки автомо- 
билей, показатель паркования 
регСогшапсе епег§у ~ холодильный 
коэффициент, коэффициент преобра- 
зования энергии 

ріоі — соотношение всей площади зда- 
ния к площади занимаемого земельно- 
го участка 

Роіккоп ~ коэффициент поперечного 
сжатия, коэффициент Пуассона 
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гаііо 

гасЗіиз Іо іЫскпезз ~ отношение ради- 
уса к толщине (оболочки и т.п.) 
гесігсиіаііоп ~ коэффициент рецирку- 
ляции 

гесоѵегу ~ 1. коэффициент регенера- 
ции [утилизации] 2. коэффициент 
извлечения [экстракции] 3. выход 
керна 

гесгеаііоп зрасе ~ нормативный пока- 
затель рекреационной площади 
геіпГогсетепІ ~ коэффициент армиро- 
вания 

гіЬ ~ показатель несущей способности 
(временной) крепи 

запб/соагзе а§§ге§а1е ~ отношение 
песок/заполнитель в бетонной смеси 
заіигаііоп ~ степень насыщения 
зепзіЫе ІіеаІ ~ доля явного тепла (в 
теплопоступлениях или теплопоте- 
рях) 

зеіііетепі ~ оГ рііе §гоир показатель 
относительной осадки свайного куста 
зіепсіетезз ~ коэффициент гибкости, 
гибкость ( сжатого элемента) 
зіоре ~ уклон 

з1ис1§е Іоасіігщ ~ нагрузка на актив- 
ный ил 

зрап-беріЪ ~ отношение длины пролё- 
та к высоте (балки или фермы) 
зресійс Ьеаі ~ показатель адиабаты 
зіійпезз ~ коэффициент жёсткости 
(напр, упругой опоры или основания)', 
относительная жёсткость стержня 
(отнесённая к единице длины) 
зІога§е ~ 1. коэффициент полезной 
ёмкости водохранилища 2. коэффици- 
ент регулирования стока 
8Ігеп§іЬ-(1еп8ІІу ~ коэффициент кон- 
структивного качества (материала) 
зІгеп§іЬ-\ѵеі§Ьі: ~ коэффициент конст- 
руктивного качества (материала) 
зиЬтег§епсе ~ коэффициент затопле- 
ния (водослива) 

8\ѵе11іп§ ~ коэффициент набухания 
(отношение осевого набухания к ра- 
диальному) 

11іа\ѵ-соп801іс1аІіоп ~ коэффициент 
консолидации при оттаивании 
Іоіаі \ѵаІег/сетепІ ~ полное водоце- 
ментное отношение 

ШгпсІо\ѵп ~ величина, обратная пре- 
дельной глубине регулирования (от- 
ношение верхнего предела диапазона 
регулирования к нижнему); динами- 
ческий диапазон регулирования 
ѵоіб/сетепі ~ отношение объёма пор 


к объёму цемента (в бетоне, раство- 
ре) 

ѵоібз ~ коэффициент пористости, ко- 
эффициент пустотное™ 

\ѵаІег/Ьіпс1ег ~ водовяжущее отноше- 
ние 

ѵѵаіег/сетепі ~ водоцементное отно- 
шение 

ѵѵаіег сетешіііоиз ~ водовяжущее от- 
ношение 

\ѵаІег-Іо-аіг ~ коэффициент орошения 
(кондиционирование воздуха) 
ѵѵаІег-Іо-еагіЬ ~ отношение полезного 
объёма водохранилища к объёму зем- 
ляных работ 

ѵѵіЛЬ-іЫскпезз ~ отношение ширины 
к толщине (выступающей части по- 
лки или пояса стальной балки) 
\ѵогкег-агеа ~ число работающих, 
приходящихся на единицу площади 
промышленной территории 
гаііоп: 

\ѵаІег ~ норма водоснабженіи 
гаѵе11іп§ осыпание (трещиноватой гор- 
ной породы) 

гау луч, полупрямая; отрезок 
геасй 1. радиус действия; вылет (напр, 
стрелы) 2. участок (реки, канала) 3. 
бьеф о \ѵііЬіп ~ в пределах достигае- 
мое™ (напр, стрелы крана) 
сапаі ~ бьеф канала 
бі§§іп§ ~ радиус копания (ковша экс- 
каватора) 

боѵѵпзігеат ~ нижний бьеф, НБ 
зйогі ~ короткий вьшет (стрелы кра- 
на, экскаватора) 

зІаЫШу ~ плечо опрокидывающего 
момента (крана) 
зшптіі ~ водораздельный бьеф 
црзігеат ~ верхний бьеф, ВБ 
геасЫп§ ок Іітй зіаіе достижение пре- 
дельного состояния 

геасііоп реакция; реактивная сила; про- 
тиводействие о ~з аі 1Ье зиррогіз 
опорные реакции, реакции опор 
~з ок Ьеат опорные реакции балки 
~ оГ сетеШ Ьубгаііоп реакция гидра- 
тации цемента 

~ ой зиррогі опорная реакция 
а1ка1і-а§§ге§аІе ~ взаимодействие 
между щелочными составляющими 
цемента и заполнителями бетона 
Ьеагіп§ ~ опорная реакция, -реакция 
опоры 

ехоійегтаі ~ экзотермическая реакция 
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гесіаіт 


ЬеаІ-аЪ$огЬіп§ ~ эндотермическая ре- 
акция 

ЬеаІ-ргобисіщ; ~ экзотермическая ре- 
акция 

Ьубгаііоп ~ реакция гидратации 
ліррогі ~ реакция опоры, опорная ре- 
акция 

Іощие ~ крутящий реактивный мо- 
мент 

геасііѵаіе Ьубгаііоп іп геіигпесі сопсгеіе 
возобновлять (приостановленную) ре- 
акцию гидратации в неиспользован- 
ном [возвращённом] товарном бетоне 
геасііѵаііоп регенерация 
~ оС асііѵаіеб сагЬоп регенерация ак- 
тивированного угля 
зіиб§е ~ регенерация активного ила 
зогЪепІ ~ реактивация сорбента 
геасііѵііу реактивность; реакционная 
способность 

аікаіі ~ ок а§§ге§а!е щелочная реак- 
тивность заполнителей, реакция за- 
полнителей на воздействие щелочей 
геасіог реактор 

з1иб§е Ыапкеі ~ иловый контактный 
коагуляционный реактор 
ѵоііех ~ вихревой реактор (для реа- 
гентного умягчения воды) 
геабіщ; отсчёт (геодезический); показа- 
ние прибора 

геабу іог иве аі апу опе Ііте готовый 
для использования [применения] в 
любой момент (о материалах, инст- 
рументах и т.п.) 

геабу-табе готовый; сборный (о конст- 
рукциях) 

геабу-ргітеб с нанесённой грунтовкой 
(о стали) 

геабу-іо-ше готовый к употреблению (о 
красках и т.п.) 

геаісгеіе бетон натурной монолитной 
конструкции (в отличие от бетона 
лабораторного образца, изготовлен- 
ного из той же смеси) 
геа1і§птепІ 1. рихтовка; выравнивание 
2. повторная юстировка; перенастрой- 
ка 3. реконструкция дорога в плане 
геатег 1. развёртка (инструмент) 2. 
расширитель (ствола скважины) 
ріре ~ труборасширитель 
ге-апа1у8І8 повторный расчёт, повероч- 
ный расчёт 

зігисіигаі ~ повторный [поверочный] 
расчёт строительных конструкций 
геа 80 п: 

ІесЬпісаІ ~8 технические причины 


геЬаг арматурный стержень 
ероху-соаіеб ~ арматурный стержень 
с защитным эпоксидным покрытием 
ріазііс ~ пластмассовый арматурный 
стержень 

Іетрегаіиге ~8 арматурные стержни 
для восприятия температурных напря- 
жений 

геЬошіб 1. упругое восстановление 2. 
отскок; отдача, рикошет || отскакивать 
3. набухание (грунта) 4. разгружать, 
снимать нагрузку 

~ оГ рііе упругий подъём сваи (после 
окончания забивки или снятия груза) 
геЬиіІбіщ; 1. капитальный ремонт 2. 
восстановление 3. реконструкция; пе- 
рестройка 

гесаісиіаііоп повторный расчёт, пове- 
рочный расчёт 

зігисіигаі ~ повторный [поверочный] 
расчёт строительных конструкций 
гесеірі оГ таіегіаіз поступление матери- 
алов; получение материалов 
гесеіѵег ресивер 

аіг ~ ресивер сжатого воздуха, возду- 
хосборник 

Ііциіб ~ ресивер жидкого хладагента 
оіі ~ маслосборник 

гесеіѵіп§ ок Іііе таіегіаіз приёмка мате- 
риалов 

гесеріасіе 1. приёмник; сборник; резер- 
вуар 2. электрическая розетка 3. дер- 
жатель; патрон 

биріех ~ двойная электрическая ро- 
зетка, двойной штепсель 
йоог ~ электрическая розетка в полу 
ѵѵазіе ~ мусоросборный контейнер 
гесеріог амер, душевой поддон 
гесез8 1. углубление, ниша, альков в 
стене; амбразура (окна); укрытие (в 
тоннеле) 2. гнездо; вырез; выточка 3. 
перерыв в работе 
Ьеб ~ ниша-спальня, альков 

гесйаг§е: 

~ ой ациііег подпитка водоносного го- 
ризонта 

айійсіаі ~ магазинирование [искусст- 
венное пополнение] подземных вод 
§гоипб\ѵаІег ~ пополнение бассейна 
подземных вод 
гесігсиіаііоп рециркуляция 
аіг ~ рециркуляция воздуха 
гесіаіт регенерация || регенерировать 
Ьеаі ~ регенерация тепла, теплоути- 
лизация 
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гесіаіт 

8е\ѵа§е \ѵаІег ~ регенерация сточных 
вод 

8Іис1§е ~ регенерация активного ила 
гесіатаііои 1. регенерация 2. мелиора- 
ция 

ІапсІ ~ мелиорация; расширение и ос- 
воение прибрежной полосы 
циаггу ~ осушение карьеров 
\ѵа8Іе-\ѵаІег ~ регенерация сточньк 
вод 

гесоі1іп§ повторное сворачивание (в 
кольца, рулоны проволоки или сетки) 
гесоттепйаііопз рекомендации, указа- 
ния 

соп8ІшсІіоп ~ рекомендации по тех- 
нологии строительного производства 
[по производству строительных работ] 
сигіп§ ~ рекомендации по уходу за 
бетоном 

йе8І§п ~ рекомендации по проектиро- 
ванию 

ЯпІ8Ііігщ ~ рекомендации по произ- 
водству отделочных работ [по отдел- 
ке] 

ргасіісаі ~ практические рекоменда- 
ции 

вайеіу ~ рекомендации по технике 
безопасности 

зіаіиіагу ~ рекомендации, имеющие 
силу закона 

зігисіигаі ~ конструктивные рекомен- 
дации 

Іоіегапсе ~ рекомендации по установ- 
лению допусков (на изделия или каче- 
ство производства работ) 
гесотргеввіоп рекомпрессия 
гесопс1іІіопт§ восстановление; регенера- 
ция; модернизация; ремонт 
~ ой топитепів восстановление па- 
мятников 

8Іисі§е ~ регенерация активного ила 
гесоппаІ88апсе рекогносцировка, реког- 
носцировочные изыскания; разведка 
йеЫ ~ рекогносцировочные полевые 
инженерно-геологические обследова- 
ния [исследования] 

Ьус1го§гарЬіс ~ гидрографическое об- 
следование 

гесопзійегаііоп ой іЬе аіапйагсі пере- 
смотр [изменение] стандарта 
гесошіііиіе восстанавливать 
гесопвігасііоп реконструкция; пере- 
стройка; восстановление 
гесоо1іп§ охлаждение оборотной воды; 
вторичное охлаждение 


гесогй 1. запись; регистрация; учёт 2. 
протокол 

ЬогеЬоІе ~ буровой журнал 
гесогйег самописец 
ЪаІсЬ ~ регистратор числа замесов 
с1І8сЬаг§е ~ расходомер-самописец 
роіепііотеігіс ~ потенциометрический 
графопостроитель 
8Іа§е ~ самописец уровня 
\ѵаІег Іеѵеі ~ самописец уровня воды, 
лимниграф 

гесоѵегу 1. восстановление; регенера- 
ция; утилизация 2. добыча; отбор; от- 
дача; улавливание 3. возврат; упругое 
последействие 4. отбор проб (грунта) 
соге ~ вькод керна 

сгеер ~ восстановление деформаций 
ползучести; релаксация 
еіавііс ~ упругое восстановление [по- 
следействие] 

епег^у ~ энергетическая утилизация 
отходов 

епѵігоптепіаі ~ восстановление архи- 
тектурно-пространственной среды 
Ьеаі ~ регенерация тепла, теплоути- 
лизация 

тойійіей соге ~ показатель трещино- 
ватости горной породы 
\ѵа8Іе Ьеаі ~ утилизация сбросного 
[отходящего] тепла, теплоутилизация 
гесгиіітепі ой іЬе \ѵогкйогсе набор рабо- 
чей силы 
гесіійег: 

аиіойосш ~ фототрансформатор с ав- 
томатическим фокусированием 
аиіотаііс ~ автоматический фото- 
трансформатор 

гейгі§егапІ ~ ректификатор хладагента 
гесирегаііоп рекуперация 
гесирегаіог рекуператор 
гесиггепсе повторяемость 
гесусіе 1. повторный цикл 2. повторно 
использовать (материал) 3. рецирку- 
ляция 

~ ой 8Іий§е рециркуляция ила 
гесус1іп§ 1 . повторное использование 
материалов (после вторичной перера- 
ботки) 2. рециркуляция 3. оборотная 
система производственного водоснаб- 
жения 

~ ой геіигпей сопсгеіе повторное ис- 
пользование возвращённого товарного 
бетона 

~ ой зе\ѵа§е (ѵѵаіег) повторное исполь- 
зование сточньк вод 
~ ой \ѵа8Іе8 утилизация отходов 
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гсГгі«егаІіп« 


іп-ріапі \ѵаіег ~ оборотаая система 
технологического водоснабжения 
\ѵа!ег ~ оборотное водоснабжение 
геб 1. красный пигмент 2. красная кра- 
ска 3. красный 

Іоіиібіпе ~ толуидиновый красный 
(пигмент) 

гебескіп§ ремонт [восстановление] на- 
стила (покрытия здания, моста и 
т.п.) 

ге-бе$і§п 1. проект реконструкции 2. 

проектное изменение 
гебеѵеіортепі реконструкция (напр, го- 
родской территории) 
гебізІгіЪиііоп перераспределение 
~ оГ Гогсез перераспределение сил 
~ оГ тотепіз перераспределение мо- 
ментов 

зігезз ~ перераспределение напряже- 
ний 

гебо8Іп§ оГ сопсгеіе повторный подбор 
состава бетонной смеси 
гебгіѵіп§ добивка сваи; повторная забив- 
ка сваи 

гебисег 1. переходный соединительный 
элемент, переход, переходная муфта 
2. редукционный клапан 3. редуктор 
4. разбавитель; растворитель 
сопсепігіс ~ симметричный переход 
§а8-рге8зиге ~ газовый редуктор 
Ы§Ь гап§е \ѵа!ег ~ суперпластифици- 
рующая добавка 

регтеаЬійІу ~ уплотняющая добавка 
ріре ~ переход [соединительный эле- 
мент] трубопровода 
ѵѵаіег ~ добавка, снижающая водопот- 
ребность (бетонной смеси) 
гебисііоп 1. снижение; уменьшение; ос- 
лабление; редукция 2. преобразова- 
ние, приведение о ~ іп агеа умень- 
шение [сужение] поперечного сече- 
ния; образование шейки; ~ іп гщібііу 
снижение [уменьшение] жёсткости; ~ 
іп \ѵеі§Ьі снижение веса 
~ ок Ыеебіп§ уменьшение [снижение] 
водоотделения бетонной смеси (обыч- 
но путём введения соответствую- 
щих добавок) 

~ оГ іогсез приведение сил 
ВСЮ ~ снижение БПК 
со8І ~ снижение стоимости, уменьше- 
ние расходов 

сгезі ~ срезка пика паводка 
поізе ~ приглушение шума, пониже- 
ние уровня шума 

регсепІа§е ~ оГ агеа относительное 


уменьшение [сужение] поперечного 
сечения (образца при растяжении), 
выраженное в процентах 
гебипбапсу ~ уменьшение степени 
статической неопределимости 
зоипб ~ снижение уровня шума 
8Іге88 ~ снижение [уменьшение] 
прочности 

гебипбапсе, гебипбапсу степень стати- 
ческой неопределимости; избыточное 
количество связей; избыточность, из- 
быток; резервирование 
гебипбапі 1. рі (из) лишние связи (со- 
здающие статическую неопредели- 
мость) 2. статически неопределимый 
3. (из) лишний (о связях) о ~ Іо Ійе 
8есопб бе§гее дважды статически не- 
определимый 
геб\ѵооб красное дерево 
гееб камыш, тростник 
геебіп§ пояски (архитектурные обло- 
мы) 

гееі катушка; барабан 
саЫе ~ кабельный барабан 
Ьо8е ~ пожарный шланг, свёрнутый в 
бухту и присоединённый к пожарному 
водопроводу высокого давления 
теа8игіп§ ~ рулетка 
\ѵіге - барабан [катушка] с намотан- 
ной проволокой 

ге-егесііоп повторный монтаж (сборка 
разборных сооружений) 
гееѵіп§ система запасовки каната 
горе ~ запасовка каната 
геіесіогу столовая (в колледже); трапез- 
ная (в монастыре) 
гейШп§ обратная засыпка 
ге(іі(ііп§) реконструкция инженерного 
оборудования старых зданий 
гейесіапсе коэффициент отражения, от- 
ражательная способность 
гейесііѵііу коэффициент отражения, от- 
ражательная способность 
геіогтаіогу исправительный дом, исп- 
равительное заведение (преимущест- 
венно для малолетних преступни- 
ков), реформаторий 

геігасіогіез огнеупоры, огнеупорные ма- 
териалы 

геіщегапі хладагент, первичный хладо- 
носитель 

ргітагу ~ первичный хладагент (рабо- 
чее вещество холодильной машины) 
зесопбагу ~ вторичный хладоноситель 
гейт§егаІіп§ (искусственное) охлажде- 
ние 
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гсГгі«егаІіп« 


ріре Ппе ~ централизованное [район- 
ное] холодоснабжение 
іЬегтоеІесІгіс ~ термоэлектрическое 
охлаждение 

гейт§егаІіоп искусственное [машинное] 
охлаждение 

бігесі ехрапзіоп ~ непосредственное 
[испарительное] охлаждение, охлаж- 
дение при непосредственном испаре- 
нии (хладагента) 

геігі§егаІог холодильная камера; холо- 
дильный шкаф 

ге(и§е 1. ниша, укрытие (в тоннеле) 2. 
островок безопасности (на пересечении 
дорог) 3. убежище 

гейиЬізЬтепІ восстановление, обновле- 
ние 

поп-зігасіигаі ~ реконструкция [об- 
новление] без изменения несущих 
конструкций [несущей основы] зда- 
ния 

8ІшсШга1 - конструктивные меры по 
обновлению [восстановлению внешне- 
го вида] здания 

геСизаІ количество ударов молота при 
забивке, необходимое для погружения 
сваи на заданную глубину, отказ сваи 
геГизе мусор, (твёрдые) отходы, отбросы 
сгибе ~ несортированный мусор 
Гигиасе ~ очаговые остатки 
ёгабеб ~ сортированные отходы 
ге§аіп: 

8ІаІіс ~ восстановление статического 
давления 

ге§аішп§ оГ ѵѵогкаЬШіу восстановление 
удобоукладываемости (бетонной сме- 
си) 

ге§еиегаІог регенератор 
Ьеаі ~ тешюутилизатор, теплопреоб- 
разователь 

зогрііоп ~ сорбционный регенератор 
( вращающийся тепломассообменник, 
регенерирующий теплоту и влагу из 
вытяжного воздуха) 
ге§іте 1. режим 2. режим водотока 
сусііс Іоаб ~ режим циклических на- 
грузок 

йо\ѵ ~ состояние [режим] потока 
зігезз ~ режим напряжений 
ѵѵаіег ~ водный режим 
ге§ітеп см. ге§іте 2. 
ге§іои область; регион; район; террито- 
рия 

~ оГ ітрегіесііопз дефектная область 
(конструкции); область (конструк- 
ции) с отклонениями от проектной 


геометрической формы; область ис- 
кривлений 

~ о( зігезз сопсепігаііоп область кон- 
центрации напряжений 
агіб ~ засушливый район 
сіітаііс ~ климатический район 
сопзіапі зоіі соп§е1аІіоп ~ зона много- 
летнемёрзлых грунтов 
еагіііяиаке-ргопе ~ сейсмический 
район 

еіазііс ~ упругая область 
Ггогеп ~ регион распространения мно- 
голетнемёрзлых грунтов 
іпеіазііс ~ неупругая область 
іиіііаі Ііиеаг еіазііс ~ начальный пря- 
молинейный участок кривой (харак- 
теризующий упругую работу мате- 
риала) 

рЬузіо§гарЬіс ~ физиографический 
регион (все части которого схожи по 
геологическому строению и климату) 
гигаі ~ сельский район; сельская тер- 
ритория 

зігезз ~ область [зона] напряжений 
Ігапзіііоп ~ переходная зона, область 
переходного режима 
шіЬоипбеб ~ бесконечная область, не- 
ограниченная область 
шііпЬаЪііесІ ~ необжитой регион 
игЬап ~ городская территория 
игЬапігеб ~ система расселения 
ге§ізІег 1. регистрирующий прибор || 
регистрировать 2. регистр 3. вентиля- 
ционная решётка с многостворчатым 
клапаном; регулирующая заслонка; 
отдушина; регистр 

аіг ~ регулирующая прямоточная ре- 
шётка (с регулированием направления 
струи) 

ехйаизі ~ регулируемая вытяжная ре- 
шётка 

§епега1 ~ (ог Ьиі1біп§ орегаііопз жур- 
нал строительно-монтажных работ (на 
стройплощадке) 

8ирр1у ~ регулируемая приточная ре- 
шётка 

ѵѵагт аіг ~ регулируемый воздухорас- 
пределитель (в системе воздушного 
отопления) 

ге§1еІ поясок (архитектурный облом) 
ге§гоиріп§: 

а§гіси11ига1 ~ перераспределение [пе- 
редел] земельных участков 
ге§и1агіІу правильность; регулярность; 
размеренность; равномерность 
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~ ок Ьоге правильность расточки от- 
верстия [канала] 

ге§и1аІіп§ выравнивание слоя дорожной 
одевды 

Ъаііазі ~ уход за балластной призмой 
ге§и1айоп 1. регулирование, регулиров- 
ка 2. рі правила; нормы 
~ ой зігеатз регулирование рек; регу- 
лирование речного стока 
ассібепі ргеѵепйоп ~8 правила техни- 
ки безопасности (по предупреждению 
несчастных случаев) 

Ьиі1біп§ ~8 строительные нормы и 
правила 

бІ8сЬаг§е ~ регулирование стока 
бгай ~8 проект инструкции, проект 
правил 

Ьеі§Ьі ~8 правила возведения (строи- 
тельства, монтажа) высотных зда- 
ний и сооружений 

Іосаі ЬиіЫіп§ ~8 местные законода- 
тельные постановления по вопросам 
строительства; местные строительные 
правила 

тапиаі Ьаш11т§ ~8 правила ручной 
переноски грузов; правила перемеще- 
ния грузов вручную (на стройпло- 
щадке) 

заГеІу апб ЬеаІІй ~8 Гог сопзігисііоп 
техника безопасности и гигиена труда 
в строительстве 
ге§и1а!ог регулятор 

Ьаск ргезвиге ~ регулятор давления 
всасывания 

Ьаііазі ~ дозировщик балласта 
сопзіапі ргезвиге ~ регулятор посто- 
янного давления 

§аз ргеззиге ~ регулятор давления га- 
за 

.ІоЬпзоп ~ дифференциальный урав- 
нительный резервуар 
рііоі-орегаіесі ~ автоматический регу- 
лятор непрямого действия 
ргеззиге ~ регулятор давления 
зе\ѵа§е ~ усреднитель (резервуар для 
усреднения поступающих сточных 
вод по составу и др. параметрам) 
зреесі ~ вариатор, регулятор частоты 
вращения 

Ійегтозіаііс ~ термостатический регу- 
лятор 

Ійегтозіаііс еѵарогаіог ргеззиге ~ ре- 
гулятор давления в испарителе, уп- 
равляемый по температуре; термоста- 
тический дроссельный вентиль 
\ѵаІег Іеѵеі ~ регулятор уровня воды 


геіпГогсетепІ 

ге§иг регур (тяжёлый глинистый 
грунт) 

гейаЬіІіІаІіоп восстановление, реконст- 
рукция; капитальный ремонт; благо- 
устройство; санация (памятников) 
Іапб ~ восстановление земляного по- 
крова 

зігисіиге ~ восстановление сооруже- 
ния 

гейеаі второй подогрев; местный [зо- 
нальный] подогрев 

Іегтіпаі ~ местный [зональный] подо- 
грев (воздуха в доводчиках) 
гопе ~ зональный подогрев (воздуха) 
гейеаіег доводчик-подогреватель, зо- 
нальный подогреватель; калорифер 
второго подогрева 

геіпіогсетепі 1. арматура (железобето- 
на) 2. усиление; армирование (строи- 
тельных конструкций) о ~ тізріасесі 
іп сопсгеіе неправильное расположе- 
ние арматуры в бетоне [в железобе- 
тонном элементе] 

апіісгаск ~ арматура, предупреждаю- 
щая образование трещин 
аихіііагу ~ 1. распределительная 

[вспомогательная] арматура 2. ненап- 
рягаемая арматура (предварительно 
напряжённых железобетонных конст - 
рукций) 

Ьаіапсесі ~ арматура балки, обеспечи- 
вающая равнопрочность работы бетона 
и стали 

Ьаг ~ стержневая арматура 

Ьаг-таі ~ арматурная сетка; плоский 

арматурный каркас 

Ьеат ~ арматура железобетонной бал- 
ки 

Ъішііп§ ~ соединительная арматура 
Ъойот ~ нижняя арматура (балки или 
плиты ) 

сагЬоп йЬег ~ арматура из углерод- 
ных волокон 

со1б-сІга\ѵп \ѵіге ~ проволочная холод- 
нотянутая арматура, арматура из хо- 
лоднотянутой проволоки 
соИ-ѵѵогкесі зіееі ~ стальная армату- 
ра, подвергнутая холодной обработке 
сотргеззіоп ~ арматура, работающая 
на сжатие; сжатая арматура; армату- 
ра, воспринимающая сжимающие 
усилия 

соп§езІес1 ~ плотно расположенная 
арматура 

соппесІіп§ ~ соединительная армату- 
ра, стыковые выпуски арматуры 
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геіпГогсетепІ 

сгаск сопігоі ~ арматура, предупреж- 
дающая образование трещин 
сгітреб зіееі йЪег ~ арматура в виде 
стальных гофрированных волокон 
(для дисперсного армирования бето- 
на) 

Сго88\ѵі$е ~ перекрёстная арматура; 

поперечная арматура 

йеГогтей ~ арматура периодического 

профиля 

йізІгіЬиІіоп ~ распределительная ар- 
матура 

ейесйѵе ~ рабочая арматура 
ероху соаіей ~ арматура с защитным 
эпоксидным покрытием 
егесііоп ~ монтажная арматура 
ехрапйей теіаі ~ металлическая про- 
сечно-вытяжная арматурная сетка; ар- 
матурная сетка из просечно-вытяжной 
листовой стали 
ГаЬгіс ~ арматурная сетка 
ЙЪег ~ фиброарматура, арматура из 
волокон (стеклянных, стальных и 
т.п.) 

іоиг-ѵѵау ~ арматура (плиты), уло- 
женная в четырёх направлениях 
ёІазз-йЬег ~ стеклянные волокна для 
дисперсного армирования бетона; ар- 
матура из стеклянных волокон 
§гій ~ арматурная сетка 
Ьапй1іп§ ~ монтажная арматура 
Ішгй-йгаѵлі \ѵіге ~ проволочная арма- 
тура, упрочнённая вытяжкой 
Ьеаѵу-ей§е ~ арматурная сетка с уси- 
ленными (более крупного размера) 
краевыми стержнями (напр, для ар- 
мирования бетонных дорожных по- 
крытии) 

Ьеіісаі ~ спиральная арматура 
Ы§Ь-8Ігеп§Ій - арматура из высоко- 
прочной стали 

Ьі§Ь-Іеп8І1е ~ арматура из высоко- 
прочной стали 

Ы§Ь-уіе1й зітещфй ~ арматура из ста- 
ли с высоким пределом текучести 
Ьоор ~ кольцевая арматура 
Іаіегаі ~ косвенная арматура 
гпаіп ~ основная [рабочая] арматура 
тезЬ ~ арматурная сетка; арматура из 
просечно-вытяжной листовой стали 
тіісі зіееі ~ арматура из низкоуглеро- 
дистой стали 

пе§айѵе ~ рабочая арматура, воспри- 
нимающая усилия от отрицательных 
изгибающих моментов (в зоне проме- 
жуточных опор) 


попргезігеззей ~ ненапрягаемая арма- 
тура 

роіургоруіепе ЙЬет ~ полипропилено- 
вая фиброарматура, фиброарматура 
из (отрезков) пропиленовых волокон 
розіііѵе ~ арматура (в балке, раме), 
воспринимающая усилия от положи- 
тельных изгибающих моментов 
ргіпсіраі - рабочая арматура 
гаіі зіееі ~ жёсткая арматура из 
стальных рельсов 
гой ~ стержневая арматура 
зесопйату ~ вспомогательная [нерабо- 
чая] арматура (распределительная, 
косвенная, хомуты и т.п.) 

8Йеаг ~ арматура для восприятия на- 
пряжений сдвига [среза] 

8Йтіпка§е ~ арматура для восприятия 
усадочных напряжений 
зрігаі ~ спиральная арматура 
зіапйатйігей ргеіаЪгісаІей ~ типовой 
готовый арматурный элемент 
зіееі ~ стальная арматура 
зіееі ЙЬет ~ стальная фиброарматура, 
арматура из стальных волокон (для 
дисперсного армирования бетона) 

8ІІІГ ~ жёсткая арматура 
8Ігаш1 ~ прядевая арматура 
8Ігіп§ ~ струнная арматура 
Іетрегаіиге ~ арматура для восприя- 
тия температурных напряжений 
Іепвіоп ~ растянутая арматура; арма- 
тура, работающая на растяжение 
Юр ~ верхняя (сжатая) арматура 
(балки или плиты) 

Югзіоп ~ арматура для восприятия 

крутящих моментов 

Ітап8ѵег8е - поперечная арматура 

Ііуіп-Іѵѵізіей Ьаг ~ витая арматура (из 

двух скрученных вместе арматурных 

стержней) 

1\ѵо-\ѵау ~ перекрёстная арматура; ар- 
матура, уложенная в двух направле- 
ниях 

шііегшопей ~ ненапрягаемая армату- 
ра 

\ѵеЬ - арматура стенки балки 
іѵеійей ~ сварная арматурная сетка; 
сварной арматурный каркас 
\ѵогк Ьагйепей зіееі ~ стальная арма- 
тура, упрочнённая холодной обработ- 
кой (напр, вытяжкой) 
геіп(огсіп§ 1. армирование (бетона); 
усиление (конструкций) 2. арматура 
~ (оі) ехІ8Ііп§ 8ІшсІиге8 усиление су- 
ществующих сооружений 
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геіпзіаіе 1. восстанавливать, приводить 
в порядок 2. восстанавливать в правах 
геіпзіаіетепі 1. восстановление, приве- 
дение в порядок; восстановление в 
прежнем положении 2. восстановле- 
ние в правах 

~ оС 8ІгисШге восстановление соору- 
жения 

ециіѵаіепі ~ эквивалентное возмеще- 
ние территории, занимаемой зданием, 
подлежащим сносу 

геііі8ІаІіп§ восстановление, приведение 
в порядок о ~ іЬе вигіасе оС тоіог- 
\ѵау восстановление дорожного покры- 
тия 

геіесі 1. брак; бракованное изделие || 
браковать 2. отбрасывать; отклонять; 
отказываться (от предложения) 3. рі 
остаток на сите; надситный продукт 4. 
хвосты, некондиционный продукт 
(обогащения) 

геіесііоп 1. браковка, отбраковка 2. рі 
брак, отходы 3. отклонение 
~ оГ попсотр1уіп§ сопсгеіе отказ от 
приёмки товарной бетонной смеси, не 
отвечающей заданным техническим 
условиям 

Ьеаі ~ отвод [отдача] тепла 
геіоіп соединять, присоединять; примы- 
кать, присоединяться 
геіоіпі 1. расшивать швы каменной или • 
кирпичной кладки 2. восстанавливать 
швы 

ге]оіпІіп§ расшивка швов (кирпичной 
кладки) 

гещѵепаііоп модернизация (здания) 

~ оГ оій сопсгеіе обновление старого 
бетона 

геіаііоп отношение, соотношение; связь; 
зависимость 

а§е-8Ігеп§іЬ ~ коэффициент нараста- 
ния прочности (бетона) во времени; 
зависимость прочности (бетона) от 
возраста 

Вгіпе11-К.оск\ѵе11 ~ соотношение между 
числами твёрдости по Бринеллю и 
Роквеллу 

Іеѵег ~ правило рычага 
Ііпеаг ~ линейная зависимость, линей- 
ное соотношение 

тотепі-сигѵаіиге ~ соотношение 
между моментом и кривизной (напр, 
балки) 

пютепІ-сіеЯесІіоп ~ соотношение 
между моментом и прогибом 
попПпеаг ~ нелинейное соотношение 


ге1еа§е 

81а§е-сИ8сЬаг§е ~ кривая расхода (для 
водотока) 

8Ігаіп-с1І8р1асетепІ ~ зависимость 
между деформацией (в точке) и пе- 
ремещением 

8Ігеп§іЬ-таІигіІу ~ зависимость проч- 
ности от продолжительности выдер- 
живания (бетона) 

8Іге88-8Ігаіп ~ зависимость между на- 
пряжением и деформацией 
геІаІіопзЫр зависимость, соотношение 
гесіргосаі беДесйоп ~ теорема о вза- 
имности перемещений [прогибов] 
8Йеаг-тотепІ ~ зависимость между 
поперечной силой и изгибающим мо- 
ментом 

геіахаііоп релаксация 
8Іге88 ~ релаксация напряжений 
геіау 1. реле, переключатель; серводви- 
гатель, запасной агрегат 2. смена (ра- 
бочая) || сменять, сменяться 
аѵега§іп§ ~ усредняющее реле 
§а8 ~ газовое реле, реле давления газа 
та§пе!іс оѵегіоай ~ магнитное реле 
(защиты от) перегрузки, максималь- 
ное реле 

ргоіесііѵе ~ защитное реле 
геѵег8Іп§ ~ реверсирующее реле 
8ениепсіп§ ~ шаговое реле 
Ійегтаі ~ тепловое реле 
Ійегтаі оѵегіоай ~ реле тепловой за- 
щиты, термореле максимального тока 
Ііте беіау ~ реле с выдержкой време- 
ни, замедляющее реле 
ге-1ау перекладывать (кирпичи, доща- 
тый пол и т.п.), укладывать вновь 
ге-1ауіп§ перекладка (пола, железнодо- 
рожного пути и т.п.) 
геіеазе 1. освобождение, ослабление, 
расцепление || освобождать (напр, 
строп); отпускать, ослаблять (натя- 
жение); расцеплять (шестерни) 2. пе- 
редавать натяжение арматуры на бе- 
тон 3. гидр, попуск 4. выброс (вред- 
ных веществ) 

~ оГ Ьгаке освобождение тормоза, рас- 
торможение 

~ оГ іоіпіз освобождение узлов (рамы) 
от наложенных связей (расчёт рам по 
методу перемещений) 

~ оГ 8ргіп§ освобождение пружины 
~ оГ зіеат выпуск пара 
аиіотаііс ~ автоматическое расцепле- 
ние [разъединение] 
сотргеззіоп ~ уменьшение [снятие] 
давления 
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геІеа§е 

сопсгеіе Гогш ~ опалубочная смазка 
соппесііоп ~ расцепление, отсоедине- 
ние, разъединение 

Ьеаі ~ теплоотдача, выделение тепла 
Ы§Ь-ѵо11а§е ~ снятие высокого напря- 
жения 

іпсішігіаі ~ промышленный выброс 
тоіб ~ опалубочная смазка 
оѵегіоасі ~ снятие перефузки 
рагііаі ~ частичная передача преднап- 
ряжения с арматуры на бетон; частич- 
ное обжатие бетона 

геІіаЬШІу надёжность, безотказность (в 
эксплуатации) 

геІіеГ 1. ослабление; разгрузка; пониже- 
ние; сброс 2. рельеф 
Ьаз ~ барельеф 
М1 ~ горельеф 
Ы§Ь ~ горельеф 
1о\ѵ ~ барельеф 

ргеззиге ~ снижение давления 
8Іге88 ~ снятие напряжений 
геііеѵе облегчать, ослаблять, разгружать; 
снимать напряжения; освобождать, 
расцеплять 

ге1іеѵіп§ разгрузка; снятие напряжений; 
ослабление; освобождение 
8Іге88 ~ снятие напряжений 
геііпе сменять обкладку (дискового тор- 
моза); восстанавливать обшивку или 
облицовку; заливать подшипник 
геіоаб 1. повторно нагружать; перегру- 
жать, осуществлять перегрузку 2. пе- 
резаряжать (напр, строительно-мон- 
тажный пистолет) 
геіосаіе перемещать; перебазировать; 
переселять 

геіосаііоп перемещение; перенос; пере- 
селение 

~ ок ЬшИігща перемещение [пере- 
движка] зданий 

~ оГ ециіртепі перемещение [переба- 
зирование] оборудования 
геіисіапі трудно поддающийся (разра- 
ботке и т.п.); сопротивляющийся; 
вынужденный 
гетаішіег остаток, остатки 
гетаке переделка || переделывать, де- 
лать заново 

гетеб/у средство, мера (против че- 
го-л.) I исправлять о ~іез а§аіп8І 
Ыеебіщ; меры, предупреждающие вы- 
деление [выступание] цементного мо- 
лока (на поверхности бетона) 

~ ок Гаиіі исправление дефектов 


бшІіп§ ~іе8 меры по предупреждению 
«пыления» бетонньк поверхностей 
гетіхіп§ повторное перемешивание 
§гоШ ~ повторное перемешивание 
раствора 

гетобе1іп§ реконструкция; модерниза- 
ция 

гетоІбаЬШіу удобоукладываемость 
гетоѵаЫе передвижной, подвижной, 
съёмный 

гетоѵаі 1. удаление, устранение; извле- 
чение 2. снос 3. перемещение, пере- 
возка; переезд о ~ (тоги пюикі извле- 
чение (изделия) из формы 
~ оГ Гаиііз устранение повреждений 
[неисправностей] 

~ оГ іогсез удаление [прекращение 
действия] сил 

~ оГ §гайШ йот сопсгеіе удаление 
импровизированных надписей и ри- 
сунков с бетонных поверхностей 
- оГ гебипбапі тетЬеге удаление из- 
быточных связей [элементов] 

~ оі \ѵаІег удаление воды; осушение 
воо ~ снижение БПК 
сагЬопаІе ~ умягчение воды 
соаІіп§ ~ удаление (окрасочных и др.) 
покрытий 

бші ~ удаление пыли, обеспыливание 
Гогт (\ѵогк) ~ распалубливание, снятие 
[демонтаж] опалубки 
тогіаг 8Іаіп8 ~ Гют тазопгу удале- 
ние пятен (строительного) раствора с 
каменной кладки 

гиЬЫзй - удаление строительного му- 
сора 

запбЫа8Ііп§ зіаіп ~ удаление поверх- 
ностньк пятен пескоструйной обработ- 
кой 

8по\ѵ ~ уборка снега 
гетоѵег: 

сгіЬ Ьаііазі ~ машина для очистки 
балласта в шпальных ящиках 
гетоѵіп§ оС зіитрз корчёвка пней 
гепбегіп§ обрызг (нижний слой трёх- 
слойной штукатурки) 
сетеШ ехіегпаі ~ наружная цемент- 
ная штукатурка 

ехіегпаі ~ наружные штукатурные ра- 
боты 

тесЬапісаІ ~ механизированное ошту- 
катуривание наружных стен 
запб-сетепі ~ цементно-песчаная 
штукатурка, штукатурка из цементно- 
песчаного [цементного] раствора, це- 
ментная штукатурка 
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гедиігетепі 


гепе\ѵа1 восстановление; обновление; ре- 
ставрация 

- ок іЬе ехІ8Ііп§ Ьиі1с1іп§ восстановле- 
ние существующего здания 
аіг ~ обновление воздуха 
гаіі ~ смена рельсов 
игЬап ~ реконструкция города 
гепоѵаііоп обновление; восстановление; 
реконструкция 

Ьшісііщ* ~ восстановление зданий; ре- 
монт зданий 

гераіг ремонт о Ьеуопб ~ не подлежа- 
щий ремонту (о ветхих или разрушен- 
ных зданиях); ~ Ьу ероху нуесііоп 
ремонт (напр, бетона) методом инъе- 
цирования эпоксидных композиций 
~ ок беіегіогаіесі сопсгеіе ремонт по- 
вреждённого бетона 
~ ок бІ8Іге88ес1 зігисіигез ремонт ава- 
рийных сооружений 
ЫІ8Іег ~ ремонт вздутьк мест мягкой 
кровли 

сарііаі ~8 капитальный ремонт (зда- 
ния) 

сопсгеіе ~ ремонт бетона [бетонных 
конструкций] 

сопзіпісііоп ~ ремонтно-строительные 
работы 

созтеііс ~ ремонт фасадов зданий, об- 
новление внешнего вида зданий, кос- 
метический ремонт 

1еака§е ~ операции по ремонту мест 
образования течей 

1оп§-1а8Ііп§ ~ длительные ремонтные 
работы 

таіог ~8 капитальный ремонт 
оп-іЬе-гип ~ ремонт сооружений в 
процессе их эксплуатации 
ро8І-геіпГогсетепІ ~ усиление [ре- 
монт] (здания, конструкции) путём 
дополнительного натяжения арматур- 
ных пучков 

гиппіп§ ~ текущий ремонт (дороги) 
вігисіигаі ~ ремонт несущих конст- 
рукций зданий 

8інГасе ~ ремонт поверхности [повер- 
хностного слоя] 

гераігаЬіИіу ремонтопригодность 
гереаІаЬШіу повторяемость (напр, ре- 
зультатов испытаний) 
гереііепсе, гереііепсу (водо) отталкиваю- 
щая способность 

ѵѵаіег ~ водоотталкивающая способ- 
ность, водоотталкивающее свойство, 
гидрофобномъ; водонепроницаемость 
гереііепі водоотталкивающее средство, 


гидрофобизатор; гидрофобизирующая 
добавка 

іѵаіег ~ см. гереііепі 
геріасетепі 1. замена, замещение 2. по- 
левой метод определения объёмной 
массы (гравия, песка или крупнозер- 
нистого пылеватого грунта) 

~ оГ аішсіигаі тетЬег замена элемен- 
та конструкции 

Ьгіб§е гоабѵѵау ~ замена [капиталь- 
ный ремонт] мостового настила 
Іоіпіп§ ~ замена [смена] столярных 
изделий (дверных и оконных блоков и 
т.п.) 

зіееі Ьгіб§е ~ смена стальных пролёт- 
ных строений моста 

гер1асіп§ (ок) Яооге замена междуэтаж- 
ных перекрытий; замена полов 
гер1оІІіп§ перераспределение [передел] 
земельных участков 
гигаі ~ перераспределение [передел] 
земельных участков 
игЬап ~ передел земельных участков 
под городскую застройку 
герогі 1. акт; протокол 2. доклад; сооб- 
щение; отчёт 3. сводка 
рго§ге88 ~ донесение о ходе выполне- 
ния (строительных) работ 
Іезі ~ свидетельство об испытании 
герогІіп§ о ~ Гог \ѵогк явка на работу 
сопсгеіе 8ігеп§1й Іезі ~ свидетельство 
об испытании бетона на прочность, 
свидетельство об определении прочно- 
сти бетона 

геро8Ііп§ см. ге8Йогіп§ 
гергезепіаііоп 1. изображение; воспро- 
изведение 2. обозначение; представле- 
ние 

§гарЫса1 ~ графическое изображение; 
чертёж 

§гарЫса1 ~ ок а Гогсе графическое 
изображение силы (в виде отрезка 
прямой) 

гергезепіаііѵе представитель 
йеИ [ргоіесі] ~ лицо [представитель] 
технадзора на стройплощадке (пред- 
ставитель архитектора) 
гезропаіЫе ~ ок Ійе сопігасіог ответ- 
ственный представитель подрядчика 
(с правами решения всех технических 
и экономических вопросов) 
гергоёисіЪШіу воспроизводимость (напр, 
результатов испытаний) 
гециігетепі требование; спрос; потреб- 
ность; условие 

~ ок сопііпиііу требование (обеспече- 
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гедііігетепі 


ния) неразрывности [неразрезность 
сплошности] 

~8 ой зігисіигаі зайеіу требования тех- 
ники безопасности в строительстве 
ассеріеб еп§іпеегіп§ ~8 установлен- 
ные [принятые] технические требова- 
ния 

аіг ~ требуемый расход воздуха 
сотриізогу ~8 непреложные [обяза- 
тельные для выполнения] требования 
йе8І§п ~8 проектные требования; тре- 
бования, установленные проектом 
бе8І§п иііітаіе ~8 предельно допуска- 
емые расчётные требования [требова- 
ния проектирования] 
сіітешіопаі ~8 требования в отноше- 
нии геометрических размеров (эле- 
ментов конструкций, сечений и т.п.) 
епегёу - потребность в энергии; энер- 
гоёмкость технологического процесса 
йге собе ~8 требования правил проти- 
вопожарной защиты 
Яаіпезз ~8 требования (технических 
условий) к ровности (пола) 
йипсііопаі ~8 функциональные требо- 
вания; требования, диктуемые функ- 
циональным назначением (здания, со- 
оружения) 

§епега1 ~8 общие требования или по- 
ложения (договора, технических ус- 
ловий и т.п.) 

Ьеаі ~ требуемое количество тепла 
1еѵе1пе88 ~8 требования (технических 
условий) в отношении горизонтально- 
сти плиты (пола, покрытия, между- 
этажного перекрытия) 
таіегіаі (8) ~ потребность в материа- 
лах 

гпіштшп аіг ~ минимальная потреб- 
ность в свежем воздухе, минимальный 
нормативный расход наружного возду- 
ха 

паѵі§аІіопа1 ~8 требования судоходст- 
ва (к мосту) 

оссирапі зрасе ~8 норма площади на 
одного человека (проектный показа- 
тель) 

регйогтапсе ~8 эксплуатационные 
требования 

ріаппіщ; ~ требование планировки 
(застройки) 

циаіііу ~8 требования к качеству (из- 
делия, конструкции) 
гейгі§егаІіоп ~ холодопроизводитель- 
ность в эксплуатационных условиях; 


потребность в холоде, холодильная на- 
грузка 

го11іп§ ~ требования к укатке (конст- 
руктивных слоев дорожной одежды) 
зегѵісеаЬіІіІу ~8 требования, диктуе- 
мые условиями эксплуатации 
зресійс ~8 особые [специальные, спе- 
цифические] требования 
зресійеб ~8 установленные требования 
(проектом, техническим Л , условиями 
и т.п.) 

зресійеб 8Ігеп§іЬ ~8 заданные требо- 
вания в отношении прочности 
зігисіигаі ~8 конструктивные требова- 
ния 

ІесЬпісаІ ~8 технические требования 
іѵаіег ~ 1. водопотребление, потреб- 
ность в воде 2. водопотребность (рас- 
творной или бетонной смеси) 
іѵаіег ~ йог іѵогкаЬШіу водопотреб- 
ность для достижения 100-миллимет- 
ровой осадки конуса (бетонной сме- 
си) 

гегоишііп§ восстановление первоначаль- 
ной конфигурации трубы (трубопро- 
вода) 

гезеа1іп§ повторное уплотнение, повтор- 
ная герметизация (напр, швов) 

гезеагсЬ исследование || исследовать 
~ ой ргасіісаі паіиге исследование 
практического характера 
~ ой ригеіу іЬеогеІісаІ паіиге исследо- 
вание чисто теоретического характера 
аррЬеб ~ исследование прикладного 
характера (в отличие от теоретиче- 
ских исследований) 

ехрегітепіаі ~ экспериментальное ис- 
следование 

зсіеШійс ~ научное исследование 
ІесЬпісаІ ~ техническое исследование, 
исследование технической проблемы 

гезесііоп 1. обратная засечка 2. опреде- 
ление местоположения точки способом 
обратной засечки (задача Потенота) 

гезегѵаііоп 1. резервирование; сохране- 
ние 2. заповедник 

сепігаі ~ (центральная) разделитель- 
ная полоса (на скоростной автомаги- 
страли) 

гезегѵе 1. запас; резерв 2. заповедник 
сепігаі ~ (центральная) разделитель- 
ная полоса (на скоростной автомаги- 
страли) 

8Ігеп§іЬ ~ запас прочности 
зігисіигаі 8Ігеп§іЬ ~ запас конструк- 
тивной прочности 
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ге§Ыапсе 


ге$егѵоіг 1. резервуар, ёмкость, бак 2. 
водохранилище; водоём 
аппиаі 8Іога§е ~ водохранилище годо- 
вого регулирования 

Ьа1апсіп§ ~ водохранилище компенса- 
ционного регулирования; выравнива- 
ющий бассейн 

сіеаг-ѵѵаіег ~ резервуар чистой [освет- 
лённой] воды, регулирующий [рас- 
пределительный] резервуар 
соМ ~ источник холода, низкотемпе- 
ратурный источник 

сотреп8аІіп§ ~ 1. уравнительный ре- 
зервуар 2. компенсационное водохра- 
нилище 

бау-8ирр1у ~ водохранилище суточно- 
го регулирования 

беіепііоп ~ 1. задерживающее [проти- 
вопаводковое, буферное) водохрани- 
лище; аккумулирующее водохранили- 
ще 2. отстойный резервуар 
бІ8ІгіЬиІіоп ~ регулирующий [распре- 
делительный] резервуар, резервуар 
чистой [осветлённой] воды 
ециа1І2Іп§ ~ 1. водохранилище ком- 
пенсированного регулированіе! 2. 
уравнительный бассейн; усреднитель- 
ный резервуар 3. контррезервуар 
Яооб сопігоі ~ водохранилище для ре- 
гулирования паводков 
§гоишЗ\ѵаІег ~ вместилище подземных 
вод 

Ьеаб ~ водонапорный бак [резервуар] 
Ьеаі ~ источник тепла, тепловой ре- 
зервуар; теплоаккумулятор 
ішроипсііп§ ~ 1. водохранилище для 
водоснабжения 2. резервуар-накопи- 
тель, водосборник 

ой'-сііаппеі ~ наливное [внерусловое] 
водохранилище 

ге!аіпіп§ ~ аккумулирующий бассейн 
ГАЭС 

геІапііп§ ~ паводкоаккумулирующее 
[буферное] водохранилище с нерегу- 
лируемым выпуском воды 
геіепііоп ~ водохранилище с регули- 
руемыми глубинными водоспусками 
вегѵісе ~ регулирующий [распредели- 
тельный] резервуар, резервуар чистой 
[осветлённой] воды; напорно-регули- 
рующая ёмкость 

§1ога§е ~ 1. водохранилище 2. резер- 
вуар чистой воды 3. резервуар для 
хранения (жидких продуктов) 
ѵѵаіег-вирріу ~ водохранилище, пред- 
назначенное для водоснабжения 


гевеі возврат в исходное положение, ус- 
тановка на нуль; перенастройка, кор- 
рекция уставки регулятора (ручная 
или автоматическая) 
аиіошаііс ~ изодромная обратная 
связь; самовозврат; автоматическая 
установка на нуль; автокоррекция на- 
стройки регулятора 

Іоаб ~ регулирование по нагрузкам (с 
автокоррекцией настройки подачи 
энергии); ограничение энергопотреб- 
ления в зависимости от нагрузок в си- 
стеме 

ге8еІІіп§ оЯ іогтз перестановка опалуб-» 
ки 

ге8еІІ1іп§ вторичное отстаивание 
гевЬарігщ перепланировка (квартала, 
района, города) 

гезЬоге подпирать, ставить опорную 
стойку 

ге8Іюгіп§ временное усиление стойками 
распалубленных железобетонных кон- 
струкций; повторная установка вре- 
менных опорных стоек 
гевісіепсе 1. резиденция; квартира; дом 
2. местожительство; местопребывание 
соттипаі ~ места общественного про- 
живания (гостиницы, общежития и 
т.п.) 

оШсіаІ ~ официальная резиденция 
гезіеіепі житель о ~ оп Ійе ргсуесі по- 
стоянный представитель на строитель- 
ном объекте (заказчика, администра- 
ции и т.п.) 

гезібііе остаток о ~ оп еѵарогаііоп ос- 
таток после испарения 
сотЪшІіоп ~ остатки после сжигания, 
очаговые остатки 
бгу ~ сухой остаток 
віеѵе ~ остаток на сите 
гезіііепсе 1. ударная вязкость 2. упру- 
гость 3. потенциальная энергия упру- 
гой деформации 4. возможность вос- 
становления 
гевіп смола 

асгуіаіе [асгуііс] ~ акриловая смола 
аікуб ~ алкидная смола 
агпіпо ~ аминовая смола 
ероху ~ эпоксидная смола 
(іоп-) ехсЬап§е ~ ионообменная смола 
паіигаі ~8 природные смолы 
ге8І8Іапсе 1 . сопротивление, сопротив- 
ляемость 2. прочность; устойчивость 3. 
стойкость о - Іо аіг развале 
[репеігаііоп, регтеаЬіІйу] воздухоне- 
проницаемость ~ Іо сЬешісаІ айаск 
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ге§І8іапсе 

химическая стойкость; ~ Іо Ггее 2 Іп§ 
апй іЬа\ѵіп§ морозостойкость; ~ Іо 
Ьеаі аЬзогрІіоп сопротивление тепло- 
восприятию; ~ Іо Ьеаі Ігапзіег сопро- 
тивление теплопередаче; ~ Іо ріазііс 
йо\ѵ сопротивление пластическому те- 
чению; ~ Іо гоіаііоп сопротивление 
повороту (конца стержня и т.п.); ~ 
Іо гиріиге сопротивление разрыву, 
прочность на разрыв; ~ Іо ѵарог 
разза§е [репеігаііоп, регтеаЬШіу] 
паронепроницаемость; ~ Іо іѵаіег 
аііаск водостойкость; ~ Іо \ѵеаг абра- 
зивостойкость 

аЪгазіоп ~ сопротивление истиранию, 
износостойкость, абразивостойкость 
асій ~ кислотостойкость, кислотоупор- 
ность 

а§е ~ сопротивление старению 

аіг йо\ѵ ~ сопротивление воздушному 

потоку 

аіг-іо-аіг ~ термическое сопротивле- 
ние стены 

аікаіі ~ щёлочестойкость 

авсепі ~ сопротивление движению на 

подъём 

Ьеагіп§ ~ сопротивление смятию; 
прочность при смятии 
Ьепсітё ~ прочность при изгибе 
Ьоіі ~ стойкость к кипячению, стой- 
кость к воздействию горячей воды 
Ьиск1іп§ ~ сопротивление продольно- 
му изгибу, прочность при продольном 
изгибе 

сотргеззіоп ~ сопротивление [проч- 
ность] при сжатии 

сопііпиоиз Іащіепііаі ~ длительное со- 
противление сдвигу (мёрзлых грун- 
тов) 

сгаскіп§ ~ трещиностойкость, сопро- 
тивление трещинообразованию 
сгизЬіп§ ~ сопротивление раздавлива- 
нию, прочность при раздавливании 
сиІІіп§ ~ сопротивление резанию 
йгіѵіп§ ~ сопротивление грунта погру- 
жению сваи 

йгіѵіп§ ~ оГ а рііе сопротивление сваи 
погружению [забивке] 
йупатіс ~ сопротивление динамиче- 
ским воздействиям [силам] 
сіупатіс рііе ~ несущая способность 
забивной сваи 

епй ~ сопротивление (грунта) на ост- 
рие сваи 

епЬапсей 8Іір ~ повышенное сопро- 
тивление скольжению 


йаІі§ие ~ усталостная прочность, вы- 
носливость 

Шіег ~ сопротивление фильтра 

йпаі Шіег ~ конечное сопротивление 

фильтра 

йге ~ огнестойкость 
йге ~ оГ зерагаІіп§ еіетепі огнестой- 
кость ограждения 

йо\ѵ ~ аэродинамическое сопротивле- 
ние; гидравлическое сопротивление 
ігее 2 Іп§ ~ морозостойкость 
Мсііопаі ~ 1. сопротивление трению 
2. сопротивление трения; сопротивле- 
ние по длине (канала, трубопровода) 
Гго8І ~ морозостойкость 
Ьеаі - термостойкость, жаростойкость 
ЬеаІіп§ ~ электрокалорифер; электро- 
нагревательный элемент 
Ьеаі Ігап8тІ88Іоп ~ сопротивление 
теплопередаче 

ЬоЫ ~ Іо ехігасііоп сопротивление вы- 
дёргиванию (напр, анкерного болта) 
Ьуйгаійіс ~ гидравлическое сопротив- 
ление 

ітрасі ~ сопротивление удару, удар- 
ная прочность; ударная вязкость 
іпіііаі Шіег ~ начальное сопротивле- 
ние фильтра 
1і§Ьі ~ светостойкость 
Іосаі ~ местное сопротивление 
раввіѵе ~ пассивное давление [отпор] 
грунта 

репеігаііоп ~ сопротивление проколу 
[прониканию]; сопротивление погру- 
жению зонда в грунт (при динамиче- 
ском зондировании) 
рііе ~ сопротивление грунта погруже- 
нию сваи 

риііоиі ~ сопротивление выдёргива- 
нию [извлечению] (напр, арматуры 
из бетона) 

гиріиге ~ сопротивление разрыву, 
прочность при разрыве, прочность на 
разрыв 

зсгаІсЬ ~ твёрдость (по шкале Мооса) 
зеізтіс ~ сейсмостойкость 
зЬай Ггісііоп ~ сопротивление (грун- 
та) на боковой поверхности ствола 
(напр, сваи опускного колодца) 
зЬеаг(іп§) ~ сопротивление сдвигу 
[срезу, скалыванию]; прочность на 
сдвиг [срез, скалывание] 
зЬоск ~ ударная прочность, сопротив- 
ление удару 

8Іійіп§ [зіір] ~ сопротивление сколь- 
жению [проскальзыванию] 
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гсьігаіпі 


зресійс ~ удельное сопротивление 
зресійс сйіѵіп§ ~ удельное динамиче- 
ское сопротивление пенетрация 
зиііаіе ~ сульфатостойкость 
зигГасе ~ поверхностный коэффици- 
ент теплопроводности (коэффициент, 
соотносящий состояние и материал 
поверхности с тепловым потоком 
через неё при малых перепадах тем- 
ператур) 

зигГасе Йеаі Ігапзіег ~ внешнее тер- 
мическое сопротивление 
Ійегтаі ~ 1. тепловое [термическое] 
сопротивление, сопротивление тепло- 
передаче 2. теплостойкость 
Ійегтаі Ьоишіагу ~ тепловое сопро- 
тивление в месте контакта 
Ійегтаі зйоск ~ сопротивление тепло- 
вому удару 

ІіпІіп§ ~ сопротивляемость воздейст- 
вию красителей [окрашиванию] 

Іір ~ сопротивление (грунта) на ост- 
рие сваи 

Іогзіопаі ~ сопротивление кручению 
[закручиванию] 

Ігасііоп ~ сопротивление тяге 
иііітаіе ~ временное сопротивление, 
предел прочности 

иііітаіе зіаііс ігісііопаі ~ предельное 
сопротивление покоя (при забивке 
сваи) 

ѵарог ~ паронепроницаемость 
ѵѵаіег ~ водостойкость 
іѵеаійег ~ атмосферостойкость 
хѵіпсі ~ сопротивление воздействию 
ветра, аэродинамическое сопротивле- 
ние 

гезізіапі обладающий сопротивлением, 
сопротивляющийся, обладающий 
прочностью о ~ Іо сйаЯіп§ стойкий к 
износу от трения (о канате) 

гезізііѵііу удельное сопротивление 
аррагепі ~ кажущееся удельное со- 
противление (горных пород, определя- 
емое при электроразведке) 

Ійегтаі ~ коэффициент термического 
сопротивления, удельное термическое 
сопротивление 

гезізіог резистор 
Ійегтаі ~ термистор 

гезоіиііоп разложение (на составляю- 
щие) 

~ оГ іогсез разложение сил 
~ оі ѵесіог разложение вектора 


гезопапсе резонанс 
гезогі курорт 
йоіісіау ~ место отдыха 
зеазісіе ~ морской курорт 
\ѵіпІег зрогіз ~ горнолыжная станция 
гезоигсез ресурсы 

ИтШезз ~ безграничные ресурсы [за- 
пасы] 

гезрігаіог респиратор 
гезропзе ответная реакция, отклик; сра- 
батывание (механизма); характери- 
стика; чувствительность (прибора) о 
~ Іо сіупатіс Іоасіз реакция на дина- 
мические нагрузки 
ассісіепіаі ~ случайное срабатывание 
бупатіс ~ динамическая характери- 
стика 

еіазііс ~ упругая характеристика 
еіазіо-ріазііс ~ упругопластичная ха- 
рактеристика 

ріапі ~ время реакции установки на 
регулирующее воздействие; чувстви- 
тельность (системы, установки) 
Ігапзіепі ~ переходный процесс 
гезі 1. опора; упор; стойка; подставка 2, 
суппорт; люнет 3. покой; состояние 
покоя 

гезіаигапі ресторан 

гезіеб проф. арматурная сталь; арма- 
турный стержень 

гезіогаііоп восстановление, реставрация 
тазопгу ~ реставрация [восстановле- 
ние] каменной кладки [каменных 
конструкций] 

тигаі ~ реставрация стен (отделки, 
росписи, фресок) 
гезіогіщ* восстановление 
~ оі Іорзоіі восстановление раститель- 
ного слоя 

гезігаіп связывать, ограничивать, накла- 
дывать связи; сдерживать 
гезігаіпесі связанный; защемлённый 
гі§іс11у ~ жёстко защемлённый 
гезігаіпі 1. защемление; заделка; огра- 
ничение перемещения или поворота 2. 
сжатие, сжимание; сокращение о ~ 
а§аіпзІ гоіаііоп защемление [наложе- 
ние связей] против поворота 
~ оі сопсгеіе стеснение [ограничение] 
свободы деформаций [деформирова- 
ния] бетона 

~ оі сіізріасетепі ограничение [стес- 
нение] перемещений 
ащщіаг ~ защемление против углового 
смещения [поворота] 
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гезігаіпі 

ахіаі ~ защемление [закрепление, на- 
ложение связей] против продольного 
[осевого] перемещения 
сгаск ~ предупреждение трещинообра- 
зования, обеспечение трещиностойко- 
сти 

ес1§е ~ защемление по краю (напр, 
оболочки) 

ейесііѵе Іаіегаі ~ надёжное закрепле- 
ние (балки, колонны) против бокового 
выпучивания 

еіазііс ~ упругое защемление; упругая 
связь 

еіазііс еші ~ упругое [упругоподатли- 
вое] защемление конца (балки, ко- 
лонны) 

епсі - защемление конца (балки, ко- 
лонны и т.п.) 

&И ~ полное защемление [закрепле- 
ние] 

Іюгігопіаі - защемление [связь] про- 
тив горизонтального смещения 
Іаіегаі ~ защемление, препятствующее 
боковому смещению [против бокового 
смещения]; боковая связь; боковое за- 
щемление; поперечное закрепление 
(против потери устойчивости) 
рагііаі ~ частичное защемление [за- 
крепление] (конца балки и т.п.) 
гезігісііоп ограничение; запрет 
~ оЯ йеГогтаНопз ограничение дефор- 
маций 

епѵігоптепіаі ~8 ограничения, нала- 
гаемые мерами по защите окружаю- 
щей среды 

Япапсіаі ~8 финансовые ограничения 
гезігісіог 1. ограничитель 2. дроссель 
сарШагу ІиЬе ~ капиллярное дрос- 
сельное устройство (в холодильной 
технике) 

ге8ІгисІигіп§ реструктуризация 
гевиіі результат 

ассеіегаіесі сиЬе Іе8І ~8 результаты 
ускоренных испытаний бетонных ку- 
бов (образцов) 

ассигаіе ~8 точные результаты 
асітіхіиге ~ эффект действия добавок 
сопзізіепі ~8 достоверные [надёжные, 
приемлемые] результаты (напр, испы- 
таний) 

ехрегітепіаі ~8 результаты экспери- 
ментов [экспериментальных исследо- 
ваний] 

гергосІисіЫе Іезі ~8 воспроизводимые 
результаты испытаний 


8Ігеп§І1і Іезі ~8 результаты испытаний 
на прочность 

Іезі ~ результат опыта; результат ис- 
пытания 

Іезі ~8 іпЯиепсесі Ьу Ьоі іѵеаіЬег вли- 
яние жаркой погоды на результаты 
испытания 

гезиііапі равнодействующая, результи- 
рующая 

~ о! іогсез равнодействующая сил 
8Іге88 ~ равнодействующая напряже- 
ний 

гезигІасіп§ восстановление покрытия 
геіаіпег фиксатор; держатель; упор; за- 
мок; стопор 

Ъаііазі ~ балластный упор 
геІаіпіп§: 

\ѵаІег ~ 1. водозадержание 2. аккуму- 
лирование стока 

геіагсі струенаправляющая шпора [буна] 
(проницаемой конструкции) 
геіагбапі замедлитель, ингибитор 
\ѵоосі-ііге ~8 антипирены 
геіагсіаііоп замедление; отставание; за- 
паздывание 

сЬетісаІ зигіасе ~ химическое замед- 
ление (схватывания) поверхности 
8по\ѵ ~ снегозадержание 
геіагсіег добавка-замедлитель (схваты- 
вания или твердения) 
зеі (Ііп§) ~ добавка-замедлитель схва- 
тывания 

зигіасе ~ поверхностный замедлитель 
схватывания (плёнкообразующий со- 
став) 

геІетрегіп§ повторное перемешивание 
(бетонной смеси и пр.); повторное за- 
творение раствора 

~ оі сопсгеіе повторное перемешива- 
ние бетонной смеси 
геіепііоп влагозадержание 
Яооб ~ аккумулирование паводка 
8Ішпр ~ Ѵ8. Сіте сохранение подвиж- 
ности (бетонной смеси) во времени [с 
течением времени] 

геіепііѵііу удерживающая способность 
іѵаіег ~ водоудерживающая способ- 
ность 

геІорріп§ повторное устройство [нанесе- 
ние] поверхностного слоя (напр, до- 
рожного покрытия) 
геігасііоп оГ оиІгі§§егз втягивание [уби- 
рание] вьшосных опор (крана, экска- 
ватора) 
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геігеаі* 

іго8І ~ оттаивание (грунта), пониже- 
ние нулевой изотермы в грунте 
геігойі 1. модификация; модернизация 
|| модифицировать; реконструировать 
2. модифицированная [модернизиро- 
ванная] установка о Іо ~ ап ехІ8Ііп§ 
вІгисШге изменить [реконструиро- 
вать] существующее сооружение 
геШгп 1. возврат 2. обратная линия 
( трубопровода ) 

аиіотаііс ~ оЯ ѵѵаіег паровая петля 
(устройство для автоматического 
возврата в котёл воды, увлекаемой 
давлением пара) 
сопдешаіе ~ возврат конденсата 
8Іисі§е ~ рециркуляция активного ила 
ѵѵеі ~ мокрый конденсатопровод 
геизаЫе повторно или многократно ис- 
пользуемый 

геи8е(8) оборачиваемость; повторное ис- 
пользование 

Сопл ~ оборачиваемость [повторное 
использование] опалубки 
ѵѵаіег ~ оборотное водоснабжение; по- 
вторное использование воды 
геѵеаі откос (оконного или дверного 
проёма) 

іп§оіп§ ~ внутренний откос (на вер- 
тикальной граничной поверхности 
проёма) 

геѵегЬегаІіоп реверберация 
геѵегзе 1. реверсирование 2. обратная 
сторона 

геѵеітепі 1. крепление откосов 2. по- 
крытие; облицовка 3. подпорная стен- 
ка 

Ьапк ~ 1. берегоукрепление 2. берего- 
вая одежда; одежда откосов 
ЬгизЬ ~ хворостяная одежда, выстилка 
сііаппеі ~ одежда канала 
соипІег-агсЬесі ~ многоарочная под- 
порная стенка 

сгіЬ ~ ряжевая одежда канала 
іавсіпе ~ фашинная одевда 
та11ге88 ~ тюфячная одевда (откоса) 
рііе аші іазсіпе ~ свайно-фашинная 
одевда (откоса) 

госк-йіі ~ каменно-набросная одевда 
(откоса) 

8Іоре ~ одежда откоса 
геѵіЬгаІіоп повторная вибрация (бетон- 
ной смеси) 
геѵіеѵѵ обзор; анализ 
~ ой Іііе ѵѵогк Іо Ье йопе обзор харак- 


ГІ§ 

тера предстоящих работ (напр, на ин- 
структаже) 

бе8І§п ~ оценка [анализ] проекта 

геѵѵаіег оборотная вода; циркуляционная 
вода 

гЬео1о§у реология 

гЬеореху реопексия (процесс, обратный 
тиксотропии) 

гЬопе шотл. карнизный водосточный 
жёлоб 

гіЬ 1. ребро 2. элемент крепи (из про- 
катного профиля) 3. поясок; буртик; 
прилив 

агсЬ ~ пояс арки (сплошного сече- 
ния); пояс двутавровой арки (со 
сплошной стенкой) 

]аск ~ вспомогательное короткое ребро 
(ребристого купола или свода) 
8Іійепіп§ ~ ребро жёсткости 
ѵаиіі ~ арочное ребро свода 

гіЬЬіп§ оребрение 

гіЬЬоп 1. лента 2. ригель, связывающий 
стойки деревянного каркаса (по пери- 
метру здания) 3. свинцовый штапик 
цветного остекления 

гісі (е) аЫШу ездовые качества (дороги, 
моста) 

гіс1§е 1. конёк (крыши) 2. гребень; вы- 
ступ 

ап§1е ~ накосная стропильная нога 
(вальмовой крыши) 
гооЯ ~ конёк крыши 

гісііп§ сопсгеіе Ьискеі подъём рабочих в 
бадье для бетона (запрещённый ме- 
тод) 

гі§ 1. установка; агрегат; оснастка; обо- 
рудование 2. навесное оборудование 
(крана, экскаватора и т.п.) 3. буро- 
вая установка; буровой станок 4. ко- 
пёр 5. (плавучая) буровая платформа 
б. тягач (с прицепом) 

Вапиі рі1іп§ ~ сваебойная гидравличе- 
ская установка 

Ьогіп§ ~ буровая установка, буровой 
станок 

Ьоііот-аиррогіесі сМИт§ ~ морское 
буровое основание, опирающееся на 
дно 

сопігоііеб ]аскіп§ ~ домкратная уста- 
новка с дистанционным управлением 
сгаѵѵіег тоипіесі рі1іп§ ~ сваебойная 
установка [копёр] на гусеничном хо- 
ду, гусеничный копёр 
йгі11іп§ ~ 1. буровая установка; буро- 
вой станок 2. буровая вышка 
Яоаііпё (с!гі11іп§) ~ плавучая буровая 
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гі§ 

установка; рі плавсредства, суда тех- 
нического флота (напр, плавучий 
кран, плавучий копёр) 
рііе (Мѵіп§ ~ сваебойная установка, 
копёр 

ріаі&гт-тоипіесі Йгі11іп§ ~ буровая 
установка на морской платформе 
«циіеі» рі1іп§ ~ копёр с низким уров- 
нем шума (70-80 дБ) 
зеа-ЬесІ репеіготеіег ~ подводная ус- 
тановка для зондирования морского 
дна 

Іезі ~ испытательная аппаратура, ис- 
пытательное устройство 
(проб ~ 1. треножный буровой станок 
2. треножный копёр 
ипсіепѵаіег репеіготеіег ~ подводная 
установка для зондирования морского 
дна 

гі§§ег такелажник; строповщик 

1. такелаж; снаряжение; оснаст- 
ка; вспомогательные монтажные сред- 
ства 2. монтаж; сборка 3. трубопро- 
водная обвязка 

ріре ~ трубопроводная обвязка 
гі§Ы оГ \ѵау 1. право прохода или проез- 
да 2. полоса отвода 
гі§іс1іІу жёсткость; упругость формы 
ЬепсИщ; ~ жёсткость при изгибе (бал- 
ки, ригеля) 

Яехигаі ~ 1. жёсткость (балки) при 
изгибе 2. предел прочности при изгибе 
Яехигаі ~ оГ іЬе ріаіе изшбная жёст- 
кость пластинки 

Іоіпі ~ жёсткость узла (рамы, фермы) 
гіп§ 1. кольцо 2. фланец 3. обод; обруч; 
хомут; проушина 4. обечайка; обойма 
5. звено цепи 6. архивольт 
ап§1е ~ уголковый фланец 
аппиаі (§го\ѵЙі) ~ годичное кольцо 
[годичный слой] древесины 
агсЬ ~ несущая часть арки; часть ар- 
ки, воспринимающая нагрузку 
Ьаскіп§ ~ кольцевая подкладка (под 
сварочный шов трубопровода) 

ЬоІІеЯ сазі-ігоп ~ чугунное кольцо об- 
делки (из сболчиваемых тюбингов) 
согпщаІеЯ ІооіЬей ~ зубчатая волни- 
стая кольцевая шпонка 
сгітр ~ обжимное кольцо 
сШІіп§ ~ 1. кольцевой нож (опускного 
колодца) 2. кольцевой пробоотборник 
(для вырезания образца из монолита 
грунта) 

йтеі ~ морозное кольцо (в зоне веч- 
ной мерзлоты) 


Іоіпі ~ тороидальная уплотімющая 
прокладка 

Ше ~ спасательный круг (при рабо- 
тах над водой или близ водоёмов) 
тапіюіе ~ сборное бетонное кольцо 
колодца 
тоогіп§ ~ рым 

тиб ~ плоская крышка штепсельной 
розетки, закрепляемая на стене (по- 
верх штукатурного слоя) 

О ~ (эластомерное) уплотняющее 
кольцо круглого сечения 
рііе ~ бугель 

ріазіег ~ штукатурная марка в виде 
металлического кольца 
ргоѵіп§ ~ кольцевой динамометр; 
кольцевой тензометрический преобра- 
зователь [датчик] (для градуировки) 
Ка8сЫ§ ~8 кольца Рашига 
геіпГогсіп§ ~ кольцо для армирования 
ствола дымовой трубы 
8еа1іп§ ~ манжета; уплотнительное 
кольцо 

зЬаіі ~ поясок [валик] на стволе ко- 
лонны 

8Ііплпк-оп ~ термоусадочный бандаж, 
термоусадочная манжета 
8Іе\ѵіп§ ~ опорно-поворотный круг 
(крана, экскаватора) 
зрасег ~ распорное кольцо 
8рШ ~ разрезная кольцевая шпонка 
8Іее1 сотргеззіѵе ~ стальное обжима- 
ющее кольцо, стальной бандаж 

гіпк 1. каток (сооружение) 2. спортив- 
ная арена 

айіЯсіаІ ісе ~ искусственный каток 

соѵегеЯ 8ка1іп§ ~ крытый каток 

іпбоог ісе ~ крытый каток 

гоііег 8ка1іп§ ~ каток для катания на 

роликах 

8каІіп§ ~ каток 

гіп8Іп§ 1. промывка; продувка 2. под- 
мыв; намыв 

гіррег рыхлитель-кирковщик 

гірріп§ рыхление грунта (рыхлителем, 
кирковщиком) о ~ ІітЬег продольная 
распиловка лесоматериала 

гіргар каменная отсыпка, каменная на- 
броска; каменно-набросная одежда бе- 
регового откоса 

гіве 1. стрела подъёма (арки) 2. высота 
лестничного марша 3. высота ступени; 
подступенок 4. высота подъёма; подъ- 
ём (груза) 5. возрастание, повышение, 
рост, увеличение о ~ іп сопсгеіе 
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Іетрегаіиге повышение температуры 
бетона 

~ ой ІШ88 высота фермы 
Іеі ~ высота подъёма горизонтальной 
неизотермической приточной струи, 
«всплывающей» над приточным отвер- 
стием 

рге88иге ~ рост [повышение] давле- 
ния 

зйагр ~ резкое повышение 
Іетрегаіиге ~ повышение температу- 
ры 

Іетрегаіиге ~ апсі ГаІІ колебание тем- 
пературы (повышение и понижение) 
Іоіаі ~ полная высота лестничного 
марша (от площадки до площадки) 
гізег 1 . подступенок 2. подающий стояк, 
восходящая труба; нагнетательная 
труба 

йгу ~ «сухой» пожарный стояк 
Геесі ~ подающий стояк 
йогу ~ подающий стояк 
§а8 - газовый стояк 
8Э8 вегѵісе ~ газовый стояк 
ЬеаІіп§ ~ отопительнй стояк 
геіигп ~ обратный стояк 
вегѵісе ~ газовый стояк 
гѵеі ~ «мокрый» пожарный стояк 
гізк риск 

йге ~ опасность [вероятность] возник- 
новения пожара 

ЬеаІіЬ ~8 Ггот сйетісаіз опасность 
для здоровья (рабочих) от химикалий 
гіѵег река 

сапаікесі ~ канализированная река 
ісіп§ ~ речная наледь 
гіѵеі заклёпка 

сопе-Ьеай ~ заклёпка с конусной го- 
ловкой 

ехріозіѵе ~ взрывная заклёпка (с 
трубчатым стержнем, наполненным 
ВВ, которое взрывается при ударе 
молотком по головке заклёпки) 
йеЫ ~ монтажная заклёпка 
Яаі-Ьеасі ~ заклёпка с конусной голо- 
вкой 

гіѵеіег 1 . клепальный молоток; клепаль- 
ная машина 2. клепальщик 
рпешпаііс ~ (пневматический) кле- 
пальный молоток 

гоасі 1. дорога, путь 2. штрек о ~ оп 
8погу автозимник 
ассе88 ~ подъездная дорога 
аіі-ригрозе ~ дорога общего пользова- 
ния 

арргоасй ~ подъездная дорога 


гоай 

агіегіаі ~ магистральная дорога, авто- 
магистраль 

азрйаіі ~ дорога с асфальтобетонным 
покрытием 

ЬаскЬопе ~ магистральная дорога, ав- 
томагистраль 

Ьоіііе-песк - дорога с суживающейся 
проезжей частью 

Ьура88 ~ объездная дорога, объезд 
с1а88Ійес1 ~ англ дорога государствен- 
ного значения 

соипіу ~ дорога, находящаяся в адми- 
нистративном подчинении графства 
сго88 ~8 пересечение дорог (примерно 
под прямым углом) 
сю 880 ѵег ~ соединительный путь 
между стрелочными проводами 
сІепзеІу-ІгаШскесІ ~ дорога с интен- 
сивным движением 

сіерІапіп§ ~ подъезд к выходу пасса- 
жиров с аэровокзала 
с1ерге88есі ~ дорога, проходящая под 
путепроводом 

деіоиг ~ объездная дорога, объезд 
біп ~ просёлочная дорога (грунтовая, 
улучшенная песком, гравийная) 
сіізІгіЬиІе ~ магистральная дорога, ав- 
томагистраль 

дізігісі ~ дорога, находящаяся в адми- 
нистративном подчинении округа, до- 
рога районного значения 
діѵісіесі ~ автомобильная дорога с раз- 
дельными проезжими частями 
сіиаі саггіа§е\ѵау ~ дорога с двумя раз- 
дельными проезжими частями 
еагій ~ грунтовая дорога 
еіеѵаіеё ~ эстакада 

етр1апіп§ ~ подъезд к входу пассажи- 
ров в аэровокзал 
езіаіе ~ подъездная дорога 
Ьаиі ~ путь подвоза, подъездная доро- 
га 

ісе ~ автозимник 
іпіегіог ~ внутризаводская дорога 
ІапсІ зегѵісе ~ местная дорога (к ко- 
торой примыкают подъезды к мест- 
ным хозяйствам) 

Нтііесі ассе88 ~ дорога с ограничен- 
ным количеством въездов 
1о§§іп§ ~ лесовозная дорога 
ІитЬег ~ лесовозная дорога 
таіп ~ главная дорога (с приорите- 
том движения) 

тадог ~ главная дорога (с приорите- 
том движения) 
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гоай 

тіпог ~ второстепенная дорога (по 
отношению к главной, имеющей при- 
оритет в движении) 
тоіог ~ автомобильная дорога 
тоипіаіп ~ горная дорога 
оссираііоп ~ частная дорога 
раѵеб ~ мостовая; дорога с твёрдым 
покрытием 

ріопеег ~ временная дорога (напр, к 
стройплощадке) 

ргіпсіраі ~ англ, дорога государствен- 
ного значения 

ргіѵаіе ~ дорога в пределах террито- 
рии частного владения 
габіаі ~ городская автомагистраль, со- 
единяющая центр города с перифе- 
рийными районами 
гейеГ ~ дорога на эстакаде 
гезісіепііаі ~ проезд (в жилой зоне) 
гіп§ ~ кольцевая городская дорога; 
кольцевая магистральная улица 
8сепіс ~ дорога, сооружённая с учётом 
архитектурно-ландшафтных требова- 
ний 

весопбагу ~ 1. дорога низшей катего- 
рии 2. местная дорога 
зегѵісе ~ временная дорога; подъезд- 
ная дорога; боковой проезд (в городе) 
8Іп§1е-ригро8е ~ дорога, предназна- 
ченная для определённого класса дви- 
жения 

8Іір ~ съезд (на ромбовидном пересе- 
чении дорог в разных уровнях) 
вресШс ~ дорога специального назна- 
чения 

виЬзібіагу ~ второстепенная дорога 
(по отношению к главной, имеющей 
приоритет в движении) 

Іоіі ~ платная автомобильная дорога 
Іо\ѵп8Ьір ~ городская дорога 
Ігипк ~ магистральная дорога, автома- 
гистраль 

ипраѵеб ~ грунтовая дорога 
\ѵіШег 8по\ѵ ~ автозимник 
гоабЪазе основание дорожной одежды 
гоабЬеб основание дорожной одежды; 
земляное полотно; основная площадка 
(земляного полотна железной доро- 
ги) 

гоабтіхег грунтосмесительная машина, 
грунтосмеситель 

е1еѵайп§ ~ грунтосмесительная маши- 
на с высокорасположенным смесите- 
лем 

гоабѵѵау 1. проезжая часть; дорожное 


полотно 2. земляное полотно (желез- 
ной дороги) 3. штрек 
опе-\ѵау ~ однополосная проезжая 
часть (для одностороннего движения) 
геѵегзіЫе ~ проезжая часть (дороги) с 
реверсивными полосами движения 
Ііегеб ~ дорога в два яруса 
госк 1. горная порода, скальный грунт 2. 
кусок горной породы 
асібіс ~ магматическая кислая порода 
саѵегпоив ~ ячеистый [кавернозный] 
скальный грунт 

сотрасіеб ~ компактная горная поро- 
да 

бепзе ~ плотная горная порода 
ехігизіѵе ~ изверженная [магматиче- 
ская] порода 

§ур8шп ~ гипсовый камень 
щпеош ~ изверженная [магматиче- 
ская] порода 

іпіасі ~ ненарушенная горная порода 
іпігшіѵе ~ интрузивная (горная) по- 
рода 

Іатіпаіеб ~ пластинчатая порода 
шеІатогрЫс ~ метаморфическая (гор- 
ная) порода 

госкег балансир (шарнирной опорной ча- 
сти) 

врЬегісаІ ~ сферический балансир 
(опорной части моста) 
госкегу см. госк-§агбеп 
госкіШ каменная наброска, каменная 
отсыпка 

ипбепѵаіег ~ подводная каменная на- 
броска 

госк-§агбеп «сад камней» (пейзажная 
архитектура) 

госкзсаре горный ландшафт 
гоб 1. арматурный стержень круглого 
сечения, прут; круглая сталь 2. рейка; 
веха 

Аагоп'8 ~ жезл [шест] Аарона (архи- 
тектурный орнамент) 
апсЬог ~ стержневой анкер; замоно- 
личенный [заанкеренный] стержень 
(напр, для крепления подвесок тру- 
бопровода и пип) 

Ьаскег ~ стержень-подложка (для 
швов в дорожных покрытиях) 

Ьеііу ~ затяжка шпренгельной балки 
Ьопіп§ ~ визирка 
Ьогіщ; ~ буровая штанга 
Во8Іоп 1еѵе1іп§ ~ раздвижная рейка 
сатЬег ~ затяжка шпренгельной бай- 
ки 
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соппесІіп§ ~ соединительный арма- 
турный стержень; выпуск арматуры 
сіІ8сЬаг§е ~ молниеприёмник 
боиЫе-1аг§е1 іеѵеінщ ~ двусторонняя 
рейка 

сігаіп ~ гибкий стержень для прочист- 
ки канализационных трубопроводов; 
дреноочиститель 
бгі11іп§ ~ буровая штанга 
еагій ~ заземляющий стержень 
§аи§е ~ порядовка (каменщика) 

Іаск ~ домкратный стержень (скользя- 
щей опалубки) 

кіп§ ~ центральная стальная подвеска 
(из круглой стали) простейшей треу- 
гольной стропильной фермы 
1і§Ьіпіп§ (сЙ8сЬаг§е) ~ молниеприём- 
ник 

Ппе ~ вешка 

1оп§ ~ складная нивелировочная рей- 
ка (до 4-х метров) 
репей ~ металлический стержень 
[пруток] 

циееп ~ металлическая подвеска (де- 
ревянной стропильной фермы) 
гап§е ~ вешка 

геіпГигсетепІ [геіпіогсіщ;] зіееі ~ 
стальной арматурный стержень 
8сге\ѵей Іепзіоп ~ металлическая под- 
веска с резьбой 
8ѴѴІІСЙ ~ стрелочная тяга 
Іатріп§ ~ уплотняющий стержень 
(напр, для штыкования бетонной 
смеси) 

Тіе ~ 1. затяжка; тяж 2. бурильный за- 
мок 

гоййіп§ штыкование бетонной смеси 
(ручной метод уплотнения) 

гойтап реечник 

гой 1. рулон; свиток 2. валик; валец; ро- 
лик 3. каток (машина) 4. фашина 5. 
цилиндрический габион 6. наклон 
ложка кирпича; выступ верхнего ре- 
бра кирпича из плоскости стены 
ап§1е ~ угловой валик (для окраски) 
сигЬ - англ горизонтальный шов' [ре- 
бро] кровли мансардной крыши (в 
месте изменения уклона скатов) 

]аск ~ ручной ворот 

рге Ігіттей (ѵѵаіі) рарег ~ рулон обоев 

с обрезанной на заводе кромкой 

8\ѵа§іп§ ~ профилировочно-гибочный 

ролик 

іѵаіірарег ~ рулон обоев 

гоііегеіе жёсткая бетонная смесь, уплот- 
няемая дорожным катком 


гоііег 

гойег 1, дорожный каток 2. валец; бара- 
бан; цилиндр; ролик; колесо 3. валик 
(малярный) 

Ъаііазі ~ балластный каток 
Ьей ~ донный валец 
сігсиіаг ~ цилиндрический каток 
сгітрйщ ~ дорожный каток с фактур- 
ными вальцами (с выступами для со- 
здания шероховатости дорожного по- 
крытия) 

сигѵесі (раіпі) ~ волнистый валик для 
окраски 

сиШпё-іп раіпі ~ филёночный маляр- 
ный валик 

йоиЫе агт ігате раіпі ~ малярный 
валик с двусторонней удерживающей 
вилкой 

йиаі-йгат зей'-ргорейей вЬеерзіооІ - 
двухбарабанный самоходный кулачко- 
вый каток 

еййу ~ валец гидравлического прыжка 
ехрапвіоп ~ катковая опорная часть 
(пролётного строения моста) 
іёіі ~ войлочный валик (для окраски) 
йаІ-8Ійей ~ каток (опорной части мо- 
ста) со срезанными боковыми частя- 
ми 

§гій ~ сетчатый [решётчатый] дорож- 
ный каток, каток с сетчатыми вальца- 
ми 

§иіс1е ~ направляющий каток 
Ьапб-Ііеід ~ ручной дорожный каток 
Ьубгаиііс фипр ~ валец гидравличе- 
ского прыжка 

іпсіепііп§ ~ дорожный каток с рифлё- 
ными вальцами 

1іпіп§ раіпі ~ филёночный малярный 
валик 

Иѵе ~ приводной ролик (роликового 
конвейера); рі роликовый конвейер 
ти11і\ѵііее1 ~ тяжёлый дорожный ка- 
ток с пневматическими шинами 
расШеіооІ ~ кулачковый дорожный 
каток 

раіпі ~ малярный валик 
рпешпаііс ~ пневмокаток, дорожный 
каток с пневматиками 
рге88иге-іё(1 (раіпі) ~ валик с пода- 
чей краски из нагнетательного бачка 
гоаб ~ дорожный каток 
шЬЬег-соѵегесі ~ 1. обрезиненный ма- 
лярный валик 2. обрезиненный валец 
(дорожного катка) 
шЬЬег-ІігесІ ~ пневмоколёсный до- 
рожный каток 
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гоііег 

пт Ііпе раіпі ~ филёночный маляр- 
ный валик 

зеат апй ап§1е ~ валик для прикатки 
стыков обоев (на плоскости стены и 
в углах) 

8е§тепІей ~ многосекционный дорож- 
ный каток 

вЬеерзйюІ ~ кулачковый каток 
8Іп§1е агт Ггате раіпі ~ малярный 
валик с односторонней удерживающей 
вилкой 

8тооІ1і ~ дорожный каток с гладкими 
вальцами 

8Іее1 Іапсіет іЬгее-ахІе ~ трёхосный 
дорожный каток с тремя стальными 
вальцами 

8Іее1 Іапсіет Рѵо-ахіе ~ двухосный до- 
рожный каток с двумя стальными 
вальцами 

зіееі \ѵЪее1 ~ дорожный каток со 
стальными вальцами 
зѵѵіІсЬ-роіпІ ~ остряк на роликах 
Іатр(ег)іп§ ~ кулачковый дорожный 
каток 

Іапсіет ~ двухвальцовый дорожный 
каток; каток-тандем 
Ійгее-ахіе [Ійгее-гоіі] Іапйет ~ трёх- 
осный дорожный каток с тремя валь- 
цами 

Ійгее-ѵѵііееі ~ двухосный дорожный 
каток с тремя вальцами 
Іо\ѵей ~ прицепной дорожный каток 
Ігепсй ~ траншейный каток (для уп- 
лотнения дна траншей) 

Ігощф ~ лотковая [желобчатая] роли- 
коопора (ленточного конвейера) 
1\ѵо-\ѵйее1 Іапсіет ~ двухвальцовый 
дорожный каток 

ѵіЬга!іп§ ~ вибрационный дорожный 
каток 

ѵіЬгаІогу ~ вибрационный дорожный 
каток 

ѵѵоЬЫу сѵііееі ~ дорожный каток с 
«виляющими» пневматическими колё- 
сами [со свободной подвеской] 
го11іп§ укатка 

гаек ~ намотка рулона обоев рисунком 
наверх 

го11іп§-іп надвижка (пролётных строе- 
ний моста) на катках по полозьям 
гоііоск кирпич, уложенный на ребро (в 
конструкции) 

гоІЬѵау водослив, водосливная секция 
плотины 
гоіок см. гоііоск 

гоой крыша, покрытие (здания) о ~ ге- 


візіапі Іо іЬе йге ехрозиге огнестой- 
кая крыша 

аіі-оѵег ~ крыша вокзала, перекрыва- 
ющая все станционные пути 
агсй(ей) ~ арочная [выпуклая] крыша 
агейей Ьаггеі ~ 1. цилиндрическое 
сводчатое покрытие 2. цилиндриче- 
ский свод 

Ьаггеі (зііеіі) ~ 1. цилиндрическое 

сводчатое покрытие 2. цилиндриче- 
ский свод 

Ьаггеі-ѵаиіі ~ цилиндрическое сводча- 
тое покрытие 

Ьеат ~ балочное покрытие 
ВеІГавІ ~ крыша [покрытие] с ароч- 
ными стропильными фермами с за- 
тяжкой 

Ъеіі (-зЬаресІ) ~ крыша в виде купола, 
имеющего форму колокола 
Ьопсіесі §гаѵе1 ~ кровля с приклеенной 
крупной посыпкой 

Ьо\ѵ8Ігіп§ ~ крыша [покрытие] с 
арочными стропильными фермами с 
затяжкой 

Ьшіегйу ~ двускатная крыша с обрат- 
ными скатами (понижающимися к 
центральной ендове) 
саЫе (-зизрепйей) ~ вантовое висячее 
покрытие 

сапіііеѵег ~ консольная крыша 
сіірресі §аЫе ~ амер, полувальмовая 
крыша 

сіоій ~ тканевое покрытие 
соііаг (Ьеат) ~ крыша с висячими 
стропилами с повышенной затяжкой 
соіитп-виррогіей Іапк ~ крыша ре- 
зервуара с опорными стойками 
сотра88 ~ полуцилиндрическая кры- 
ша, бочарное покрытие 
сопсгеіе 8Ііе11 ~ покрытие в форме 
железобетонной оболочки 
согш§аІей зйеіі ~ покрытие [крыша] 
в форме волнистой оболочки 
соІІа§е ~ двускатная крыша 
соиріе ~ крыша с висячими стропила- 
ми, связанными затяжкой 
соир1е-с1о8е ~ крыша с висячими 
стропилами 

сигЬ ~ мансардная крыша 
сиі ~ крыша-терраса 
боте ~ купольное покрытие 
йоиЫе-йеск ЯоаІіп§ ~ двойная плава- 
ющая крыша (резервуара) 
йоиЫе-йате - крыша со стропилами, 
поддерживаемыми прогонами 
сІоиЫе-ріісй (ей) [йио-ріІсЬ] ~ 1. дву- 
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скатная крыша (с коньком) 2. ман- 
сардная крыша 

еяиаі йио-ріІсЬей ~ двускатная крыша 
с равными (по ширине) скатами 
еяиііаіегаі ~ двускатная крыша с ук- 
лоном скатов 90 
ГаЬгіс ~ тканевое покрытие 
іасіогу-іуре ~ крыша [покрытие] зда- 
ния заводского типа 
1е11-апй-§гаѵе1 ~ рубероидная кровля с 
посыпкой слоем мелкого гравия 
ЯаІ ~ плоская крыша, плоское покры- 
тие (с уклоном скатов не больше 10) 
ЯаІ-йеск ~ плоская крыша (резервуа- 
ра) 

Яоаіігщ ~ плавающая крыша (резерву- 
ара) 

Яоойей ~ заливаемая крыша 
Гоійей-ріаіе сопсгеіе ~ складчатое 
(железо) бетонное покрытие 
§аЫ& ~ двускатная крыша (с конь- 
ком) 

§атЬге1 ~ вальмовая крыша; мансард- 
ная крыша 

§1а88 ~ застеклённая крыша 
§гаѵе1 ~ кровля с посыпкой из гравия 
Ы§Ь-ріІс1іей ~ крыша с іфутыми ска- 
тами 

Ыр-апй-ѵа11еу ~ многоскатная крыша; 
крыша сложной формы (с нескольки- 
ми скатами и разжелобками) 

Ыррей ~ вальмовая крыша 
Ыррей-§аЫе ~ подувальмовая крыша 
ііаііап ~ вальмовая крыша 
Іегкігщ-Ьеай ~ подувальмовая крыша 
кпее ~ мансардная крыша 
Іатеііа ~ 1. кружально-сетчатый сюд 
2. кружально-сетчатое покрытие 
1еап-Іо ~ односкатная крыша (при- 
стройка к зданию) 

Іоѵѵ рйсЬей ~ пологая крыша 
1о\ѵ-ргоЯ1е ~ пологая крыша 
М ~ М-образная шедовая крыша (име- 
ющая в поперечном сечении очерта- 
ние буквы М) 

тапзагй ~ мансардная крыша 
топііог ~ фонарь крыши [покрытия]; 
крыша со световым фонарём 
топоріІсЬ ~ односкатная крыша 
тиШ§аЫей ~ многоскатная крыша (со 
скатами, образующими смежные 
фронтоны) 

тшЬгоот ~ грибовидное покрытие, 
грибовидная крыша 
погіЬ-1і§1іІ (зЬеІІ) ~ шедовая крыша, 
шедовое покрытие 


орел ~ бесчердачная крыша 
рап ЯоаІіп§ ~ тарельчатая плавающая 
крыша (резервуара) 
раѵіііоп ~ пирамидальная крыша; по- 
лигональная крыша 
реп! ~ односкатная крыша; крыша 
пристройки (к дому) 
ріісііей ~ скатная крыша 
роШооп Яоаііпё ~ понтонная плаваю- 
щая крыша (резервуара) 
ро8І-Іеп8Іопесі ~ предварительно на- 
пряжённое железобетонное покрытие 
гаіпЬоѵѵ ~ двускатная крыша со слегка 
выпуклыми скатами 
геей ~ камышовая или тростниковая 
крыша 

геІгасІаЫе ~ убирающееся [раздвига- 
ющееся, откатное] покрытие 
горе (-зшрепйей) ~ вантовое висячее 
покрытие 

заййіе ~ двускатная крыша (с конь- 
ком) 

8а\ѵІооЯі ~ шедовое покрытие 

8е1Г-8иррогІіп§ Іапк ~ самонесущая 

крыша резервуара 

зЪей ~ односкатная крыша 

зіскІе-зЬарей ~ серповидная крыша, 

крыша с серповидными стропильными 

фермами 

8Іп§1е ~ крыша с обьиными наслон- 
ными стропилами 
8Іп§1е-ріІс1і ~ односкатная крыша 
зкігі ~ промежуточные свесы крыши 
между этажами здания; промежуточ- 
ный карниз с кровельным покрытием 
зоіаг-еіесігіс ~ крыша со встроенными 
термоэлементами 
зргауей ~ орошаемая кровля 
зргау-ропй ~ заливаемая крыша 
зіееі саЫе ~ вантовое покрытие 
зіееі йеск ~ кровля из стального на- 
стила 

зіееі Гоійей ріаіе ~ складчатое покры- 
тие из листовой стали 
зіееі ргізтаііс зЬеІІ ~ покрытие в ви- 
де стальной призматической [складча- 
той] оболочки 

зіееі горе ~ вантовое покрытие 
зіеер ~ крутая скатная крыша 
8ші ~ солярий на крыше дома 
зизрепйей.- висячее покрытие 
зизрепйей сіоіЬ ~ висячее тканевое 
покрытие 

Іапк ~ крыша резервуара 
Іапк йоте ~ купольная крыша резер- 
вуара 
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Іеггасе ~ плоская крыша 
ІгшзесІ ~ крыша с висячими стропи- 
лами [со стропильными фермами] 
итЬгеІІа ~ зонтичная крыша (поддер- 
живаемая одной центральной стой- 
кой или прямолинейным рядом сто- 
ек, как над железнодорожной плат- 
формой) 

ипециаі йио-рйсЬей ~ двускатная 
крыша с неравными (по ширине) ска- 
тами 

ѵаііеу ~ 1. двускатная крыша со ската- 
ми, наклонёнными внутрь 2. много- 
скатная крыша с разжелобками 
ѵѵаІег-ШІей ~ заливная кровля 
\ѵаѵей зйеіі ~ покрытие [крыша] в 
форме волнистой оболочки 
гооіег 1. кровельщик 2. доска или бру- 
сок для кровельного настила 
гооЯп§ кровельное покрытие; кровель- 
ный ковёр 

аіитіпшп ~ алюминиевая кровля 
азЬезІов (сетепі) ~ асбестоцементное 
кровельное покрытие 
авЬезІов 8ІшсШге ~ кровельный на- 
стил из асбестоцементных листов или 
плит 

Ьиііі-іп [ЬиіІІ-ир] ~ многослойное 
кровельное покрытие 
сотро8ІІіоп ~ многослойное кровель- 
ное покрытие 

Гей-апсі-§гаѵе1 - мягкая кровля с по- 
сыпкой высевками [мелким гравием] 
ЯехіЫе теіаі ~ металлическое кро- 
вельное покрытие (из тонколистово- 
го металла) 

тетЬгапе ~ плёночное кровельное по- 
крытие 

тіпегаі-зигіасесі ~ мягкая кровля с 
посыпкой [слоем высевок] по битум- 
ному слою 

КиЬегоЫ ~ рубероидная кровля, рубе- 
роидное кровельное покрытие 
8Іііп§1е ~ гонтовая кровля 
зіаіе ~ шиферная кровля 
Іаг-апс1-8гаѵе1 ~ многослойная мягкая 
кровля с верхним покрывным слоем 
из дёгтебетона 
Ше ~ черепичная кровля 
гоойщЬг зенитный фонарь (на плоской 
крыше) 

гоот комната, помещение (любое, иск- 
лючая коммуникационное) 
афасепі [асі]оіпіп§] ~ смежная ком- 
ната 


аіг-сопсііііопесі ~ комната ]помеще- 
ние] с кондиционируемым воздухом 
аіг-сошЗіІіопіп§ ециіртепі ~ помеще- 
ние для оборудования кондициониро- 
вания воздуха 

апесЬоіс - безэховая камера 
авветЫу ~ зал собраний; конференц- 
зал; зал для официальных приёмов 
аіііс ~ жилое чердачное помещение 
аисііоп ~ помещение для проведения 
аукционов 

Ьа§§а§е ~ помещение для багажа, ба- 
гажное отделение 

Ьаіі - бальный [танцевальный] зал 
Ьапкіп§ ~ кассовый зал (в банке) 

ЬаіЯ ~ ванная (комната) 

ЬаІІегу (сЬаг§іп§) ~ аккумуляторная; 
помещение для зарядки аккумулято- 
ров 

Ьеат-сеШп§ей 1іѵіп§ ~ жилая комната 
с выступающими вниз балками на по- 
толке 

бей ~ спальная комната 
Ьей-8ІІІіп§ ~ жилая комната 
Ьоііег ~ котельная (помещение) 
сйап§іп§ ~ раздевалка (с индивиду- 
альными шкафчиками для одежды) 
сііеск ~ камера хранения 
сіеап ~ высокочистое [герметизиро- 
ванное, беспыльное] помещение, «чи- 
стая комната» 

сІоіЬез-Іоскег ~ раздевалка с индиви- 
дуальными шкафчиками для одежды 
соЫ ~ холодильная камера 
соттоп ~ общая комната (в кварти- 
ре), маленькая гостиная 
сотрШег ~ компьютерный зал 
сопГегепсе ~ конференц-зал, зал для 
собраний 

сопзиііаііоп ~ приёмная врача 
сопігоі ~ диспетчерская, диспетчер- 
ский зал; щитовая 
соок ~ кухня 

соо1іп§ ~ холодильная камера, холо- 
дильное помещение 
сошТ ~ зал (для) судебньк заседаний 
йагк ~ тёмная комната (для проявле- 
ния фотоснимков) 

ёеай ~ звукоизолированная комната, 
звукоизолированное помещение 
ёіпіп§ ~ столовая 

йоиЫе ~ помещение для двух человек 
йгаѵѵіщ ~ 1. гостиная; салон 2. чер- 
тёжная 3. купе высшего класса 
йге88Іп§ ~ раздевалка, гардеробная 
йге88Іп§-1оскег ~ раздевалка с инди- 
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видуальными шкафчиками для одеж- 
ды 

сігііі ~ помещение для спортивньк 
тренировок 

бизіЬіп ~ мусороприёмная камера 
еіеѵаіог тасЫпе ~ машинное отделе- 
ние лифта 

етег§епсу ~ пункт скорой помощи 

(напр, на производстве) 

еп§іпе ~ машинный зал, машинное 

отделение 

ецЫртеШ ~ машинный зал, машин- 
ное отделение 

егесііщ* ~ сборочный цех, помещение 
для сборки 

Гагшіу ~ комната дневного пребывания 
(ап ~ вентиляционная камера 
ЙГ8І аЫ ~ медпункт, пункт оказания 
первой помощи 

&>§ ~ камера с регулируемым тепло- 
влажностный режимом, влажностная 
камера 

Ггее 2 Іп§ ~ морозильное помещение, 
морозильная камера 
ГгопТ ~ комната, выходящая окнами 
на главный фасад здания 
§ие8І ~ комната для гостей [для при- 
езжих] 

ЬаЪйаЫе ~ жилая комната, жилое по- 
мещение 

Ы§Ь-сеШп§еб ~ комната с высоким 
потолком, комната большой высоты 
ізоіабоп - изолятор (в больнице) 
кйсйеп-сІіпт§ ~ кухня-столовая 
Іаипсігу ~ помещение для стирки, пра- 
чечная 

Іесіиге ~ лекционная, лекционный зал 
Іій тасЫпе ~ машинное отделение 
лифта 

Ий тоіог ~ машинное помещение 
лифта 

1іѵіп§ ~ жилая комната; комната днев- 
ного пребывания 

Іоскег ~ раздевалка с индивидуальны- 
ми шкафчиками для одежды 
тасЫпе ~ машинный зал, машинное 
отделение 

таісі'8 ~ помещение для прислуги 
тесііапісаі ециіртепі ~ машинный 
зал, машинное отделение 
тее(іп§ ~ помещение [комната] для 
деловых встреч (в учреждениях) 

ГПОІ8І ~ влажностная камера, камера с 
регулируемым тепловлажностный ре- 
жимом 


гоот 

оЬвегѵаІіоп ~ обсервационное [обзор- 
ное] помещение 

орегаііщ; - операционная (в больнице) 
регатЬиІаІог 8(ога§е ~ см. ргат 
8Іога§е гоот 

ріапі ~ машинный зал, машинное от- 
деление 

ріау ~ зал [помещение] для игр; ре- 
креационная 

ро\ѵс1ег ~ 1. дамская туалетная комна- 
та 2. небольшая туалетная комната 
(уборная с умывальником или ванной, 
душем) на первом этаже одноквартир- 
ного дома 

ргат 8Іога§е ~ колясочная, помеще- 
ние [комната] для хранения детских 
колясок 

ргеГаЬгісаІесІ ~ объемный блок разме- 
ром с комнату 

ритр ~ насосный зал, насосная, поме- 
щение для насосов 
геасйщ; ~ читальный зал, читальня 
гесерііоп ~ 1. приёмная 2. гостиная 3. 
комната дневного пребывания, жилая 
комната (кроме спальни) 
гесогсНщ; ~ кабина или студия звуко- 
записи 

гесгеаііоп ~ комната отдыха; комната 
для игр; рекреационная 
гекгезІшіеШ ~ буфет (помещение) 
гераіг ~ мастерская; ремонтное поме- 
щение 

ге8І ~ комната отдьжа 
8Йо\ѵ ~ 1. демонстрационный зал 2. 
салон автомобилей 3. парадная комна- 
та (дворца) 

вЬоѵѵег ~ душевая (комната) 

8ІНіп§ ~ комната дневного пребывания; 
комната отдьжа (в санатории и т.д.) 
8Іееріп§ ~ спальная комната 
8токіп§ ~ комната для курения, ку- 
рительная (комната) 
зоипй-ргооС ~ звукоизолированная ка- 
мера, звукоизолированное помещение 
зраге ~ свободная комната (для гос- 
тей) 

зргау ~ камера для окраски распыле- 
нием 

8Іаск ~ книгохранилище 
8Іеат сигіп§ ~ пропарочная камера 
8Іоск ~ склад, хранилище; кладовая 
8Іога§е [зіоге] ~ склад, хранилище 
8Ігоп§ ~ комната-сейф; помещение 
для хранения драгоценностей 
8ші ~ солярий 
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гоот 

8 \ѵйсЬ (ЬоагсІ) ~ элекхрощитовая (по- 
мещение) 

ІеасЬііщ ~ классная комната; комната 
для занятий 

Іе8І ~ испытательная камера; помеще- 
ние для испытаний; эксперименталь- 
ная лаборатория 

ІЬгее-ЬеіІ ~ гостиничный номер на 
трёх человек 

Іоііеі ~ туалетная комната 
ІооІ ~ инструментальная 
ІгапвГотіег ~ трансформаторная (по- 
мещение) 

Ігап^тіНігщ - помещение [комната] 
для радио- и телепередач 
ип<1ге88Іщ; ~ раздевалка, гардеробная 
иіііііу ~ помещение (здания) для ин- 
женерного оборудования; хозяйствен- 
ное помещение; помещение домовой 
прачечной 

ѵепіііаііоп ріапі ~ вентиляторная (по- 
мещение) 

\ѵаійп§ ~ 1. зал ожидания (вокзала) 
2. приёмная, комната ожидания 
\ѵа8Іі ~ умывальная 

>ѵЫІе ~ высокочистое [герметизиро- 
ванное, беспыльное] помещение, «чи- 
стая комната» 

\ѵогкіп§ ~ рабочее помещение, рабо- 
чая комната; мастерская 
гооі 1. корень; основание 2. хвостовик 3. 
корневая часть гидросооружения, со- 
пряжение плотины с береговым отко- 
сом о Іо а\ѵау [оиі, ир] ликвидиро- 
вать, уничтожать; вырывать с корнем 
госМохег бульдозер с корчевателем, 
бульдозер-корчеватель 
горе канат, трос; верёвка 
а 8 І)С 8 І 08 ~ асбестовый шнур 
аихіііагу ЬоІ8І ~ грузовой канат вспо- 
могательного подъёма 
Ьоот 8и8реп8Іоп ~8 стреловой поли- 
спаст (стрелового крана, экскавато- 
ра) 

Ьгаісіеіі пуіоп ~ плетёный нейлоновый 
канат 

ЬгаісІесІ \ѵіге ~ плетёный стальной 
проволочный канат 

Ьискеі ~ тяговый канат ковша (об- 
ратной лопаты, струга) 

Ьискеі Іірріпд - разгрузочный канат 
(драглайна) 

саЫе-ІаісІ ~ шестипрядевый канат с 
мягким или проволочным сердечником 
сІ 08 Іп§ ~ замыкающий канат ковша 
(драглайна) 


сотреп8а(іп§ - канат противовеса, 
компенсирующий канат 
сіеггіскітіу - стреловой полиспаст; 
стреловой канат 
йга§ ~ тяговый канат 
сіпіт соііпІепѵеі§М ~ канат противо- 
веса с барабанным приводом 
едиаі Іау ~ канат параллельной свив- 
ки 

йЬег ~ канат из волокон (пеньки или 
полимерных волокон) 

Шатепі пуіоп ~ канат из полиамид- 
ных [найлоновых] волокон 
йаі ~ плоский (стальной) канат 
Яу-рЬ Яхсчі ~8 оттяжки [тяги] гуська 
§иу ~ оттяжка; расчалка; ванта 
Ьаиіа^е ~ тяговый канат 
ЬоІ8І(ігщ) ~ грузовой [(грузо) подъём- 
ный] канат 

іп8и]а(іп§ ~ теплоизоляционный жгут 
рЬ <1еггіскт§ ~ стреловой канат [по- 
лиспаст] 

рЬ 8а(е(у ~ предохранительный канат 
стрелы (самоходного стрелового кра- 
на) 

.Іиіе ~ джутовый канат 
Іоасі ЬоІ8Ііп§ ~ грузовой [(грузоподъ- 
ёмный] канат 

Іоскесі-соіі ~ закрытый проволочный 
канат 

таіп ІЮІ8І ~ грузовой канат основного 
подъёма 

Мапііа ~ канат из манильской пеньки 
тахі 8и8реп8Іоп ~ оттяжка башни 
(самоходного башгнно-стрелового 
крана) 

тиШраг( сіеггіскііщ ~ многоветвенный 

стреловой полиспаст 

попгоіаііпц ~ нераскручивающийся 

(стальной) канат 

пуіоп ~ найлоновый канат 

рагаііеі Іау ~ канат параллельной 

СВИВЮІ 

реікіапі ~ стреловой канат (стрелово- 
го крана, экскаватора) 

ргіпсіраі Іоаіі ІіГііпд ~ грузовой канат 
главного подъёма 

8іапс1агс1 ѵѵіге ~ шестипрядевый сталь- 
ной канат с мягкой (пеньковой) серд- 
цевиной 

8Іап(1ш§ (§иу) ~ канатная оттяжка, 
расчалка 

8Іее1 иіге ~ стальной (проволочный) 
канат, трос 

8(таш1ес1 \ѵіге [хігапсі-іаісі] - много- 
прядный (стальной) канат 
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гоиіе 


іѵіге ~ стальной (проволочный) канат, 
трос 

\ѵіге ~ Гог еѵегу зегѵісе стальной ка- 
нат многоцелевого назначения 
гореѵѵау подвесная канатная дорога 
Ьі-саЫе ~ двухканатная подвесная до- 
рога 

ПоиЫе-саЫе ~ двухканатная подвес- 
ная дорога 

Пѵіп-саЫе ~ двухканатная подвесная 
дорога 

горіп§ 1. такелаж 2. строповка (груза) 
ап§и1аІесІ ~ угловая [наклонная] сис- 
тема подвески рабочей платформы ви- 
сячих подмостей (с целью их более 
плотного примыкания к стене зда- 
ния) 

горз защитный козырёк над кабиной во- 
дителя 

гозасе розетка (архитектурное украше- 
ние) 

гозе 1. розетка (архитектурное укра- 
шение) 2. разбрызгиватель; разбрызги- 
вающая головка 3. сетчатый фильтр 4. 
роза ветров 

сеі1іп§ ~ потолочная розетка 
зПоѵѵег ~ душевая головка 
іѵіпсі ~ роза ветров 

гозеііе розетка (архитектурное укра- 
шение) 

Козіе О'Мооге проф. дверь 
го8Іп природная смола; канифоль 
гоі гниение; гниль || гнить; портиться 
Ыаск ~ чёрная гниль 
Ыие ~ синева древесины 
гоіаііоп 1. вращение; поворот 2. угол 
поворота (сечений) 3. вихрь о ~ 
іЬгоіщЬ іЬе зате ап§1е поворот на 
один и тот же [на одинаковый] угол 
~ оГ ахез поворот осей (координат) 

~ оГ ІШ88 іоіпі поворот [угол поворо- 
та] узла фермы 

~ оГ ипііу единичный угол поворота 
ахіз ~ вращение вокруг оси, осевое 
вращение 

сіоскѵѵізе ~ вращение [поворот] по 
часовой стрелке 

соипІегс1оск\ѵІ8е ~ вращение [пово- 
рот] против часовой стрелки 
ешЗ ~ угол поворота концевого сече- 
ния балки 

Ггее ~ свободное вращение 
8Ітр1е-Ьеат еші ~ угол поворота кон- 
ца [концевого сечения] простой балки 
гоіаііопаі вращательный 


гоішкіа ротонда 

гои§Ьепіп§ создание шероховатой по- 
верхности (напр, покрытия, бето- 
на) 

гои§Ьпеск проф. рабочий-буровик 

гои§Ьпез8 шероховатость, неровность 
(напр, покрытия) 

~ оГ сЬаппеІ коэффициент шерохова- 
тости русла 

ЬеП ~ шероховатость русла 

зигіасе ~ неровность [шероховатость] 

поверхности 

гоіщйотеіег профилометр; измеритель 
шероховатости (дорожного покры- 
тия); одноколёсный динамометриче- 
ский прицеп (для определения коэф- 
фициента сцепления шины с дорож- 
ным покрытием) 

гоипП 1. круг; окружность; закругление 
|| скруглять; округлять 2. шар, сфера 
3. рабочий цикл 4. круглый профиль; 
пруток 5. арх. валик 6. полукруглая 
ступенька 7. триангуляционная сеть 8. 
галтель (вид рубанка) 9, скоба лестни- 
цы (для спуска в шахту или подъёма 
по трубе) 10. густой, вязкий (о кра- 
ске, лаке); плотный, толстый (о слое 
окрасочного покрытия) 

~ оС Ьоіез комплект скважин 

(МП ~ комплект шпуров 

ЬаІГ ~ 1. полукруглый валик, торус 

(архитектурный облом) 2. полукруг 

1юІ-го11ес1 ~ горячекатаный круглый 

стальной пруток 

циагіег ~ четвертной вал (архитек- 
турный облом) 

гоипПаЬоШ кольцевое пересечение дорог 
тіпі ~ кольцевое пересечение (с диа- 
метром центрального островка ме- 
нее 4-х м) 

зі§пес1 ~ кольцевое пересечение с све- 
тофорным регулированием 

гоишіеі 1. небольшое круглое окно; 
фрамуга 2. валик; астрагал (архитек- 
турный облом) 

гоипс1іп§ 1. закругление; скругление; 
округление 2. обрушение (обочин), 
осыпание 

аггіз ~ закругление на выступающем 
ребре, закругление выступающего ре- 
бра 

гоиіе маршрут; направление дороги; 
трасса о Іо ~ агоипП прокладывать 
(трассу трубопровода) в обход 
аііегпаііѵе езсаре ~8 изолированные 
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гоиіе 

[защищенные] (в пожарном отноше- 
нии) пути эвакуации 
сапаі ~ трасса канала 
езсаре ~ путь эвакуации (при пожа- 
ре) 

ехіегпаі евсаре ~ внешний путь эва- 
куации при пожаре (через балкон, 
крышу и т.п.) 

ДоаІіп§ ~ лесосплавной путь 
рге 88 іігІ 2 есі евсаре ~ путь эвакуации 
(при пожаре) с созданием [обеспече- 
нием] подпора [повышенного давле- 
ния] 

ргітагу ~ один из маршрутов нацио- 
нальной сети дорог Великобритании 
(включающий одну или несколько 
главных дорог и имеющий свой но- 
мер) 

ргоіесіесі евсаре ~ путь эвакуации с 
повышенной степенью противопожар- 
ной защиты 
гоШег шпунтубель 
Ьеасі ~ калёвка (вид рубанка) 
гоШіп§ 1. трассирование, прокладка 
трассы 2. расчёт трансформации паво- 
дочной волны по длине водотока 
Яооб ~ 1. расчёт трансформации па- 
водка 2. пропуск паводка 
іпйіігаііоп ~ расчёт инфильтрации 
гезегѵоіг ~ расчёт водохранилища 
зігеат ~ расчёт речного стока 
зігеат йо\ѵ ~ расчёт гидрографа стока 
го\ѵ 1. ряд; венец 2. проход; переулок 3. 
амер, этаж 4. изгородь 
~ оГ соіитпв ряд колонн 
~ оГ \ѵе1І8 водозабор или дренажная 
галерея с рядом колодцев 
рііе ~ свайный ряд 
кнѵіоск см. гоііоск 

шЬЬег 1. резина, каучук 2. рі резиновые 
изделия 

аіг-Гоаш ~ пенорезина, микропористая 
резина, ячеистай [губчатая] резина 
ехрапбеб ~ ячеистая [губчатая] рези- 
на, пенорезина 

іоат(есі) ~ микропористая резина, пе- 
норезина 
Ьагб ~ эбонит 

Іашіпаіесі ~ многослойный материал 
на основе резины; листовая резина, 
усиленная тканью, сеткой 
пеоргепе ~ неопреновая резина 
8ЙееІ ~ листовая резина 
вушйеііс ~ синтетический каучук 
гаЬЬег-соаІеб обрезиненный (о лентах, 
сосудах и т.п.), покрытый резиной 


шЬЬіп§ трение; притирка; затирка; по- 
лировка 

заек ~ отделка поверхности свежеуло- 
женного бетона мешковиной 
шЬЬізй 1. строительный мусор; камен- 
ный материал от сноса зданий 2. бы- 
товые твёрдые отбросы, БТО 3. пустая 
порода; карьерные отходы 
піЬЫе бутовый камень, бут; каменные 
обломки, рваный камень 
ге§и1аг-соиг8еб ~ рядовая бутовая 
кладка, бутовая кладка ровными ряда- 
ми 

зсаЬЫесі ~ грубо отёсанный камень, 
околотый бутовый камень 
гаЬЫе\ѵогк бутовая кладка (конструк- 
ция) 

га§ 08 ІІу шероховатость 
гаіе 1. правило 2. линейка о ~8 іог 
с1е8І§п правила проектирования 
~ оГ іЬишЬ эмпирическое правило 
агсйііесі'8 ~ масштабная линейка 
сіеап-аіг ~8 правила по предупрежде- 
нию загрязнения атмосферного возду- 
ха 

сошра88 ~ правило распределения не- 
вязок пропорционально длинам сторон 
полигона; уравнивание полигонально- 
го хода 

сопсгеіе сошішсііоп заіеіу ~8 пра- 
вила техники безопасности при произ- 
водстве бетонных работ 
безщп ~8 правила расчёта [проекти- 
рования] 

бе8І§п ~8 іог іогтѵѵогк правила про- 
ектирования опалубочных конструк- 
ций 

езІаЫізЬеб ваіеіу ~ 8 установленные 
правила техники безопасности (для 
данного вида работ) 
і1оаІіп§ ~ правило 

іЫс1іп§ ~ складная линейка; складной 
метр 

§иібапсе ~8 руководящие правила 
Ьоок - линейка [метр] с опорным 
крючком 

орегаііщ; ~8 правила эксплуатации 

рІишЬ ~ рейка с отвесом 

Зітрзоп’з 1/3 ~ метод определения 

площадей по Симпсону 

8Іее1 ~ стальная линейка; стальной 

метр 

Іаре ~ рулетка; гибкий металлический 
метр 

\ѵогкіп§ ~8 правила эксплуатации 
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ги8І1е88 


2 І§(-)га§ ~ складная линейка; склад- 
ной метр 
гиіег линейка 

тип 1. заложение (лестничного нарта 
и т.п.) 2. проступь 3. потёки (краски) 
4. общая схема трубопроводов (в зда- 
нии) 5. участок (трубопровода) 6. ра- 
бота, функционирование; режим ра- 
боты 7. пробег (автомобиля) 8. за- 
пуск; ход; прогон 
Ьаггоіѵ ~ катальный ход 
саЫе ~ кабельная канализация, кабе- 
лепровод 

соге ~ рейс (при бурении скважин) 
йііег ~ фильтроцикл 
ісе ~ ледоход 

ріре ~ звено (трубы); участок (тру- 
бопровода) 

ргеорегаііопаі Іе8І ~ предпусковые ис- 
пытаніе! 

гооГ ~ заложение ската крыши 
ІакеоіГ ~ 1 . разбег (при взлёте) 2. ди- 
станция разбега для взлёта 
Іоіаі ~ полная длина заложения лест- 
ничного марша (от подступенка 
нижней ступени до конца проступи 
верхней ступени) 

Ігеай ~ проступь; ширина лестничной 
ступени 

Ігіаі ~ пробный пуск 

гші§з ступеньки, перекладины (при- 
ставной или навесной лестницы) 
пишет 1. горизонтальная распорка или 
связь; прогон; обвязка 2. ротор 
Іоіпі ~ асбестовый «пухшнур» (для уп- 
лотнения соединений труб) 
таіп ~ главный несущий прогон (под- 
весного потолка) 

теіаі ~ металлическая обвязка карка- 
са перегородки 
пиі ~ гайковёрт 

гиппіп§ 1. движение (автомобиля); про- 
бег 2. нивелирный ход о ~ а раіпІіп§ 
Ііпе вытягивание филёнки 
оѵег8Іип§ ~ передвижение (крана, 
грузовой тележки) с опиранием на 
рельсы кранового пути 
Іор ~ передвижение (крана, грузовой 
тележки) с опиранием на рельсы кра- 
нового пути 

ишЗег8Іип§ ~ передвижение (крано- 
вых тележек) по нижней полке рель- 
сового пути или монорельса 
шппіп§-ойГ вытягивание (карниза, тя- 
ги) 

шпоВГ сток 


аппиаі ~ годовой сток 
Вазе ~ базисный сток; грунтовый сток 
ейаппеі ~ русловый сток 
§гоишЗ\ѵаІег ~ подземный сток 
іттесііаіе ~ поверхностный сток 
ша88 ~ объём стока 

погтаі аппиаі ~ средний многолетний 
сток, норма стока 
реак ~ паводочный сток 
8по\ѵ ~ сток талых вод 
8 ІОГП 1 ~ ливневый [дождевой] сток 
зигіасе ~ поверхностный сток 
гип-оиі отросток трубопровода, патрубок 
гатѵау 1. проход; проезд 2. переходный 
мостик 3. взлётно-посадочная полоса, 
ВПП 4. катальный ход; (крановый) 
рельсовый путь; подвесной однорель- 
совый путь, монорельс 
Ьаіапсесі ~ ВПП сбалансированной 
длины 

сопсгеіе ~ бетонная ВПП, ВПП с бе- 
тонным покрытием 
сгапе ~ крановый рельсовый путь 
ёиаі-іапе ~ спаренная ВПП 
ІЬ8 ~ ВПП, оборудованная системой 
инструментальной посадки 
попіпзіштепі ~ ВПП, не оборудован- 
ная системой инструментальной по- 
садки (но имеющая необходимую 
маркировку для посадки) 
ргесізіоп іпзігшпепі ~ ВПП, оборудо- 
ванная системой инструментальной 
посадки 

ргітагу ~ основная ВПП 
Іахиѵау зой ~ грунтовая обочина ру- 
лёжной дорожки 

ѵізиаі ~ ВПП, запроектированная для 
визуальных условий полёта 
гиріиге разрушение, излом, разрыв 
сгеер ~ разрушение при ползучести 
епдигапсе ~ усталостное разрушение, 
усталостный излом 

СаІі§ие ~ усталостное разрушение, ус- 
талостный излом 
ітрасі ~ разрушение от удара 
ріапе 8Іге88 ~ разрушение в условиях 
плоского напряжённого состояния 
зЬеаг ~ разрушение при сдвиге 
зигіасе ~ поверхностный разрыв 
Іепзііе ~ разрушение [разрыв] при 
растяжении 
гигаі сельский 
гизі ржавчина 
гизіісаііоп рустика 
гизііез рустика; руст 
шз11е88 нержавеющий 
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гиі 

гиі 1. колея 2. жёлоб; фальц 3. выбоина 
ги11іп§ образование колеи (на дорожном 
покрытии) 


8 

заЬіп сэбин (единица звукопоглощения) 
заек 1. мешок 2. мешок цемента (обыч- 
но массой 50 кг) 3. отделка мешкови- 
ной (бетонных поверхностей) 

~ оі сетепі мешок цемента (обычно 
массой 50 кг) 
рарег ~ бумажный мешок 
засісііе 1. седловидный хомут (для креп- 
ления труб, кабелей) 2. седловидная 
опора трубопровода 3. стремя водо- 
сточной трубы 4. порог 5. седлообраз- 
ное возвышение кровли (у мест при- 
мыкания к стене) 6. раструбно-флан- 
цевая муфта 7. грузовая тележка (ба- 
шенного крана) 

Ьеат ~ металлическая подвеска для 
крепления опалубки балки (к несу- 
щим конструкциям) 
саЫе ~ опорное седло кабеля висячего 
моста (на пилоне) 

соііаг ~ патрубок [ответвление] с во- 
ротником 

ріре ~ седловидная опора или подве- 
ска трубопровода 

засМІеЬаск 1. поясок кирпичной кладки 
(со ступенчатым напуском) 2. сто- 
ячий фальц 3. ключевой камень со 
скосами (фронтонной стены) 
заіе§иагсі 1. гарантия; охранное свиде- 
тельство 2. предохранитель, предохра- 
нительное устройство 
заіеі/у безопасность, надёжность о ~ 
а§аіпзІ Ьискііп§ надёжность против 
потери устойчивости; запас устойчи- 
вости; ~ а§аіпзІ сгаскіп§ надёжность 
по трещинообразованию; ~ а§аіпзІ 
іаііиге надёжность по прочности [по 
разрушению]; ~ а§аіпзІ оѵегІигпіп§ 
надёжность против опрокидывания; 
запас устойчивости при опрокидыва- 
нии; ~ а§аіпзІ гиріиге надёжность 
против разрыва [разлома]; ~ апб 
ЬеаІіЬ іп іЬе \ѵогк ріасе техника без- 
опасности и гигиена труда на рабочем 
месте 


сопзіпісііоп ~ техника безопасности в 
строительстве 

сопзіпісііоп зііе ~ техника безопасно- 
сти на стройплощадке 
еіеѵаіог саг ~іез ловители кабины 
лифта 

епѵігоптепіаі ~ экологическая без- 
опасность 

ехріозіѵе ~ техника безопасности при 

взрывных работах 

йге ~ пожарная безопасность 

іопшѵогк ~ безопасность опалубочной 

конструкции 

іпзіапіапеоиз еіеѵаіог ~іе8 ловители 
мгновенного действия (для лифта) 

]оЬ зііе ~ техника безопасности на 
стройплощадке 
ІаЬог ~ безопасность труда 
оссираііопаі ~ апб ЬеаІіЬ техника без- 
опасности и гигиена труда; охрана 
труда 

оссираііопаі ~ апб ЬеаІіЬ іп Ьшіс1іп§ 
[іп сопзігисііоп іпсіизігу] техника 
безопасности и гигиена труда в строи- 
тельстве 

орегаііопаі ~ безопасность в эксплуа- 
тации 

ресіезігіап ~ безопасность пешеходов 
циаггу ~ безопасные методы карьер- 
ных работ; состояние безопасности в 
карьерах 

гасііаііоп ~ радиационная безопасность 
зііе ~ техника безопасности на строй- 
площадке 

зігисіигаі ~ безопасность [надёж- 
ность] работы конструкции 
за§ 1. прогиб (балки); провес (каната); 
стрела провеса 2. оседание, осадка 3. 
выгнутый перелом в продольном про- 
филе (дороги) 4. наплыв; потёк (де- 
фект отделки) 

саЫе ~ провес (воздушного) кабеля, 
провес каната 

оріісаі ~ зрительный [оптический] 
прогиб (впечатление провисания 
длинномерных горизонтальных эле- 
ментов) 

горе ~ провес (несущего) каната 
за§§іп§ 1. осадка, просадка (грунта, 
шва дорожного покрытия и т.п.) 2. 
потёки (краски) 

заіаташіег портативная сушильная 
печь-времянка 
заіе продажа; ебьи 

сЫск ~ перевозная надворная уборная 
на стройплощадке 
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8атр1іп§ 


заііпііу ок ісе солёность льда 
8ЭІІ8 соли 

беісіп§ ~ противогололёдные соли 
заіѵа§е 1. металлолом; скрап 2. утиль; 
используемые отходы 3. спасательные 
работы 

затріе 1. образец, проба 2. выборка 3. 
шаблон; модель 4. керн о Іо Іаке ~8 
брать пробы, производить оібор проб 
[образцов] 

~ ок кгезЬ сопсгеіе проба бетонной 
смеси 

аіг от оѵеп-бгіесі ~ образец породы в 
воздушно-сухом или высушенном до 
постоянной массы состоянии 
аи§ег ~ извлечённый змеевиком керн 
Ыоск ~ монолит (грунта или скаль- 
ной породы) 

ЬогеЬоІе ~ керн 

Ьоііот ~ проба донных наносов 
сЬипк ~ образец (грунта) ненарушен- 
ной структуры 

соге ~ образец, вырезанный из толщи 
бетона, грунта 

бшпЬЬеІІ ~ образец-восьмёрка (для 
испытания цементного раствора на 
растяжение) 

Ііапсі сагѵеб ~ образец (грунта) нена- 
рушенной структуры 
Ьубгоіоёіс ~ гидрологический ряд 
гесіерозіГесі ~ образец (грунта) нару- 
шенной структуры 

гетоЫеб ~ образец (горной породы) 
нарушенной структуры 
гергезепіаііѵе ~ 1. репрезентативная 
проба [выборка] 2. образец грунта, 
получаемый при квартовании 
ипбізІигЬесІ ~ образец (грунта) нена- 
рушенной структуры 
затріег пробоотборник 
аіг ~ пробоотборник воздуха 
ВІЗЙОр ~ пробоотборник [грунтонос] 
Бишопа (для связанных и несвязан- 
ных) грунтов 

беШ сопііпиоив ~ дельфтский пробо- 
отборник непрерывного действия 
Оепізоп ~ грунтонос Денисона 
Оепѵег ~ грунтонос Денвера 
бгесі§е ~ океанический пробоотборник 
бгор ~ забивной пробоотборник 
коіі ~ пробоотборник (для образцов 
грунта с ненарушенной структурой) 
кгее-каіі ~ самопогружающийся грун- 
тонос (сбрасываемый для отбора 
грунта морского дна) 

§аз-орегаІес! різіоп ~ самопогружаю- 


щийся газопоршневой грунтонос (для 
отбора грунта морского дна) 

Сошіа зоіі ~ голландский поршневой 
грунтонос (для получения образцов 
ненарушенной структуры) 

§гаЬ ~ пробоотборник грейферного ти- 
па 

ОзІегЬег§ ~ поршневой грунтонос Ос- 
терберга 

рег80па1 аіг ~ индивидуальный пробо- 
отборник воздуха ( анализатор ) 
різіоп ~ поршневой грунтонос 
ріісііег ~ пружинный грунтонос 
роскеі різіоп ~ малогабаритный пор- 
шневой грунтонос 
запсі ~ желонка 
зеа-Ьеб ~ морской грунтонос 
зебітепі ~ батометр для отбора проб 
наносов 

зеік-сопіаіпесі ~ автономный пробоот- 
борник 

ЗііеіЬу ІиЬе ~ трубчатый грунтонос 
Шелби 

зіоі ~ поршневой фунтонос 
зіиггу ~ шламоулавливающая труба 
зпо\ѵ ~ снегомер, снеговой плотномер 
зрігаі-зіоі ~ спирально-щелевой грун- 
тонос (с обуриванием) 
зіапбагсі зрііі-зрооп ~ стандартный 
завивочный грунтонос (массой в 3,5 
кг, применяемый при зондировании 
почвы) 

ЗѵѵесіізЬ коіі ~ шведский поршневой 
грунтонос (сохраняющий извлекаемый 
грунтовый керн в алюминиевой фоль- 
ге) 

іЫп-\ѵаіі ~ тонкостенный трубчатый 
грунтонос 

ѵіЬгаІогу ~ вибрационный пробоотбор- 
ник 

ѵѵаіег ~ батометр 

затрііп§ 1. отбор проб [образцов], оп- 
робование 2. выборочный контроль, 
выборочная экспериментальная про- 
верка о ~ аі гапсіот произвольный 
отбор проб или образцов; ~ ІгезЫу 
тіхесі сопсгеіе отбор проб из свеже- 
приготовленной бетонной смеси 
аіг ~ отбор проб воздуха 
Ьіаз ~ нерепрезентативный [непра- 
вильный] отбор проб 
Ьиік ~ опробование [отбор образцов] 
грунта с ненарушенной структурой 
сопсгеіе ~ отбор проб бетонной смеси; 
приготовление бетонных образцов 
(для испытаний) 
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8атр1іп§ 


сопііпиош ~ непрерывный отбор проб 
бізсгеіе ~ выборочный отбор образцов 
или проб 

§гаЪ - мгновенный отбор проб (пробо- 
отборником грейферного типа) 
іпзіапіапеош ~ мгновенный отбор 
проб 

ізоахіаі [ізокіпеііс] бизі ~ изокинети- 
ческий отбор проб пыли 
тагіпе ~ инженерно-геологическое об- 
следование (морского дна) 
попізоахіаі бші ~ неизокинетический 
отбор проб пыли 
іѵаіег ~ отбор проб воды 
запаіогішн санаторий 
запб песок; песчаный грунт 
аеоііап ~ перевеваемый [дюнный] пе- 
сок 

Ьеасй ~ береговой песок; морской пе- 
сок 

Ыазі ~ песок для пескоструйной очи- 
стки [обработки] 

Ыоѵга ~ перевеваемый [дюнный] пе- 
сок 

сетепі Іе8Ііп§ ~ стандартный песок 
для испытания цемента 
сіау ~ супесь; глинистый песок 
соагее ~ крупнозернистый песок 
сопсгеіе ~ песок для приготовления 
бетонной смеси 

беаб ~ песок для подстилающего слоя, 
песок для песчаной подушки 
бипе ~ дюнный песок 
Йпе ~ мелкозернистый песок 
йо\ѵіп§ ~ плывун 

§1а88 ~ песок для изготовления стекла 
§гоиІіп§ ~ мелкий песок для жидких 
растворных смесей (проходящий пол- 
ностью через сито с отверстиями 
размером 0, 8 мм) 

іпбшігіаі ~ промышленные пески (пе- 
ски для производства стекла, стек- 
ловолокна и т.п.) 
кегатгііе ~ керамзитовый песок 
Ьеі§Ьіегп Вшгагб - чистый белый од- 
нородный песок (используемый для 
стандартных испытаний) 

Іоату ~ супесь 

Іоозе батр ~ рыхлый песок навалом, 
насыпной песок 

тапиГасІигеб - дроблёный песок; ис- 
кусственный песок 

тебішп соагее ~ песок средней круп- 
ности 

тіббіе-зігеб ~ песок средней крупно- 
сти 


паіигаі ~ природный песок 
паіигаі Ьиі1біп§ ~ природный песок, 
годный для целей строительства 
ге§и1аг сопсгеіе ~ песок, годный для 
бетонов 

гиппіп§ ~ плывун 

8Йагр ~ крупный песок с остроуголь- 
ными зёрнами 

зіапбагб ~ стандартный песок (подо- 
бранного гранулометрического со- 
става для изготовления образцов при 
испытании цементов) 
зіопе ~ песок или каменная мелочь из 
карьера 

8апбЫа8Іег пескоструйный аппарат, ап- 
парат для пескоструйной обработки 
8апбЫа8Ііп§ пескоструйная очистка [об- 
работка] 

запбег 1. шлифовальный станок 2. шли- 
фовальный инструмент 3. пескоструй- 
ный аппарат 4. пескоразбрасыватель 
Ьепсіі ~ шлифовальный станок (для 
дерева) 

еіесігіс Ьеіі ~ электрический ленточ- 
ный шлифовальный станок (для пола) 
Поог ~ ручная машина для шлифова- 
ния деревянного пола [паркета], пар- 
кетошлифовальная машина 
огЬіІаІ ~ орбитальная ручная шлифо- 
вальная машина 
запбаіопе песчаник 
саісагеош ~ известняковый песчаник 
іпбигаіеб ~ отвердевший песчаник 
8апб\ѵісЬ водонепроницаемая прослой- 
ка (между двумя слоями бетона) 
запііаііоп: 

зігееі ~ санитарная очистка улиц 
8Э8Й створка окна 

Ьо11от-Ып§еб ~ нижнеподвесная 
створка; откидная створка 
теіаі ~ металлическая створка; метал- 
лический оконный переплёт 
ріѵоіеб ~ распашная створка; распаш- 
ной переплёт 

8Іібіп§ ~ 1. раздвижная створка 2. 

раздвижное [откатное] полотно двери 
ѵепі ~ форточка 

\ѵіпбо\ѵ ~ оконная створка, створка 
окна 

заіеііііе город-спутник 
8аІІ8Іуіп§ Ьеаі Іоабз ассимиляция теп- 
лоизбьггков в помещении приточным 
воздухом 

заіигаіеб зигіасе-бгу водонасыщенное 
состояние при сухой поверхности (за- 
полнителей) 
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ваіигаііоп насыщение 
асІіаЬаІіс ~ адиабатическое насыщение 
рагііаі ~ наличие газовой фазы (в во- 
донасыщенном грунте) 
ѵасішт ~ вакуумное насыщение, ва- 
куумная пропитка 
зашта сауна 
ваѵа§е: 

Ы§ ~ проф. бригадир, производитель 
работ 
заѵег: 

Гасе ~ шлем-щиток для защиты лица 
8аѵіп§ экономия 

соп8І8Іеп! ~ значительная экономия 
со8( ~8 іп ІаЬог экономия (стоимо- 
сти строительства ) на рабочей силе 
С08І ~8 іп таіегіак экономия (сто- 
имости строительства) на материа- 
лах 

8а\ѵ пила 

аіг-ро\ѵегес1 сиІоІГ ~ пневматическая 
отрезная (дисковая) пила 
аіг-роіѵегесі дгу сШІіп§ сопсгеіе ~ 
пневматическая (дисковая) пила для 
сухой резки бетона 
Ьаск ~ ножовка; наградка 
Ьапй ~ ленточная пила 
Ьеіі ~ ленточная пила 
Ьоапі ~ пила для резки гипсокартон- 
ных листов (короткая ножовка с 
крупными зубьями) 

Ъш 2 ~ дисковая пила 

саЫе ~ канатная пила 

сітаіп ~ цепная пила (ручная машина) 

сігсиіаг ~ дисковая пила 

сотра88 ~ узкая ножовка (по дереву) 

сопсгеіе ~ пила для резки бетона 

соріп§ ~ лобзик 

сго88сиІ ~ поперечная пила 

йІ8к ~ дисковая пила 

Яоогіп§ ~ ножовка с зубьями на обеих 

кромках 

(тате ~ 1. лесопильная рама; много- 
рядная механическая пила 2. крупная 
лучковая пила 
Ггісііоп ~ фрикционная пила 
§ап§ ~ лесопильная рама; многоряд- 
ная механическая пила 
§шЪ ~ ножовка для распиловки мяг- 
кого камня (мрамора, туфа), камне- 
резная пила-ножовка 
ЬаІГ-гір ~ ножовка продольной распи- 
ловки с частыми зубьями 
Ьоіе ~ кольцевая пила (для прорезки 
отверстий) 

кеуйоіе ~ узкая ножовка 


8сайЫ<1 (8) 

1о§ Ьапб ~ двуручная пила для про- 
дольной распиловки брёвен 
раѵетепі - дисковая пила для нарез- 
ки швов в бетонном дорожном покры- 
тии; нарезчик швов в бетонном до- 
рожном покрытии 
репсіиішп ~ маятниковая пила 
8Ігар ~ ленточная пила 
Іепоп ~ наградка 

8а\ѵЬиск, ваѵѵЬогзе козлы для распилов- 
ки лесоматериалов 

8саЪ стыковая [соединительная] доща- 
тая накладка 
8саЬЫп§: 

іопп ~ образование дефектов [рако- 
вин] на поверхности бетона (в резуль- 
тате прилипания бетонной смеси к 
опалубке при распалубливании) 
всаЬЫе окалывать, грубо отёсывать (ка- 
мень) 

всаЬЬіег 1. механическое долото 2. ме- 
ханический скребок 3. камнетёс 
8саЬЫіп§ 1. околка, грубая отёска (кам- 
ня) 2. осколок камня 
8сайо1с1(8) 1. строительные леса, подмо- 
сти 2. рабочая платформа (на высо- 
те) 

Ьгіскіауеге вниаге ~ подмости камен- 
щика на конвертах 

сагреШегз Ьгаскеі ~ леса [подмости] 
на кронштейнах, консольные леса 
сопсгеІіп§ ~ эстакада для бетонирова- 
ния 

боиЫе роіе ~ коренные леса с двумя 
рядами стоек 

Ноаі ~ подвесные подмости 
Ьеаѵу-сіиіу ~ леса [подмости] большой 
несущей способности (30-50 МПа ) 
Ьогее ~ подмости на козлах, козловые 
подмости 

іпсіерепдепі роіе ~ свободно стоящие 
стоечные леса, коренные леса (с дву- 
мя рядами стоек) 

іпіегіог Ьип§ - внутренние подвесные 
подмости (подвешенные к потолку 
или стропилам) 

ІасМег ~ леса с опорными лестницами 
Іаскіег іаск ~ лестничные леса 
1і§Ьі-с1иІу ~ лёгкие леса [подмости] 
(несущая способность до 20 МПа) 
тапиаііу ргореИеб тоЫІе ~ пере- 
движные [подвижные] подмости, пе- 
ремещаемые вручную 
та 80 п '8 ~ леса [подмости] для камен- 
ной кладки 
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тесИит-бШу ~ леса [подмости] сред- 
ней несущей способности (допускае- 
мая нагрузка не свыше 36 МПа) 
тоЬНе ~ передвижные леса 
пеесііе Ьеат ~ выпускные леса (на 
пальцах, пропускаемых через проёмы 
в стене) 

оиІгі§§ег ~ консольные леса 
роіе ~ стойчатые [коренные] леса 
8Ііір ~ подвесные леса 
8Іп§1е-роіпі ас1]и8ІаЫе зизрепзіоп ~ 
подъёмные леса, поддерживаемые од- 
ним канатом 

8Іп§1е роіе ~ стоечные леса с одним 
рядом стоек 

здиаге ~ подмости на конвертах 
зиЬзІапсІапІ ~ леса [подмости], не от- 
вечающие требованиям техники без- 
опасности 

зизрепйес! ~ подвесные леса 

8\уіп§іп§ ~ подвесные леса 

ІгезІІе ~ леса на козлах 

ШЬе апсі соиріег ~ леса из готовых 

трубчатьж секций с соединительными 

хомутами 

ІиЬиІаг ѵѵеісіесі Ггате ~ леса из гото- 
вых трубчатых секций 
Іѵѵо-роіпІ зшрешіоп ~ подвесные леса 
с двумя подвесками (подвешенные в 
двух точках) 

\ѵа11 іаск ~ выпускные леса с консоля- 
ми, закреплёнными домкратами 
\ѵіпс1о\у іаск ~ леса на консолях, вы- 
пускаемых из окон и закрепляемых 
домкратами 

зсайоИіщ строительные леса, подмости 
Ьубгаиііс ~ вьщвижные телескопиче- 
ские леса с гидродомкратом 
всаіе 1. масштаб; шкала; масштабная 
линейка 2. накипь; окалина 3. весы 4. 
чешуйка о поі Іо ~ не в масштабе; Іо 
~ оіГ отслаиваться 
аиіотаііс ~ автоматические весы 
аШотаІіс скітріп§ ЬаІсЬег ~ весовой 
дозатор с автоматической разгрузкой 
ЬаІсЬег ~ весовой дозатор 
ВеаиГоіД ~ шкала Бофорта (характе- 
ризующая силу ветра) 
соіог ~ колориметрическая шкала 
бі§іІа1 сгапе ~8 цифровые крюковые 
весы (грузоподъёмного крана) 
еп§іпеег'8 ~ трёхгранная масштабная 
линейка 

1еп§Йі ~ линейный масштаб; масштаб 
длин 

Ііпеаг ~ линейный масштаб 


МегсаШ (тодШеб) іпіепзііу ~ шкала 
интенсивности землетрясений 
гпШ ~ прокатная окалина 
Мойа ~ (оС Ьагбпезз) шкала (твёрдо- 
сти) Мооса, минералогическая шкала 
твёрдости 

питегіс - численный масштаб 
рЬо1о§гарЫс ~ масштаб аэроснимка 
Кісйіег ~ шкала Рихтера (для оценки 
силы землетрясений) 

Кіп§е1шапп Ыаскпезз ~ шкала опти- 
ческой плотности дыма по Рингельма- 
ну 

вигѵеуог'з ~ поперечный масштаб 
\ѴепГѵѵоПІі ~ шкала Вентворса разме- 
ров частиц [зёрен] грунтов 
8са1іп§ 1. отслаивание, шелушение (бе- 
тона) 2. удаление скальной породы 
(после взрыва) 

1і§Ы ~ лёгкое [неглубокое] отслаива- 
ние (на глубину не свыше 1,5 -4,5 
мм) 

зигГасе ~ шелушение (дорожного) по- 
крытію 

зсаірег грохот для отсева крупных 
фракций 

8са1ріп§8 1. куски горной породы, не 
годные для дробления 2. остатки на 
сите (не прошедшие через отверстие) 
зсаппег сканер 

ЬогеЬоІе ~ скважинный телевизион- 
ный сканер 

зсаре 1. ствол [стержень, тело] колонны 
2. апофига 

8саг 1. царапина; рубец; наплыв 2. 
шлак; окалина 

Гго8І ~8 пятна-медальоны (от мороза) 
зсагС 1. врубка сращивания; врубка ко- 
сым прирубом 2. конец деревянного 
бруса с ответными вырезами для обра- 
зования врубки сращивания 
епб ~ угловая врубка; угловое соеди- 
нение брусьев на врубках 
Іарреб ~ врубка (сращивания) пря- 
мым замком; врубка вподцерева 
ріаіп ~ соединение прямым прирубом, 
торцовое соединение впритык 
ріапе 8Іоріп§ ~ клеевое соединение со 
скосом концов сращиваемых брусьев 
зке\ѵ ~ врубка косым замком 
8р1ау(ес1) ~ врубка косым замком 
зсагШег кирковщик, культиватор-рых- 
литель 

8сагіГуіп§ киркование, взрыхление 
зсЬебиІе 1. спецификация; список, 
опись 2. расписание; график; кален- 
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парный план, программа 3. планиро- 
вать, составлять план 
~ ок ргісе прейскурант 
~ ой \ѵа§ез ведомость зарплаты 
ассеіегаіей іоЬ - график скоростного 
производства работ, график скоро- 
стного строительства 
Ьаг ~ спецификация арматурных 
стержней 

Ьеат ~ спецификация железобетон- 
ных балок (с указанием количества и 
сечения арматурных стержней и хо- 
мутов) 

Ьепсііп§ ~ спецификация арматуры 
сопзішсііоп ~ график (производства) 
строительных работ 
сШ1т§ ~ спецификация резки армаг 
турной стали 

йоог ~ спецификация дверей (на зда- 
ние по проекту) 

еяиіртепі ~ таблица потребности в 
техническом оборудовании 
егесііоп ~ календарный график мон- 
тажа [монтажных работ] 

ІоЬ ~ календарный план-график работ 
на стройплощадке 

тагшГасШгіп§ - программа [график] 
изготовления 

орегаііоп ~ график работ, технологи- 
ческий график, технологическая схе- 
ма 

оѵег1арріп§ сопзігисііоп ~ совмещён- 
ный график производства строитель- 
ньж работ 

раутепі ~ план финансирования 
(строительства объекта) 
ріре ~ 1. англ спецификация труб 2. 
амер, толщина стенки трубы 
рго^гезз ~ график выполнения работ, 
исполнительный график 
гаіе ~ тарифная сетка 
Іезі ~ график проведения испытаний 
Ііте - расписание; временной график 
Іоіаі сопзішсііоп ~ общий график 
строительных работ (строительства) 
\ѵіпс1о\ѵ ~ спецификация окон [окон- 
ньк блоков] (на здание по проекту) 
\ѵогк ~ план-график работ 
8сЬейи1іп§ разработка графика [плана] 
работ 

~ ой сопзішсііоп календарное плани- 
рование строительных работ 
сагейиі ~ чёткое планирование работ, 
планирование работ по чёткому гра- 
фику 

сгііісаі раіЬ ~ сетевое планирование 


производства строительных работ (с 
установлением критического пути) 

зсйіетаііс 1. схема; план; диаграмма 2. 
схематический 

зсЬете 1. проект; план; программа 2. 
схема; чертёж; диаграмма 3. система, 
структура 4. (строительный) объект 5. 
разрабатывать проект [план], плани- 
ровать 

соіог ~ колорит; цветовое решение 
йеѵеіортепі ~8 проектные предложе- 
ния застройки; схемы застройки 
сіеѵ/аіегі ~ проект мелиорации [осу- 
шения] 

егесііоп ~ проект производства мон- 
тажных работ 

йгатіп§ ~ конструктивное решение, 
конструктивная схема (стержневых 
конструкций) 

йюшіп§ ~ 1. проект застройки (мик- 
рорайона) 2. застраиваемый микро- 
район (объект застройки) 
Ьуйгоеіесігіс ~ 1. проект гидроэнерге- 
тического узла 2. гидроэнергетическая 
система 

пеііѵогк ~ схема сети 
геёеѵеіортепі ~ проект реконструк- 
ции застройки 

зігеззіщ* ~ план производства работ 
по натяжению напрягаемой арматуры 
зігасіигаі ~ конструктивная схема 
(здания), конструктивное решение 
ІиЬе зігисіигаі ~ конструктивная схе- 
ма здания с центральным несущим 
стволом (в виде трубчатой верти- 
кальной консольной оболочки, закреп- 
лённой в фундаменте) 
іѵаіег ~ проект водохозяйственного 
комплекса или гидроузла 
іѵаіег ге§и1аІіоп ~ проект мелиорации 
іѵаіег-зирріу ~ система водоснабжения 

8СЙІ8І сланец 

8сЬоо1 школа 

Ьоагсііп§ ~ школа-интернат, пансион 
ргойеззіопаі ~ школа профессиональ- 
ного обучения 

гезісіепііаі ~ школа-пансионат 
ѵосаііопаі ~ школа профессионального 
обучения 

зсіепсе наука, учение 
аррііеб ~8 прикладные науки 
сешепі ~ наука о цементах 
еп§іпеегіп§ ~8 технические науки 
епѵігоптепіаі ~ наука об окружаю- 
щей среде, энвироника 
йге ~8 пожарное дело 
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Ггозі ~ геокриология, мерзлотоведение 

ІіагсІ ~з точные науки 

таіегіаіз ~ материаловедение 

риге ~8 «чистые» [математические] 

науки 

8СІ880Г8 НОЖНИЦЫ 

рарегііап§ег'з ~ обойные ножницы 
всіегозсоре склероскоп (прибор для оп- 
ределения твёрдости по методу Шо- 
ра) 

зсопсйеоп внутренняя часть бокового 
откоса проёма в стене 
всопе кирпич половинной толщины (по- 
лучаемый расколом целого кирпича 
надвое параллельно постели) 
зсоор 1. ковш 2. вытяжной зонт 3. изме- 
рительный насадок [конус] 
а§§ге§аІе ~ ковш для загрузки (бара- 
бана бетононосителя) заполнителями 
всоре: 

§епега1 ~ ок ІІіе сопігасі основной 
предмет [содержание] договора 
зсогіа вулканический шлак 
зсоііа скоция (архитектурный облом) 
зсоиг 1. размыв, подмыв, русловая эро- 
зия 2. шабровать 

Ьеб [сйаппеі] ~ размыв русла, русло- 
вая эрозия 
зсоигіп§ промывка 
8со\ѵ баржа; плашкоут; шаланда 
ЬоІІот-бІ8с1гаг§е ~ баржа с донной 
разгрузкой 

зсгарег 1. скрепер 2. скребок 3. ило- 
скрёб, скребковый механизм отстойни- 
ка о ~ роѵѵегесі Ьу а сгаѵѵіег Ігасіог 
прицепной скрепер, буксируемый гу- 
сеничным (трактором-) тягачом; ~ 
(\ѵогкіп§) іп Іапсіет скреперный поезд 
Ьаск\ѵагсі-с1итріп§ (ѵѵЬееІ) ~ колёс- 
ный скрепер с задней разгрузкой ков- 
ша 

Ьоот ~ стреловая скреперно-элеватор- 
ная установка 

сгаѵѵег-сігаѵѵп ~ прицепной скрепер 
бга§1іпе - ковш канатно-скреперной 
установки 

е1еѵаІіп§ ~ скрепер-элеватор; скрепер 
с цепным элеваторным загрузочным 
устройством 

Ьоокесі ~ прицепной скрепер 
Ьубгаиііс орегаіесі ~ гидравлический 
[гидроуправляемый] скрепер 
пішЗ ~ проф. каменщик 
риіі-іуре ~ прицепной скрепер 
шЬЬег-Іігесі ~ скрепер на пневматиче- 
ском ходу 


8сшн ~ скребок для сбора пены 
зеік-ргореііесі ~ самоходный скрепер 
8Іп§1е-еп§іпе ~ скрепер с одним дви- 
гателем 

зигГасе ~ скребковый механизм для 
удаления плавающих веществ в от- 
стойнике 

Ійгее-ахіе ~ трёхосный [полуприцеп- 
ной] скрепер 

Іо\ѵесІ ~ прицепной скрепер 
Ігасіог ~ самоходный скрепер 
Ігасіог-сігаѵѵп ~ прицепной скрепер 
1\уіп-еп§іпе ~ скрепер с двумя двига- 
телями, двухдвигательный скрепер 
Пѵо-ахіе ~ двухосный скрепер 
1\ѵо-еп§іпе ~ скрепер с двумя двигате- 
лями, двухдвигательный скрепер 
ипіѵегзаі ~ универсальный скребок- 
цикля (для удаления слоя краски или 
лака с деревянной поверхности) 
зсгаріп§ 1. срезка грунта скрепером 2. 

шабровка, шабрение 
зсгаІсЬ царапина 

зсгаісйег скребок; зубчатый скребок 
ІаіЬ ~ скребок для насечки штукатур- 
ного намёта 

\ѵіге ~ проволочный скребок; гвоздевая 
[проволочная] тёрка 

зсгаІсЫп§ 1. нанесение рисок 2. нанесе- 
ние царапины (для определения 
твёрдости материала по шкале Моо- 
са) 3. насечка штукатурного намёта 
зсгее каменистая осыпь; щебень 
зсгееб 1. правило; разравнивающая рей- 
ка, разравнивающий брус 2. штука- 
турный маяк 3. монолитная цементная 
стяжка || устраивать стяжку 4. разрав- 
нивание (смеси) рейкой || разравни- 
вать рейкой 

азрііаіі ~ асфальтовая [асфальтобе- 
тонная] стяжка 

базе ~ металлический штукатурный 
маяк 

сетепі ~ цементная стяжка, стяжка 
из цементного раствора 
ЯшзЫп§ ~ выглаживающий брус (фи- 
нишера) 

Іазег ~ лазерное правило 
роѵѵег ~ механическая виброрейка, 
механический разглаживающий брус 
(для выравнивания или выглаживания 
бетонного пола) 

ргесазі 1еаѵе-іп-р1асе ~ сборный неиз- 
влекаемый [конструктивный] маяк 
(используемый при устройстве бе- 
тонных полов) 
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зеІі'-ргореНесІ ~ самоходная разравни- 
вающая рейка 
ѵіЬгаІіп§ ~ виброрейка 
8сгеесііп§ разравнивание (смеси) рей- 
кой или правилом 

тапиаі ~ разравнивание (смеси) рей- 
кой вручную 

гоііег - разравнивание (смеси) вали- 
ком 

зсгееп 1. сетка; сетчатый фильтр 2. со- 
роудерживающая решётка 3. грохот 4. 
противофильтрационный экран (пло- 
тины) 5. козырёк, экран (над порта- 
лом тоннеля) 

~ оГ регтаігозі мерзлотный пояс 

(противоналедный) 

апіібаггіе ~ противослепящий экран 

Ьаші ~ ленточный грохот; ленточное 

сито 

Ьаг ~ решётка (из стальных прутьев) 
сеі1іп§ ~ вертикальная противодымная 
перегородка (доходящая до потолка) 
соагве ~ грохот или сито с крупными 
отверстиями 

сШІіп§ ~ решётка-дробилка, коммину- 
тор 

боиЫе-ёеск ~ двухъярусный грохот; 
двухъярусное сито 

(Зшт ~ барабанное сито; барабанный 
фильтр 

Шіег ~ фильтровая сетка 
Й8Іі ~ рыбооградитель, рыбозагради- 
тельная решетка 
§1аге ~ противослепящий экран 
Іеі Ыазі (Зейесіог ~ струеотбойная ре- 
шётка (на аэродроме) 
ріапі ~8 грохот смесительной установ- 
ки 

ргоіесііѵе ~ защитная решётка 
геѵоіѵіщ ~ вращающийся фильтр 
гооГ ~ вертикальный противодымный 
экран; вертикальное противодымное 
заграждение, вертикальная противо- 
дымная перегородка (доходящая до 
крыши) 

гоіагу ~ барабанный грохот, барабан- 
ный фильтр 

гоишЗ-ЬоІе ~ сито с круглыми отвер- 
стиями 

8апс1 ~ 1. фильтровая труба с перфо- 
рацией; сетчатый фильтр 2. песчаный 
экран (в канале перед водоприёмным 
регулятором) 

зЬакіщ; ~ качающийся грохот 
зЬееІ рііе ~ шпунтовое ограждение; 
шпунтовая диафрагма 


8сге\\ 

8по\ѵ ~ снеговой щит (решётчатый) 
зІерресЗ ѵіЬгаІіп§ ~8 набор вибросит 
для рассева по фракциям 
Ійегтаі гасііаііоп ~ тепловой экран; 
тепловая преграда (защищающая от 
теплоизлучения) 

ѵіЪгаІіп§ [ѵіЬгаІогу] ~ виброгрохот; 
вибрационное сито 

ѵѵеіі ~ фильтр трубчатого колодца или 
водозаборной скважины 
зсгеепеп 

Ьаііазі ~ щебнеочистительная машина 
(с просеиванием балласта) 

8сгеепіп§ 1. сетка 2. грохочение, просе- 
ивание, процеживание 3. отбросы с 
решётки 4. экранное устройство 
(напр, из зелёных насаждений перед 
нежелательным для обозрения объек- 
том), экранирование; маскировка 
ргоіесііѵе ~ предохранительная метал- 
лическая сетка (для задержания пада- 
ющих предметов с высоты) 

\ѵеІ ~ мокрое грохочение (свежеприго- 
товленной бетонной смеси для удале- 
ния чрезмерно крупных зёрен запол- 
нителей) 

8сге\ѵ 1. винт 2. червяк; шнек 3. винто- 
вая линия 4. кессонная болезнь 
афизіігщ ~ 1, регулировочный [уста- 
новочный] винт 2. винтовой домкрат 
(с регулированием высоты) 

АПеп ЬеасЗ ~ винт с шестигранным уг- 
лублением в головке 
апсЬогіп§ ~ анкерный винт 
сіатр ~ зажимной [прижимной] винт 
(Зо8Іп§ ~ дозировочный шнек, шнек- 
дозатор 

(Згіѵе ~ гвоздь с нарезкой [резьбой]; 
винт, забиваемый молотком (для 
крепления кровельного настила) 
іеесіігщ ~ подающий шнек, шнек-пи- 
татель 

йпе афизітепі ~ винт точной регули- 
ровки 

тіхіп§ ~ смесительный шнек 
рап Ьеай ~ винт с плоской цилиндри- 
ческой головкой, верхняя кромка ко- 
торой закруглена [притуплена] 

РЫШрз ~ винт с крестообразными 
шлицами 

гесеззеіі-ііеасі ~ винт с крестообраз- 
ными шлицами 

8е1МгШт§ ~ самосверлящий винт 
8е1Г-Іарріп§ ~ самонарезающий винт 
зігееі-теіаі ~ винт для скрепления 
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тонколистового металла ( часто само- 

нарезающий) 

зіоііеб ~ винт со шлицем 

Іап§епІ ~ бесконечно-наводящий винт 

(нивелира) 

\ѵоос1 ~ винт для дерева 
гіпс-соаіеб зіееі ~ оцинкованный 
стальной винт 
8сге\ѵбгіѵег отвёртка 
сго88-роіпІ ~ отвёртка для крестооб- 
разных шлицев 
еіесігіс ~ электрошуруповёрт 
ойзеі ~ двусторонняя коленчатая [уг- 
ловая] отвёртка 

рЫИірз ~ отвёртка для крестообразных 
шлицев 

8сгіЬег разметчик, чертилка (инстру- 
мент) 

8сгіт (р) лента (грубого холста, серпян- 
ки), наклеиваемая на шов 
8сго11 улитка, спиральный кожух (тур- 
бомашины); спиральная камера (гид- 
равлической турбомашины) 

8сшЬЬег скруббер 

сепігійщаі ~ центробежный скруббер 
іоат ~ барботажно-пенный скруббер 
Іеі ~ форсуночный скруббер 
раскеб ~ насадочный скруббер 
гоіагу ~ центробежный скруббер 
зргауеб ~ скруббер с орошаемой на- 
садкой 

Ѵепіигі ~ скруббер Вентури 
зсгШіпу: 

вігисіигаі ~ исследование [контроль] 
технического состояния конструкции 
[сооружения] 

зсиііагу помещение для мытья посуды, 
посудомоечное помещение 
8сшп пена и плавающие вещества, пла- 
вающая корка (на поверхности сточ- 
ной жидкости в очистных сооружени- 
ях) 

ЯоаІіп§ ~ см. 8сшп 

зеасгеіе бетон для подводных морских 
работ 

8еа1 1. герметизирующая прокладка; уп- 
лотнение (материал); сальник || уп- 
лотнять, герметизировать 2. герметик 
3. столб воды в колене сифона 4. во- 
дяной [гидравлический] затвор 
аіг ~ воздухонепроницаемое [герме- 
тичное] уплотнение 
азрЬаІІ Го§ ~ поверхностная обработка 
(дорожного покрытия) битумной 
эмульсией или жидким битумом 


Ьеііоѵѵз ~ сильфонный сальник, силь- 
фонное уплотнение 

сіау риббіе ~ глиняное противофильт- 
рационное уплотнение 
§азкеІ ~ герметизирующая или уплот- 
няющая прокладка 

Ьубгаиііс ~ 1. гидравлическое уплот- 
нение 2. гидравлический затвор 
Іір ~ 1. уплотнение манжетного типа, 
уплотняющее кольцо с язычком 2. уп- 
лотнение скосом 

зіиггу ~ эмульгированная гидроизоля- 
ционная битумная мастика (смесь би- 
тума, наполнителя, песка и воды для 
дорожных покрытий) 

Ігар ~ высота столба воды в колене 
сифона 

Нетіе ~ 1. глубина погружения ниж- 
него конца восходящей трубы (при 
подводном бетонировании) 2. бетон- 
ная подушка в основании перемычки 
[шпунтовой стенки] 

ѵѵаіег ~ 1. водяной [гидравлический] 
затвор 2. гидроизоляция; противо- 
фильтрационное устройство 
зеаіапі герметик, герметизирующий со- 
став 

асгуйс Іегроіутег ~ герметик на осно- 
ве акрилового сополимера 
азрЬаІІ-Ьазеб ~ герметизирующий со- 
став на основе битума 
Ьиі1біп§ ~ герметик для уплотнения 
швов строительных конструкций 
сЬетісаІ 8еШп§ ~ химический тверде- 
ющий [отвердевающий] герметик 
еіазіотегіс іоіпі ~ эластомерный [вы- 
сокоэластичный] герметик для уплот- 
нения швов 

іоатеб ~ пеногерметик 
ІоіШ ~ 1. состав для герметизации 
швов 2. фасонная упругая прокладка 
опе-рагі ~ однокомпонентный герме- 
тик 

ргейгтеб ~ профильная уплотняю- 
щая (эластичная) прокладка 
8ІІісопе іоіпі ~ силиконовый герметик 
іЬегторІазІіс ~ термопластичный гер- 
метик [герметизирующий состав) 
Ііііокоі ~ тиоколовый герметик 
1\ѵо-рай ~ двухкомпонентный герме- 
тик 

ѵѵаІегргооЯп§ - водоизолирующий со- 
став 

зеаіеб герметизированный, уплотнён- 
ный; запечатанный, опечатанный 
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зеаіег герметик, герметизирующий со- 
став 

асгуііс ~ акриловый герметизирую- 
щий состав [герметик] 

Ьіішпазііс ~ битумный герметизирую- 
щий состав 

сопсгеіе ~ состав [мастика] для гер- 
метизации [гидроизоляции] бетона 
репеІгаІіп§ сопсгеіе ~ герметизирую- 
щий состав значительной проникаю- 
щей способности (для бетона) 
\ѵеаІйегргоойп§ ~ атмосферостойкий 
уплотнительный или герметизирую- 
щий состав 

8еа1іп§ 1. уплотнение, герметизация 2. 
заиление 

сіау ~ глинизация (напр, русла кана- 
лов) 

Іоіпі ~ герметизация [уплотнение] 
швов 

зеаш 1. шов 2. фальц, фальцевое соеди- 
нение 

Ьаск ~ задний шов (коврового покры- 
тия) 

Ьиііоп рипсЬ Іоск 8Іапс1іп§ ~ стоячий 
фальц с просечными защёлками 
согпег ~ угловой фальц 
ёоиЫе-Іоск ~ двойной лежачий фальц 
ёоиЫе-Іоск 8Іапс1іп§ ~ двойной сто- 
ячий фальц 

йоиЫе 1оп§іІис1іпа1 ~ двойной про- 
дольный фальц 

йоиЫе 8Іапсііп§ ~ двойной стоячий 
фальц 

(асе ~ лицевой шов (коврового покры- 
тия пола) 

Яаі ~ лежачий фальц 
§гооѵес1 ~ лежачий фальц 
іпзісіе §гооѵе ~ внутренний лежачий 
фальц, лежачий фальц с отступом 
Іоск ~ (одинарный) лежачий фальц 
Іоп^іШсііпаІ - продольный шов, про- 
дольное соединение 
8 ІІІ ~ прослойка пылеватого грунта 
зпар Іоск ~ фальц с просечными за- 
щёлками 

8Іапі1іп§ ~ стоячий фальц 

\уеЫ ~ сварной шов 

ѵѵеііесі ~ фальцевый шов, фальцевое 

соединение 

зеатег ручной фальцегибочный инстру- 
мент 

8 еатіп§ фальцевание; соединение лис- 
тов фальцевый швом 


8 еа 80 п сезон, время года, период 
сопсгеіе сошішсііоп ~ строительный 
сезон для производства бетонных ра- 
бот 

Ьеаііщ; ~ отопительный сезон 
уеаг-гоипсі сошігисііоп ~ круглого- 
дичный строительный сезон 
зеа 80 піп§ 1. выдерживание, естествен- 
ная сушка (древесины) 2. старение 
(металла) 

~ оГ 8Іш1§е кондиционирование ила 
агіійсіаі ~ искусственная сушка (дре- 
весины) 

веаі 1. сиденье; стул; кресло 2. опора; 
опорная поверхность; опорная деталь 
3. гнездо; седло (клапана) 
ап§1е ~ опорный уголок; полочка 
Ьеагп ~ полочка для опирания балки 
на колонну (при монтаже) 

Ьоот ~ опорный узел стрелы крана 
Ьгій§е ~ 1. подферменная плита; на- 
садка (опоры моста) 2. подфермен- 
ная площадка 

ёеер ~ пучение грунта (при промерза- 
нии грунтовых вод) 
ехІешііп§ ~ выдвижное [откидное] 
сиденье 

ѵаіѵе ~ седло клапана 
зеаііщ; 1. опора; опорная поверхность 2. 
гнездо; канавка; паз 3. места для си- 
дения 

ашйіогіигп ~ ряд мест в зрительном 
зале или аудитории 
сопііпепіаі ~ зрительный зал без цен- 
трального прохода с широко расстав- 
ленными рядами сидений 
зеаѵапе зонд-крыльчатка (используемый 
в морских скважинах) 
зесііоп 1. сечение, разрез (на чертеже) 
2. секция; отрезок 3. прокатный или 
холодногнутый профиль 4. профили- 
рованное погонажное изделие 5. 
участок (трубопровода, дороги, кана- 
ла и т.п) 6. квартал (города) о оп 
[Іо] Ійе 1ей/гі§Ьі оС Ійе ~ слева/спра- 
ва от сечения; ~ ипйег сопзЫегаІіоп 
рассматриваемое (поперечное) сече- 
ние 

- оС Ггасіиге сечение в месте разрыва 
(образца) 

асіиаі ~ действительное поперечное 
сечение 

аегоГоіІ ~ аэродинамический профиль 
аішпіпшп аііоу зішсіигаі ~ строитель- 
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ный профиль из алюминиевых спла- 
вов 

ап§1е ~ уголковый профиль, уголок 
аппиіаг ~ кольцевое сечение 
азуттеігісаі ~ асимметричное (попе- 
речное) сечение 

ахіаі ~ осевое сечение, сечение по 
оси; продольное сечение 
Ьаііазі ~ балластная призма; попереч- 
ный профиль балластной призмы 
Ьаг (сго88) ~ поперечное сечение 

стержня 

Ьеат ~ сечение балки 
Ьоііег ~ секция котла 
ЬоПот Ьоот ~ нижняя (опорная) сек- 
ция стрелы (крана, экскаватора) 
ЬоПот Іоіѵег ~ нижняя (опорная) сек- 
ция башни (напр, крана) 

Ьох ~ коробчатое сечение 
Ьгеакіп§ сго88 ~ поперечное сечение 
(образца) в месте разрыва 
ЬшІІ-ир (сго88) ~ составное сечение 
сапаіігаііоп ~ канализированный 
[шлюзованный] участок реки 
сепіег ~ срединное сечение, средин- 
ный разрез 

сЬаппеІ ~ швеллерный профиль 
сігсиіаг ~ круговое сечение 
соіитп ~ 1. поперечное сечение ко- 
лонны 2. секция (сборной) колонны 
сотЬіпаІіоп ассезз ~ прочисшое зве- 
но воздуховода 

сопсгеіе ~ поперечное сечение (нетто) 
железобетонного элемента (без учёта 
арматуры) 

сопсгеііщ* ~ участок [блок, секция] 
бетонирования 

сго88 ~ поперечное сечение; попереч- 
ный профиль (дороги) 
сіеащп ~ расчётное сечение (балки, 
стержня и т.п.) 

с1І8сЬаг§е ~ живое сечение потока 
боек ~ док-камера 

боиЫу зуттеігісаі ~ сечение с двумя 
осями симметрии 
бгор-бо\ѵп ~ участок спада 
бисі ~ отрезок [звено] воздуховода 
ейесііѵе ~ расчётное сечение 
етріу ~8 промежуточные секции цен- 
трального кондиционера (для вырав- 
нивания потока и технического об- 
служивания) 

ешЗ - концевая секция (дорожной 
трубы, трубопровода, тоннеля и 
т.п.); концевое [торцовое] сечение 


ехігибеб ~ экструдированный про- 
филь 

йо\у егоза ~ живое сечение потока 
§аІе Ып§е ~ шарнирная вставка стре- 
лы (крана) (обеспечивающая возмож- 
ность складывания стрелы в транс- 
портном положении) 

§аи§іп§ ~ замыкающий створ 
§епега1І2еб сго88 ~ обобщённое попе- 
речное сечение 

§ео1о§іс ~ геологический разрез 
8Ш88 ~ сечение брутто, площадь сече- 
ния брутто 

ЬогеезЬое ~ подковообразное сечение 
(тоннеля) 

ЬоІ-го11еб 8Іее1 ~ горячекатаный 
стальной профиль 

Ьубгаиііс ~ 1. живое сечение (водо- 
тока) 2. гидрометрический створ 
Ьубготеігіс ~ гидрометрический створ 
1-~ 1. двутавровое сечение 2. двутав- 
ровая (железобетонная) балка 
іпіегтесііаіе ~8 промежуточные сек- 
ции центрального кондиционера (для 
выравнивания потока и технического 
обслуживания) 

іпіегтесііаіе цЪ ~ промежуточная сек- 
ция стрелы (крана) 
цЪ іооі ~ нижняя [опорная] секция 
стрелы (крана, экскаватора) 
цЪ Ьеаб ~ оголовок стрелы (крана, 
экскаватора) 

Ьагзеп - профиль Ларсена, шпунто- 
вая связь системы Ларсена 
Іеѵеі ~ поперечный профиль насыпи 
[выемки] при горизонтальной местно- 
сти 

1і§Ьі іогтеб ~ тонкостенный гнутый 
(стальной) профиль 
1оп§іІибіпаі ~ продольный разрез; 
продольный профиль (дороги) 
та8І Іурісаі ~ типовая секция мачты 
теа8игіп§ ~ гидрометрический створ 
теіаі ~ металлический профиль 
тібгіѵег ~ речная секция (подводного 
тоннеля) 

тіхіп§ ~ смесительная секция (конди- 
ционера) 

пеі ~ сечение нетто, площадь сечения 
нетто 

попоѵегікда ~ глухая секция (плоти- 
ны) 

погтаі ~ нормальное [перпендикуляр- 
ное] сечение 
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8е§ге§аііоп 


оЫщие ~ наклонное [косое] сечение; 
косой разрез 

рііе ~ секция забивной сваи (обычно 
трубчатой) 

ріре ~ 1. звено (трубы); участок 

(трубопровода) 2. цилиндрическая 
теплоизоляционная скорлупа 
ріапе егоза ~ плоское поперечное се- 
чение 

ргеГаЬгісаІесІ ~ сборная секция (напр, 
мачты) 

ргезігеззесі Іее ~ преднапряжённый 
тавровый железобетонный настил или 
элемент стенового ограждения 
ргіпсіраі с1е8І§п ~8 главные расчётные 
сечения (плиты) 

геіпіогсетепі егоза ~ (поперечное) 
сечение арматуры 
гоПеб ~ катаный профиль 
гишѵау бгор ~ опускное звено подвес- 
ного кранового рельсового пути; опу- 
скное звено монорельса (для переме- 
щения грузовой тележки с одного 
уровня на другой) 

зеаіесі Ьох ~8 закрытые с торцов ко- 
робчатые элементы (конструкций) 
8Ігеаг(іп§) ~ площадь сдвига [среза, 
скалывания] 

8Іібіп§ Іо\ѵег ~ внутренняя выдвижная 
секция башни (поддерживающая 
стрелу и оголовок башенного крана и 
часто служащая для наращивания 
высоты башни) 

8Іоріп§ ~ наклонное сечение 
80І1 СГ088 ~ ГРУНТОВЫЙ Профиль 
зіапсіапі зіглсіигаі зіееі ~ стандарт- 
ный [типовой] стальной профиль 
8Іау-іп-р1асе сепіег Гогт ~8 несъём- 
ный кружальный опалубочный эле- 
мент 

8Іее1 ~ стальной профиль 

8Іее1 ѵѵішклѵ ~8 профили стальньк 

оконньк переплётов 

зІгисШгаІ зіееі ~8 стальные профили 

(сортамент) 

зиЪациеош ~ подюдный участок 
(напр, метрополитена) 

Ійгее-Іеѵеі ~ поперечный профиль на- 
сыпи или выемки при одной точке пе- 
релома местности 

Іор Ьоот ~ оголовок стрелы (крана, 
экскаватора) 

Ігашіогтесі ~ приведённое сечение 
(железобетонного элемента) 


Іурісаі егоза ~ типовой поперечный 
профиль (напр, дороги) 

\ѵеаѵіп§ ~ участок переплетения 
(транспортных потоков) 

\ѵіде Яап§е ~ широкополочный про- 
катный профиль 
гей ~ зетообразный профиль 
зесііопаі состоящий из отдельных сек- 
ций; разборный 

зесіог сектор; часть планировочной тер- 
ритории 

зесигеб ѵѵііЬ... скреплённый с..., при- 
креплённый к... 

зесигііу надёжность, безопасность; га- 
рантам 

ЬМ ~ залог [денежная гарантия] под- 
рядчика (предоставляется вместе с 
заявкой на участие в торгах) 
СОП8ІШСІІОП 8ІІе ~ охрана строитель- 
ной площадки; меры по предупрежде- 
нию хищений со строительной пло- 
щадки 

йге ~ пожарная безопасность 

§оо<3 ~ надёжная защита; надёжная 

безопасность 

зесіітепі осадок; рі наносы, отложения 
Ьеб ~8 донные наносы 
зесіітепіаіюп 1. отложения наносов, за- 
иление 2. осаждение, седиментация; 
отстаивание 3. осветление, механиче- 
ская очистка сточных вод 
ргітагу ~ первичное отстаивание [ос- 
ветление] 

8еебіп§: 

Ы§Ьѵѵау ~ придорожный засев трав 
8Іисі§е ~ активация ила 
8еера§е 1. фильтрация, просачивание 2. 
фильтрационный расход, утечка 
еШиепІ ~ фильтрационный отток; 
диффузное просачивание подземных 
вод (на поверхность земли) 
іпЯиепІ ~ фильтрационный приток; 
инфильтрационное просачивание 
8е§тепІ 1. сегмент (круга) 2. часть; от- 
резок; секция || делить на части 
сйаппеі ~ участок реки между устья- 
ми двух соседних притоков 
соіитп ~ секция колонны 
ргесазі агсЬ ~ секция сборной железо- 
бетогшой арки 

8е§ге§айоп расслаивание, расслоение 
(напр, бетонной смеси) 
а§§ге§аІе ~ расслаивание [разделе- 
ние] заполнителей (в бетонной сме- 
си) 
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8е§ге§аііоп 


сопсгеіе ~ расслоение [расслаивание] 
бетонной смеси 

йгу ~ расслаивание жёсткой бетонной 
смеси (при избытке мелких фракций 
песка) 

ісе ~ льдовыделение 
рейезігіап/ігаййс ~ выделение специ- 
альных зон для пешеходов 
Ігаййю ~ разделение полос движения 
или улиц по видам транспорта (при 
планировке) 
ѵѵаіег ~ водоотделение 
\ѵеІ - расслаивание подвижной бетон- 
ной смеси 

8еІ8то§гат сейсмограмма 
зеізтотеіег сейсмоприёмник, сейсмо- 
метр 

зеіесйоп 1. выбор 2. выделение 
~ ой зішсіигаі зузіегп выбор конструк- 
тивной системы (сооружения) 

8ІІе ~ выбор строительной площадки 
8е1й-агІ8Іп§ самовозникающий (о разных 
явлениях и воздействиях) 

8 е 1 Г-сІ 08 Ігщ самозакрывающийся 
веій-сотрешайоп самокомпенсация 
( трубопровода ) 

8е1й-і§пійоп самовозгорание 
8е1й-1оскіп§ самозапирающийся, само- 
блокирующийся, с автоматической 
блокировкой 

зеій-ргореііесі самоходный 
веій-ригійсайоп самоочищение (водо- 
ёмов, атмосферы) 

8е1ѵай§е, 8е1ѵесі§е 1. кромка (напр, на 
рулоне обоев); кайма 2. пластина зам- 
ка (с прорезью) 
ветіріапе полуплоскость 
ветіігаііег полуприцеп 
ЬоИот-с1І8сЬаг§е [ЬоПот-битр] ~ по- 
луприцеп с донной разгрузкой 
8еп8Іп§: 

гетоіе ~ дистанционное зондирование 
вепвШѵе 1. чувствительный; быстро реа- 
гирующий 2. точный, прецизионный 
о ~ Іо сйап§е8 іп 8аш1 сопіепі чувст- 
вительный к изменению содержания 
[расхода] песка (напр, в бетонной 
смеси); ~ Іо 1і§Ьі чувствительный к 
свету 

8еп8ІІіѵепе88 ой Іііе Іеѵеі ШЬе рег опе 
йіѵІ8Іоп цена деления уровня 
8еп8ІІіѵіІу 1 . чувствительность; влияние 
2. структурная прочность (отношение 
сопротивлений сдвигу грунта в нена- 
рушенном состоянии к нарушенному) 


поісй ~ влияние надреза, чувствитель- 
ность к надрезу 

8Ігаіп-гаІе ~ влияние скорости дефор- 
мации (на характер кривой деформа- 
ций) 

8 еп 80 г 1. чувствительный элемент 2. из- 
мерительный преобразователь, датчик 
оссирапсу ~ датчик присутствия лю- 
дей в помещении 

верагайоп 1. разделение, отделение; 
разъединение; сортировка 2. интервал; 
преграда 

йізіапсе ~ противопожарный разрыв 
между зданиями 

ехіегіог ~ полуинтервал между здани- 
ями (расстояние от фасада до про- 
дольной оси улицы или полосы, разде- 
ляющей здания) 

йге ~ противопожарная преграда 
(стена или перекрытие) 

§ео1о§іса1 ~ геологическое разрывное 
нарушение 

§гайе ~ пересечение (дорог) в разных 
уровнях 

Ьус1го§гарЬ - расчленение гидрографа 
(на подземную и поверхностную со- 
ставляющие) 

верагаіог 1. прокладка 2. сепаратор, 
очиститель; элутриатор 
йійгкіоп ~ диффузионный [низкоско- 
ростной] туманоуловитель 
йші ~ пьшеуловитель, пылеотдели- 
тель 

еіесіговіайс тІ8І ~ электрический ту- 
маноуловитель 

іпегйаі ~ инерционный [высокоскоро- 
стной] туманоуловитель 
ІщиісІ ~ сепаратор жидкости 
оіі ~ маслоотделитель 
оіі тІ8І ~ фильтр-жироуловитель 
реігоі ~ бензоуловитель 
8ІисЗ§е ~ шламоотделитель 
зеріа 1. сепия (краска) 2. сепия (копия 
чертежа на светокопировальной бу- 
маге) 3. рисунок, сделанный сепией 
вециепсе последовательность; очерёд- 
ность 

~ ой Ьиі1ёіп§ орегайоп8 последова- 
тельность (выполнения) строительных 
работ [операций] 

~ ой роите последовательность бетони- 
рованіи (отдельных участков моно- 
литных железобетонных конструк- 
ций) 

~ ой рге8Іге88Іп§ последовательность 
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операций предварительного напряже- 
ния, последовательность преднапря- 
жения 

- ой зЫрріп§ последовательность до- 
ставки [транспортировки] 

~ оГ Ігасіев последовательность выпол- 
нения работ (рабочими разных специ- 
альностей при строительстве зда- 
ния) 

~ о1 \ѵогк последовательность работ 
сопсге!іп§ ~ последовательность бето- 
нирования, последовательность [оче- 
рёдность] производства бетонных ра- 
бот 

сопзішсііоп ~ последовательность вы- 
полнения строительных работ [опера- 
ций] 

егесііоп ~ последовательность монта- 
жа 

р1асіп§ ~ последовательность укладки 
(бетонной смеси, арматуры и пип.) 
Ііте ~ временная последовательность, 
последовательность во времени 
зегіез серия, ряд 

Яооб ~ ряд паводков (расположенных 
в убывающем порядке) 

Ьус1го1о§іс ~ гидрологический ряд 
іпйпііе ~ бесконечный ряд 
зеггаіесі зубчатый, зазубренный 
зегѵісе 1. работа; сфера деятельности; 
род занятий; служба; учреждение 2. 
подземная коммуникация (трубопро- 
вод, кабель) 3. внутридомовая сеть 
коммуникаций; внутренний водопро- 
вод 4. рі (внутренние) инженерные 
сети и инженерное оборудование 
(здания) о іп ~ во время эксплуата- 
ции, во время работы 
асісііііопаі ~8 дополнительные услуги 
(оказываемые архитектором заказ- 
чику) 

айег-8а1е8 ~ обслуживание после про- 
дажи; услуги, оказываемые после 
продажи 

агсЫіесІ'в Ъазіс ~8 основные обязан- 
ности архитектора (как представите- 
ля заказчика) 

Ъиіісіігщ ~8 инженерные сети и инже- 
нерное оборудование здания 
сок! \ѵаІег ~ хозяйственно-питьевой 
водопровод 

сотргейеп8Іѵе ~8 дополнительные ус- 
луги [функции, обязанности] архи- 
тектора (как представителя заказчи- 
ка) 


$еі 

сопзішсііоп аёѵівогу ~ консультатив- 
ная служба [фирма] по строительству 
с1о\ѵп ~ самотёчный водопровод 
еіесігіс ~8 іп Ьиі1с1іп§8 внутренняя 
электропроводка в зданиях 
еіесігіс ~8 оп зііез 1. временные элек- 
трические сети и оборудование (на 
стройплощадках) 2. электроснабже- 
ние стройплощадок 

еп§іпеегіп§ ~8 1. инженерное обору- 
дование здания 2. инженерно-техни- 
ческие службы 

ехресіеб - ожидаемый срок эксплуа- 
тации 

ігее Ьиз зЬыІІІе ~ бесплатное челноч- 
ное автобусное обслуживание 
регзопаі зосіаі ~8 система бытового 
обслуживания 

зресіаіігеб ~8 специальные техниче- 
ские службы, специальные организа- 
ции (технического) обслуживания 
(испытаний, исследований и т.п.) 
зигѵеіііапсе апб аіагт - служба на- 
блюдения и оповещения (напр, при 
работе в горах, при подземных рабо- 
тах) 

Іетрогагу ~8 временные инженерные 
сети (на стройплощадке) 

ІезІіп§ ~8 услуги (оказываемые фир- 
мой) по проведению испытаний 
ишіег§гоипс1 ~8 подземные коммуни- 
кации 

зѵаІсЬтап ~8 служба охраны объектов 
строительства 

ѵгаіег ~ 1. водопровод 2. водоснабже- 
ние, служба водоснабжения 
зегѵісеаЬіИіу пригодность к эксплуата- 
ции; эксплуатационная надёжность; 
работоспособность; средняя наработка 
на отказ 

~ оі зішсіигез удобство эксплуатации 
сооружений, пригодность сооружений 
для эксплуатации; эксплуатационная 
надёжность сооружений 
зегѵісеаЫе пригодный к эксплуатации, 
исправный; прочный 
зегѵосопігоі регулирование с обратной 
связью 

зеі 1. схватывание (смеси) 2. временная 
крепь (в тоннеле) 3. погружение сваи 
после одного удара молота 4. установ- 
ка; регулирование; наладка 5. на- 
бор;комплект, совокупность; множест- 
во 6. остаточная деформация 7. агре- 
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8еі 

гат; аппарат; установка 8. осадка 
(грунта) 9. накрывка (верхний слой 
трёхслойной штукатурки) о Іо ~ 
іпіо ріасе устанавливать в проектное 
положение; Іо ~ ир устанавливать; 
воздвигать; Іо ~ ир Гог Ійе іоЬ уста- 
навливать в рабочее положение 
~ оі соогсііпаіе ахез система коорди- 
натных осей 

~ оГ сигѵез семейство кривых 
~ оГ егесііщ; Іооіз комплект [набор] 
монтажных инструментов 
~ оГ Ьаші апб агт 8І§па1з ручные сиг- 
налы управления (работой крана и 
т. п.) 

~ ой регрепсіісиіаг ахез совокупность 
взаимно перпендикулярных осей 
~ ок регрепсіісиіаг соогсііпаіе ахез си- 
стема ортогональных координатньж 
осей 

іаізе ~ ложное схватывание 
йпаі ~ 1. конец схватывания (смеси) 
2. остаточный отказ сваи 
Яазй ~ мгновенное схватывание; лож- 
ное схватывание (смеси) 
то!ог-§епегаІіоп ~ мотор-генератор- 
ная силовая установка 
паіі ~ добойник 

регтапепі ~ остаточная деформация 
ргебеіегтіпеб ~ заданный отказ сваи 
циіск ~ быстрое [мгновенное] схваты- 
вание (бетонной или растворной 
смеси) 

гіѵеі ~ державка (для заклёпок) 
Ігайіс-Ьеагіп§ ~ степень схватывания 
(бетонной и др. смесей, применяе- 
мых для ремонта дорожных покры- 
тий), создающая достаточную проч- 
ность для пропуска транспортньж 
средств 

зѵагейоизе ~ частичное схватывание 
или гидратация цемента в процессе 
хранения 

зеіЪаск отступ (от красной линии); ус- 
туп фасада; обрез стены 
пі§1іі ~ 1. понижение температуры на 
ночной период 2. перенастройка регу- 
ляторов на пониженную температуру 
помещений в ночной период 

зеІ8сге\ѵ установочный [регулировоч- 
ный] винт 

зеіі брусчатка, каменная шашка (для 
мощения) 

Ьазаіі ~ базальтовая шашка 
8Іа§ ~ шлаковая шашка 


зеііег 1. наладочное устройство; налад- 
чик 2. разводка (для пилы) 
сігсиіі ~ наладочный клапан в кольце 
циркуляции 

зе11іп§ 1. установка; наладка 2. схваты- 
вание 3. положение; позиция 4. раз- 
метка 5. накрывка (верхний слой 
трёхслойной штукатурки) о ~ іп 
тоііоп приведение в движение; ~ оиі 
разбивка местоположения сооружения 
на местности; ~ ир ориентирование 
(плана, карты); установка инстру- 
мента 

~ ок оиІгі§§ег8 установка выносньж 
опор 

зеіііетепі 1. осаждение, оседание 2. 
осадка (напр, грунта) 3. осветление, 
механическая очистка сточньж вод 4. 
осадок 5. поселение, посёлок 6. рассе- 
ление 7. расчёт, уплата 8. соглашение, 
урегулирование (спора и т.д.) о ~ 
гап§ес1 йот 3 Іо 6 ст осадка в преде- 
лах от 3 до 6 см 

саісиіаіесі ~ расчётное значение осад- 
ки 

сотргеззіоп ~ компрессионная осадка 
сошоіісіаііоп ~ консолидационная 
осадка 

сопіасі ~ сдвиговая осадка 
бійегепііаі ~ неравномерная осадка; 
относительная осадка 
СІІ8ІОГІІОП ~ сдвиговая осадка 
йпаі сопзоіісіаііоп ~ конечная консо- 
лидационная осадка 
іосаі ~ сосредоточенное расселение (с 
центрами притяжения) 

Гоипсіаііоп ~ осадка фундамента 
§гас1иа1 ~ постепенная [равномерная] 
осадка 

ігшпесііаіе ~ начальная [первичная] 
осадка фундамента (при строитель- 
стве сооружения) 

іпйегепі ~ осадка сооружения от соб- 
ственного веса 
іпіііаі ~ начальная осадка 
іпіегіегепсе ~ осадка сооружения под 
влиянием осадки соседних сооруже- 
ний 

Іапб ~ расселение на неосвоенньж 
сельскохозяйственных территориях 
Ііпеаі ~ линейное расселение (вдоль 
путей сообщения) 

гесогбеб ~ контролируемая [регистри- 
руемая] осадка 
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зІаЬ ~ осадка плиты (напр, дорожного 
покрытия) 

зиррогі ~ осадка опоры 
иііітаіе ~ полная осадка 
8еШіп§ осаждение, оседание 
ігее ~ гравитационное осаждение, от- 
стаивание 

ргеіітіпагу ~ предварительное отстаи- 
вание [осветление] 

8Іік1§е ~ осаждение ила 
зеШр 1. сборка; монтаж; наладка; ком- 
поновка 2. расположение; размещение 
3. устройство; установка; оснастка 4. 
нагон воды; накат волны 5. установка 
инструмента 6. точка установки инст- 
румента 

пе§аІіѵе ~ сгон воды 
80І1 ~ временное уменьшение сопро- 
тивления сдвигу (некоторых грунтов 
при забивке сваи) 

\ѵіші ~ ветровой нагон 
8е\ѵа§е неочищенные сточные воды; бы- 
товые сточные воды 
сіагійеб ~ осветлённые сточные юды 
сгибе ~ неочищенные сточные воды 
бііиіе ~ сточные воды слабой концент- 
рации, разбавленные сточные юды 
ботезііс ~ коммунально-бьновые 
сточные юды 

Ьоше (Ьоіб) ~ коммунально-бытовые 
сточные юды 

іпбшігіаі ~ промышленные сточные 
юды 

типісіраі ~ городские сточные юды 
ригійеб ~ очищенные сточные юды 
га\ѵ ~ неочищенная сточная жидкость; 
неочищенные сточные юды 
геаібепііаі ~ коммунально-бытовые 
сточные юды 

запііагу ~ бытовые [хозяйственно-фе- 
кальные] сточные воды 
зеіііеб ~ осветлённые сточные воды 
8Іогт ~ ливневые сточные воды 
8Ігоп§ ~ концентрированные сточные 
воды 

Ігеаіеб ~ обработанные сточные юды 
\ѵеак ~ сточные юды с малым содер- 
жанием органических веществ 
8е\ѵег 1. подземный канализационный 
коллектор; трубопровод наружной се- 
ти канализации 2. дренажная галерея 
(у подошвы верхового откоса земля- 
ной плотины) 

Ьгапсй ~ канализационный коллектор 
второго порядка 

Ьиі1сйп§ ~ 1. домовый выпуск (от 


8е\ѵег 

стены здания до колодца дворовой 
или уличной сети канализации) 2. ка- 
нализационная труба домоюй сети 
Ьиі1біп§ сотЬіпеб ~ домовый выпуск 
общесплавной канализации 
Ьиі1біп§ запііагу ~ соединительная 
ветка раздельной канализации 
ЪиіМіп§ 8Іогт ~ соединительная ветка 
ливневой канализации 
сотЫпайоп [сотЬіпеб] ~ 1. соедини- 
тельная ветка или коллектор обще- 
сплавной канализации 2, рі обще- 
сплавная канализация 
сотЫпеб Ьиі1біп§ ~ домовый выпуск 
общесплавной канализации 
соппесІіп§ ~ соединительная ветка ка- 
нализации 

е§§-8Йареб ~ канализационный кол- 
лектор яйцевидного профиля 
йі§1и ~ канализационный коллектор с 
перепадами 

Гоиі ~ трубопровод бытовой канализа- 
ции 

Ьоше ~ домовый выпуск (от стены 
здания до колодца дворовой или улич- 
ной канализации) 

іпіегсерІіп§ ~ коллектор общесплав- 
ной канализации 

Іаіегаі ~ канализационный коллектор 
третьего порядка (для приёма стоков 
из домовых выпусков) 
таіп ~ магистральный [главный] ка- 
нализационный коллектор 
типісіраі ~8 городская сеть канализа- 
ции 

оиііаіі ~ 1. выводной [сбросной] кана- 
лизационный коллектор 2. устье кана- 
лизации 

риЫіс ~ коллектор городской канали- 
зации; наружная канализация 
геИеГ ~ резервный канализационный 
коллектор 

запііагу ~ 1. коллектор раздельной ка- 
нализации 2. раздельная канализация 
зерагаіе ~ раздельная канализация 
8Іогт ~ 1. коллектор ливневой кана- 
лизации, дождевой водосток, ливнеот- 
водный канал [водовод] 2. ливневая 
канализация, водостоки 
8Іогт-оѵегі1о\у ~ ливнеспуск, ливне- 
сброс 

8Іогт \ѵаіег ~ коллектор ливневой ка- 
нализации 

зиЬтаіп - канализационный коллек- 
тор второго порядка; внутрикварталь- 
ный коллектор 
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8е\ѵег 

зийзісііагу ~ разгрузочный канализа- 
ционный коллектор 
Ігипк ~ магистральный [главный] ка- 
нализационный коллектор 
зе\ѵега§е канализация 
йоизе ~ внутридомовая канализация 
оШсЗоог ~ наружная канализация 
зйаскіе 1. серьга; хомут 2. вертлюг 
зііасіе 1. экран || экранировать 2. тень || 
затенять 3. тон; оттенок 
ассопііоп ~8 1. жалюзи 2. складываю- 
щиеся ставни 

8Йас1т§ подбор обоев по цветовому от- 
тенку 

~ оГ \ѵа11рарег подбор кусков обоев (по 
цветовому оттенку, по рисунку и 
т.п.) 

8Йасіо\ѵ тень 

\ѵіпб ~ аэродинамическая тень 
8Йай 1. шахта (вентиляционная, сани- 
тарно-техническая, лифтная и др.); 
ствол, труба 2. ось, вал; штифт, стер- 
жень 3. ручка, черенок (напр, лопа- 
ты) 4. ствол, стержень (напр, колон- 
ны) 

ассезз ~ входная шахта, шахтная тру- 
ба (кессона) 

аіг ~ 1 . вентиляционный стояк, венти- 
ляционная шахта 2. световая шахта, 
световой приямок 

аіг-іпіаке ~ воздухозаборная [аэраци- 
онная] шахта 

Ыайе тіхег ~ лопастная ось смесителя 
[мешалки] 

саш ~ кулачковый вал 
сепігаі ~ водосборный колодец (шах- 
тный колодец в центре группы труб- 
чатых колодцев) 

сЫтпеу ~ ствол (свободностоящий) 
дымовой трубы (большого сечения) 
Сгапк ~ коленчатый вал 
с1І8сЬаг§е — вытяжная шахта 
йгіѵе ~ вал механизма передачи 
сігіѵеп ~ ведомый вал 
йгіѵіп§ ~ ведущий вал 
йгор ~ опускной колодец 
бгат ~ вал барабана (лебёдки и т.п.) 
бгу ѵаіѵе ~ сухая шахта управления 
затворами башенного водозабора 
еіеѵаіог ~ лифтовая шахта 
ехйаші ~ вытяжная шахта 
ЯехіЫе ~ гибкий вал 
іпзресііоп ~ разведочная шахта; смот- 
ровой колодец 

іпіаке ~ шахтный водоприёмник, ба- 
шенный водозабор 


Ий ~ шахта лифта 

регшапепі ~ постоянный ствол (при 
проходке тоннеля) 
гаізесі ~ вертикальный ходок 
зтоке - дымовая шахта; шахта [ка- 
нал] для удаления дыма 
8ііг§е ~ уравнительная шахта 
ІезІ ~ разведочная шахта 
иШйу ~ шахта для инженерных ком- 
муникаций (в высотных зданиях) 
ѵаіѵе ~ 1. шахта управления затвора- 
ми 2. шток клапана 
ѵепі ~ вытяжная труба 
ѵепіііаііоп ~ вентиляционная шахта; 
вытяжная труба 

ѵѵаіег теіег ~ водомерный колодец 
\ѵогк(іп§) ~ 1. дополнительная [рабо- 
чая] шахта (для прохождения тонне- 
ля) 2. входная шахта, шахтная труба 
(кессона) 

\ѵопп ~ червячный вал, вал червячной 
передачи 
зйаке: 

Ягу ~ 1. железнение бетонной поверх- 
ности (сухой цементной бетонной 
смесью) 2. сухая цементная раствор- 
ная смесь 

Ьеаіі ~ радиальная трещина (начина- 
ющаяся от сердцевины бревна) 
гіп§ ~ кольцевая трещина, кольцевой 
отлуп (в бревне) 
зйаке г вибросито 
зйаіе сланец 

Ыіитіпои8 ~ битуминизированный 
сланец 

ЫоаІіп§ ~ вспученный глинистый сла- 
нец 

сіау ~ глинистый сланец 

соіііегу ~ сланцевая пустая порода (из 

отвалов угольных шахт) 

ехрапбесі ~ вспученный глинистый 

сланец 

8Йапк 1. тулейка (лопаты) 2. стержень 
(болта, заклёпки) 3. ствол (колонны) 
4. штанга 

пай ~ стержень гвоздя 
зйаре 1. форма, очертание; профиль, 
модель 2. придавать форму о ін §оос1 
~ в хорошем состоянии (об элементе 
конструкции) 

~8 оГ агсй архитектурные формы арки 
аішпіпит ~ алюминиевый профиль 
соттопіу шей ~з обычно применяе- 
мые (прокатные) профили 
сотрасі ~ компактное поперечное се- 
чение (элемента конструкции) 
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іпігісаіе ~ сложная (конструктивная) 
форма 

ігге§и1аг ~ неправильная форма 
теіаі ~ металлический профиль 
рагіісіе ~ форма зёрен 
зігисіигаі ~ конструктивный (строи- 
тельный) профиль 
Т-~ тавровый профиль 
\ѵаѵе ~ форма волны 
зЬареб формованный; фасонный 
Ьаіі ~ сферической формы 
сгезсепі ~ серповидной формы 
сго88 ~ крестообразной формы, пере- 
крёстный 

біатоші ~ ромбовидной формы 
зЬаріп§ планировка (поверхности до- 
рожного основания); придание фор- 
мы; гибка 

§гоипс1 ~ профилирование [планиров- 
ка] фунта 

зйеаг 1. сдвиг; срез, скалывание 2. по- 
перечная сила 3. рі ножницы о ~ 
рагаііеі Іо Ійе §гаіп срез [скалывание] 
вдоль волокон; ~ регрепбісиіаг Іо іЬе 
§гаіп срез [скалывание] поперёк во- 
локон 

аііщаіог ~8 аллигаторные ножницы 
Ьаг ~8 (ручные) ножницы для резки 
арматуры 

базе ~ 1. горизонтальная сила в уров- 
не подошвы фундамента 2. горизон- 
тальная сила в основании сооружения 
Ьеат-асііоп ~ предельная поперечная 
сила, воспринимаемая стенкой балки 
(на пределе потери устойчивости 
стенки) 

ВготЬеаб гіп§ ~ кольцевой сдвиговый 

прибор Бромхеда 

бігесі ~ прямой сдвиг 

боиЫе ~ двойной срез 

еб§е ~ сдвиг по кромке [по краю] 

§иі11оІіпе ~8 гильотинные ножницы 

Ііапсі ~8 ручные ножницы (напр, для 

резки арматуры) 

Ьогігопіаі ~ горизонтальный [про- 
дольный] сдвиг [срез] 

Іаіегаі ~ боковой [поперечный] сдвиг 
Іеѵег ~8 аллигаторные ножницы 
регітеіег ~ срез по периметру (фун- 
дамента) 

рипсЫп§ ~ напряжение среза при 
давлении (напр колонны на опорную 
плиту); напряжение среза при про- 
давливании 

риге ~ чистый сдвиг [срез] 


8Ьеаѵе 

геіпГогсетепІ сиІ!іп§ ~ ножницы для 

резки арматуры 

геіаііѵе ~ относительный сдвиг 

гоіагу ~8 вращающиеся [дисковые] 

ножницы 

8Ішр1е ~ чистый сдвиг 
8Іп§1е ~ срез [сдвиг] в одной плоско- 
сти 

зіаіег'з ~8 ножницы для резки асбе- 
стоцементных листов 
8Ігір-сиІІіп§ ~8 ножницы продольной 
резки 

ѵегіісаі ~ 1. вертикальный срез 

[сдвиг] балки (вид разрушения) 2. по- 
перечная сила 

гего ~ нулевое значение поперечной 
силы 

зЬеагЬеасі оголовок [капитель] колон- 
ны, поддерживающей безбалочное пе- 
рекрытие 

зЬеагіп§ сдвиг, срез, скалывание || сре- 
зающий, перерезывающий 
з1іеаг-1е§8 тренога 

8(іеаг-ге8І8ІапІ, 8Ьеаг-гезІ8Ііп§ прочный 
[надёжный] против сдвига [среза, 
скалывания] , сдвигоустойчивый 
зЬеапѵаІІ стена-диафрагма жёсткости 
8ЙеаіЬ (трубчатая) оболочка 
аішпіпшп саЫе ~ алюминиевая ка- 
бельная оболочка 

саЫе ~ 1. оболочка кабеля или сталь- 
ного каната 2. оболочка для напрягае- 
мой арматуры 

Іеаб ~ свинцовая оболочка (напр, ка- 
беля) 

попсопбисііѵе ~ оболочка из токоизо- 
лирующего [изоляционного] материа- 
ла 

зЬеаіЬіпу 1. крепление стенок траншей 
2. сплошная обрешётка кровли; 
сплошная наружная обшивка каркаса 
стен (подготовка под облицовку) о ~ 
оѵег ігатііщ обшивка поверх каркаса 
азЬезІоз сетеШ ~ асбестоцементный 
листовой материал, асбестоцементные 
листы 

сатр ~ двухрядная шпунтовая пере- 
мьнка или набережная стенка (из де- 
ревянного шпунта ); больверк 
сіозесі ~ сплошное дощатое крепление 
стенок траншей 

ореп ~ сквозное дощатое крепление 
стенок траншей 
ріуѵгооб ~ фанерная обшивка 
гооГ- сплошная обрешётка кровли 
зііеаѵе шкив; блок, ролик 
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8Ьеаѵе 

саі-ііеасі ~ грузоподъёмный блок (на 
оголовке копра или мачты) 

Ігасііоп ~ канатоведущий шкив (лиф- 
та) 

зЬес! навес, укрытие 
аѵаіапсііе ~ противолавинная галерея 
соѵѵ ~ коровник 

Іосотоііѵе ~ локомотивное депо 
зпоѵѵ - снегозащитная галерея 
8ЬесМіп§: 

ІоасЗ ~ снятие пиковьк нагрузок, огра- 
ничение нагрузок 
8ІзееІ лист, листовой материал 
асгуііс ~ лист [листовой материал] из 
акрилового пластика [полиакрилата] 
аіитіпшп ~ тонколистовой алюминий 
азЬезІов Ьиі1біп§ - асбестовый картон 
азЬевІов-сетепІ ~ асбестоцементный 
лист 

ааЬевІоз-сетепІ гоойп§ ~8 асбестоце- 
ментные кровельные листы 
Ъаве ~ нижний слой многослойной 
мягкой кровли 
Ыаск ~ чёрная жесть 
сар ~ верхний слой многослойной 
мягкой кровли 

согги§аІесі ~ волнистый [гофрирован- 
ный] лист 

сгапкеб ~ корытный [полуцилиндри- 
ческий] волнистый асбестоцементный 
лист (используемый для перекрытия 
ендовы или конька крыши) 
беіаіі ~ спецификация (конструктив- 
ных) деталей 

ехрапбесі согк ~ лист из вспученной 
пробки (теплоизоляционный матери- 
ал) 

&8І ~ глухое [неоткрывающееся] окно 
йехіЫе ~ гибкий листовой материал 
ргоіесііѵе сапѵав ~ предохранительное 
брезентовое полотнище (для задержа- 
ния падающих предметов) 

РѴС Ііпесі 8Іее1 ~ стальной лист, пла- 
кированный поливинилхлоридом 
гщісі ~ жёсткий листовой материал; 
лист с элементами жёсткости 
шЬЬег ~ лист каучука; резиновая пла- 
стина 

зресійсайоп \ѵогк ~8 ведомости на от- 
дельные виды строительных работ 
(для разработки технических усло- 
вий на строительство объекта) 
зіееі ~ 1. тонкий стальной лист 2. 
профилированный стальной настил 
Іаке-оіГ ~8 ведомости [выборки из 
проекта] отдельных видов строитель- 


ных работ с подсчётом их объёмов 
(для составления сметы на строи- 
тельство) 

8ЙееІіп§ 1. крепление стенок траншей 2. 
сплошная обрешётка кровли; сплош- 
ная обшивка каркаса стен 3. доски 
или щиты опалубки 4. шпунтовая 
стенка,, шпунтовый ряд 5. трещина 
разгрузки (в скальной породе); тре- 
щиноватая структура скальной породы 
азЬезІов ~ обшивка (стен) асбестоце- 
ментными листами; асбестоцементные 
листы (для обшивки стен) 
а 8 Ье 8 І 08 -сетепІ ~ асбестоцементный 
листовой материал 

сатр ~ шпунтовое крепление стенок 
траншей 

сіозесі ~ сплошное дощатое крепление 
стенок траншей; замкнутое шпунтовое 
ограждение 

епсІ 08 Іп§ ~ шпунтовое ограждение 
ЬогігоШаІ ~ 1. горизонтальная доща- 
тая обшивка (стен, ограды) 2. гори- 
зонтальное дощатое крепление (сте- 
нок траншей) 

Іп8и1а1іп§ ~ теплоизоляционная об- 
шивка 

ореп ~ сквозное дощатое крепление 
стенок траншей 

Іі§Ы ~ сплошное дощатое крепление 
стенок траншей 

Ѵ-Ьеат ~ стальной настил Ѵ-образно- 
го профиля 

зігееірііе шпунт, шпунтовая свая 
8Ігаі§1іІ ѵѵеЬ ~ плоский стальной 
шпунт 

8ЙееІрі1іп§ шпунтовый ряд 
йоиЫе ~ двойной шпунтовый ряд 
8Іп§1е ~ одинарный шпунтовый ряд 
8Йе11 1. оболочка; свод 2. остов, каркас 
3. раковина; скорлупа; кожура 4. 
слой; обшивка 5. обечайка о ~ сигѵесі 
іп 1\ѵо сіігесііопв оболочка двоякой 
кривизны 

~ оГ боиЫе сигѵаіиге оболочка двоя- 
кой кривизны 

~ оГ пе§аІіѵе (Оашзіап) сигѵаіиге 
оболочка отрицательной (гауссовой) 
кривизны 

~ оГ розіііѵе (Оаиззіап) сигѵаіиге 
оболочка положительной (гауссовой) 
кривизны 

~ оС геѵоіиііоп оболочка вращения 
~ оГ 8Іп§1е сигѵаіиге оболочка одинар- 
ной кривизны 
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~ ок гего сигѵаіиге оболочка нулевой 
кривизны 

ап§и1аг ~ многогранная оболочка 
агсЬ(ей) ~ арочная [сводчатая] обо- 
лочка 

Ьапсі ~ эстрада с акустической рако- 
виной 

ЬаггеІ-ѵаиІІ ~ бочарный свод; цилинд- 
рический свод 

Ьазкеі ~ эллиптическая оболочка 
сазі-іп-ріасе сопсгеіе ~ монолитная 
железобетонная оболочка 
сігсиіаг суііпсігісаі ~ круговая цилинд- 
рическая оболочка 

сігсиіаг ѵаиіі ~ круговая цилиндриче- 
ская сводчатая оболочка, цилиндриче- 
ский свод 

сіозесі ~ замкнутая оболочка 
сопе ~ коническая оболочка 
сопоійаі ~ коноидальная оболочка 
сигѵесі ~ криволинейная оболочка 
суііпсіег ~ царга (трубы) 
суііпсігісаі ~ цилиндрическая оболочка 
йоте ~ купольная оболочка 
еІІірІісаІ-рагаЬоІоісІ ~ оболочка в 4юр- 
ме эллиптического параболоида 
(асе ~ боковая стенка [грань] пустоте- 
лого стенового бетонного блока [кам- 
ня] 

Ёее-Гогт ~ оболочка, свободная по 
форме (не привязанная к определён- 
ному геометрическому телу) 

Ьураг ~ оболочка в форме гипара [ги- 
перболического параболоида] 

ЬурегЬоІіс ~ гиперболическая оболоч- 
ка, оболочка в форме гиперболоида 
ЬурегЬоІіс-рагаЬоІоісі ~ оболочка в 
форме гипара [гиперболического па- 
раболоида] 

ітрегіесі ~ оболочка с отклонениями 
от заданной геометрической формы 
тетЬгапе ~ безмоментная оболочка 
тотепІ-Ггее [тотепііева] - безмо- 
ментная оболочка 
поіГЬ-ІщЬі ~ шедовая оболочка 
оиіег ~ наружные ограждения [ог- 
раждающие конструкции]; строитель- 
ная оболочка (здания) 
рагаЬойс ~ параболическая оболочка 
регГесІ ~ оболочка, полностью отвеча- 
ющая заданной форме; оболочка без 
отклонений от заданной геометриче- 
ской формы 
ріре ~ бандаж 

гоіаііопаі ~ оболочка вращения 


8Ьіе1гі 

8е§тепІа1 ~ оболочка из сборньк 
(криволинейных) элементов 
зетісігсиіаг ~ полукруглая цилиндри- 
ческая оболочка 
8Іш11о\у ~ пологая оболочка 
зрЬегісаІ - сферическая [шаровая] 
оболочка 

8рЬегіса1 ~ \ѵі(Ь ітрегіесііопз сфери- 
ческая оболочка с отклонениями от 
заданной геометрической формы; сфе- 
рическая оболочка с искривлениями 
зішсіигаі ~ несущая оболочка (кон- 
струкция) 

Іапк ~ корпус резервуара; оболочка 
резервуара 

Іогоійаі ~ тороидальная [торовидная] 
оболочка 

Ігап8ІаІіоп(а1) ~ оболочка переноса 
шпЬгеІІа(-Іуре) ~ зонтичная оболочка 
8Ііе11ас шеллак 

зЬеІІег 1. убежище; укрытие; навес 2, рі 
заградительные [защитные] лесона- 
саждения; лесозащитная полоса; за- 
щитный зелёный пояс 
аіг гаій ~ бомбоубежище 
ЬотЬ ~ бомбоубежище 
(аііоиі ~ убежище от радиоактивных 
осадков 

роіТаЫе соп8ішсІіоп ~ переносной 
тепляк (для ухода за бетоном, обо- 
грева рабочих в непогоду и т.п.) 
зЬеЙегЬек древесно-кустарниковые на- 
саждения (вдоль дорог для защиты 
от снега) 

8Іііе1с1 щит; экран; защита || защищать; 
экранировать 

сіозей ~ щит для проходки в мягких и 
неустойчивых породах (закрытого 
типа) 

ОгеаІІіеай ~ щит для проходки тонне- 
лей (конструкции инженера Грейтхе- 
да) 

НаІГ ~ полущит (для проходки тонне- 
лей) 

Ьапй ~ ручной щиток сварщика 

ореп - проходческий щит с открытым 

забоем 

ргоіесііѵе ~ предохранительный [за- 
щитный] щиток (прикрепляемый к 
станочному инструменту для защи- 
ты от искр, летучих частиц и т.п.); 
оградительный экран 
8по\ѵ - снеговой щит 
ІгепсЬ ~ передвижные траншейные 
крепления 
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8ЬіеЫіп§ 


зЫе1(1іп§ экранирование; защита 
асоизбс ~ акустический [противошу- 
мовой] щит [экран] 

Ьаггіег ~ защитное ограждение реак- 
тора 

Ьіо1о§іса1 ~ защитное ограждение от 
ионизирующих излучений 
гайіаііоп ~ (конструктивная) защита 
от радиационного излучения 
зЫГі 1. смещение || смещать 2, смена; 
замена 3. перекос; сдвиг 4. сдвижка 
(криволинейного в плане участка до- 
роги); смещение 5. рабочая смена 6. 
разрезка стены вертикальными швами 
кладки 7. сброс (геологический) 
ещЬі-Ьоиг \ѵогк ~ восьмичасовая рабо- 
чая смена 

пі§Ь( ~ ночная смена 
ѵѵогк ~ рабочая смена 
зЫт подкладка; прокладка; вкладыш 
(для стыковки зазоров рельсов)', 
шайба 
зЫттіщ;: 

(гаек ~ регулировка пути прокладками 
зЫп§1е 1. галька; булыжник 2. гонт; 
(плоская) кровельная плитка || крыть 
гонтом или плиткой 
азЪезГОз сетепі ~ асбестоцементные 
кровельные плиты, шифер 
азр(іа1( ~ битумная кровельная плитка 
(на основе стеклоткани или асбесто- 
вого картона) 

сотрозШоп ~8 амер, битумная кро- 
вельная плитка; имитация под дранку 
из рубероида 
реа ~ мелкий гравий 
ѵѵоосі ~ кровельная -дранка; деревян- 
ный гонт 

зЫр судно; корабль || перевозить; отгру- 
жать; отправлять (груз) 
бгііі ~ буровое судно 
ріре 1ау(іп§) ~ судно-трубоукладчик 

зЬірІар 1. соединение [сплачивание] в 
четверть 2. шпунтованные доски; до- 
ски с выбранной четвертью 
зЫррег проф. кирпич неправильной 
формы (брак) 

зЬоск удар; толчок; ударное воздействие 
Ьуйгаиііс ~ гидравлический удар 
Ійегтаі ~ тепловой [термический] 
удар, тепловой импульс 
зйое 1. башмак; колодка 2. опорная 
плита; опорная подушка 3. плинтус 4. 
наконечник сваи 5. отвод в основании 
стояка или водосточной трубы 6. нож, 


ножевая часть (опускного колодца, 

кессона); консоль опускного колодца 

агсй ~ пятовой камень арки 

базе ~ калёвка у нижней кромки 

плинтуса 

Ьгеак ~ тормозной башмак 
саіззоп си((іп§ ~ нож кессона или 
опускного колодца 
сазіп§ ~ башмак обсадных труб 
си((іп§ ~ выступающая режущая 
кромка пробоотборника (препятству- 
ющая образованию вакуума в месте 
взятия образца) 

дгаіп ~ прочистка, очистной лючок 
сігіѵе ~ башмак 

§иісіе ~ направляющая колодка 

рііе - свайный башмак, наконечник 

(сваи) 

гаітѵаіег ~ выпуск водосточной трубы 
заГе((у) ~8 спецобувь (вид спецодеж- 
ды) 

зоіісі сопсгеіе сігіѵіп§ ~ забивной бе- 
тонный свайный башмак 
8Ігапс1 ~ башмак-коуш для закрепле- 
ния кабеля висячего моста 
з(іоо(іп§ зондирование; разведка (напр, 
сейсмическая) 

сгоз8-1ю1е ~ межскважинное сейсми- 
ческое зондирование 
(ап ~ метод преломлённьк волн (с ве- 
ерным расположением приёмников) 
геЯесІіоп ~ сейсморазведка методом 
отражённых волн 

геГгасйоп ~ сейсморазведка методом 
преломлённьк волн 
ІгоиЫе ~ выявление и устранение не- 
исправностей (машин, оборудования и 
т.п.) 

зіюр 1. магазин, торговое помещение 2. 
торговый зал, торгово-выставочный 
зал 3. мастерская, цех 
Ьеш1іп§ аші геіпГогсетепІ аззетЫу ~ 
арматурный цех, цех заготовки арма- 
туры 

сойёе ~ кафе, буфет (при гостинице) 
.Іотегу ~ столярная мастерская 
теіаі \ѵогкіп§ ~ механическая мастер- 
ская; жестяницкая мастерская 
геіпГогсетепІ (аззетЫу) ~ арматур- 
ный цех 

зеІГ-зегѵісе ~ магазин самообслужива- 
ніи 

8(ее1 соп(гас(ог'з ~ мастерская подряд- 
чика по изготовлению и ремонту 
стальных конструкций 
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вИоге 1. монтажная опорная стойка, 
временная подпорка, стойка опалубки; 
подкос 2. горная крепь 3. берег 
ііеасі - стойка, поддерживающая кон- 
струкцию (при её усилении или вос- 
становлении) 

Ііогігоіііаі ~ опорный прогон опалубки 
перекрытіи 

]аск ~ выдвижная опорная монтажная 
стойка 

1 2 ~ опорная [монтажная} стальная 
стойка с Г-образным оголовком 
іпиііійегсті ~8 многоярусная система 
поддерживающих (опалубку) лесов 
оиІгі§§ег ~ временная [монтажная] 
опорная консоль, временный опорный 
кронштейн 

роіе ~ стойка опалубочных лесов 
[опорной конструкции опалубки) 
рові ~ стойка опалубочных лесов 
[опорной конструкции опалубки] 

8ш§1е рові ~ одностоечные поддержи- 
вающие (опалубку) леса 
81югіп§ возведение поддерживающих 
лесов (опалубки); установка времен- 
ных [монтажных] опорных стоек; ус- 
тановка креплений траншей; времен- 
ная опорная стойка 

соіитп-пюипісчі ~ опорная конструк- 
ция на колонне (поддерживающая 
опалубку перекрытий) 

Ьогігопіаі ~ телескопические раз- 
движные прогоны опалубки перекры- 
тий; система опорных прогонов опа- 
лубки перекрытий 

пісіаі ігепсіі ~ металліиеские крепле- 
ния траншей 

ІиЬе-апсІ-соирІег ~ трубчатые опорные 
леса [конструкции] опалубки 
8ИогІ-сусЯп§ работа с коротким циклом, 
короткопериодическое переключение 
8 ІЮІІСІ 1 ІГЩ укорочение о ~ сіие (о 
вЯгшка^е укорочение от усадки 
еіавііс ~ упругое укорочение (сжато- 
го элемента); деформация обжатия 
бетона (при предварительном напря- 
жении) 

Іоіаі ~ оГ ІЬе тешЬег полное [общее] 
укорочение элемента (конструкции) 
8ІЮГІ1І8ІІП8 включение в перечень (ра- 
бот, материалов, инструментов) 
вЬоІ 1. взрыв 2 шпур 3. дробь 4. твёрдые 
включения 

аЬгаыѵе віееі ~ стальная дробь (для 


8Ііоѵе1 

дробеструйной обработки); металли- 
ческий абразив 

вЬоІЫавІег дробеструйный аппарат 
вЯоІЫавІіщ; дробеструйная очистка 
віюісгеіе торкрет-бетон 
<3гу віееі ЯЬег ~ сухая смесь стаде - 
фиброторкрет-бетона 
ЯЬег [ЯЬгош] ~ фиброторкрет-бетон; 
торкрет-бетон, армированный волок- 
ном 

те8Й-геіпй>гсеіІ ~ торкрет-бетон, на- 
носимый на арматурную стальную 
сетку 

роіутег - торкрет-полимербетон; по- 
лимербетон, наносимый методом торк- 
ретирования 

гейасіогу ~ жароупорный торкрет-бе- 
тон 

8ІееІ-ЯЬег(-геіпЯігсес1) [віееі ЯЬгоив] 

~ стадефнброторкрет-бетон; торкрет- 
бетон, армированный стальным волок- 
ном [стальными фибрами] 

8ііоісгсіігщ торкретирование 
вЯоиЫег 1. обочина (дороги); боковая 
полоса безопасности (лётной полосы 
аэродрома); плечо (железнодорожного 
земляного полотна) 2. уступ или вы- 
ступ на поверхности бетона (дефект) 
(киѵпвігеат - низовая призма намыв- 
ной плотины 

§аЫе ~ вылет пятового [карнизного] 

камня фронтона 

ЬаітІ ~ укреплённая обочина 

гитѵау ~ боковая полоса безопасности 

ВПП 

Ігаск ~ плечо (железнодорожного зем- 
ляного полотна) 

вЬоѵеІ 1. совковая лопата 2. одноковшо- 
вый экскаватор, механическая лопата 
атрЯіЬоіі8 ~ одноковшовый экскава- 
тор-амфибия 

ЬаскасЯп^ ~ экскаватор с обратной 
лопатой, экскаватор-обратная лопата 
ЬаскЯое ~ экскаватор с обратной ло- 
патой, экскаватор-обратная лопата 
соЯегеіІ ~ совковая лопата с разрез- 
ной тулейкой 

сгаѵѵіег-іуре Ігасіог ~ тракторный по- 
грузчик 

спиѵгі ~ экскаватор с прямой лопатой, 

экскаватор-прямая лопата 

(Й8Я ~ глубокая совковая лопата 

іасе ~ см. сгозѵсі 8Ьоѵе1 
(гопі-сіівсііагфіщ Ігасіог ~ фронталь- 
ный одноковшовый погрузчик 
ЯШ ~ (полно) поворотный экскаватор 
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8Ьоѵе1 

§епега1 зегѵісе ({ог§ес1) ~ совковая 
лопата общего назначения 
1оадіп§ ~ одноковшовый погрузчик 
тіпіп§ - карьерный экскаватор, экс- 
каватор для производства горных ра- 
бот 

ореп зоскеі ~ лопата с разрезной ту- 
лейкой 

рагІ-8\ут§ ~ неполноповоротная меха- 
ническая лопата 

ро\ѵег ~ механическая лопата, одно- 
ковшовый экскаватор 
риіі ~ обратная механическая лопата 
геѵо1ѵіп§ ~ (полно) поворотный экска- 
ватор 

гоипб тоиіЬ (йг§еб) ~ совковая ло- 
пата с закруглённой кромкой 
зоскеіеб (Іуре) ~ совковая лопата с 
трубчатой тулейкой 
8^иа^е тоиіЬ (Йг§ес1) ~ совковая ло- 
пата с прямой [квадратной] кромкой 
здиаге шоиЙі Іарег Ыабе Гог§ес1 ~ 
совковая лопата с суживающимся по- 
лотном с прямолинейной кромкой 
8Ігаррес1 Іуре ~ совковая лопата с раз- 
резной тулейкой 

8Ігірріп§ ~ вскрышной экскаватор, 
экскаватор для вскрышных работ 
Ігаскеб Ігасіог ~ гусеничный одноков- 
шовый погрузчик 

Ігасіог ~ одноковшовый тракторный 
погрузчик 

іѵЬееІеб Ігасіог ~ (пневмо) колёсный 
одноковшовый погрузчик 
8Іюѵе1іп§ перелопачивание; перекидка 
(грунта) лопатой; разгребание (грун- 
та и т.п.) лопатой 

8Йоѵіп§ 1. кирпичная кладка вприсык 2. 
образование местных неровностей 
[бугров] на дорожном покрытии 
8Ію\ѵег 1. душ 2. душевая 
8Ію\ѵгоот выставочное помещение, вы- 
ставочный зал 
зЬгеасІІіеасі полувальма 
зЬгесШег измельчитель 
зЬгіпе 1. гробница, усыпальница 2. оби- 
тель, монастырь 
8Йгіпка§е усадка 
сопсгеіе ~ усадка бетона 
бгуіп§ ~ усадка при высыхании 
Ііубгаііоп ~ усадка при гидратации 
іпіііаі бгуіп§ ~ начальная усадка при 
высыхании 

ІшпЬег ~ усушка [усыхание] древеси- 
ны 

ріазііс ~ пластическая усадка 


8е11іп§ ~ усадка бетона при схватыва- 
нии 

Іетрегаіиге ~ усадка при нагреве, 
температурная усадка 
иііітаіе ~ предельная усадка 
ѵѵаІег-І 088 ~ усадка при высыхании 
8І1ГОШІ 1. кожух, колпак; защитная обо- 
лочка; укрытие 2. экран 3. обруч, бан- 
даж 4. обрубленные сучья и ветви 
апіі-роііиіапі ~ кожух [колпак, обо- 
лочка] для защиты от загрязнений 
8Ііи§а шуга 

8ЬшіІ§гоир узел трубопроводной обвяз- 
ки (теплообменника) с байпасом 
зйиіе лоток 

езсаре ~ спускной эвакуационный ло- 
ток, спускная горка 

зйиііег 1. ставня, ставень; штора 2. кла- 
панный затвор; шторный воздушный 
клапан 3. опалубка 

1аг§е Сопи ~8 крупнощитовая опалуб- 
ка; крупные опалубочные щиты 
гоііег [го11іп§] ~ роликовые [катучие] 
ставни [шторы] 

ѵегіісаііу шоѵаЫе боте ~ поднимае- 
мый и опускаемый шторный сектор 
купола 

\ѵіпбо\ѵ ~ оконный ставень 
аііиііегіщ; опалубка 
регтапепі ~ несъёмная опалубка 
\ѵгоІ ~ опалубка из строганьи досок 
зібе 1. сторона 2. рі стенки выемки 
(котлована, траншеи и т.п.) 

А ~ о! Ьиі1біп§ главный фасад здания 
абсЗгезз ~ оС Ьиі1біп§ главный фасад 
здания 

В ~ оС Ьиі1біп§ боковой фасад здания 
(слева от главного фасада) 

Ьеат ~ 1. боковая грань балки 2. бо- 
ковой щит опалубочного короба балки 
Ьш1бт§ ~8 стороны [фасады] здания 
С ~ оС Ьиі1біп§ задний (дворовый) 
фасад здания 

Б ~ оГ Ьиі1біп§ боковой фасад здания 
(справа от главного фасада) 
беііѵегу ~ сторона нагнетания [по- 
дачи] , сторона высокого давления 
бІ8сйаг§е ~ сторона нагнетания [по- 
дачи] , сторона высокого давления 
іасе ~ лицевая сторона; лицевая 
грань; сторона [пласть] пиломатериа- 
ла с маркировкой [маркировочным 
клеймом] 

Ы§1і ~ оі Ійе сигѵе ж.-д. наружная 
сторона кривой 
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8І§па1 


йі§й ргеззиге ~ сторона высокого дав- 
ления, сторона нагнетания [подачи] 
Іееѵѵагсі ~ подветренная сторона 
1о\ѵ ргеззиге ~ сторона низкого давле- 
ния, сторона всасывания 
рііазіег ~ элемеігг опалубки боковой 
грани пилястры 

8іісІіоп ~ сторона всасывания, сторона 
низкого давления 

шізсайЫсІесІ ~ оС Ійе ѵѵаіі сторона сте- 
ны, свободная от подмостей (при ка- 
менной кладке) 

меаійег ~ наружная сторона [поверх- 
ность] (стены, кровли и т.д.) 
ѵѵіпсііуагсі ~ наветренная сторона 
ййезмау горизонтальный прогиб (вер- 
шины высотного сооружения); упру- 
гое горизонтальное смещение (узла 
высотного сооружения) 

8Іс1е\ѵа1к тротуар 
тоѵігщ ~ движущийся тротуар 
ЗійеѵѵаИ: 

аЬиІтепІ ~ открьшок плотины; бере- 
говой устой плотины 
8Ібіп§ 1. чистовая обшивка стен (доска- 
ми, листами) 2. горизонтальная до- 
щатая обшивка стен внакрой 3. пило- 
материал, не включающий сердцеви- 
ну 4. ж.-д. ветка; тупик; разъезд; за- 
пасной путь 

азЪезІоз-сетеп! ~ асбестоцементная 
обшивка, асбестоцементное стеновое 
ограждение; обшивка [облицовка] 
стен асбестоцементными листами 
Ъеѵеі ~ 1. клиновые обшивочные до- 
ски 2. обшивка клиновыми досками 
Ьоагё апб ЬаІІеп ~ вертикальная до- 
щатая обшивка (стен, забора) с на- 
тельниками 

бгор ~ горизонтальная обшивка стен 
(из досок, алюминиевых или пласт- 
массовых планок с соединением в 
шпунт или в четверть) 
іасіогу ~ заводская железнодорожная 
ветка 

йпізй ~ отделочная обшивка (стен) 
йеі§Ьі-Ігаіп ~ станционный путь (для 
товарных составов) 
йоісііщ* ~8 отстойный парк (железно- 
дорожных путей) 

Іар ~ горизонтальная дощатая обшив- 
ка внакрой 

таісйей ~ горизонтальная дощатая об- 
шивка стен (с соединениями в чет- 
верть или в шпунт) 
поѵеііу ~ см. йгор 8Ісііп§ 


ра88ІП§ ~ ж. -д. обгонный путь 
гшііс ~ см. таісйесі 8Іс1іп§ 
ѵегйсаі ~ вертикальная дощатая об- 
шивка 

\ѵооб ~ обшивка из древесных матери- 
алов; дощатая обшивка 
іѵогкз ~ заводская железнодорожная 
ветка 
віеппа: 

Ьигпі ~ сиена жжёная (пигмент) 
га\ѵ ~ природная сиена (пигмент) 
8Іеѵе сито; решето, грохот Ц просеивать; 
сортировать 

тоіесиіаг - молекулярное сито 
\ѵіге ~ проволочное сито 
8Іеѵіп§ просеивание; сортировка 
\ѵеІ ~ отмучивание пылевидных фрак- 
ций заполнителей 
зщйІгеоЭ. полуприём 
тіпиз ~ взгляд вперёд (при нивелиро- 
вании) 

ріиз ~ взгляд назад (при нивелирова- 
нии) 

8І§Ъіт§ визирование 
йоиЫе ~ измерение угла или наведе- 
ние на точку при двух положениях 
круга 

8І§п (предупредительный) знак; при- 
знак 

саийоп ~ предупредительный знак, 
знак опасности 

йап§ег ~ предупредительный знак, 
знак опасности 
ехіі ~ указатель выхода 
оѵегйеасі ~ дорожный знак (установ- 
ленный над дорогой) 
гоасйѵау ~ ж.-д. путевой знак 
Ігайіс ~ дорожный знак 
ѵагіаЫе те88а§е ~ дорожный знак со 
сменной информацией 
8І§па1 сигнал 

~8 оГ сіап§ег сигналы опасности (визу- 
альные, световые, звуковые) 
асошйсаі ~ звуковой сигнал 
аисйЫе ~ звуковой сигнал 
аиіотаііс - автоматический сигнал; 
путевой [проходной] сигнал автобло- 
кировки 

сгапе апй йоізі ~8 сигнальные знаки 
управления краном 

еѵасиайоп ~ сигнал эвакуации (из 
здания при пожаре и т.п.) 
зигѵеу ~ геод. сигнал 
Ігіап§и1аІіоп ~ триангуляционный сиг- 
нал 
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8І§пійсапсе 


5І§пійсапсе: 

восіаі ~ ок 8ІшсШге общественная 
[социальная] значимость сооружения 
8 І§піп§: 

Іахіѵѵау §иібапсе ~ направляющие 
знаки на рулёжной дорожке (указы- 
вают направление руления или букси- 
ровки самолёта) 

8 І§про8Ііп§ порядок установки указате- 
лей (движения по аэродрому) 
зііапе силан 

аікуі-аікоху ~ алкилалкоксисилан (во- 
доизолирующий состав) 
аііепсег шумоглушитель 
сеііиіаг ~ ячейковый шумоглушитель 
сЬатЬег ~ камерный шумоглушитель 
врііііег ~ пластинчатый шумоглуши- 
тель 

8 І1іса кремнезём, оксид кремния 
8 І1ісаІе силикат 
аіитіпит ~ алюмосиликат 
саісішп ~ силикат кальция 
сіісаісіит ~ двухкальциевый силикат, 
белит 

Ігісаісішп ~ трёхкальциевый силикат, 
алит 

8 ІІісіс1е силицид 
8 І1ісоп кремний 

8 ІІісопе силикон; силоксан; кремнийсо- 
держащее соединение 
8 І11 1. лежень; опорная подкладка 2. 
нижний опорный брус обвязки дере- 
вянного каркаса 3. нижний брус окон- 
ной или дверной коробки 4. слив 
оконной рамы 5. порог (гидросооруже- 
ния) 

ЬоНот ~ донный порог 
бепіаіеб ~ зубчатый порог (водобой- 
ного колодца); пирсовый гаситель 
(энергии потока) 

боог ~ дверной порог; нижний брус 

дверной коробки 

епб ~ водобойная стенка 

§готтб ~ донная полузапруда, донный 

порог 

іпіеі ~ верхний порог шлюза 
Іоск ~ порог шлюза 
тііег ~ король шлюза 
тиб ~ опорный лежень рамно-свай- 
ной опоры (моста) 

8 Іюгіп§ ~ лежень стоек лесов 
8Іі11іп§ Ьазіп ~ водобойный порог 
зѵаіег іпіаке - порог водозабора 
\ѵіпбо\ѵ ~ нижний брус [брусок] окон- 
ной коробки 
8 І1о силос (ёмкость) 


сетеШ ~ силос для хранения цемента; 

цементный бункер 

Гоббег ~ силосная башня 

8Іее1 ріаіе - силос из листовой стали 

(для сыпучих материалов) 

8ІІІ 1. ил 2. пылевидные фракции грунта 
соагзе ~ крупный пьшеватый грунт 
(частицы от 0,02 мм до 0,06мм) 
йпе ~ мелкий пылеватый грунт (час- 
тицы от 0,002мм до 0,006мм) 
ог§апіс ~ 1. ил 2. мелкие органиче- 
ские фракции грунта 
запбу ~ пьшеватый песок 
8ІШп§ заиление 
сапаі ~ заиление канала 
бгаіп ~ заиление дрены 
зітііагііу подобие 
бупатіс ~ динамическое подобие 
іЬегтобупатіс ~ термодинамическое 
подобие 

8Іти1аІіоп моделирование 
8Іп§1е единичный, одиночный 
8Іп§1е-ѵа1иеб однозначный 
8Іпк 1 . отрицательный источник, сток 
(гидродинамика) 2. теплоприёмник, 
тепловой сток (термодинамика) 3. 
зумпф; приямок 4. мойка, раковина; 
слив, сливное отверстие 5. воронка 
размыва 

ВеІГавІ ~ глубокая керамическая мой- 
ка 

Ьеаі ~ теплоприёмник; источник холо- 
да 

роі ~ кухонная мойка 

8Іор ~ глубокая мойка 

8 Іегі 1 І 2 Іп§ ~ металлическая мойка с 

подогревателем (для общественных 

кухонь) 

8ІпкЬо1е карстовая воронка 
зіпкіщ;: 

сотрге88еб-аіг ~ кессонирование 
8 ІП 1 Л 80 І 6 синусоида 
8ІрЬоп сифон; гидравлический затвор 
аиіотаііс ~ автоматический сифон 
іпѵегіеб ~ дюкер 

зеН'-ргітіщ: ~ самозаряжающийся си- 
фон 

ѵоіиіе ~ шахтный водосброс [водо- 
слив] с сифоном 
8ІрЬопа§е сифонирование 
зііе 1. местоположение 2. участок; место 
3. строительная площадка 
~ ой орегаііоп зона действия (строи- 
тельной машины, крана и т.д.); мон- 
тажная площадка 

атрЫЫош ~ строительная площадка 
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8ке1еіопІ2Іп§ 


на болотистом или частично затоплен- 
ном участке 

Ьгіс1§е ~ местоположение мостового 
перехода; строительная площадка 
(моста) 

Ьш1бт§ ~ строительная площадка 
Ьиі1с1іп§ ехсаѵаііоп ~ участок разра- 
ботки выемки [котлована] под здание 
сопзішсііоп ~ строительная площадка 
сопііпиаііу тоѵіп§ ~ строительная 
площадка протяжённого линейного 
объекта (папр, дороги) 
дат ~ створ плотины 
беро8ІІіп§ - карта намыва 
сІІ8с1іаг§е ~ гидрометрическая станция 
егесііоп ~ монтажная площадка [зо- 
на] 

ехсаѵаііоп ~ участок экскавации грун- 
та, участок производства земляных 
работ, участок разработки выемки 
ііхесі ~ строительная площадка точеч- 
ного объекта 

§аи§іп§ ~ гидрометрический створ 
§геепГіеИ ~ пригородная зелёная зона 
ІоЬ ~ строительная площадка 
ргсуесі ~ строительная площадка 
гесеіѵіп§ ~ приёмная [разгрузочная] 
площадка 

гебеѵеіореб ~ реконструируемая (го- 
родская) территория 
гоаб сопзішсііоп ~ площадка [уча- 
сток трассы] дорожного строительства 
8Іоріп§ ~ строительная площадка на 
территории с большим уклоном [на 
склоне, на косогоре] 

Іі§Ьі ()°Ь) ~ стеснённая строительная 
площадка 

зіІе-аззетЫесІ собранный на стройпло- 
щадке 

8ІІіп§ 1. выбор места для строительства, 
выбор строительной площадки 2. раз- 
бивка зданий на местности; располо- 
жение зданий на местное™ 

~ ог сгапез установка кранов; распо- 
ложение кранов; размещение кранов 
~ оГ Ьоизез посадка зданий на мест- 
ности; привязка зданий 

зішЬаІІі терапевтическая сидячая ванна 

8 І 2 е размер; значение геометрической 
величины 

~ оГ соагзе а§§ге§аІе крупность зёрен 
заполнителей 

~ оГ Ійе роиг объём бетонной смеси 
(укладываемой в конструкцию или за 
определённый интервал времени); 
объём бетонных работ 


асіиаі ~ действительное значение гео- 
метрической величины; действитель- 
ный размер (полученный измерением) 
а§§ге§аІе тахітит ~ максимальная 
крупность зёрен заполнителей 
Ьазіс ~ номинальный размер 
Ыоск ~ блочность (характеризующая 
разрыв сплошности горных пород) 
бисі ~ номинальный размер сечения 
воздуховода 

ейесііѵе ~ эффективный диаметр (зё- 
рен грунта) 

ециіѵаіепі §гаіп ~ эквивалентный раз- 
мер [диаметр] зёрен 
тахітит ~ оГ а§§ге§аІе максималь- 
ная крупность зёрен заполнителей 
тезЬ ~ размер ячейки сита, номер си- 
та 

потіпаі ~ номинальный размер; типо- 
размер 

потіпаі тахітит ~ оІ а§§ге§аІе но- 
минальный максимальный размер зё- 
рен заполнителей 

орепіп§ ~ ширина дверного проёма 
(по дверной коробке) 
рагіісіе ~ размер частиц [зёрен] 
ріре ~ номинальный диаметр, услов- 
ный проход (трубопровода) 
ргсуесі ~ размер объекта строительства 
геаі ~ см. асіиаі 8Іге 
8Іеѵе (арегіиге) [зіеѵе Іюіе] ~ размер 
отверстия сита 

Ійеогеіісаі соттипііу ~ расчётная 
площадь территории, занимаемая го- 
родом [посёлком] 

ипіГогт ~8 унифицированные разме- 
ры 

8 І 2 Іп§ 1. определение размеров 2. рассев 
по фракциям, грохочение 3. калибров- 
ка; размерная обработка 4. грунтовка 
5. проклейка, нанесение клеевого со- 
става 

бисі ~ расчёт сечения воздуховодов 
ріре ~ расчёт трубопроводов, подбор 
сечения трубопроводов 
зегееп ~ просеивание 
Іапк ~ расчёт вместимоста резервуара 
зкеіеіоп каркас 
зоіі ~ скелет грунта 

зіееі (Ьеагіп§) [зіееі 8ІгисІига1] ~ 

стальной несущий каркас 

игЬап ~ опорный каркас городского 

расселения 

8 ке 1 еІопІ 2 Іп§ удаление балластного щеб- 
ня из межшпальной клетки 
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8ке\ѵЬаск 

зкеіѵЪаск 1. арочный устой, арочная 
опора; элемент [камень] опирания ар- 
ки 2. наклонная опорная поверхность 
арочной опоры 

зкій 1. подкладка; подставка; подпорка 

2. полоз, направляющий рельс 3. тор- 
мозной башмак 4. занос, скольжение 

( автомобиля) 

зкій-тоипіей установленный на полозь- 
ях 

5кій1іп§ околка природного камня (до 
заданных размеров) 
зкШ квалификация; ремесло 
Ъазіс еп§іпеегіп§ ~8 шей оп зііе ос- 
новные технические приёмы, приме- 
няемые на стройплощадке 
еп§іпеегіп§ ~ технический опыт; тех- 
нический приём, техническое мастер- 
ство 

зкіттег 1. скребок, съёмник (для уда- 
ления всплывших веществ) 2. экска- 
ватор-струг, экскаватор-планировщик 

3. аппарат на воздушной подушке 
8СШП ~ пеноотделитель 

зкишшп§ 1. слив (пены) 2. предвари- 
тельная планировка (территории) 
срезка неровностей поверхности земли 
3. снятие дернового слоя 
зкіп: 

сетепі ~ слой цементного раствора 
ехіегпаі ~ внешняя оболочка огражда- 
ющих конструкций 

зкіпііей уложенный под углом, уложен- 
ный косо (напр, о кирпиче) 
зкір 1. бадья для транспортирования бе- 
тона 2. опрокидная вагонетка 3. ски- 
повый подъёмник 

сопсге!іп§ ~ ковш [бадья] для подачи 
бетонной смеси 

1оайіп§ ~ загрузочный ковш (бетоно- 
смесителя) 

гаіі ~ опрокидная вагонетка 
зкігіігщ плинтус (у подножия стены или 
парапета); кромка кровли; фартук 
зкиіісгаскег груша (для сноса зданий) 

зкуіщііі фонарь (на крыше или покры- 
тии) 

аегаііоп ~ аэрационный фонарь 
ЯаІ ~ зенитный фонарь 
ѵепіііаіігш ~ аэрационный фонарь 
8ку8сгарег небоскрёб, высотное здание 
зкуѵѵаік монтажный мостик 
сапіііеѵегесі ~ консольный монтажный 
мостик, консольная монтажная рабо- 
чая платформа 


8ІаЪ 1. плита (элемент конструк- 
ции) 2. горбыль (пиломатериал) 

о ~ сазі оѵег ргесазі іоізіз сбор- 
но-монолитное перекрытие (из сбор- 
ных балок и монолитной плиты), 
~ оп §гайе бетонная плита на грун- 
тоюм основании; ~ оѵег ЪазетеШ 
надподвальная плита, плита под- 
вального перекрытия; ~ гезіей оп 
Іоозе ЙИ таіегіаі плита (пола), 
опирающаяся на насыпной грунт; 
~ зіюісгеіей оѵег ехрапйей теіаі 
бетонная плита, выполненная мето- 
дом торкретирования поверх про- 
сечно-вытяжного настила; торкрет- 
бетонная плита, армированная про- 
сечно-вытяжным настилом; ~ зітріу 
зиррогіей оп іоиг зійез прямоуголь- 
ная плита, свободно [шарнирно] 
опёртая по четырём сторонам; ~ 
зраппіп§ іп 1\ѵо йігесііопз плита, 
работающая в двух направлениях; 
~ ѵѵііЬ етЬеййей ЬеаІіп§ зузіет пли- 
та со встроенной системой панель- 
ного отопления 

арргоасй ~ переходная плита (сопря- 
жение моста с насыпью подхода) 
аргоп ~ плита водобоя; плита флютбе- 
та 

Ьаісопу ~ балконная плита 

Ьазетепі ~ плита (над) подвального 

перекрытия 

Ъеат ~ балочная плита 
Ъеат апй §ігйег ~ кессонная (железо- 
бетонная) плита 

Ьгіск-Нпей сопсгеіе ~ бетонная плита, 
облицованная кирпичом 
Ьгій§е йеск ~ плита мостового настила 
сотргеззей з1га\ѵ - соломит, соломи- 
товая плита 

сопсгеіе ~ бетонная плита, бетонная 
панель 

сопсгеіе ~ оп §гайе 1. бетонная плита, 
бетонируемая на грунте [грунтовом 
основании] 2. сборная (железобетон- 
ная) плита, уложенная на грунтовом 
основании 

сопііпиоиз ~ неразрезная плита 
йеск ~ напорная плита (плотины) 
ей§е зирроПей ~ плита, опёртая по 
контуру 

ециа1І2Іп§ ~ переходная (уравновеши- 
вающая) плита консольного моста 
Яхей-ей§е ~ плита с защемлёнными 
сторонами 
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Яаі - плоская (железобетонная) пли- 
та; плита безбалочного перекрытия 
ЯоаІіп§ ~ плавающая плита (напр, пе- 
рекрытия) 

Яоог ~ 1. плита (бетонного) пола 2. 
плита (железобетонного) перекрытия 
3. плита проезжей части моста 
Гоипбаііоп ~ фундаментная плита; 
плитный фундамент 
§гоипб ~ фундаментная плита 
ЬеаІ-іп8и1аІіп§ ~ теплоизоляционная 
плита 

Ьойоіѵ соте ~ многопустотная (сбор- 
ная) железобетонная плита 
ЬоЯо\ѵ-п1е Яоог ~ монолитная железо- 
бетонная плита перекрытия с вклады- 
шами из пустотелых керамических 
блоков 

іпйпііе ~ бесконечная плита 
ІП-8ІШ сопсгеіе ~ монолитная (желе- 
зо) бетонная плита 

іейіѵагб зке\ѵ ~ косая плита со скосом 
влево 

Яй ~ 1. метод подъёма (железобетон- 
ных) перекрытий, метод «лифт-слэб» 
2. железобетонное перекрытие, монти- 
руемое методом «лифт-слэб» (подъёма 
перекрытий] 

тагкеб оиі Гасіп§ ~ маркированная 
облицовочная плита 
топоІЯЫс ~ апб Гоипбаііоп ~ плита 
надподвального перекрытия и фунда- 
ментная стена, бетонируемые совмест- 
но 

гшдб ~ бетонное основание; бетонная 
подготовка (под полы, укладываемые 
поверх мягких влажных грунтов) 
раѵіп§ ~ плита дорожного покрытия 
ріазіег ~ гипсобетонная плита (для 
перегородок) 

ро8І-Іеп8Іоп(еб) ~ предварительно на- 
пряжённая (железобетонная) плита (с 
натяжением арматуры на бетон) 
гезігаіпеб ~ защемлённая плита; пли- 
та, защемлённая по контуру 
гіЬЬеб ~ аЬоѵе Ъазетепі ребристая 
плита надподвального перекрытия 
гооГ ~ плита покрытия здания; плита 
крыши 

запбіѵісіі ~ многослойная [слоистая] 
плита 

8еті-іпйпіІе ~ полубесконечная плита 
зЬогІ 8рап ~ плита малого пролёта 
зітріу вііррогіеб - плита, свободно 
опёртая по двум сторонам 
8ке\ѵ ~ косая [скошенная] плита 


8Іаіе 

80 ІІ 6 ~ плита сплошного сечения 
зріПѵѵау ~ водосливная плита 
зішсіигаі ~ несущая плита; плита, ра- 
ботающая на изгиб 

Іеггагго (Гасіп§) ~ облицовочная пли- 
та с декоративным слоем терраццо 
йѵо-ѵѵау ~ плита с перекрёстной рабо- 
чей арматурой; плита, армированная 
в двух направлениях 
1\ѵо-\ѵау гіЬЬеб (Оаі) ~ кессонная же- 
лезобетонная плита 

ишіійепеб еб§е ~ плита, свободно 
опёртая по контуру 

ир8Іапб(іп§) Ьеат ~ ребристая желе- 
зобетонная плита с выступающими 
вверх рёбрами 

ираігеат-беск ~ напорная плита 
ѵѵаШе ~ кессонная плита (перекры- 
тия); железобетонная плита с пере- 
крёстными рёбрами 

\ѵооб-йЬег ~ древесно-волокнистая 
плита, ДВП 

8 ІаЬіаскіп§ выравнивание осевших бе- 
тонных плит (пола или дорожного по- 
крытия) нагнетанием раствора под 
плиту 

8Іаск 1. провес, люфт 2. ослаблять 
8Іа& ишак 

аіг сооіеб ~ шлак воздушного охлаж- 
дения 

аіг-сооіеб Ыа8І Гигпасе ~ доменный 
шлак воздушного охлаждения 
азЪезІоз ~ асбестовый шнур 
Ыа8І-Гигпасе ~ доменный шлак 
ехрапбеб ЫазіГигпасе ~ шлак, шлако- 
вая пемза, термозит 
Гоатеб ~ вспученный шлак, шлаковая 
пемза, термозит 

§гапи1аІеб ~ гранулированный шлак 
§гошіб ~ молотый шлак 
8Іа§сегаш шлакоситалл 
зіаке гасить (известь) 

8 Іакег: 

Ііте ~ известегасительный аппарат; 
известегасилка 

8Іакіп§ 1. гашение (извести) 2. растре- 
скивание (грунта под воздействием 
воздуха и влаги) 
аіг ~ гашение на воздухе 
зіаі 1. перекладина, поперечина 2. фи- 
лёнка; дощечка 

іпсііпеб ~ наклонная перегородка жа- 
люзийной решётки 

зіаіе 1. сланец 2. асбестоцементная кро- 
вельная плитка, (асбо) шифер 
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8Іаіе 

азЬезІоз ~ асбестоцементная кровель- 
ная плитка, (асбо)шифер 
Вискіщфат ~ тёмно-синий (асбо) ши- 
фер 

сіау ~ глинистый сланец 
§1а88 ~ стеклянная кровельная плитка, 
стеклянная черепица 
Ѵщцпіа ~ тёмно-синий (асбо) шифер 
8ІаІіп§ шиферное покрытие 
ореп ~ расположение кровельных 
плиток с зазорами в горизонтальных 
рядах 

8ІеіМт§ подъёмка (железнодорожного 
пути) 

8Іес1§е 1. салазки 2. кузнечный молот 
8Іеб§еЬаттег 1. кувалда 2. кузнечный 
молот 

зіеерег 1. шпала 2. лежень, нижний 
брус обвязки 3. лага 4. подрельсовая 
поперечина (мостового полотна) 
рге8Іге88ес1 сопсгеіе ~ предварительно 
напряжённая железобетонная шпала 
8со1сЬ беггіск ~ лежень опорной рамы 
[конструкции] жестконогого крана 
8Іееѵе 1. надвижная муфта 2. втулка, 
гильза; стакан (для пропуска трубо- 
провода через ограждение) 3. манжета 
4. ниппель 5. патрубок 
ЬоІІ ~ 1. гильза [патрубок] (в бетон- 
ной стене) для пропуска болта 2. 
трубчатая гильза болтовой стяжки 
опалубки 

соир1іп§ ~ соединительная муфта 
(трубопровода ) 

Эшсй тапііе сопе-ігісііоп ~ голланд- 
ский конический пенетрометр с за- 
щитным кожухом 
ехрапсіаЫе ~ разжимная муфта 
ехрапзіоп ~ 1. сальниковый компенса- 
тор 2. стакан [гильза] для пропуска 
трубопровода через стену 
йоог ~ трубная гильза в перекрытии 
(для пропуска трубопроводного сто- 
яка) 

Ьеаі 8Іігіпк ~ термоусадочная муфта 
іпзиіаііоп ~ теплоизолирующий ста- 
кан (для пропуска труб, кабелей че- 
рез ограждения) 

ріре ~ 1. трубопроводная муфта 2. 
стакан [гильза] для пропуска трубоп- 
ровода через стену 

геіпіогсйщ 8Іее1 вріісе ~ муфта для 
стыкования арматуры [арматурных 
стержней] 

зЬгіпк ~ термоусадочная муфта 


8р1ісіп§ ~ соединительная [стыковая] 
муфта 

8Іееѵіп§ оГ Ьагз стыкование арматурных 
стержней посредством муфт 
8Іеш)егпе88 гибкость 
ІітіІ ~ оГ а Ьаг предельная гибкость 
стержня 

8Іе\ѵіщ поворот (в горизонтальной пло- 
скости); вращение (вокруг верти- 
кальной оси) 

8Ііскег гладилка 
8Ііс1е 1. скольжение 2. оползень 
Ыоск ~ блоковый оползень (в много- 
летнемёрзлых грунтах) 

Ьойіепеск ~ оползень типа «горлышко 
бутылки» (оползень вращения в теку- 
щих глинах) 

Ооѵѵ ~ осыпь 

1о§ ~ бревноспуск, лесосплавный ло- 
ток 

геІго§ге88Іѵе-іЬа\ѵ 0о\ѵ ~ ретрогрес- 

сивно-талый поток (оттаявшего 

многолетне мёрзлого грунта) 

госк ~ оползень скальных пород 

[скального массива] 

гоіаііопаі ~ оползень с вращением 

зЬеаг ~ сдвщ грунтовой массы (на 

склоне) 

8Ііс1іп§ 1. сдвиг (грунтового массива) 2. 
надвижка (пролётного строения мос- 
та) методом скольжения 
зііте ил; пылевидные частицы (в пес- 
ке); шлам; слив (классификатора) 
8Ііп§ строп; грузоподъёмная петля 
Ьгісііе \ѵіге горе ~ многоветвенный ка- 
натный строп (с верхним соедини- 
тельным кольцом) 

саЫе-Іаісі горе ~ строп из шестипряд- 
ного стального каната 
сЬаіп ~ цепной строп 
егозе Ьаг ~8 четырёхветвенная грузо- 
подъёмная траверса 
боиЫе ~ двухветвенный строп 
епсііевз ~ петлевой строп 
іоиг-1е§ ~ четырёхветвенный строп 
Ьоок ~ одноветвенный строп с грузо- 
подъёмным крюком 
тиі!і1е§§ес1 [тиіііріе] ~ многоветвен- 
ный строп 

1\ѵо-1е§ ~ двухветвенный строп 
ипЬоокіп§ ~ открепление стропа от 
крюка; снятие стропа с крюка 
\ѵіге горе ~ канатный строп 
8Ііп§ег строповщик 

8Іір 1. скольжение, проскальзывание 2. 
сдвиг, сброс; оползень 3. шкант, пла- 
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стинчатый патель 4. (разделительная) 
планка 5. длинная узкая скамья б. за- 
кладной брусок (в бетон, каменную 
кладку для прибивки гвоздей) 7. уз- 
кий проход между зданиями 8. тонкий 
слой штукатурного намёта или раство- 
ра 9. длинная узкая полоска 10. жид- 
кий глиняный раствор 1 1 . допустимое 
вертикальное смещение наклеенного 
полотнища обоев 12. слип; эллинг; 
стапель 

апс!іога§е ~ скольжение [проскальзы- 
вание] напрягаемой арматуры в анке- 
ре 

ап§1е ~ угловая рейка (с уголком 
жёсткости) 

Ъаг ~ соединительная рейка с ребром 
жёсткости, усиленным полосой 
Ьопй ~ нарушение сцепления; сколь- 
жение арматуры в бетоне 
соѵегесі 8Ыр-Ъиік1т§ ~ судостроитель- 
ный эллинг 

йоиЫе 8-~ омега-образная рейка; сое- 
динение с омега-образной рейкой 
§иібе ~ 1. реечное соединение (возду- 
ховодов) 2. соединительная С-образ- 
ная рейка 

Ъеттей 8— 8-образная рейка с уси- 
ленными кромками 
тоипіаіп ~ оползень 
роскеі ~ угловая рейка с карманом 
(осаживаемая при сборке соединения) 
8ІірГогт 1. скользящяя опалубка 2. по- 
движная [катучая] опалубка 
8Іір(огтт§ бетонирование в скользящей 
опалубке 

Ьогігопіаі ~ бетонирование с примене- 
нием катучей опалубки 
попзіор ~ непрерывное [безостановоч- 
ное] бетонирование в скользящей опа- 
лубке 

вИр-Ьагагб опасность падения при 
скольжении (техника безопасности) 
8Іір1іпіп§ внутренняя облицовка трубо- 
провода путём протаскивания гибкой 
(полиэтиленовой) трубчатой оболочки 
8Іірра§е проскальзывание 
ЬеІІ ~ проскальзывание ленты (кон- 
вейера) 

8Ііррег шпала 

рге8Іге88еб ~ преднапряжённая желе- 
зобетонная шпала 

8Іірріп§ ой - соскальзывание (напр, груза 
с крюка крана) 

8Іір\ѵау слип; эллинг; стапель 
Ьиі1с1іп§ - слип; стапель 


1оп§і!ш1іпа1 ~ продольный слип 
1гаѵег8Іп§ ~ поперечный слип 

8ІИ 1. щель, прорезь; разрыв; разрез; 
шлиц 2. узкое окно; смотровая щель 

8Іоре 1. наклон 2. откос 3. заложение 
откоса; крутизна 4. угол наклона ка- 
сательной к кривой прогибов 
~ оГ Ьеат угол наклона касатель- 
ной к изогнутой оси [к упругой кри- 
вой] балки; угол поворота сечения 
балки 

~ оГ ЬешЗіп§-тотепІ сигѵе аі апу 
роіпі угол наклона эпюры изгибаю- 
щих моментов в любой точке 
~ ой еіазііс сигѵе угол наклона каса- 
тельной к упругой кривой (в любом 
сечении балки) 
айѵегее ~ обратный уклон 
аѵаІапсЬе ~ лавиноопасный склон 
Ьаг ~ 1. угол отгиба арматурного стер- 
жня 2. угол наклона раскоса (решёт- 
ки фермы) 
сапаі ~ откос канала 
сгііісаі ~ 1. критический уклон (водо- 
тока) 2. угол естественного откоса 
сиі ~ ожос выемки 
йо\ѵп8Ігеат ~ низовой откос 
епігу ~ уклон горловины (железнодо- 
рожной станции) 

ЯаІ еагій ~ пологий откос насыпи 
ігісііоп ~ 1. гидравлический уклон 2. 
угол трения 

§1іс1е ~ угол наклона глиссады 
§гоШ ~ угол естественного ожоса рас- 
твора (нагнетаемого бетона раздель- 
ной укладки) 

Ьуйгаиііс ~ гидравлический уклон 
іппег ~ внутренний ожос (дамбы) 
тетЬег ~ наклон элемента конструк- 
ции 

паіигаі ~ естественный ожос 
оШег [оиізібе] ~ низовой ожос ( пло- 
тины); внешний ожос (дамбы) 
ріехотеігіс ~ градиент 
8Іс1е ~ заложение ожоса 
зоіійисііоп ~ солифлюкционный 
склон 

зигіасе ~ уклон поверхности 
ирзігеат ~ верховой откос 
ѵѵаіег зигіасе ~ уклон водной поверх- 
ности 

8Іорег грейдер для планировки ожосов 

8ІоІ паз; канавка; прорезь, вырез; щель 
йазЬЪоагс! ~ паз шандорного заграж- 
дения, шандорный паз 
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8Іои§Ь: 

ітреш1іп§ ~ предельная подвижность 
[текучесть] торкрет-бетона 
$1 о\ѵс1о\уп снижение скорости автомоби- 
ля до минимальной, позволяющей ему 
двигаться 

8Іш1§е ил, шлам, осадок 
асііѵаіесі [асііѵе] ~ активный ил 
агіііісіаі ~ искусственный ил (гидро- 
ксиды Ре, М§, АІ и др.) 

Ьи1кіп§ ~ вспухающий ил 

сіепзійесі ~ сгущённый осадок сточных 

вод 

ёе\ѵаІегес1 ~ обезвоженный осадок 
сточных вод 

бі§е8Іес1 ~ сброженный [перегнив- 
ший] осадок сточных вод 
йгіесі ~ обезвоженный осадок сточных 
вод 

ехсе88 ~ избыточный ил 
ргітагу ~ сырой осадок (сточных 
вод); осадок из первичного отстойни- 
ка 

га\ѵ ~ сырой осадок (сточных вод) 
гесусіе ~ возвратный активный ил 
геіипг ~ возвратный активный ил 
зесошіагу ~ осадок из вторичного от- 
стойника 

зигріиз ~ избыточный активный ил 
8\ѵе11ес1 асііѵаіесі - вспухший актив- 
ный ил 

1Ып ~ жидкий ил 

іѵазіе асііѵаіесі ~ избыточный актив- 
ный ил 

8Іис1§ег желонка 

зіиісе 1. полушлюз; водосбросный шлюз; 
промывной шлюз 2. шлюз-регулятор 
3. промывное отверстие; водосливное 
отверстие 4. затвор; шандор 
йеер ~ донный водоспуск 
Пи8Ып§ - промывной шлюз 
1о8 ~ лесосплавное сооружение 
8согіп§ ~ 1, промывной шлюз 2. холо- 
стой водосброс; донный водоспуск 
зіиісеіѵау глубинный [донный] водо- 
спуск 

1о\ѵ Іеѵеі ~ донный водоспуск 
8ІШП трущобы 

8Іитр осадка конуса (бетонной смеси) 
Іаг§еІ*~ заданная подвижность, задан- 
ное значение осадки конуса (бетон- 
ной смеси) 

зіиггу 1. шлам, жидкое цементное тесто 
2. пульпа, гидросмесь 3. суспензия 
Ьепіопііе ~ бентонитовый раствор, 
бентонитовая суспензия 


сетепі ~ цементный шлам 
етиізіоп - битумная паста, высоко- 
концентрированная битумная эмуль- 
сия 

Шіег ~ суспензия-наполнитель 
тісгозіііса ~ шлам микрокварцевой 
пыли 

8ВК. сетепі ~ цементное тесто [мас- 
тика] с наполнителем из бутадиенсти- 
рольного каучука 
8Іш1і: 

Ггагіі ~ ледяное сало, шуга 
8Іи8Ііег механик (на строительной пло- 
щадке) 

8та111ю1сИп§ приусадебный участок зем- 
г ли 

зтаіі 1. тонкомолотое синее кобальтовое 
стекло 2. синий или голубой пигмент 
зтаііо смальта (1. цветное стекло 
или эмаль 2. кусочек - кубик или 
пластинка - цветного стекла или 
эмали! применяемый для создания 
мозаики) 

зтоке 1. дым; копоть 2 . дымить, коп- 
тить 

йагк ~ бурый дым 

\ѵе1с1іп§ ~ сварочный дым, сварочные 
аэрозоли 

8ітюке-Ыаск сажа 

8тооіЫп§ заглаживание; разглажива- 
ние; выравнивание; затирка 
8тоо11ше88 гладкость, ровность (пола, 
дорожного покрытия) 

8тои1с1іп§ тление, медленное бездымное 
горение 

8 ПШІ сажа; копоть 

8па§§іп§ абразивный круг для снятия 
толстого слоя материала (металла, 
бетона) 

8паке проф. 1 . отрезок проволоки, ис- 
пользуемый для протягивания элект- 
ропроводов через каналы скрытой 
проводки 2. гибкий металлический 
трос, протягиваемый через трубопро- 
вод при прочистке 
8пар защёлка 

гіѵеі ~ державка (для заклёпок) 
зпаісіг удержание, закрепление (напр, 
наклеенного полотнища обоев от 
смещения) 

8по\ѵс1гіГі снежный занос (полотна до- 
роги) 

8по\ѵ8Іогт снегопад 

зпиЬЬег амортизатор, демпфер, вибро- 
изолятор 


зоакаіѵау поглощающий [дренажный, 
инфильтрационный) колодец 
зоак-ир впитывание, поглощение 
тоІ8Іиге ~ впитывание влаги 
зосіеіу: 

соорегаііѵе Ьоіі8Іп§ ~ жилищно-стро- 
ительный кооператив 
зоскеі 1. раструб 2. трубопроводная муф- 
та; втулка 3. штепсельная розетка 
са8І-іп ~ замоноличенная (закладная) 
муфта 

боиЫе ~ двойной раструб, раструбная 
муфта 

Яап§е ~ патрубок «фланец - раструб» 
пиі ~ гнездо с резьбой 
рап ~ раструб канализационной трубы 
ріи§ ~ штепсельная розетка, штеп- 
сельное гнездо для кабеля 
8Іееѵе ~ трубопроводная муфта 
іЬгеасІеіІ апсйог ~ анкерная муфта с 
внутренней резьбой (для ввинчивания 
монтажной петли с нарезным нако- 
нечником) 

8сМіит натрий 

8оШі софит; нижняя поверхность (сво- 
да, потолка) 

Ьеат ~ нижняя поверхность [грань] 
балки 
зойепег: 

ѵѵаіег ~ водоумягчитель, ионообмен- 
ный аппарат для умягчения воды; ка- 
тионовый фильтр 
80 Йепіп§ умягчение воды 
айег ~ доумягчение воды 
Ьа8е-ехсйап§е ~ катионообменное 

умягчение воды 
Ііте ~ известкование воды 
1 іте- 80 с 1 а ~ известково-содовое водо- 
умягчение 

8 обіит- 2 ео 1 іІе ~ содово-цеолитное 

умягчение воды 

іѵаіег ~ водоумягчение, умяічение во- 
ды 

80 й\ѵоосі древесина мягких пород, хвой- 
ная древесина 

80 І 1 1. почва, фунт 2. грунтовое основа- 
ние; грунт основания 3. сточная жид- 
кость; бытовые сточные воды, фекаль- 
ные стоки о ~ Ьотіесі Ьу ісе мёрзлый 
грунт (сцементированный льдом) 
асііѵе ~ деятельный слой (грунта в 
зоне вечной мерзлоты) 
аііиѵіаі ~ наносы (напр, пойменные); 
аллювиальный грунт 
Ъазетепі ~ грунтовое основание (зем- 
ляного полотна) 


80І1 

Ыаск соііоп ~ регур (тяжёлый глини- 
стый грунт коричневого или чёрного 
цвета, типичный для тропических 
стран) 

саіепа ~ катена 

соаг8е-§гаіпесЗ ~ грубозернистый грунт 
сойе8Іоп1е88 ~ несвязный грунт 
сойезіѵе - связный грунт 
соІІарзіЫе [со11ар8Іп§] ~ просадоч- 
ный грунт 

соііиѵіаі ~ коллювий, коллювиальный 
грунт 

сошрге88ІЫе ~ сжимаемый грунт 
(напр, торф) 

ехігетеіу Ы§1г Іщиісі Іітіі - текуче- 

пластичный (связный) грунт 

іаі ~ высокопластичный (связный) 

грунт 

(Шей ~ насыпной грунт 
йпе-§гаіпесі ~ тонкозернистый грунт 
Яошу ~ пылеватый грунт, горная мука 
(тонкозернистый грунт, порошкооб- 
разный в сухом состоянии и похожий 
на глину при смачивании водой) 

Пиѵіаі ~8 песчано-гравелистые грунты 
(речного происхождения) 

Гоишіаііоп ~ грунтовое основание 
(гісііопаі ~ несвязный грунт 
§гапи1аг ~ несвязный грунт (крупно- 
обломочный или песчаный) 

§гаѵіІу Ігап8рогІеі1 ~ коллювий, кол- 
лювиальный грунт 
Ьагй ~ твёрдый грунт 
ЬагсЗ ігогеп ~ твердомёрзлый грунт 
Ьеаѵіп§ ~ пучинистый грунт 
Ыф ісе ~ мёрзлый грунт (с льдисто- 
стью, превышающей 50%) 

Ы§Ь Іщиісі Іітіі ~ пластичный грунт 
(с пределом текучести от 50 до 
70%) 

Ы§Ыу ог§апіс ~ грунт с высоким со- 
держанием органических веществ, 
торфяной грунт 

Ы§Ь ріазіісііу ~ текучепластичный 
грунт (с числом пластичности от 20 
до 40) 

ісе ~ мёрзлый грунт (с лъдистостъю 
от 25 до 50%) 

іпіегтесііаіе Іщиісі Іітіі ~ пластичный 
грунт (с пределом текучести от 30 
до 50%) 

Іеап ~ пластичный грунт (с числом 
пластичности от 1 до 5) 

1і§Ы ~ несвязный грунт (с незначи- 
тельным содержанием пылеватых и 
глинистых частиц) 
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80І1 

Пте ~ известковый груш (с содержа- 
нием карбоната кальция обычно ме- 
нее 50%) 

1о\ѵ ісе ~ мёрзлый грунт (с льдисто- 
стью меньше 25%) 

1о\ѵ Ііциісі ИтіІ ~ пластичный грунт (с 
пределом текучести менее 35%) 

1о\ѵ ріазіісііу ~ пластичный грунт (с 
числом пластичности от 1 до 5) 
ташпабе ~ грунт с подобранным гра- 
нулометрическим составом 
тапгіе ~ почва, почвенный слой, вер- 
хний растительный слой 
тебіит-рагіісіесі ~ среднезернистый 
фунт (не менее 90% частиц прохо- 
дят через сито 2 мм) 
попсойезіѵе ~ несвязный грунт 
попіпсііопаі ~ грунт, не обладающий 
сухим трением (льдонасыщенный) 
попйгозІ-зшсерІіЫе ~ непучинистый 
грунт 

ог§апіс ~ минеральный грунт органи- 
ческого происхождения 
ра<Му-Яе1с1 ~ средний суглинок (с со- 
держанием 40% песчаных фракций и 
20%> глинистых фракций) 
ребо1о§іса1 ~ почва, почвенный слой 
регреіиаііу Ггогеп ~ многолетнемёрз- 
лый грунт 

ріазііс йгогеп ~ пластичномёрзлый 
грунт 

геіпіогсеб ~ армированный грунт 
гетоЫеб ~ грунт в нарушенном состо- 
янии 

гезібиаі ~ грунт, образовавшийся при 
выветривании местных коренных по- 
род 

заіигаіесі ~ водонасыщенный грунт 
зігйГ ~ полутвёрдый грунт 
зІгаіШес! ~ слоистый грунт 
8иЬ§гас1е ~ грунтовое основание (до- 
рожной насыпи) 

ІаЬеІ ~ оттаявший грунт (в зоне рас- 
пространения многолетнемёрзлых 
грунтов) 

Іор ~ почвенный слой; верхний расти- 
тельный слой, дёрн 
ишІізІигЬесі - грунт с ненарушенной 
структурой 

ипіГогтІу §габесІ ~ равномерный [од- 
норазмерный] по гранулометрическо- 
му составу грунт 
ип8ІаЫе ~ неустойчивый грунт 
ѵегу вой ~ текучепластичный фунт 
80 І 1 -сетепІ фунтобетон 
зоісііег 1. стойка опорных лесов опалуб- 


ки; стойка креплений траншей 2. кир- 
пич, поставленный [уложенный] вер- 
тикально 

зоіеріесе лежень; нижний опорный брус 
обвязки [каркаса] 

зоіеріате 1. лежень; нижний опорный 
брус обвязки [каркаса] 2. опорная 
прокладка; опорная плита 3. лежень 
( жестконогого крана) 

80 ЙСІ 1. твёрдое тело 2. твёрдый; плот- 
ный 

біззоіѵеб ~8 растворённые примеси 
[твёрдые вещества] 

тіхеб Ііциог ѵоіаіііе зшрепбеб ~8 
концентрация активного ила в аэро- 
тенке 

зеті-іпйпііе Ьото§епеои8 ізоігоріс ~ 
полубесконечный однородный изо- 
тропный массив (грунта) 
зшрепбеб ~8 взвешенные вещества; 
взвешенные наносы 
Іоіаі біззоіѵеб ~8 общая минерализа- 
ция воды 

зоіібііу 1. твёрдость, плотность 2. проч- 
ность, крепость 3. цельность, нераз- 
рывность; массивность; непроницае- 
мость 

80ІІІІЦСІІ0П солифлюкция 

80 Ішп 1. участок земли, ограниченный 
зданиями 2. площадь застройки зда- 
ния 

80ІШІ0П 1. решение 2. раствор 
~ ой ІШ88 іоіпі определение усилий в 
узле фермы 

аііегпаііѵе ~ вариантное [альтернатив- 
ное] решение 

апаіуіісаі ~ ой Ігшзез аналитический 
расчёт ферм 

арргохітаіе ~ приближённое решение 
агсЫіесІигаІ ~ архитектурное решение 
с1еапіп§ ~ очищающий раствор, рас- 
твор для очистки 

созі-ейесйѵе ~ экономичное решение 
ехасі ~ точное решение 
йпііе еіетепі ~ решение методом ко- 
нечных элементов 
§гарЫса1 ~ фафическое решение 
Ііпеаг ~ линейное решение (задачи); 
решение, основанное на предположе- 
нии линейной зависимости 
тетЬгапе ~ решение по безмомент- 
ной теории 

попИпеаг ~ решение (задачи), осно- 
ванное на нелинейной зависимости 
Тег 2 а§Ы ~ решение Терцаги (для лен- 
точных фундаментов) 
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зоіѵепі растворитель 
аІірЬаІіс ~ алифатический раствори- 
тель (красок) 
аопаг. 

8Іс1е 8сап ~ гидролокатор бокового об- 
зора (для обследования дамб, резерву- 
аров) 

8001 сажа 
ворЫзІісаІіоп: 

агіізііс ~ художественная утончён- 
ность [изысканность] 
воргароіТа архитектурное [декоратив- 
ное] оформление участка стены над 
наружной дверью 
80 ГІіп§ сортировка 

8ІгисІига1 8Іее1 ~ Гог егесііоп сорти- 
ровка металлоконструкций для монта- 
жа 

8 оиші звук; шум 
аігЬогпе ~ воздушный шум 
ітрасі ~ ударный шум 
8оиш1-аЬ80гЫп§ звукопоглощающий 
8 оипсІіп§ 1. зондирование 2. промер глу- 
бин (моря, реки) 

асошіісаі ~ акустическое зондирова- 
ние 

еіесігісаі ~ электроразведка 
ІК ~ (дистанционное) зондирование в 
инфракрасном диапазоне 
та§пеІоІе11игіс ~ магнитотеллуриче- 
ский метод разведки 
оріісаі ~ оптическое зондирование 
8оиш1пе88 1. сплошность (твёрдого те- 
ла) 2. нерасширяемость (при схваты- 
вании раствора, бетона) 3. бездефек- 
тность 

8оипбргоойп§ звукоизоляция 
8оипсШ§Ьіпе88 звуконепроницаемость 
зоигсе 1. источник 2. поставщик 
~ оГ габіаііоп источник (ионизирую- 
щего) излучения 

соіб ~ источник холода, теплоприём- 
ник 

Ьеаі ~ источник тепла 
Ьеаі 8ирр1у ~ источник теплоснабже- 
ния 

Іоѵѵ §габе Ьеаі ~ низкотемпературный 
[низкопотенциальный] источник теп- 
ла 

пе§аІіѵе ~ теплоприёмник; источник 
холода 

роіпі ~ точечный [местный] источник 
(загрязнений) 

роііиііоп ~ источник загрязнения 
ро\ѵег (вирріу) - источник энерго- 
снабжения 


«расе 

ѵіЬгаІіоп ~ источник (механических) 
колебаний, источник вибраций 
\ѵаІег-8ирр1у - источник водоснабже- 
ния 

врасе 1. "пространство 2. помещение 3. 
интервал 4. зазор, промежуток о ~ 
Ьеіѵѵееп Ьеатз расстояние между бал- 
ками; ~8 еагтагкеб Гог Іапсівсаріщ; 
пространства, предназначенные для 
озеленения [садово-парковой архитек- 
туры] 

абтіпкігаііоп ~ помещение для 
управленческого персонала 
аіг ~ воздушное пространство; воздуш- 
ная полость [прослойка]; воздушный 
зазор; воздушный промежуток 
аппиіаг ~ кольцевой зазор 
агсЬйесІигаІ ~ архитектурное про- 
странство 

а88етЫу ~ помещение для собраний; 
зрелищное помещение 
ашЬепсе ~ зрительный зал, помеще- 
ние для зрителей 

Ьаіі §ате ~ помещение для игры в 
мяч 

Ьиі1сІт§ ~8 помещения, здания 
Ьивіпевв ~ помещение для деловых 
операций 

саг ~ место стоянки автомобиля 
саи1кіп§ ~ уплотняемый зазор рас- 
трубного соединения 
сігсиіаііоп ~ коммуникационное поме- 
щение; пространство [территория] для 
движения транспортных средств и пе- 
шеходов 

сіеап ~ пространство [зона] с повы- 
шенной чистотой воздуха 
сіегісаі ~ канцелярское помещение, 
канцелярия 

сіозесі ~ замкнутое пространство 
соттегсе ~ торговое помещение 
сотшипісаііоп ~ коммуникационное 
помещение 

сопсііііопесі ~ кондиционируемое по- 
мещение 

сопГегепсе ~ конференц-зал 
соокіп§ ~ помещение для приготовле- 
ния пищи 

соггібог ореп ~ открытое пространство 
коридорного типа (между рядами зда- 
ний) 

сга\ѵ1 ~ 1. полупроходное техническое 
подполье (высотой до 1,5 м) 2. полу- 
проходной канал 

сигіп§ ~ помещение для выдержива- 
ния [тепловой обработки] бетона 
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8расе 

сіеасі ~ зона неподвижного [застойно- 
го] воздуха, мёртвая зона 
сіеасі сѵаіег ~ мёртвое пространство (в 
сечении водотока) 
йеіепііоп ~8 места заключения 
сіізріау ~ выставочный зал, выставоч- 
ное помещение 

едиіртепі Ьошт§ ~ помещение для 
(хранения или размещения) оборудо- 
вания 

ехЫЬШоп ~ выставочное помещение, 
выставочный зал 

§иагсІ ~ 1. непроходное или полупро- 
ходное техническое подполье (высо- 
той 0,6 - 1,2 м) 2. продух 
ЬаЬіІаЫе іппег - жилое помещение 
іпГогтаГіоп 8Іога§е ~ помещение для 
хранения информации (картотек, 
банков данных и т.п.) 

Іапсксарей ~ благоустроенное про- 
странство, пространство с антропоген- 
ным ландшафтом 

Іесіиге ~ лекционный зал, аудитория 
1іѵіп§ ~ жилое помещение 
тапа§етепІ ~ помещение для управ- 
ленческого персонала 
оссиріей ~ занятое помещение; зона 
пребывания людей 

ореп (-аіг) ~ открытое пространство; 
незастроенное пространство 
ореп риЫіс - открытое пространство 
(для общественного пользования) 
орегаІіп§ ~ свободная зона, свободное 
пространство (для работы) 
оиійоог [оиіег] ~ открьпое простран- 
ство 

рЬоІо§гарЬу ~ фотосъёмочное поме- 
щение 

ріапііщ; ~ участок [территория] для 
зелёных насаждений [для посадки де- 
ревьев и кустарника] 
ріепшп ~ камера статического давле- 
ния, воздухораспределительная каме- 
ра; замкнутое воздушное пространство 
геайіп§ ~ читальный зал 
гесогсі ~ помещение для хранения до- 
кументов (напр, архивных) 
гесогйіп§ ~ помещение для звукозапи- 
си 

гесгеаііоп ~ рекреационное простран- 
ство 

геШаЫе ~ полезная площадь; полез- 
ный объём 

ге8Ііп§ ~ помещение для отдыха 
геіаіі Ігайіщ; ~ помещение для роз- 
ничной торговли 


гщЬі-оС-зѵау ~ пространство, занимае- 
мое полосой отвода (напр, автомо- 
бильной дороги) 

гооГ ~ подпотолочное пространство; 
пространство под крышей или покры- 
тием промышленного здания; чердач- 
ное помещение, чердак 
гооГ-ІШ88 ~ межферменное простран- 
ство 

заіе ~ помещение для розничной торг- 
овли 

зеті-іпйпііе ~ полубесконечное про- 
странство 

8егѵіп§ ~ вспомогательное [обслужи- 
вающее] помещение 
8Йорріп§ ~ помещение для розничной 
торговли 

8Ію\ѵ ~ выставочное помещение, вы- 
ставочный зал 

8Іога§е ~ помещение для хранения, 
складское помещение 
8Інйу ~ помещение [комната, каби- 
нет] для занятий 

Іеіесоттипісаііоп ~ помещение служ- 
бы телекоммуникационной связи 
ІеІерЬопе соішштісаііоп ~ помеще- 
ние службы телефонной связи 
Іеіеѵівіоп ѵіе\ѵіп§ ~ помещение для 
просмотра телевизионных программ 
!і§Ьі \ѵогкіп§ ~ ограниченное [стес- 
нённое] рабочее пространство; стеснён- 
ный участок для производства работ 
Ігайіп§ ~ торговое помещение 
Ігаіпіп§ ~ помещение для обучения 
Іуре\ѵгШп§ ~ машинописное бюро 
ипіпіеггиріей ~ нестеснённое (напр, 
колоннами) пространство 
изаЫе арагітепі [шаЫе Йаі] ~ по- 
лезная площадь квартиры 
шаЫе оЯсе ~ полезная площадь кон- 
торы 

зѵеі&ге ~8 бьповые помещения (на 
производстве) 

зѵйоіезаіе 1гайіп§ - помещение опто- 
вой торговли 

ѵѵіпйозѵ ~ общая площадь застеклён- 
ных оконных проёмов (комнаты или 
здания в целом) 

\ѵогкіп§ ~ рабочее пространство, уча- 
сток [территория] для производства 
работ, зона производства работ 
врасег 1. распорка 2. дистанционная 
прокладка или подкладка 3. фиксатор 
арматуры 

айщзГаЫе ~ регулируемый (по высо- 
те) фиксатор арматуры 
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Ьаг ~ фиксатор арматуры 
Гогт ~ фиксатор арматуры 
геіп&гсіп§ той ~ фиксатор арматуры 
Т-Ьаг - фиксатор арматуры из отрез- 
ка стального тавра [таврового профи- 
ля] 

зрасіп§ 1. размещение, расположение 2. 
интервал; зазор; шаг 
~ оГ Ъеатз расположение балок (в 
плане), расстояние между балками 
~ оГ Ьиі1йіп§8 разрыв [расстояние] 
между зданиями 

~ оГ геіпйгсетепі шаг арматурных 
стержней 

Ьаг ~ шаг арматурных стержней 
§ігйет ~ поперечное расстояние между 
балками 

ІоіпІ ~ расстояние между швами 
(напр, бетонного дорожного покры- 
тия) 

рові ~ шаг стоек или колонн 
геЬаг ~ шаг арматурных стержней 
гап\ѵау ~ расстояние между осями 
двух параллельных взлётно-посадоч- 
ных полос 

8Іігшр ~ шаг арматурных стержней 
зраёе штыковая [копальная] лопата 
аіг(-орегаІей сіау) ~ пневматическая 
лопата 

сойегей ~ штыковая лопата с разрез- 
ной тулейкой 

йгаіпіп§ ~ штыковая лопата для от- 
рывки дрен 

§агйеп ~ садово-огородная лопата 
§гайіп§ ~ заступ, узкая штыковая ло- 
пата (для разработки плотных грун- 
тов) 

зоскеіей ~ штыковая лопата с длин- 
ной тулейкой 

зігаррей ~ штыковая лопата с разрез- 
ной тулейкой 

ІгепсЫп§ ~ копальная лопата (для 
отрывки траншей) 

8райіп§ уплотнение бетонной смеси 
штыкованием лопатой; перелопачива- 
ние (бетонной смеси, грунта и т. п.) 
зраіі осколок, отколотый кусок (камня, 
бетона и т.п.) скол 
зре11іп§ 1. скол, откол, откалывание 
(бетона, камня) 2. отслаивание, вы- 
крашивание (бетона, камня) 

ІоіпІ - скол кромок (бетонных плит, 
панелей) в швах 

зрап 1. пролёт (1. расстояние 2. отсек 
здания) 2. пролётное строение (мос- 
та) 3. расстояние между осями рель- 


8раппег 

совых крановых путей мостового или 
козлового крана 4. диапазон, амплиту- 
да, размах; интервал 5. перекрывать 
пролёт 6. натягивать (проволоку) 
аЬиІтепІ ~ береговой пролёт 
афасепі ~ смежный пролёт 
айіоіпіп§ ~ смежный пролёт 
арргоасЬ ~ береговой пролёт; конце- 
вой пролёт (моста) 
агт ~ центральный пролёт балочно- 
консольного моста 

сапіііеѵег ~ консоль балочно-консоль- 
ного моста 

сепіег [сепігаі] ~ центральный пролёт 
сіеаг ~ пролёт в чистоте [в свету] 
сопііпиоиз (Ьгій§е) ~ неразрезное 
пролётное строение (моста) 
есопотісаі ~ экономически обосно- 
ванный пролёт моста 
ейесйѵе ~ расчётная длина пролёта 
епй ~ крайний пролёт 
йапкіп§ ~ боковой пролёт вантового 
моста 

Ьапй орегаіей ~ пролёт разводного 
моста, приводимый в движение вруч- 
ную 

іппег ~ промежуточный [средний] 
пролёт; промежуточное пролётное 
строение 

іпіегіог ~ средний [внутренний] про- 
лёт 

Іапб ~ береговой пролёт (моста) 

Іоасіеб ~ нагружаемый пролёт (много- 
пролётной балки и т.п.) 
паѵі§аІіоп ~ судоходный пролёт (мос- 
та) 

зЬеаг ~ участок скалывания [среза] 
зиррогіесі ~ центральный пролёт ба- 
лочно-консольного моста 
зизрепбесі ~ подвесное пролётное 
строение консольного моста 
ІаЫе ~ центральный пролёт балочно- 
консольного моста 

ІаЫе арргоасЬ ~ береговой пролёт 
консольного моста 
Іоѵѵег ~ башенный пролёт моста 
ітіоаёесі ~ ненагруженный пролёт 
(многопролётной балки и т.п.) 
ѵегіісаі Іій ~ подъёмный пролёт (мос- 
та) 

\ѵіп§ - размах крьша самолёта 

зрапсіге] 1. подоконная часть стены 2. 

парус или пазуха свода 
зраппег гаечный ключ 
С ~ ключ для круглых шлицевых гаек 
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сгапкей рой§ег ~ коленчатый колико- 
вый ключ 

йоиЫе-ешГей Йаі ~ двусторонний пло- 
ский гаечный ключ 
йоиЫе-епйеё ореп-іаѵѵеё ~ двусторон- 
ний гаечный ключ с открытым зевом 
Гогк ~ гаечный ключ с открытым зе- 
вом 

Ііоок ~ ключ для круглых шлицевых 
гаек 

ре§ ~ рожковый ключ 
ріре ~ трубный ключ 
'росі§ег ~ коликовый гаечный ключ 
гаійѵау Ігаск ~ ключ для сборки рель- 
сового пути 
гіп§ ~ кольцевой ключ 
гоипсІ-ЬеасІ ~ гаечный ключ с круглой 
головкой 

8Іп§1е-епс1ес1 ііаі ~ односторонний 
плоский гаечный ключ 
воскеі ~ торцовый ключ 
вреаг-Ьеай ~ остроконечный гаечный 
ключ 

8циаге пиі ~ гаечный ключ для квад- 
ратных гаек 

ІиЬиІаг Ьох ~ муфтовый ключ, накид- 
ной торцовый гаечный ключ 
врапріесе повышенная затяжка стропил 
8рап-І1ігои§1т оГ 8Йе11 прощёлкивание 
оболочки 
враг: 

гайег ~ стропильная нога 
зрагев запасные части (к машинам) 
врагріесе повышенная затяжка стропил 
враіе 1. наводнение; паводок 2. сильный 
ливень; поток 
врес см. вресійсаііоп 
зресіаііві специалист 
Ы§Ыу кпо\ѵ1е§еаЫе ~ высококвали- 
фицированный специалист 
вресійсаііоп 1. положение [пункт, пара- 
граф] (технических условий) 2. рі 
технические условия о ~ аші 
сопсІіІіоп8 (оГ а сопігасі) положения 
и условия (подрядного договора); ~ 
Гог ёигаЫІіІу технические условия, 
касающиеся повышения долговечности 
объектов строительства и ремонта; ~8 
Гог \ѵогкв технические условия на 
строительство сооружения; техниче- 
ские условия на производство строи- 
тельных работ; оиі оГ ~8 не соответст- 
вует техническим условиям 
Ьаве Ъій ~8 технические условия на 
производство строительных работ, 
предусмотренных начальным вариан- 


том проекта (без альтернативных 
предложений) 

сіозесі ~8 детальные технические ус- 
ловия по узкому вопросу (на конк- 
ретное изделие или определённый вид 
работ) 

соттегсіаі ~8 технические условия на 
поставку 

сопзішсііоп ~8 строительные техниче- 
ские условия; технические условия на 
производство строительных работ 
йе8І§п ~8 технические условия на 
проектирование 

Р-пшпЪег ~8 технические условия на 
приёмку покрытия пола по показате- 
лям [числам] Р (характеризующим 
ровность и горизонтальность пола) 
Гогггаѵогк ~8 технические условия на 
проектирование и возведение опалу- 
бочных конструкций [опалубки] 
Гипсйопаі ~8 функциональные требо- 
вания, требования к функционально- 
му назначению (объекта) 

§шйе ~8 типовые технические условия 
(как руководство для разработки 
технических условий на определённый 
объект) 

тасЫпе ~ техническая характеристи- 
ка машины 

тавіег ~8 типовые технические усло- 
вия (на строительство здания или 
сооружения определённого типа) 
паііопаі ~8 национальные технические 
условия 

ог-епиаі ~8 технические условия, по- 
зволяющие подрядчику вносить (со- 
гласованью) изменения 
оиіііпе ~ краткий перечень основных 
материалов и оборудования (необхо- 
димых для строительства объекта) 
регГогшапсе ~ функциональные тре- 
бования; эксплуатационные техниче- 
ские условия; технические условия на 
производство 

ргойисі ~ технические характеристи- 
ки изделия; техническое описание из- 
делия 

ргоргіеіагу ~8 технические условия 
[требования], касающиеся права за- 
казчика осуществлять строгий конт- 
роль за выбором строительных изде- 
лий 

віашіагсі ~8 типовые технические ус- 
ловия 

8Ігеп§іЬ ~ Гог 8Ігірріп§ технические 
условия на распалубливание (конст- 
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рукций) по прочности (по достиже- 
нии бетоном заданной прочности) 
Іаг§еІ ~ техническое задание 
Ііте ~ йог зІгірріп§ технические усло- 
вия на распалубливание (конструк- 
ций) по времени 

Іоіегапсе ~8 технические условия на 
допуски 

зресійесі о ип1е88 оійепѵізе ~ осталь- 
ное (надпись на чертежах); если не 
указано иначе 

8ресі(уіп§ ійе ^иа1і^у ой сопсгеіе уста- 
новление [разработка] технических 
требований к качеству бетона 
зресітеп образец 

Ьепс1іп§ Іезі ~ образец для испытания 
на изгиб 

сопсгеіе соте ~ \ѵііЬ геіпйогсетепі ци- 
линдрический образец для испытаний 
железобетона (вырезанный из толщи 
бетона с отрезком арматуры) 
соте ~ образец бетона (вырезаемый из 
толщи конструкции) 
суііпсігісаі сопсгеіе ~ цилиндрический 
образец для испытания бетона (на 
прочность при сжатии) 
йитЬ-ЬеІІ ~ см. хѵаізіесі зресітеп 
ІаЬсгеІе ~ лабораторный бетонный об- 
разец (изготовленный в лаборатор- 
ных условиях) 

поісйесі ~ образец с надрезом (для 
определения ударной вязкости) 
гапботіу зеіесіесі ~ произвольно вы- 
бранный образец- 

геаісгеіе ~ бетонный образец, изготов- 
ленный на стройплощадке 
Іепзіоп ~ образец для испытания на 
растяжение (цемента, раствора, бе- 
тона, стали) 

Іезі ~ испытательный [контрольный] 
образец 

хѵаізіесі ~ образец-восьмёрка (для ис- 
пытания цементного раствора на 
растяжение) 
зресГас/ез: 

зайеіу ~ предохранительные очки 
зресішт спектр 

йе8І§п \ѵаѵе ~ расчётный спектр волн 
801ШСІ ~ акустический спектр, спектр 
звуковых частот 

ѵіЬгаІіоп ~ спектр вибрационных ко- 
лебаний (амплитуда в функции час- 
тоты) 

зреесі скорость; частота вращения 

- ой СОП8ІШСІІОП скорость [темпы] 
строительства 


а§іІаІіп§ ~ скорость перемешивания 
[побуждения] (бетонной смеси и 
т.д.) 

аіг ~ скорость воздуха 

сгііісаі ~ критическая скорость 

йе8І§п ~ расчётная скорость 

егесііоп ~ скорость монтажа 

ехіі йезі§п ~ расчётная скорость схода 

(с ВПП) 

Ггее ~ скорость при свободном режиме 
движения автомобиля 
ісііе ~ скорость холостого хода 
іпйпііеіу ѵагіаЫе - бесступенчато из- 
меняемая скорость 
іприі ~ скорость на входе 
1оас1іп§ ~ скорость нагружения 
шахітшп Ійгезйюісі ~ максимально 
допустимая скорость прохождения по- 
рога ВПП 

шіхіп§ ~ скорость перемешивания бе- 
тонной смеси (определяемая часто- 
той вращения барабана бетоносмеси- 
теля) 

орегаІіп§ ~ эксплуатационная ско- 
рость 

оріітшп ~ скорость движения (авто- 
мобилей, соответствующая макси- 
мальной пропускной способности до- 
роги) 

р1асіп§ ~ скорость укладки (напр, бе- 
тона) 

гаіесі ~ номинальная скорость 
гезропзе ~ скорость срабатывания 
[реагирования] 

гиппіп§ ~ техническая скорость (ав- 
томобиля) 

зресійс ~ быстроходность, приведён- 
ная частота вращения (турбомаши- 
ны) 

Іір ~ окружная скорость 
2 его ~ нулевая скорость 
зрйеге 1. сферический [шаровой] резер- 
вуар 2. шар 

ргеззиге зІога§е ~ сферический ре- 
зервуар высокого давления 
зрісіег 1. пучок труб 2. крестовина; звез- 
дообразная деталь, «паук» 
тазі сар ~ «паук» (вантовых деррик- 
кранов) 

зріег проф. сетчатая проволочная пере- 
городка, перегородка из проволочной 
сетки 

зрі§оІ 1. гладкий конец (трубы); конец 
трубы, усиленный буртиком 2. водо- 
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разборный кран 3. втулка, цапфа 
сЬатГегей ~ конец трубы со скошен- 
ной кромкой (под сварку) 

Яап§е ~ патрубок «фланец - гладкий 
конец» 

зріке шпилька 
сШ ~ костьшь 

еіазііс гаіі ~ упругий костьшь (для 
крепления рельсов) 
зсгеѵѵ ~ путевой шуруп 
Ігаск ~ костьшь 

зрікег костьшезабивочная машина 
8рікіп§ перешивка пути (железнодорож- 
ного) 

8рі1іп§ забивная крепь 
8рШ (оѵег) 1. (транзитный) сброс (из- 
бытка воды через водосбросное соору- 
жение) 2. перелив воды 
зріііѵѵау водослив; водосброс 
агсЬей ~ криволинейный водослив 
аиіотаііс зірЬоп ~ автоматический 
сифонный водосброс 
сйаппеі Іуре ~ водосбросный канал 
сйиіе ~ лотковый водослив 
(ігор-іпіеі ~ шахтный юдосброс 
етег§епсу ~ аварийный водоспуск, 
аварийный водосброс 
ЯоосЗ ~ паводковый водосброс 
§1огу Ьоіе ~ шахтный водосброс 
1аІега1-Яо\ѵ ~ юдосброс с боковым от- 
водом воды 

попаегаІеЯ ~ безвакуумный водослив 
о§ее ~ юдослив практического профи- 
ля 

оѵегЯоѵѵ ~ поверхностный водослив 
8ІіаЯ ~ шахтный юдосброс 
аЬай-апЯ-ІиппеІ ~ башенный туннель- 
ный водосброс 
зйоге ~ береговой водосброс 
8Ійе -сйаппеі ~ водосброс с боковым 
отводом воды, траншейный водосброс; 
береговой водосливной канал 
8Ійе зегѵісе ~ бокоюй юдосброс 
8ІрЬоп ~ сифонный юдосброс 
8кі щгпр ~ трамплинный водослив, 
рассеивающий трамплин 
ипсопІгоЯеЯ сгезі ~ нерегулируемый 
водослив 

ѵѵазіе ѵѵаіег ~ холостой юдослив 
зріпсЯе шпиндель 

зрігаі 1. спираль 2. винтовая линия 3. 
змеевик 4. спиральная камера 
Яаі ~ плоская спираль 
зріге 1. шпиль, шпиц; остроконечная 
верхушка 2. остриё, стрелка 


орешѵогк ~ сквозной [решётчатый] 
шпиль 
зрігіі: 

сігсиіаг ~ круглый уровень 
зріі глубина копки (ручной лопатой) на 
один «штык»; копка на глубину полот- 
на лопаты 

зріау 1. скос, скошенная поверхность; 
скошенный угол; скошенная кромка; 
откос (проёма) 2. косой, скошенный; 
расширяющийся (о проёме) 3. скаши- 
вать, расширять, расплющивать [рас- 
клёпывать] (конец болта, шпильки) 
4. площадь, занимаемая треугольни- 
ком видимости на пересечении дорог; 
участок уширения проезжей части (на 
подходах к пересечению дорог) 
зріісе 1. соединение, сплотка, стык || со- 
единять, сплачивать 2. сращивание, 
сплетение || сращивать, сплетать 
(напр, канаты) 

Ьаг §гір тесЬапісаІ ~ обжимная муфта 
для стыкования арматурных стержней 
Яап§е ~ соединение поясных элемен- 
тов балки (преимущественно метал- 
лической) 

ііііі ~ 1. равнопрочное соединение 2. 
равнопрочное сплетение [сращива- 
ние] 

Іар(реЯ) ~ соединение внахлёстку 
тесЬапісаІ ~ оГ геіпіогсіп§ зіееі со- 
единение арматурных стержней с по- 
мощью механических деталей 
тотепі ~ соединение (сборных желе- 
зобетонных балок над опорой), вос- 
принимающее момент 
\ѵеЬ ~ соединение (сварное, заклёпоч- 
ное и т.п.) листов стенки стальной 
составной балки 

ѵѵеЫесЗ ЬШІ ~ сварное стыковое соеди- 
нение (арматурных стержней) 
ѵѵеИеЯ рЯе ~ сварной шов стальной 
сваи 

8р1ісіп§ 1. соединение, стыкование 2. 
сращивание 

~ оГ зіееі ѵѵіге горе сращивание сталь- 
ного каната 

рііе ~ наращивание сваи 
геіпіогсетепі ~ соединение арматур- 
ных стержней 

зрііпе 1. шпонка 2. шлиц; паз; шпоноч- 
ная канавка 

зеа1іп§ ~ противофильтрационная 
шпонка (в швах гидросооружений) 
зрііі 1. разрыв в мягкой кровле 2. про- 
дольная трещина (в пиломатериале 
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или фанере) 3. кирпич половинной 

толщины (получаемый расколом цело- 
го кирпича надвое) 

зрііііег рассекатель, направляющая пе- 
регородка (в воздуховоде) 
сопсгеіе (Ьуйгаиііс] ~ гидравлический 
клин [пробойник, бетонолом] 
затріе ~ амер, набор стандартных сит 
(для определения зернового состава 
грунта) 

8р1іІІіп§: 

Ііуйгаиііс ~ гидравлическое резание 
( бетона опор моста) 
зроіі отвальный фунт, пустая порода 
соагзе ~ крупноразмерная пустая по- 
рода (используемая, напр, для возве- 
дения насыпей) 

соіііегу ~ смесь отходов каменного уг- 
ля с пустой породой 
зроііег: 

аегойупатіс ~ активный аэродинами- 
ческий виброгаситель 
зрокезЪаѵе скобель (со съёмным лезви- 
ем); струг 

зрооі 1. катушка; бобина 2. барабан (на- 
моточный) 3. бухта (каната ат. п.) 
§урзу - проф. кабестан; вертикальная 
лебёдка 

зрооп 1. черпак; ложка 2. желонка 
затр1іп§ ~ грунтонос 
зроі 1. пятно || покрывать пятнами 2. 
место; точка; участок 3. точечный де- 
фект 4. размечать; определять коорди- 
наты; располагать; определять место 
(повреждения и т.п.) 

Госаі ~ фокус, фокальная точка 
1о\ѵ ~ вмятина 
гаізесі ~ выпуклость 
шзі - пятно ржавчины 
зройег рабочий-регулировщик (регулиру- 
ющий разгрузку, порядок забивки 
сваи и т.п.) 

зроиі 1. спускной лоток, спускной жё- 
лоб; спускная труба 2. водосточная 
труба 3. рештак 

бІ8сйаг§е ~ открьпый водосточный 
выпуск 
зргалѵі: 

игЬап ~ «расползание» города 
зргау 1. факел распьша 2. аэрозоль 3. 
распылитель, форсунка 4. брызги, во- 
дяная пыль 

Го§ ~ тонкое распьшение влажностно- 
воздушной смеси (напр, при уходе за 
бетоном) 

Яапе) ~ ручной душ 


зргауег распьшитель 
сигіп§ сотроипб ~ распьшитель плён- 
кообразующего состава для выдержи- 
вания бетона 

іѵаіег ~ механический водораспыли- 
тель 

\ѵЬее1Ьагго\ѵ ~ распьшитель на тачке 
[тележке] 

8ргауіп§ распьшение (жидкости), оро- 
шение 

аігіезз ~ безвоздушное распьшение 

(напр, краски) 

Ьоі ~ распьшение в горячем [нагре- 
том] состоянии 

Ьусігаиііс ~ безвоздушное распьшение, 
распьшение гидравлическим давлени- 
ем 

\ѵаІег ~ распьшение воды 
зргауіаііі стальная сетка для удержания 
слоя торкрет-бетона; штукатурная сет- 
ка для удержания набрызгиваемого 
штукатурного раствора 
зргеасі 1. расплыв бетонной смеси 2. 
распределять (смесь); разравнивать 3. 
угол расширения приточной струи 4. 
расстановка сейсмоприёмников (при 
которой регистрируется сейсмо- 
грамма одного взрыва) 

~ оГ Яге распространение пламени 
[огня] 

Ъеат ~ расстояние между балками (в 

перекрытии) 

йате ~ поверхностное распростране- 
ние пламени (по конструкциям) 
Яо\у-1аЫе ~ расплыв бетонной смеси 
(на специальном столике) 

Іеі ~ расширение струи 
зргеабег 1. распределительный элемент 
конструкции (для распределения на- 
грузки на большую длину или пло- 
щадь) 2. распорка 3. распределитель- 
ный арматурный стержень 4. распре- 
делитель (бетона, гравия, щебня, вы- 
севок и т.п.) 

асйіезіѵе ~ зубчатая гладилка для на- 
несения клеящего состава 
а§§ге§а!е ~ распределитель щебня 
сЫр (ріп§) ~ распределитель каменной 
мелочи [высевок] 

соаіеб сЬірріп§ ~ распределитель чёр- 
ных высевок [чёрной каменной мелочи] 
сопсгеіе ~ бетонораспределитель, бе- 
тонораспределительная машина 
1оп§-ЬапсПес1 ~ ручная распредели- 
тельная рейка с длинной ручкой (для 
разравнивания бетонной и др. смесей) 
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Іоггу-тоипіесі §гаѵе1 ~ англ, втомо- 
бильный распределитель гравия [щеб- 
ня] 

Ігаск-тоипіеб §гаѵе1 ~ амер, автомо- 
бильный распределитель гравия [щеб- 
ня] 

8ргеабіп§ распределение (напр, бетон- 
ной смеси); распространение 
Ыпбег ~ разлив вяжущего; распреде- 
ление вяжущего 

8ргіп§ 1. пружина 2. источник, родник 
3. нижняя часть (арки, свода) 
аіг ~ воздушный [пневматический] 
амортизатор 
Ьо\ѵ ~ дуговая пружина 
Ьийег ~ амортизирующая пружина 
с108е-\ѵоиш1 ~ плотная спиральная 
пружина 

сопзІаШ-Гогсе ~ пружина с постоян- 
ным коэффициентом жёсткости 
[упругости], пружина с постоянной 
жёсткостью 

сопіасі ~ приконтактный источник 
сиззіоп ~ амортизирующая пружина 
батріп§ ~ амортизирующая пружина 
боог ~ дверная пружина, пружинный 
закрыватель двери 

боог Ып§е ~ пружина дверной петли 
ЯаІ ~ плоская пружина 
ЬагсІ ~ жёсткая пружина 
Ьеіісаі ~ спиральная пружина 
ЫІІзібе ~ приконтактный источник 
Іаісіі ~ пружина дверной защёлки 
ге!аіпіп§ ~ удерживающая пружина 
геіигп ~ пружина возврата 
зГгаІит ~ приконтактный источник 
\ѵеі§ЬЙе88 ~ невесомая пружина 

8 ргіп§еп 

§аЫе ~ выступающий пятовый [кар- 
низный] камень фронтона или щипца 
(на уровне карниза) 

8ргіп§іп§ 1. пята арки или свода 2. ка- 
муфлетное уширение в забое скважи- 
ны 

зргіпкіег спринклер, автоматическая во- 
дораспыляющая насадка 
Іаѵѵп ~ водораспьшительная [водораз- 
брызгивательная] установка (для по- 
лива газонов и т.п.) 

зргоскеі кобылка (стропил) 

арий 1. кирколопата; кирка; мотыга 2. 
шип (в столярных изделиях) 3. сое- 
динительный [ответвительный] патру- 
бок, сгон 4. скобель 5. ударный бур 6. 
папильонажная свая 
апсЬогіп§ ~ папильонажная свая 


сігіѵіпё ~ ударный бур (для предвари- 
тельного рыхления твёрдого пласта 
при погружении в него сваи) 

[игпіп§ ~ направляющая свая (зем- 
снаряда) 

\уа1кіп§ ~ папильонажная свая 
\ѵогкіп§ ~ напорная свая (земснаряда) 

8рш1сііп§ разрыхление твёрдого пласта 
(в который погружают сваю) 
рііе ~ см 8рш1с1іп§ 

зриг 1. буна, шпора, полузапруда; попе- 
речная дамба 2. отросток (трубопро- 
вода) 3. подводка к водоразборной 
точке 

вниаге 1. квадрат || квадратный 2. пло- 
щадь (напр, в городе) 3. угольник 
афизІаЫе ~ регулируемый измери- 
тельный угольник 
Ьеѵеі ~ малка, ерунок 
сагрепіег'з ~ угольник для столярно- 
плотничных работ 

сотЬіпаІіоп ~ комбинированный из- 
мерительный угольник 
боиЫе ~ регулируемый измеритель- 
ный угольник 

кгате \ѵооб ~ конверт подмостей ка- 
менщика 

тііег ~ малка, ерунок 
оріісаі ~ зеркальный [простой] экер 
ргізгп ~ призменный экер 
гейесІіп§ ~ отражательный экер 
зсайоИ ~ конверт подмостей камен- 
щика 

Ігу ~ разметочный угольник 

8ниее§ее 1. резиновая швабра 2. резино- 
вый валик (напр, для разглаживания 
обоев) 

зциееге выжимать 

таіп ~ проф. прораб, десятник, брига- 
дир 

8ІаЬЬіп§ 1. крепление теплоизоляцион- 
ных матов шпильками 2. насечка 
(камня) 

зІаЬШіу стойкость; устойчивость; ста- 
бильность о ~ ипбег по-іоасі 
сопбіііоп собственная устойчивость 
(без нагрузки); ~ ипбег \ѵогкіп§ 
сопбіііопз грузовая устойчивость 
~ ок сгапе бигіп§ 1ікііп§ орегаііопз 
грузовая устойчивость крана 
~ ок §еоте!гіса1 зігаре геометрическая 
неизменяемость 
~ ок 8Іоре устойчивость откоса 
~ ок ѵоіите постоянство объёма 
абециаіе ~ надёжная [достаточная] 
устойчивость 
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аегосіупатіс ~ аэродинамическая 

устойчивость (моста) 

соіог ~ цветостойкость 

сгііісаі ~ предел устойчивости 

сіітетіопаі ~ способность сохранять 

размеры, стабильность [неизменность] 

размеров 

йупатіс ~ динамическая устойчивость 
еіазііс ~ устойчивость упругих систем 
йге ~ сопротивляемость (конструк- 
ции) обрушению при пожаре 
1і§(Н ~ светостойкость 
геіаііѵе ~ относительная стабильность 
(напр, сточных вод) 

8Йе1Г ~ 1. стойкость при хранении 2. 
срок хранения 
80І1 ~ устойчивость фунта 
Ійегтаі ~ теплоустойчивость 
(гапзѵегее ~ поперечная устойчивость 
ипзІаЫе ~ неустойчивое равновесие 
ѵігіиаі ~ возможное равновесие 
зІаЬійгаІіоп стабилизация (оползня, 
грунта) 

~ оС ейіиепі стабилизация сточньк 
вод 

Ьапк ~ берегоукрепление 

Ьей ~ крепление русла 

сетепі 80І1 ~ цементация (пород) 

сопіасі ~ контактная стабилизация 

§гоипс1 ~ стабилизация [укрепление] 

грунта 

рі1іп§ ~ стабилизация грунтов путём 
устройства песчаных или известковых 
свай 

80І1 ~ стабилизация [укрепление] 

грунта 

зоіі-ііше ~ укрепление грунта изве- 
стью 

\ѵаІег ~ стабилизация воды 
зІаЬійгег стабилизирующая добавка 
(приостанавливающая процесс твер- 
дения бетонной смеси) 
сііетісаі ~ химическая добавка, при- 
останавливающая процесс твердения 
бетонной смеси 
бгаіщЬі ~ регулятор тяги 

8ІаЫе 1. конюшня; стойло 2. устойчи- 
вый; стабильный 
йееге-іЬаѵѵ ~ морозостойкий 
8Іаск 1. стояк, вертикальная труба 2. 
дымовая труба 3. книгохранилище 4. 
штабель; куча; груда 
сЬітпеу ~ дымовая труба над крышей 
здания 

(ЗІ8сЬаг§е ~ канализационный стояк 


еѵазе ~ вентиляционный вытяжной 
канал раструбного типа (в тоннеле) 
ехйаші ~ вытяжная труба 
таіп ~ канализационный стояк с вен- 
тиляционной верхней частью 
зтоке ~ дымовая труба 
80ІІ ~ стояк хозяйственно-фекальной 
канализации 

ѵепі ~ вентиляционный стояк (в сис- 
теме канализации) 

\ѵа8Іе ~ канализационный стояк для 
нефекальных стоков 
віаскег штабелёр 

8Іаскіп§ штабелирование, складирова- 
ние 

сгапе ~ штабелирование с помощью 
крана 

ѵегіісаі ~ штабелирование [складиро- 
вание] в вертикальном положении 
(напр, шит) 

зіабіа 1. дальномерная рейка 2. дально- 
мерная съёмка 3. дальномер 
ЬогігоШаІ ~ определение расстояния 
дальномером (с использованием гори- 
зонтальной дальномерной рейки) 
зіайітеіег дальномер 
зіасііит стадион 
8рогІ8 ~ спортивный стадион 
818(4 1. декоративная деталь из гипсово- 
локнистого раствора 2. наружная шту- 
катурная обмазка стены 3. угловая на- 
кладка 4. уплотняющая накладка 
[планка] (в шве между кирпичной 
кладкой и дверной или оконной короб- 
кой) 5. шест; рейка; веха 6. штат; 
персонал 

ап§1е ~ деревянная или стальная угло- 
вая [уголковая] накладка (часто де- 
коративного типа) 
соагзе ~ обрызг (нижний слой трёх- 
слойной штукатурки) 

СГО88 ~ отражательный экер 
(іпе ~ штукатурная растворная смесь 
для накрывки 
йхесі ~ водомерная рейка 
8(а§е 1. стадия, этап, период, фаза 2. 
сцена 3. станция; остановка 4. (рабо- 
чая) платформа 5. отметка водной по- 
верхности, уровень воды 
~8 оС ЪиИсКщ; этапы строительства 
сотрге88Іоп ~ ступень сжатия [комп- 
рессии] 

сопсеріиаі ~ стадия разработки проек- 
тного решения (строительного объек- 
та) 

сопсге(іп§ ~ 1. рабочая платформа для 
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бетонирования 2. этап [стадия] бето- 
нирования 

сопрщаіе ~8 гидравлически сопряжён- 
ные бьефы 

согге8ропсІіп§ ~8 гидравлически со- 
пряжённые бьефы 

сгеві ~ наивысший из наблюдавшихся 
на реке уровней 

ііехідп ~ оГ (Ьс рг(>|ес1 стадия проек- 
тирования строительного объекта 
ііеіаііесі йе8І§п ~ этап детальной раз- 
работки проекта; этап разработки ра- 
бочих чертежей 

сіипіріпц ~ разгрузочная платформа 
еагіу ~ оГ ІЬс рпуесі начальный этап 
строитеігьства (объекта) 
егесйи§ ~ подмости [площадка] для 
выполнения монтажных операций 
йпаі ~ завершающий [конечный] 
этап; конечная стадия [фаза] 

ЯоосІ ~ уровень водьі при паводке 
Ы§1і рге88иге ~ ступень высокого дав- 
ления 

Іапсііщ; ~ причал, пристань 
1оск-ир ~ завершающая стадия строи- 
тельства 

Іо\ѵ рге88иге ~ слупень низкого дав- 
ления 

Іоѵѵ-иаіег ~ меженный уровень, уро- 
вень низких вод 
поітпаі ~ бытовой уровень водьі 
орегайп§ ~ режим [стадия] работы 
(прибора, машины) 
оиШпе ііехфп ~ этап эскизного проек- 
тирования 

рге88иге ~ ступень давления 
гоіагу — вращающаяся сцена 
8\ѵіп§т§ ~ висячие подмости; висячие 
леса 

ѵѵогкігщ ~ рабочая платформа, рабо- 
чий помост 

хЦщеіІ вьшолняемый поэтапно, посте- 
пенный 

8Іа§іп§ 1. (рабочая) платформа; подмо- 
сти, леса 2. причальная эстакада 
Ьиі1<іег'8 ~ коренные строительные ле- 
са 

8Іаіп 1. пятно 2. пролравный краситель 
3. краска, пигмент (протравного ти- 
па) 4. синева (порок древесины) 5.рі 
цветовые пятна, пятнистость (дефект 
поверхности) о ~ іог сопсгеіе краси- 
тель [пигмент] для бетона 
ахрііаіі — битумное пятно (на бетоне 
и т.д.) 

Ыие ~ синева (порок древесины) 


Ьгоѵг ~ побурение (порок древесины) 
сЬешісаІ ~8 иветовые пятна (пятни- 
стость цветового происхождения, де- 
фект поверхности) 

Яге ~ загрязняющее пятно от пламени 
(напр, на бетонной поверхности) 
шіпегаі ~8 иветовые пятна [пятни- 
стость] минерального происхождения 
оіі ~ масляная протрава 
П 18 І ~ пятно ржавчины 
тѵаіег ~8 пятна [пятнистость] от водьі 
хіаіп-хеаіеп 

сопсгеіе — герметизирующий окрасоч- 
ный состав для бетона 
8Іаіг лестница 

ассе88 ~ внутренняя лестница между 
этажами 

ап^іесі ~ многомаршевая лестница (с 
поворотом маршей на угол 90") 
атсй(егі) ~ арочная лестнила 
аіііс - лестница на чердак 
апхШагу ~ «чёрная» лестнила; вспомо- 
гательная лестница 
Ьаск ~ «чёрная» лестница 
Ьахстспі — подвальная лестнила; лес- 
тница, ведущая в подвал дома 
Ьох ~ лестница, заключённая между 
двумя стенами ( опирающаяся на сте- 
новые косоуры) 

сігсиіаг ~ винтовая [спиральная] лест- 
ница (заключённая в цилиндрическую 
лестничную клетку) 
с1о§1е§ (§ей) — двухмаршевая лестница 
сіо\ѵп ~8 лестница (только) для спуска 
(в учебных заведениях) 
епсіовесі ~ лестница, заключённая 
между двумя стенами (опирающаяся 
на стеновые косоуры) 
е8саре ~ пожарная лестнила 
ехіегіог ~ наружная лестница 
Яге-е8саре ~ пожарная лестнила 
ІіаІС-расе — двухмаршевая лестница 
пепѵеі — винтовая лестнила; витая лес- 
тница с центральной опорной стойкой 
ореп-пслѵсі — витая [спиральная] лес- 
тница без центральной опорной стой- 
ки ("с опиранием ступеней на стены) 
ореп-іІ8ег — лестница со ступенями из 
одних проступей (без подступенков) 
рагаііеі ~ двухмаршевая лестница 
сріау - лестничный сход набережной 
8ріта1 ~ спиральная [винтовая] лест- 
ница 

Яігее-Яі§М [Ігір1е-Яі§М] ~ трёхмар- 
шевая лестнила 
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ир ~8 лестница (только) для подъёма 
(в учебных заведениях) 
зіаігсазе 1. лестничная клетка 2. лест- 
ница (см. тж зіаіг) 3. лестничный 
марш 

тоѵіп§ ~ эскалатор 

8Іаіпѵа11 1. стена лестничной клетки 2. 

стена, несущая лестницу 
віаіпѵау 1. лестница (см. тж зГаіг) 2. 
лестничный марш 

ассоттосіаііоп ~ лестница обычного 
[повседневного] пользования (в отли- 
чие от пожарных и аварийных лест- 
ниц) 

епсіозей ~ ограждённая лестница (за- 
щищенная от дыма и горячих газов в 
случае пожара); лестница в лестнич- 
ной клетке 

ехіегпаі ~ наружная лестница 
Яге-й§Шп§ ~ пожарная лестница 
ІоЬЬу арргоасіі ~ лестница с противо- 
пожарными подходами [отсеками, 
тамбур-шлюзами] 
тоѵіп§ ~ эскалатор 

ореп ~ открытая лестница (внутри 
здания), лестница без лестничной 
клетки 

ргоіесіесі ~ пожарозащищённая лест- 
ница 

8Іаіг-\ѵе11 лестничная клетка; лестнич- 
ный колодец 

8Іаке 1. колышек; веха; пикет 2. стойка; 
подпорка; столб 3. стержень о Іо ~ 
оШ разбивать (линию, угол) 

§гас1е ~ колышек с отметкой, времен- 
ный репер 

ёгоипд ~ заземляющий стержень 
§иагсІ ~ сторожок 

пай ~ инвентарный стальной трубча- 
тый колышек (для разбивки оси 
траншеи, трассы дороги и т.п.) 
8е11іп§ ~ разводка для пил 
8Іакіп§ оШ разбивка (колышками оси 
траншеи, дороги и т.п.); пикет; пи- 
кетаж 

зіаіі 1. ларёк, киоск, палатка 2. хлев; 
конюшня 3. место стоянки автомаши- 
ны, бокс 4. забой; камера 5. см. 
8Іа11іп§ 

8Ію\уег ~ душевая кабина 
8Іа11іп§ «захлёбывание» [нарушение 
аэродинамической устойчивости ре- 
жима] вентилятора 

8Іатріп§ 1. чеканка; клеймение 2. вы- 
давливание узора (напр, на бетоне); 
штампование 


8Іапсіагсіі/аІіоп 

аІапсЫоп металлическая стойка [колон- 
на]; ветвь составной решётчатой ко- 
лонны 

сгапе ~ подкрановая ветвь колонны 
гооЯ ~ шатровая ветвь колонны 
8ІсІе ~ стойка фахверка 
8Іее1 ап§1е ~ стойка из стальных угол- 
ков; ветвь стальной колонны из угол- 
ков 

ѵаііеу ~ стойка среднего ряда колонн, 
колонна среднего ряда 
зіапсі 1. испытательный стенд 2. под- 
ставка; штатив; стойка; пьедестал 3. 
кронштейн; консоль 
сусіе ~ стенд-стоянка для велосипедов 
бгііі ріре ~ бурильная свеча 
Іасісіег ~ (нераздвижная) лестница- 
стремянка 

Іе8І ~ испытательный стенд 
зіашіагсі 1. стандарт; норматив; техни- 
ческие условия 2. образец; эталон 3. 
стойка; столб; опора; поддержка о по 
ир Іо ~ не соответствующий стандарту 
~ оЯ сопзішсііоп технический уровень 
строительства 

~ оЯ сопігоі стандарт на проведение 
контрольньк испытаний 
~8 оЯ ог§апігаІіоп уровень организа- 
ции (труда) 

~ оЯ циаіііу уровень качества 
ЬиіМіп§ ~ стандарты [технические ус- 
ловия] на производство строительных 
работ 

сопзішсііоп заЯеІу аші ЬеаІіЬ ~8 стан- 
дарты, касающиеся техники безопас- 
ности и гигиены труда в строительстве 
йе8І§п ~8 нормы проектирования 
іпсіоог аіг циаіііу ~8 стандарты каче- 
ства воздуха помещений 
тіпішиш ргореіЯу ~8 минимальные 
имущественные нормы 
регЯогтапсе ~8 функциональные тре- 
бования к изделию, содержащиеся в 
нормативных документах 
циаіііу ~8 Яог ѵѵаіег стандарты на ка- 
чество воды 

геіпЯогсіп§ зіееі р1асіп§ ~8 стандарты 
на укладку арматуры 
8аЯеІу ~ Яог Яоттоогк стандарт по тех- 
нике безопасности при возведении 
опалубочных конструкций 
8Іапёап1І2аІіоп 1. стандартизация 2. 
компарирование (мерной ленты) о 
~ іп зішсіиге стандартизация конст- 
рукций [конструктивных решений] 
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чІапсІЬу 


зІапсіЪу перерыв [простой] в работе 
зіапсіеез стоячие места (в транспорте) 
зіапсіріре 1. водонапорная колонна 2. 
водоразборная колонка 3. стояк 4. гид- 
рант 5. пьезометрическая трубка 
8Іогеу(-Ьеі§Ьі) ~ этажестояк 
\ѵеІ ~ пьезометрическая трубка 
8Іапбро8І: 

риЫіс ~ водоразборная колонка 
зіаріе крепёжная [прошивочная] скоба, 
скрепка 

8Іаг1іп§ заострённая головная или кор- 
мовая часть опоры моста 
зіагіег пускатель, стартёр 
§1аг1т§ пуск, ввод в эксплуатацию 
по-іоаб ~ пуск без нагрузки 
§ІаіТ-ир пуск, ввод в эксплуатацию 
зіаіе состояние; положение; режим ра- 
боты о іп §оой ~ в хорошем состоя- 
нии 

~ ок сгаскіп§ состояние трещинообра- 
зования 

~ оГ йеіогтаііоп деформированное со- 
стояние 

~ оГ йупатіс едиШЬгіит состояние 
динамического равновесия 
~ оЯ ециіііЬгшт состояние равновесия 
~ оГ іпегііа инерционное состояние 
~ оЯ ріапе йеЯогтаІіоп плоское дефор- 
мированное состояние 
~ оЯ риге тетЬгапе 8Іге88 безмомент- 
ное состояние 
~ оЯ гезі состояние покоя 
~ оЯ 8ІаЫе ециіІіЬгіит состояние 
устойчивого равновесия 
~ оЯ зіаііс едиіІіЬгішп состояние ста- 
тического равновесия 
~ оЯ зігаіп деформированное состоя- 
ние 

~ оЯ 8Іге88 напряжённое состояние 
~ оЯ ипзІаЫе едшИЬгшт состояние 
неустойчивого равновесия 
атогрЬош ~ аморфное состояние 
Ъазіс 8Іге88 ~ основное напряжённое 
состояние 

Ьіахіаі 8Іге88 ~ двухосное [плоское] 
напряжённое состояние 
соііоісіаі ~ коллоидное состояние 
сотЬіпесі 8Іге88 ~ сложное напряжён- 
ное состояние 

сгаскіп§ ІітіІ ~ предельное состояние 

по трещинообразованию 

сгііісаі ІітіІ ~ критическое предельное 

состояние 

йеЯогтаІіоп ~ деформированное состо- 
яние 


еіазііс ~ состояние упругости, упругое 
состояние 

еіазііс-ріазііс [еіазіоріазііс] ~ упруго- 
пластическое состояние 
еяшІіЪгіит ~ состояние равновесия 
Яаііиге ІітіІ ~ предельное состояние по 
несущей способности 
&ее ~ несвязное [свободное] состоя- 
ние 

^азеош ~ газообразное состояние 
ібіе ~ нерабочее состояние 
іпсШГегепІ ~ (оЯ едиіііЬгіит) безраз- 
личное состояние (равновесия) 
іпіііаі 8Іге88 ~ начальное напряжённое 
состояние 

іп-8егѵісе ~ рабочее состояние 
ІітіІ ~ предельное состояние 
ІітіІ ~ оЯ сгаскіп§ предельное состоя- 
ние по трещинообразованию 
ІітіІ ~ оЯ сгаск ѵѵіЛіі предельное со- 
стояние по раскрытию трещин 
ІітіІ ~ оЯ ЯеЯесІіоп предельное состо- 
яние по прогибам [по деформациям] 
1ітіІіп§ ~ предельное состояние 
ііпеаг 8Іге88 ~ линейное напряжённое 
состояние 

Ікщісі ~ жидкое состояние 
попЬото§епеои8 ~ оЯ зігезз неодно- 
родное напряжённое состояние 
поп-орега!іп§ ~ нерабочее состояние 
опе-сіітепзіопаі ~ оЯ 8Іге88 линейное 
напряжённое состояние 
орегаІіп§ ~ рабочее состояние 
ріапе йеЯогтаІіоп ~ плоское деформи- 
рованное состояние 

ріапе 8Іге88 ~ плоское напряжённое 
состояние 

ріазііс ~ пластическое состояние 
гатзЬаскіе ~ состояние ветхости (о 
домах) 

заіигаііоп ~ состояние насыщения, 
насыщенное состояние 
зетіЯшсі ~ полужидкое состояние 
зегѵісеаЬіііІу ІітіІ ~ предельное состо- 
яние по пригодности к (нормальной) 
эксплуатации 
80 ІІЯ ~ твёрдое состояние 
зігаіпесі ~ деформированное состояние 
8Іге88 ~ аі а роіпі напряжённое состо- 
яние в точке 

8Іге88 апЯ зігаіп ~ напряжённо-де- 
формированное состояние 
іЬгее-дітепзіопаі 8Іге88 ~ трёхосное 
[объёмное] напряжённое состояние 
ІгапзіепІ [Ігапзіііоп] ~ переходное со- 
стояние 
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Ігіахіаі ~ ок 8Іге88 трёхосное напря- 
жённое состояние 

1\ѵо-бітеп8Іопа1 ~ оГ 8Іге88 плоское 
[двухосное] напряжённое состояние 
иііітаіе Іітіі ~ предельное состояние 
по потере несущей способности [по 
прочности] 

ипіахіаі ~ оИ 8Іге88 одноосное напря- 
жённое состояние 
ишІаЫе ~ неустойчивое состояние 
ѵарогоиа ~ парообразное состояние 
уіеИ ~ состояние текучести 
віаіетепі оГ ргоЬаЫе сопзіглсііоп созі 
сметно-финансовый расчёт [предва- 
рительная смета] стоимости строи- 
тельства (составляемая архитекто- 
ром) 

зіаіісз статика 

§гарЫс ~ графическая статика, графо- 
статика 

зігасіигаі ~ статика сооружений 
8ІаІіоп станция; пост; геод. точка 
~ оГ ІІіе 8Ібе ріаійшп Іуре станция 
(метрополитена) с боковыми плат- 
формами 

аіг ~ воздушная база 

атЬиІапсе ~ пункт [станция] скорой 

помощи 

ап§1е ~ угловая станция (канатной 
дороги) 

аиіотоііѵе зегѵісе ~ станция обслужи- 
вания автомобилей; заправочная стан- 
ция 

аихіііагу ~ дополнительный пункт; 
временный пункт; промежуточный 
пункт 

Ьагга§е ро\ѵег ~ приплотинная* ГЭС 
Ъазе-Іоаб Ьубгоеіесігіс ~ базисная 
ГЭС 

Ыоск ЬеаІіп§ ~ квартальная [группо- 
вая] котельная 

Ыоск Ьубгоеіесігіс ~ ГЭС совмещён- 
ного типа 

Ьоо8Іег ~ подстанция (насосная, ком- 
прессорная), промежуточная станция, 
станция повышения давления 
ЬиіЫіп§ гезеагсЬ ~ научно-исследова- 
тельская и экспериментальная стан- 
ция по строительству 
Ьіі8 ~ автовокзал 

Ьшіге88 \ѵа!ег ро\ѵег ~ бьмковая ГЭС 
сапаі ршпріп§ ~ насосная станция ка- 
нала 

сепігаі ЬеаІіп§ ~ центральный тепло- 
вой пункт, ДТП 

сіеап \ѵогк ~ «чистое» рабочее место 


зіаііоп 

(с контролируемой чистотой воз- 
душной среды), рабочий бокс 
сотЫпеб Ьеаі апб ро\ѵег ~ теплоэлек- 
троцентраль, ТЭЦ 

сотрге88ес1 аіг ~ станция снабжения 
сжатым воздухом, компрессорная 
станция 

сопсгеіе тіхіп§ ~ бетонный узел; бе- 
тоносмесительный завод 
беер ~ станция (метрополитена) 
глубокого заложения 
бІ8сЬаг§е §аи§іп§ ~ водомерный [гид- 
рометрический] пост 
бо8Іп§ ~ (гидрометрический) дозаци- 
онный створ (с применением химиче- 
ских методов) 

бгаіпа§е ршпріп§ ~ осушительная на- 
сосная станция 

еагіЬциаке ~ сейсмическая станция 
еШгу ~ входная станция 
еѵарогаііоп ~ испарительная площад- 
ка 

Й11ш§ ~ заправочная станция 
йге ~ пожарное депо, пожарная стан- 
ция 

ЙГ8І 8Іа§е ритріп§ ~ насосная стан- 
ция первого подъёма 
йоаІіп§ ритріп§ ~ плавучая насосная 
станция 

йіеі ~ заправочная станция 

йіД ~ пикетная точка 

ёазЬоІбег ~ газгольдерная станция 

8Э8 теІегіп§ ~ газоизмерительная 

станция 

§аи§іп§ ~ водомерный [гидрометриче- 
ский] пост 

§гоир ЬеаІіп§ ~ центральная котель- 
ная, теплоцентраль 
ІіагЬог ~ морской вокзал 
Ьеаі ~ теплоцентраль 
Ьеаі апб роѵѵег ~ теплоэлектроцент- 
раль, ТЭЦ 

Ьеаі ехсЬап§е ~ теплораспределитель- 
ный пункт 

Ьеаі Ігашіег ~ 1. тепловая подстанция 
2. теплораспределительный пункт 
Ьі§Ь Іеѵеі ~ надземная железнодорож- 
ная станция (напр, на мостовом соо- 
ружении) 

Ьубгоеіесігіс ро\ѵег ~ гидроэлектро- 
станция, ГЭС 

Ий ~ водоподъёмная станция; станция 
перекачки сточньк вод 
теІегіп§ ~ водомерный узел (на тру- 
бопроводе) 
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8іаііоп 

рагсеів ~ железнодорожный почтамт 
ріег Ъеаб роѵѵег - бьиковая ГЭС 
ріш ~ плюсовая точка 
рові-іепзіопесі сопсгеіе - станция 
[установка] для натяжения арматуры 
на бетон 

ргеззиге гебисіп§ ~ станция пониже- 
ния давления (на трубопроводе, в 
распределительной сети) 
ршир ~ насосная станция 
ритреё-8Іога§е Ііубго ~ гидроаккуму- 
лирующая электростанция, ГАЭС 
гаііѵѵау ~ железнодорожная станция 
гесіатаііоп ~ станция регенерации 
сточных вод 

геГи8е Ігапзіег ~ станция перевалки 
[переработки] мусора 
геіау ~ ретрансляционная станция 
гезеагсЬ ~ исследовательская станция 
веівтіс ~ сейсмическая станция 
вегѵісе ~ станция обслуживания 
8е\ѵа§е ритріп§ ~ канализационная 
насосная станция 

8Ігеат-§аи§іп§ ~ водомерный [гидро- 
метрический] пост 

8иЬ8Іс1іагу ~ вспомогательная (времен- 
ная) точка 

зиЪѵѵау ~ станция метрополитена 
Іегтіпаі ~ ж. -д. тупиковая станция 
іЬегтаІ ро\ѵег ~ тепловая электро- 
станция, ТЭЦ 

Іібаі роѵѵег ~ приливная электростан- 
ция, ПЭС 

ІгапзГег ~ 1 . перекачивающая станция 
2. пересадочная станция 
ІгапзГег ришріп§ ~ перекачивающая 
насосная станция 

ІгапзГогтіпё ~ трансформаторная 
станция 

ГгапззЬіртепІ ~ перевалочная станция 

ипс1ег§гошіб Ііуйгоеіесігіс роѵѵег ~ 

ГЭС подземного типа 

ѵепІі1аІіп§ ~ вентиляторная 

ѵѵаіег ~ водопроводная станция 

ѵѵаіег роѵѵег ~ гидроэлектростанция, 

ГЭС 

ѵѵаіег Ігеаітепі ~ водоочистная стан- 
ция 

ѵѵіпсі роѵѵег ~ ветроэлектрическая 
станция 

зіаѵе клёпка (изделие) 
зіау 1. оттяжка, ванта; расчалка; несу- 
щий канат 2. подкос; распорка; контр- 
форс; опора 3. фиксатор арматуры 
апсЬог ~ оттяжка (колонны, мачты) 


Ьаск ~ подкос (жестконогого крана); 
оттяжка (вантового крана) 
саЫе ~ ванта, канатная оттяжка 
сазетепі ~ останов распашной створ- 
ки окна 

сЬаіп ~ оттяжка из стальной цепи [из 
звеньев стальных стержней] 
егозе ~8 перекрёстные связи 
8Іау-Гогт несъёмная опалубка 
зіеат пар 
бгу ~ сухой пар 

бгу заіигаіесі ~ сухой насыщенный 
пар 

ехЬаиз! ~ мятый [отработанный] пар 
ДазЬ ~ выпар 
Ііѵе ~ острый пар 

заіигаіеё ~ насыщенный водяной пар 
вирегЬеаІесІ ~ перегретый пар 
ѵѵавіе ~ отработавший пар 
ѵѵеі ~ влажный пар 
зіеагаіе: 

аіитіпит ~ стеарат алюминия (при- 
меняется при производстве лаков) 
зіееі 1. сталь 2. арматура (железобетон- 
ных конструкций) 
асісі ~ кислая сталь 
аііоу ~ легированная сталь 
аіитіпит-сіасі ~ сталь, плакированная 
алюминием; алюминированная сталь 
аіитіпит-соаіесі зЬее! ~ алюминиро- 
ванная тонколистовая сталь; тонколи- 
стовая сталь, плакированная алюми- 
нием 

Ъапё ~ ленточная [полосовая] сталь 
Ьеат ~ арматура железобетонной бал- 
ки 

Ьойот-таІ ~ нижний слой арматуры 
(плиты) 

сагЬоп ~ углеродистая сталь 
сазі ~ стальное литьё, литая сталь 
сіаб ~ плакированная сталь 
соіогсоаі ~ листовая сталь с окрасоч- 
ным покрытием 

§а1ѵапігес1 ~ оцинкованная сталь 
Ьі§1і-сагЬоп ~ высокоуглеродистая 
сталь 

1іі§Ь-зІгеп§11і ~ высокопрочная сталь 
1іі§1і-1епзі1е ~ сталь с высоким пре- 
делом текучести 

Ы§Ь уіеИ зігезз ~ сталь с высоким 

пределом текучести 

Іюі бірресі §а1ѵапігес1 ~ сталь горячего 

цинкования 

1і§Ьі зесііоп ~ изеб іп Ьиіісіігщ (тон- 
костенные) лёгкие стальные профили 
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1о\ѵ-сагЪоп ~ низкоуглеродистая [ма- 
лоуглеродистая] сталь 
ІТ1ІІСІ ~ низкоутлеродистая [малоугле- 
родистая] сталь 

поісЬ йисШе ~ сталь с высоким значе- 
нием ударной вязкости 
ріаіе - толстолистовая сталь 
ро8І-Іеп8Іопес! ~ напрягаемая армату- 
ра, натягиваемая на бетон 
рге8іге88Іп§ ~ напрягаемая арматура 
ргеіепвіопей ~ арматура, натягивае- 
мая на упоры 

ргоігш1ш§ геіпіогснщ ~ выступающие 
концы арматурных стержней 
гетГогсешепІ [гетГогснщ] ~ арма- 
турная сталь 
гой ~ круглая сталь 
гоііегі ~ стальной прокат 
гооГ ~ кровельная сталь 
8Ііее1: ~ тонколистовая сталь 
8Іаіп1е88 ~ нержавеющая сталь 
8Іаіп1е88 сіасі ~ сталь с нержавеющим 
покрытием 

8ігір ~ полосовая сталь 
8ІгисІига1 ~ 1. строительные конструк- 
ции (собирательное наименование) 2. 
строительная [конструкционная] 

сталь 

8ігис1:ига1-§гайе ~ строительная [кон- 
струкционная] сталь 
Іещрегаіиге ~ арматура для восприя- 
тия температурных растягивающих 
напряжении 

іЬіп 8ІіееІ ~ тонколистовая сталь 
Іор-шаі ~ верхний слой арматуры 
(плиты) 

ѵіпуі-соаіей ~ сталь с защитным [ан- 
тикоррозионным] виниловым слоем 
\ѵеаіЬегіп§ ~ атмосферостойкая сталь; 
самопассивирующаяся сталь (с за- 
щитной плёнкой окислов) 
мцгк-ЬагйепесІ ~ арматура, упрочнён- 
ная холодной обработкой (вытяжкой, 
скручиванием и т.п.) 
гіпс-соаіесі ~ оцинкованная сталь 

8іее1Пхег арматурщик 

8Іее1\ѵогк 1. сталеплавильный завод 2. 
стальные конструкции 
8ігисІига1 ~ стальная несущая конст- 
рукция 

8іее1\ѵогкег 1. монтажник стальных кон- 
струкций 2. сталеплавильщик; стале- 
литейщик 

8Іеепіп§ 1. каменная кладка «насухо» 
(без раствора) 2. облицовка стенок 
котлована, колодца и т.п. 


8Ііскег 

8іеерпе88 оГ 8Іоре крутизна откоса 
8іеіпіп§ бетонное заполнение стальной 
окантовки ножевой части опускного 
колодца 

8Іет 1. тело устоя 2. вертикальная часть 
подпорной стенки (углового профиля 
или консольной) 3. шпиндель (венти- 
ля) 

(Ігііі ~ ударная штанга (буровой уста- 
новки) 

ѵаіѵе ~ шток клапана; шпиндель за- 
движки [вентиля] 

8Іепсі1 трафарет; шаблон 
8Іепсі1іп§ набивка рисунка с помощью 
трафарета; окраска по трафарету 
8іер 1. ступень; этап; стадия 2. уступ; 
ступень (лестницы), ступенька 3. 
шаг; интервал; перепад 4. рі стремян- 
ка; лестница 

ап§1е ~ угловая ступенька 

Ьагга§е ~ ступень каскада плотин, 

ступень подпора 

Ьиіі -по8е ~ ступенька (деревянной ле- 
стницы), имеющая в плане форму 
полу- или четверти круга 
соштойе ~ забежная ступень (лест- 
ницы) 

!гопі ~8 ступеньки перед входной 
дверью 

Іоск ~ ступень каскада шлюзов 
8іагііп§ ~ начальная ступень (лестни- 
цы) 

8іер1абс1ег стремянка 

8Іерріп§ уступы (на косогоре, под на- 
сыпью) 

8Іер\ѵеЫіп§ точечно-шовная сварка тон- 
колистовых конструкций 
8іегео: 

еха§§егей ~ искажение вертикального 
масштаба стереомодели 
8іегеосошрагаіог стереокомпаратор 
8іегеорЬоІо§гашше1:гу стереофотограм- 
метрия 

8І:егео8соре стереоскоп 
8 Іегі 1 І 2 а(іоп обеззараживание, стерили- 
зация 

аіг ~ стерилизация воздуха 
’ѵѵаіег ~ обеззараживание воды 
8Ііск 1. стержень; пруток; шток 2. руко- 
ятка, ручка 3. рукоять (экскаватора) 
4. шест, штанга 5. рычаг управления 
8ііскег 1. клеящий состав; связующее 
вещество 2. гуммированная бумага 3. 
этикетка, ярлык 4. проф. подсобник 
клепальщика 
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8Ііскег 

сііррег ~ рукоять (механической лопа- 
ты) 

§апс1у ~ проф. шпалоподбойка 
ісііоі ~ проф. 1 . (копальная) лопата 2. 
логарифмическая линейка 
зйоѵеі ~ рукоять ковша экскаватора 
зііг ~ стержень [пруток] для переме- 
шивания (составов из разных компо- 
нентов) 

Яійепесі защищенный; закреплённый; с 
наложенными связями 
зііНепег 1 . элемент жёсткости 2. рас- 
порка (траншейных креплений) 
еші ~ вертикальный элемент [уголок] 
жёсткости (стенки составной метал- 
лической балки) над опорой; опорный 
уголок жёсткости 

§ігс!ег ~ элемент жёсткости стенки ме- 
таллической балки 

Іоасі Ьеагіп§ ~ несущее вертикальное 
ребро жёсткости (стенки металличе- 
ской балки) 

\ѵеЬ ~ элемент жёсткости стенки ме- 
таллической балки 

8Іійепіп§ придание [повышение] жёст- 
кости (конструкции) 
еагіу ~ раннее схватывание (смеси) 
ргетаШге ~ преждевременное схваты- 
вание (смеси) 

гай ~ железобетонный (жёсткий) 
плитный фундамент 

зіійпезз 1. жёсткость (элемента конст- 
рукции, бетонной смеси, каната и 
др.) 2. крутизна (откоса) о ~ іп 
сотргеззіоп жёсткость (стержня) 
при сжатии; ~ іп іепзіоп жёсткость 
(стержня) при растяжении; ~ іп 
Іогзіоп жёсткость при кручении 
~ оі зігисіиге жёсткость конструкции 
[сооружения] 

Ьепсііп§ *- жёсткость при изгибе 
соішнп ~ жёсткость колонны [стойки] 
суіішігісаі ~ оГ а ріаіе цилиндриче- 
ская жёсткость пластинки 
ехсеззіѵе ~ чрезмерная жёсткость (бе- 
тонной смеси) 

Яхеб-епсі ~ жёсткость защемления 
(конца балки, колонны) 

Яехигаі ~ изгабная жёсткость 
Ппеаг ~ линейная жёсткость 
геіаііѵе ~ относительная [погонная] 
жёсткость, жёсткость на единицу дли- 
ны 

8Ітр1е-Ьеат ~ оЯ іЬе тетЬег коэф- 
фициент жёсткости стержня на изгиб 
(при шарнирном опирании концов) 


Іогзіопаі ~ жёсткость при кручении 
ігие ~ оГ а тетЬег действительная 
жёсткость элемента (конструкции) 
зіііе 1. вертикальный брус(ок) обвязки 
оконной створки или дверного полотна 
2. стремянка для перехода через ог- 
раждение (забор, стену) 
ап§1е ~ угловая обкладка, угловой на- 
щельник 

сІ 08 Іп§ ~ притворный брус(ок) (обвяз- 
ки дверного полотна или створки 
распашного окна) 

йоог ~ вертикальный брус(ок) обвязки 
дверного полотна 

Ьап§іп§ ~ навесной брус(ок) (обвязки 
полотна распашной двери или створ- 
ки распашного окна) 

Ып§е ~ ом. Ьап§іп§ зіііе 
1оск(іп§) ~ притворный вертикальный 
брус(ок) (обвязки дверного полотна 
или створки распашного окна; слу- 
жит для врезки замка) 
тее!іп§ ~ притворный брус(ок) 
(створки двустворчатого распашно- 
го окна или полотна полутора- или 
двупольной двери) 

8ігікіп§ ~ притворный брус(ок) (об- 
вязки дверного полотна или створки 
распашного окна) 

8ІІІ1 1. ректификационная колонна 2. 
дистиллятор 3. маслоотделитель (в аб- 
сорбционной холодильной машине) 
зіірріег (щётка-)торцовка 
8іірр1іп§ торцевание, торцовка 
8ііггіп§: 

Й 08 І ~ миграция грунтовых частиц 
при криогенных процессах 
8іігшр 1. арматурный хомут 2. хомут 
[анкер] для крепления балок (к сте- 
нам, прогонам) 3. подвеска 4. скоба 
Ьеат *- арматурный хомут для желе- 
зобетонных балок 

сіозесі ~ замкнутый арматурный хо- 
мут 

ореп ~ открытый [незамкнутый] ар- 
матурный хомут 

ореп ~ іуііЬ а сар открытый [незамк- 
нутый] арматурный хомут с отдель- 
ным замыкающим верхним прутком 
ІЛ ~ П-образный арматурный хомут 
зіоЬ проф. короткий пикетажный колы- 
шек 

зіоЬ-іоЬЬег проф. рабочий, забивающий 
пикетажные колышки (при нивелир- 
ных работах) 
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8Іоск 1. запас; фонд; инвентарь 2. 
сырьё; исходный продукт; ассорти- 
мент изделий 3. склад 4. строитель- 
ный лесо- или пиломатериал 5. по- 
движной состав 6. ствол (дерева) 7. 
колодка (рубанка) 8. заготовка 
йітепзіоп ~ пиломатериал крупного 
сечения (не менее 10 X 30 см) 
Ы§1і-§гасіе - высокосортное сырьё 
1оѵѵ-§гас1е ~ низкосортное сырьё 
оіі ~ запас нефти (в резервуарах) 
ріре ~ клупп 
гоЩей) ~ прокат 
гоШп§ ~ ж.-д. подвижной состав 
8Іапйагй ~ плановый [установленный] 
запас (изделий и материалов) на 
складе 

Іапк капп - запас нефти на складе 
[нефтебазе] 
ѵепеегесі ~ фанера 
ѵѵогк ~ заготовка 
8Іоскрі1іп§ штабелирование 
еагій ~ штабелирование грунта 
8Іо1рогІ аэродром для самолётов корот- 
кого взлёта и посадки 
8Іопе камень; каменный блок 
аЬиІтепІ ~ пятовый камень; опорный 
камень, подферменник 
арех ~ замковый [ключевой] камень 
(каменной арки) 

агсЬ ~ клинчатый камень (для кладки 
каменной арки или свода) 
агіійсіаі ~ искусственный камень [ка- 
менный блок] 

Ьоші ~ анкерный камень, камень 
опорного ряда (приставной облицов- 
ки) 

Ьогйег ~ бордюрный камень, бордюр 
Ьгокеп ~ щебень 

Ъиі1йіп§ ~ строительный камень (лю- 
бая каменная порода, применяемая в 
строительстве) 

сар ~ венчающий [коньковый] камень 
сагЬопшйшп ~ карборундный камень 
[брусок] 

сазі ~ бетонный камень 
сетепі ~ цементный камень 
сііаік ~ мел 

с1аййіп§ ~ облицовочный камень 
соре [соріп§] ~ парапетный или кар- 
низный каменный блок 
сгшііей ~ щебень 

сгшЪег-гип ~ несортированный ще- 
бень 

сигЬ ~ бортовой камень (тротуара) 


8ІОр 

сиі ~ блок.из природного камня; тёса- 
ный камень 

йітепвіоп ~ строительное изделие из 
природного камня 

сігеззесі ~ околотый [тёсаный] камень 

(асіп 2 ~ облицовочный камень 

§ап§-8а\ѵп ~ пилёный камень 

§иагй ~ бордюрный камень 

§Ш1ег ~ лотковый камень; каменный 

лоток 

1іа1Г-8а\ѵп ~ пилёный (природный) ка- 
мень 

паіигаі ~ природный (строительный) 
камень; природные каменные строи- 
тельные материалы 

рай ~ подферменник; подферменная 
плита 

раіепі ~ облицованный (каменной 
крошкой) камень 

раѵе [раѵіп§] ~ каменная «брусчатка 
ріісіі-касей ~ колотый камень, около- 
тый каменный блок 
ріІсЬігщ ~ булыжный камень (180 - 
ЗОО мм) для мощения 
ріазіег ~ гипсовый камень; гипсовая 
порода 

ргесазі сопсгеіе ~ (сборный) бетон- 
ный блок (заводского изготовления) 
гапйот ~ каменный блок нестандарт- 
ных размеров 

госк-іасе ~ колотый камень, околотый 
каменный блок 

гаЬЫе ~ рваный [бутовый] камень 
ваййіе - замковый [ключевой] камень 
(каменной арки) 

8а\ѵей [8а\ѵп] Ьиі1йіп§ ~ шшёный ка- 
мень 

8ІгисІига1 ~ см. Ъиі1йіп§ 8Іопе 
8Іопеѵѵаге глазурованные строительные 
керамические изделия, каменная ке- 
рамика 

запііагу ~ санитарные керамические 
изделия, санитарная керамика 
8Іопіп§ 1. обработка поверхности абра- 
зивным бруском [камнем] 2. каменная 
отсыпка 

8Іоо1 1. подоконная доска 2. опора над- 
земного трубопровода 3. подставка; 
стул 

\ѵіпйо\ѵ ~ подоконная доска 
8Іоор крьшьцо; небольшая веранда 
8Іор 1. остановка (общественного 
транспорта) 2. упор; ограничитель; 
останов 3. стопорный винт; задвижка 
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§іор 

Ьепсй ~ винтовой валет столярного 
верстака; упор верстака 
Ьіі ~ ограничитель подачи сверла 
Ыіпй ~ уплотняющая деревянная 
планка оконного блока (устанавлива- 
емая между наружной и внутренней 
рамами) 

Ьоот ~ ограничитель подъёма стрелы 
(крана) 

йге ~ 1. огнезащитная засыпка или 
вкладыш (в полостях конструкции), 
препятствующие распространению по- 
жара 2. противопожарная преграда 
Яоог ~ напольный останов [ограничи- 
тель] двери 

йооііщ; ~ временная деревянная про- 
кладка [доска] в рабочем шве бетони- 
руемой конструкции 
§1а88 ~ штапик 

фЪ ваГеІу ~8 ограничители рабочих 
положений стрелы (крана) 
теіаі \ѵа1ег ~ уплотняющая металли- 
ческая полоса [шпонка] (в швах гид- 
росооружений) 

теіег ~ запорная задвижка на домо- 
вом вводе водопровода (перед водо- 
мерным узлом) 

ріре ~ запорный кран на трубопроводе 
\ѵаІег ~ 1. водоизолирующая проклад- 
ка 2. диафрагма; мембрана 3. заглушка 
ѵѵіпсЗ ~ уплотняющая накладка, уплот- 
няющий наплыв, уплотняющий на- 
щельник 

8Іор1о§ шандора; рі шандорное заграж- 
дение 

йоайгщ ~ плавучая шандора 
8Іорра§е 1. засорение (трубопровода) 2. 
нарушение эксплуатации, перерыв в 
производственном процессе 
\ѵогк ~ задержка в работе, остановка в 
работе; прекращение работы, приоста- 
новка работы 

8Іоррег 1. шпатлёвка, шпаклёвка (ма- 
териал) 2. заглушка, пробка 
сігаіп ~ пневматическая пробка (для 
изоляции участка канализационного 
трубопровода) 

ріре ~ пробка с резьбой (для испыта- 
ния трубопроводов), заглушка 
8іорріп§ 1. шпатлёвка, шпаклёвка (ма- 
териал) 2. шпатлевание (процесс) 
8Іор-р1апк8 деревянные шандоры 
8Іор\ѵау концевая полоса безопасности 
8Іога§е 1. хранение 2. склад; хранилище 
3, накопление, аккумулирование 4. 


водохранилище; резервуар; запас во- 
ды, объём воды в водохранилище 
~ оГ ацшйег запас воды водоносного 
слоя 

- ой 8атр1е8 іп \ѵаіег выдерживание 
образцов (напр, бетона) в воде 
асііѵе ~ активный [резервный] объём 
водохранилища 

аппиаі ~ 1. водохранилище сезонного 
регулирования 2. ёмкость сезонного 
регулирования 

аѵаіІаЬІе ~ 1. наполнение водохрани- 
лища 2. полезный объём водохранили- 
ща 

Ьаскѵѵаіег ~ призма подпора 
Ьа§§еЯ ~ хранение в мешках (цемен- 
та и т.п.) 

Ьаіапсе ~ водохранилище суточного 
регулирования 

Ьийег ~ буферное водохранилище 
Ьиік ~ хранение навалом 
саггу-оѵег ~ водохранилище многолет- 
него регулирования 
саІсЬтеШ агеа ~ бассейновое регули- 
рование 

Яаііу ~ водохранилище суточного ре- 
гулирования 

йеасі ~ мёртвый объём водохранилища 
бга\ѵоіГ ~ объём призмы сработки во- 
дохранилища 

еагіЬ соМ ~ грунтовый холодоаккуму- 
лятор 

еЯёсйѵе ~ полезный объём водохрани- 
лища 

еіеѵаіеб ~ напорный бассейн 
ЯеЫ (0[і1) ~ промысловое водохрани- 
лище 

йге гезегѵе ~ пожарный запас воды 
Яоой соШгоІ ~ водохранилище для ре- 
гулирования паводков 
ШИ ~ полное наполнение водохрани- 
лища 

§гоипсІ\ѵаІег ~ запасы подземньк вод 
Ьеаі ~ 1. теплоаккумулятор, бак-акку- 
мулятор горячей воды 2. аккумулятор 
тепла 

Ьо1(Мо\ѵп [ЬоИоѵег] ~ водохранилище 
многолетнего регулирования 
Іаіегаі ~ береговое накопление; бере- 
говое накопление стока 
Ііѵе ~ полезный объём водохранилища 
таіегіаі (в) ~ хранение материалов 
ойзігеат ~ внерусловое [наливное] 
водохранилище 
оіі ~ нефтехранилище 
рге88ііге ~ аккумулятор давления 
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8Ігаіп 


ритреб ~ 1. аккумулирующий бас- 
сейн, наливное водохранилище 2. бас- 
сейн ГАЭС 

ге§и1аііп§ [ге§и1а1ог] ~ регулирующее 
водохрашшище 

гезегѵоіг ~ объём водохранилища; на- 
полнение водохранилища 
госк Ьеб ~ (подземный) холодоакку- 
мулятор с каменной загрузкой 
веазопаі ~ водохранилище сезонного 
регулирования 

весіітепіаі ~ объём наносов в водохра- 
нилище 

8поѵѵ ~ снегонакопление; водный эк- 
вивалент снеговых запасов 
8іігсЬаг§е ~ объём форсировки водо- 
хранилища; аварийная ёмкость, ре- 
зервный противопаводочный объём во- 
дохранилища 

зигГасе ~ 1. водохранилище поверхно- 
стного стока 2. запас поверхностных 
вод 

Іетрогагу ~ русловое регулирование 
стока 

Іігегтаі ~ 1. теплоаккумуляция 2. теп- 
лоаккумулятор 

Іоіаі ~ полный объём водохранилища 
ипбег§гоипс1 §а8 ~ подземное газохра- 
нилище 

ипсіег§гоиш1 оіі ~ подземное нефте- 
хранилище, подземный нефтерезерву- 
ар 

ипбег§гоітсІ \ѵа!ег ~ эксплуатацион- 
ные запасы подземных вод 
шаЫе ~ полезный объём водохрани- 
лища 

ѵаііеу ~ пойменное регулирование сто- 
ка 

зіоге 1. складское здание или помеще- 
ние 2. амер, магазин 
соіб ~ склад-холодильник 
берагітепі ~ универсальный магазин 
Ійегтаі ~ теплоаккумулятор 
ѵагіеіу ~ торговый центр (с торговой 
площадью от 200 до 15000 м 2 ) 
зіогеу этаж; ярус 

Ьааетепі ~ подвальный [цокольный] 
этаж 

Ьебгоот ~ спальный этаж 
ЬаІС ~ чердачный этаж 
кіісйеп ~ этаж, где расположен пи- 
щеблок 

Іойу ~ чердачный этаж 
Іор ~ верхний этаж 
8Іогт ливень 


бе8І§п ~ расчётный ливень 
ипй ~ единичный [элементарный] ли- 
вень (формулирующий единичный па- 
водок) 

8Іогу см. 8Іогеу 

зіоѵе печь местного отопления; сушиль- 
ная печь; сушильная камера; воздухо- 
нагреватель 

сопііпиош Ьигпіп§ ~ печь длительно- 
го [непрерывного] горения 
со\ѵрег ~ каупер, доменный воздухо- 
нагреватель 

8Э8 ~ бытовая газовая печь 
оіі - мазутная печь 

8Іо\ѵіп§ 1. укладка; размещение 2. за- 
кладка (выработанного пространст- 
ва) 

Ьубгаиііс ~ гидрозакладка 
8Ігаі§Ьіес1§е разравнивающая рейка, 
правило 

1і§Ьі\ѵеі§Ьі та§пе8Іит ~ разравнива- 
ющая рейка [правило] из магниевого 
сплава 

8Ігаі§Ьіепег 1. направляющая лопатка 
[перегородка] 2. блок направляющих 
лопаток (в воздуховоде) 3. спрямляю- 
щая (вентиляционная) решётка 
зігаіп деформация; напряжение; натя- 
жение о ~ аі а роіпі деформация в 
точке; ~ іп а Ігашѵегее сіігесііоп по- 
перечная относительная деформация 
ап§и1аг ~ угловая деформация 
ап§и1аг ипіі ~ единичная угловая де- 
формация 

ахіаі ~ аксиальная [продольная] (от- 
носительная) деформация 
Ьепбіщ; ~ напряжение при изгибе; до- 
пускаемый прогиб 

Ьиік ~ (относительная) объёмная де- 
формация 

сотргеззіоп [сотргезвіѵе] ~ (относи- 
тельная) деформация при сжатии 
сусііс ~8 циклическая удельная де- 
формация 

еіавііс ~ упругая (относительная) де- 
формация 

іпеіавііс ~ неупругая (относительная) 
деформация 

Іаіегаі ~ поперечная (относительная) 
деформация 

Ііпеаг ~ линейная (относительная) де- 
формация; относительное удлинение 
Ііпеаг еіавііс ~ упругая линейная (от- 
носительная) деформация 
Ііпеагіу ѵагуіщ; ~ линейно изменяю- 
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8ігаіп 

щаяся деформация; деформация, из- 
меняющаяся по линейному закону 
1оп§іІшііпа1 ~ продольная (относи- 
тельная) деформация 
таіп ~ главная, деформация 
попеіазііс ~ неупругая (относитель- 
ная) деформация 

попПпеаг еіазііс ~ нелинейная упру- 
гая (относительная) деформация 
ріапе ~ плоская деформация 
ріавііс ~ пластическая (относитель- 
ная) деформация 
ргіпсіраі ~ главная деформация 
гезісіиаі ~ остаточная деформация 
8Ігеаг(іп§) ~ (относительная) дефор- 
мация сдвига, угловая деформация, 
угол сдвига 

8ІгеІсЬег ~8 зоны Людерса ( следы мес- 
тной пластической деформации на 
поверхности металлического образ- 
ца) 

вигіасе ~ поверхностная деформация, 
деформация на поверхности 
8\ѵе11іп§ ~ деформация набухания 
Іепзіоп ~ деформация при растяже- 
нии 

Ііте-сіерепсіепі ~ деформация, завися- 
щая от времени 

Ігашѵегее ~ поперечная (относитель- 
ная) деформация 

Ігие ~ действительная [реальная] (от- 
носительная) деформация 
иііітаіе Іепзііе ~ предельное относи- 
тельное удлинение, предельная отно- 
сительная деформация удлинения 
ипіі ~ относительная [удельная] де- 
формация (линейная и угловая) 
ѵізсоеіазііс ~ вязкоупругая деформа- 
ция 

ѵоіите ~ (относительная) объёмная 
деформация 

вігаіпег сетчатый фильтр (жидкост- 
ный), фильтр-грязеуловитель, грязе- 
вик; сосун (на, всасывающей трубе 
насоса) 

ЬеІІ-Іуре ѵѵаіег ~ ленточный водяной 
фильтр 

ЯоаІіп§ ~ плавучий фильтр (оголовок 
речного водозаборного устройства) 
го!аІіп§ Яшт ѵѵаіег ~ барабанный 
фильтр 

зисііоп ~ фильтр на линии всасыва- 
ния, вакуум-фильтр 
ѵѵаіег ~ водяной фильтр (на трубо- 
проводе) 

8Ігаіпіп§ процеживание 


8ІгаіптеІег деформометр 
8Ігаік) прядь, жила (каната); арматур- 
ная прядь 

сепігаі ~ сердцевина каната (в виде 
пряди) 

ЯЪег ~ (арматурная) прядь из волокон 
Яах ~ льняная прядь 
§1а88-ЯЬег ~ прядь из стекловолокна 
\ѵіге ~ проволочная прядь 
8Ігар 1. ремень; лента 2. пластина; 
планка; полоса; накладка 3. скоба, хо- 
мут; бугель 4. электропроводная шина 
5. рандбалка (соединяющая два от- 
дельных фундамента) 
аф'изІаЫе зЬоиЫег ~ регулируемый 
по длине плечевой ремень (предохра- 
нительного пояса и т.п.) 

ЬШІ ~ стыковая [соединительная] на- 
кладка 

сіатр (іп§) ~ прижимная планка 
бгіѵт§ ~ приводной ремень 
Ьееі ~ стальная соединительная на- 
кладка (соединяющая стропильную 
ногу с затяжкой) 

песк ~ шейный ремень (для удержа- 
ния портативных аппаратов) 
ріре ~ гибкий хомут для подвески 
трубопровода 

8ІгаІіЯсаІіоп стратификация, расслоение 
аіг ~ расслоение [стратификация] 
воздуха 

іЬегтаІ ~ температурное расслоение 
8ІгаІіЯес1 слоистый 
8ІгаІі§гарЬу стратиграфия 
8ІгаІит пласт (породы), слой (грунта) 
ациііегош ~ водоносный горизонт 
[пласт] 

Ъеагіпё ~ грунтовое [скальное] несу- 
щее основание (на котором распола- 
гается подошва фундамента) 
шппіп§ ~ слой плывуна 
\ѵаІег-Ьеагіп§ ~ водоносный пласт 
8Іга\ѵ 1. солома 2. соломенный цвет 
8Іга\ѵЬоагсі соломит (плита из прессо- 
ванной соломы с двухсторонней кар- 
тонной облицовкой) 

зігеак 1. полоса; полоска 2. полосатость 
(порок древесины) 3. прожилок; про- 
слоек 

тоПаг ~8 наплывы [гребни] цемент- 
ного камня (в зоне швов между доска- 
ми опалубки; дефект бетонных по- 
верхностей) 
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8ігеп§Ш 


ваш! ~8 прожилки песка (дефект бе- 
тона) 

зігеат 1. река, водоток 2. поток; тече- 
ние; струя 

аіг ~ воздушный поток 

ЬеЬеасЫ ~ перехваченная река 

сопѵесііѵе ~ конвективный поток 

сІеЬгіз ~ осыпь 

еЬЬ ~ отливное течение 

еЯиепІ ~ вытекающий поток 

ЯазЬу ~ селевой поток 

ЯиЫ ~ поток жидкости или газа 

іпЯиепІ ~ вливающийся поток 

]еІ ~ струйное течение 

Іатіпагу ~ ламинарный поток 

попзіеасіу ~ неустановившийся поток 

попипіГогт ~ неравномерный поток 

гесеіѵіп§ - водоприёмник очищенных 

сточных вод 

ге§и1аІей ~ зарегулированная река 
8Ійе ~ приток 
ІіЯаІ ~ приливное течение 
ІгаЯІс ~ транспортный поток (движу- 
щийся по одной или нескольким поло- 
сам в одном направлении) 

ІгіЬиІагу ~ приток 
ІигЪиІепІ ~ турбулентный поток 
ип§аи§еЯ ~ река, для которой нет 
данных гидрологических наблюдений 
ипіГогш ~ равномерный поток 
ипге§и1аІей ~ незарегулированная ре- 
ка 

\ѵе11 ~ приток к скважине 
8ІгеатЯо\ѵ 1. речной сток 2. русловый 
поток 

8ІгееІ улица 

агіегіаі ~ городская магистраль 
ЫіпЯ ~ тупик 

соііесіог ~ основной проезд (в микро- 
районе) 

соггіЯог-Іуре - улица коридорного ти- 
па 

егоза ~ поперечная улица 
ЯеасЗ-епсі ~ тупик (улицы) 

Ы§Ь ~ главная улица 
Іоор ~ уличная петля 
таг§іпа1 ассевз ~ улица, примыкаю- 
щая к магистральной 
тіпог ~ проезд; подъезд с улицы к 
прилегающим владениям (в пригород- 
ной зоне или посёлке) 
типісіраі - улица муниципального 
подчинения 

опе-\ѵау ~ улица с односторонним 
движением 


ргіѵаіе ~ улица [дорога], не эксплуа- 
тируемая дорожной администрацией 
зесопсіагу ~ проезд ( в микрорайоне) 
8Ібе ~ боковая улица 
8ІаІе-аіЯ ~ улица, находящаяся на 
бюджете штата 

Іегііагу ~ проезд (в микрорайоне) 
8Ігеп§іЬ 1. прочность; предел прочно- 
сти; предел выносливости 2. крепость, 
концентрация (раствора) о ~ шкіег 
зизіаіпесі ІоаЯ прочность при длитель- 
ной нагрузке, долговременная проч- 
ность 

~ оГ таіегіаіз сопротивление материа- 
лов 

~ оГ зе\ѵа§е концентрация загрязняю- 
щих примесей в сточных водах 
аЬгазіѵе ~ стойкость к истиранию 
асіиаі ~ фактическая [действитель- 
ная] прочность 

асіиаі а§§ге§аІе Ьгеакіп§ ~ суммарное 
разрывное усилие (проволок стально- 
го каната) 

асіиаі Ьгеакіп§ ~ действительная 
прочность при разрыве [на разрыв], 
действительная разрывная прочность 
( напр , каната) 

ас^иаіе ~ достаточная прочность 
ас1ігее2Іп§ ~ прочность смерзания 
ас11іе8Іоп(а1) ~ адгезионная прочность, 
прочность сцепления; сила прилипа- 
ния 

а§ёге{?аІе Ьгеакіп§ ~ прочность запол- 
нителей при раздавливании [сжатии] 
аііегпаіе ~ предел выносливости [уста- 
лости] при знакопеременной нагрузке 
аііегпаіе Ъепсіігщ ~ прочность на из- 
гиб при воздействии знакопеременной 
изгибающей нагрузки [при знакопере- 
менном изгибе] 

ахіаі Іепзііе ~ прочность при аксиаль- 
ном (осевом] растяжении 
Ьеагіп§ ~ несущая способность 
ЬепсІіп§ ~ прочность при изгибе 
Ьегк1іп§ сотргеззіоп ~ прочность на 
сжатие при изгибе 

ЪепсНщ* озсіііаііоп ~ (вибро) прочность 
при воздействии изгибных колебаний 
Ьепсііпв Іепаііе [Іепзіоп] ~ прочность 
на растяжение при изгибе 
Ьопс1(т§) ~ прочность сцепления, ад- 
гезионная прочность; сила сцепления 
Ьопсі ~ оГ сегпепі Іо соагзе а§§ге§а1е 
прочность сцепления цементного кам- 
ня с зёрнами крупного заполнителя 
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Ъопй - оГ сетепі Іо §апс1 прочность 
сцепления цементного камня с песком 
Вгагійап Іе8І ~ прочность на растяже- 
ние (скальной породы) при бразиль- 
ском методе испытаний (по образую- 
щим образца) 

Ьгеакіп§ ~ временное сопротивление, 
предел прочности (при разрыве, раз- 
давливании и т.п.) 

Ьиск1іп§ - прочность при продольном 
изгибе; предел устойчивости при про- 
дольном изгибе 

Ьиг8Ііп§ ~ прочность на разрыв 
сЬагасІегівІіс ~ нормативная проч- 
ность, нормативное сопротивление 
сЬагасІегівІіс ~ оЯ сопсгеіе норматив- 
ная прочность бетона 
сЬагасІегівІіс ~ оГ ргевігеввіщ; Іепсіоп 
нормативное сопротивление напрягае- 
мой арматуры 

сЬагасІегівІіс ~ оГ геіпіогсетепі нор- 
мативное сопротивление арматуры 
сЬагасІегівІіс сиЬе ~ нормативная ку- 
биковая прочность 

сотЬіпесі ~ прочность в условиях 
сложного напряжённого состояния 
сотрге88Іѵе ~ предел прочности при 
сжатии, прочность при сжатии 
сотргеввіѵе ~ аііесіесі Ьу іѵаіег- 
сетепі гаііо влияние водоцементного 
отношения на прочность (при сжатии) 
бетона 

сотргезвіѵе ~ іпсгеавесі Ьу геѵіЬгаІіоп 
повышение прочности бетона при 
сжатии повторным вибрированием 
[вибрационным уплотнением] 
сопсгеіе ~ прочность бетона; класс бе- 
тона по прочности 

сопсгеіе ~ аі 7 даув прочность бетона 
в семисуточном возрасте 
сопсгеіе ~ аі 28 Ьаув прочность бето- 
на в 28-суточном возрасте 
сопсгеіе сотргеввіѵе - предел проч- 
ности бетона при сжатии 
сгаск ~ трещиностойкость, сопротив- 
ление трещинообразованию 
сгеер ~ сопротивление ползучести, 
предел ползучести 

сгивЬіп§ ~ предел прочности при раз- 
давливании, прочность на раздавлива- 
ние 

сиЬе ~ кубиковая прочность 
суііпсіег ~ цилиндровая прочность 
Ьеіогтаііоп ~ прочность при дефор- 
мации 

йе8І§п ~ проектная прочность; проч- 


ность, заданная проектом; расчётное 
сопротивление 

с1е8І§п ~ оГ таіегіак расчётная проч- 
ность [расчётное сопротивление] ма- 
териалов 

беві§п гпеап ~ средняя заданная проч- 
ность (назначаемая при проектирова- 
нии состава бетона) 
дгаіпесі ~ дренированная прочность 
дгіесі ~ прочность жаростойкого бето- 
на после первичной сушки (при тем- 
пературе 105 - 110° С) 
бупатіс ~ динамическая прочность 
бупатіс иііітаіе ~ предел динамиче- 
ской прочности 

еагіу ~ раннее нарастание прочности 
еагіу ~ оЯ сопсгеіе начальная прочно- 
сть бетона (спустя трое суток после 
укладки) 

еіазііс ~ предел упругости при сдвиге 
епбигапсе ~ предел ограниченной вы- 
носливости (при заданном числе цик- 
лов напряжений) 

Яаіщие ~ предел ограниченной вынос- 
ливости (при заданном числе циклов 
напряжений) 

Япаі ~ оЯ сопсгеіе конечная прочность 
бетона (после длительного тверде- 
ния) 

Ятей ~ прочность (жаростойкого бе- 
тона) после контрольного обжига 
Яехлгаі ~ прочность при изгибе, пре- 
дел прочности при изгибе, сопротив- 
ление изгибу, изгибная прочность 
Ягасіиге ~ временное сопротивление, 
предел прочности (при разрыве, раз- 
давливании) 

§иагапІеес1 ~ гарантируемая прочность 
ігпрасі ~ 1. ударная вязкость 2. удар- 
ная прочность; сопротивление удару 
іпіііаі ~ начальная прочность 
1оп§-1егш ~ длительная [долговремен- 
ная] прочность 

гпеап ~ средняя прочность, средне- 
арифметическое значение прочности 
по-іоасі вЬеагіп§ ~ сопротивляемость 
(грунта) сдвигу без нагрузки 
ойвеі уіеісі ~ условный предел текуче- 
сти 

реак ~ пиковая прочность (грунта) 
ро8іЬиск1іп§ ~ несущая способность 
(стойки, пластины) в новой форме 
упругого равновесия (после потери 
устойчивости) 

ровісгаскпщ ~ прочность после тре- 
щинообразования 
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риіі-оиі геЬаг ~ прочность на выдёр- 
гивание (арматурного стержня) 
гебисеб ~ пониженная прочность 
геіпіогсіп§ Ьаг риіі-оиі ~ прочность на 
вьщёргивание (арматурного стерж- 
ня) 

госк іоіпі ~ прочность скальной поро- 
ды по трещине (на сдвиг) 
гиріиге ~ предел прочности [времен- 
ное сопротивление] при изгибе 
зЬеаг (іп§) ~ прочность при сдвиге 
[срезе], сопротивление сдвигу 
зЬогІ-Іегт ~ кратковременная проч- 
ность 

вой ~ несущая способность грунта 
зресіііеб іѵогкз сиЬе ~ проектная ку- 
бнковая прочность бетона (устанавли- 
ваемая для заданного объекта строи- 
тельства) 

зр1і11іп§ Іепзііе ~ сопротивление рас- 
калыванию, прочность при раскалы- 
вании 

зІгірріп§ ~ распалубочная прочность 
Іакіп§-оЯГ ~ распалубочная прочность; 
прочность, допускающая извлечение 
сборного железобетонного изделия из 
формы 

Іеагіпё ~ прочность на отрыв [при от- 
рыве] 

Іепзііе ~ предел прочности при растя- 
жении; временное сопротивление раз- 
рыву 

Іепзііе зр1і11іп§ ~ прочность при рас- 
калывании 

Ііпсіогіаі ~ красящая способность 
ІіпІіп§ ~ красящая способность 
Іогзіоп ~ прочность [предел прочно- 
сти] при кручении 

Ігапзіег ~ передаточная прочность 
(преднапрягаемого бетона) 

Ігапзѵегзе ~ прочность при изгибе, 
предел прочности [временное сопро- 
тивление] при изгибе 
иііітаіе ~ предел прочности, времен- 
ное сопротивление 

иііітаіе Іепзііе ~ предел прочности 
[временное сопротивление] при растя- 
жении 

\ѵогкз сиЬе ~ действительная кубико- 
вая прочность бетона (определяемая 
раздавливанием контрольных образ- 
цов-кубов) 

уіеісі ~ условный предел текучести 
зІгеп§іЬепіп§ ок сопсгеіе зігисіигез 
усиление (железо) бетонньк конструк- 
ций [сооружений] 
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зігезз 1. (внутреннее) усилие, внутрен- 
няя сила 2. (механическое) напряже- 
ние 3. нагрузка на единицу площади, 
интенсивность нагрузки, удельная на- 
грузка о ~ асІіп§ аіѵау ігот Іііе іоіпі 
усилие (в элементе фермы), действу- 
ющее от узла; ~ез агізіп§ ігот 
Ьепбіп§ апб ахіаі Іоабіщ; напряже- 
ния, возникающие от поперечного из- 
гиба и действия продольных сил; ~еа 
аі а роіпі напряжения в точке; ~-ез 
Ьеуопб 1Ье еіавііс Іітіі напряжения за 
пределами упругости, ~ сопзіапі 
асго88 Іііе зесііоп напряжение, посто- 
янное по всему сечению; ~ бие Іо 
Ьепбіп§ апб зЬеаг напряжение от из- 
гиба и поперечных сил; ~ бие Іо 
ргезігезз усилие обжатия бетона; на- 
пряжение в бетоне, вызванное обжа- 
тием; ~ез бие Іо \ѵіпб Гогсез напряже- 
ния от сил ветра, напряжения от вет- 
ровой нагрузки; ~ез іп а гесіащщіаг 
соогбіпаіе зузіет напряжения в сис- 
теме прямоугольных координат; ~ез 
іпбисеб Ьу Іоабз напряжения, вызван- 
ные нагрузкой [нагружением] (в от- 
личие от температурных напряже- 
ний); ~ез іп еіазііс гап§е напряжения 
в упругой области; ~ іп геіпіогсетепі 
напряжение [усилие] в арматуре; ~ез 
іп іііе ріазііс гап§е напряжения в 
пластической области; ~ез іп Ігизз 
сотропепіз [іп Ігизз тетЬегз] уси- 
лия в стержнях [элементах фермы]; ~ 
ргобисеб Ьу безі§п Іоабз напряжения 
от расчётных нагрузок; ~ гезоіѵеб іпіо 
1\ѵо сотропепіз напряжение, разло- 
женное на две составляющие; 
ѵагуіп§ ігот роіпі Іо роіпі напряже- 
ние, меняющееся от точки к точке 
(сечения элемента); ~ез \ѵііЬ 1Ье 
еіазііс Іітіі напряжения, не превыша- 
ющие предела упругости; напряжения 
в упругой области 
асіиаі ~ истинное напряжение 
аббіііопаі ~ дополнительное напряже- 
ние 

аііоіѵаЫе ~ 1. допускаемое (механиче- 
ское) напряжение 2. допускаемое 
(внутреннее) усилие, допускаемая 
внутренняя сила 

аііоіѵаЫе ипіі ~ допускаемое (механи- 
ческое) напряжение 
аііегпаіе [а11егпа1іп§] ~ знакопере- 
менное напряжение 
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апсЬога§е Ьопсі ~ напряжение сцепле- 
ния на длине анкеровки арматуры 
аѵега§е ~ среднее напряжение, сред- 
нее значение напряжений 
ахіаі [ахіз] - аксиальное [осевое, про- 
дольное] напряжение 
Ьаг ~ усилие [напряжение] в стержне 
(напр, фермы) 

Ьеагіп§ (ипіі) ~ напряжение смятия 
ЬеИ ~ кольцевое напряжение (в купо- 
ле) 

Ъепсііпё ~ напряжение при изгибе 
Ьепсііп§ Саііцге ~ напряжение разру- 
шения при изгибе; временное сопро- 
тивление при изгибе 
Ьіахіаі ~ двухосное напряжённое со- 
стояние 

Ыо\ѵ ~ напряжение при ударе 
Ьопб ~ напряжение сцепления 
ЬоНот-сЬогб ~ усилие в нижнем поя- 
се (фермы) 

Ьоипсіагу ~ напряжение на контуре 
Ьгеакіп§ ~ разрушающее напряжение; 
напряжение при разрыве 
Ьиск1іп§ ~ напряжение при продоль- 
ном изгибе 

саісиіаіеб ~ расчётное напряжение 
сігсит&гепііаі (ипіі) ~ касательное 
напряжение по окружности, танген- 
циальное напряжение 
сотЫпеб ~ез напряжения, вызывае- 
мые воздействием разных силовых 
факторов; сложное напряжённое со- 
стояние; полное напряжение в точке 
сотЫпеб Ьеагіп§, ЬепсЯгщ, апб зЬеаг 
~ез напряжения от совместного воз- 
действия смятия, изгиба и поперечных 
сил 

сотЫпеб §Ьеаг апб Ьепсйп§ ~ напря- 
жение от совместного действия сдвига 
и изгиба 

сотргеззіоп [сотргевзіѵе] ~ сжимаю- 
щее напряжение, напряжение сжатия 
сотргезвіѵе ~ іп Ъепс1іп§ напряжение 
сжатия при изгибе 

сопсепігаіеб-іоасі ~ напряжение, вы- 
званное сосредоточенной нагрузкой 
сопвіапі ~ постоянное напряжение 
сгаск-іпс1исіп§ ~ напряжение, вызыва- 
ющее образование трещин 
сгірр1іп§ ~ амер, напряжение при 
продольном изгибе, напряжение при 
потере устойчивости 
сгііісаі ~ критическое напряжение 
сгшЫщ* ~ напряжение при раздавли- 
вании [разрушении] 


сусіе ~ 1. напряжение цикла 2. рі 
циклические напряжения (одного зна- 
ка) 

(ІеаіІ ІоаіІ ~ напряжение от постоян- 
ной нагрузки 

бе8І§п - расчётное напряжение; на- 
пряжение, установленное нормами 
расчёта 

сіеѵеіортепі Ьопб ~ напряжение сцеп- 
ления на длине зоны передачи бетону 
усилий натяжения (напрягаемой ар- 
матуры) 

беѵіаііоп ~ напряжение изменения 
объёма; напряжение, вызывающее из- 
менение объёма тела (в отличие от 
напряжения изменения формы) 
беѵіаіог ~ девиатор напряжений, раз- 
ность главных напряжений 
бігесі ~ напряжение [усилие] растя- 
жения или сжатия 

бгуіп§ 8Йгіпка§е ~ез напряжения, вы- 
званные усадкой бетона при высыха- 
нии 

бупатіс ~ напряжение от динамиче- 
ских сил 

еб§е ~ краевое напряжение 
ейесііѵе ~ действительное [истинное] 
напряжение; эффективное напряже- 
ние 

ециіѵаіепі ~ эквивалентное напряже- 
ние; суммарное напряжение 
егесііоп - напряжение от монтажных 
нагрузок 

ехігете (ЯЬег) ~ напряжение в край- 
нем волокне 

Саііиге ~ разрушающее напряжение 
ГаІі§ие ~ напряжение усталости 
ЯЬег ~ фибровое напряжение, напря- 
жение волокна; напряжение вдоль во- 
локон 

Япаі ~ конечное [расчётное] преднап- 
ряжение (бетона) 

ЯехіЫе [Яехигаі] ~ напряжение при 
изгибе 

Яоог ~ бигіп§ орегаііоп нагрузка на 
перекрытие от самоподъёмного крана 
во время работы 

Яоог ~ \ѵЬеп с1ітЬіп§ нагрузка на пе- 
рекрытие от самоподъёмного крана во 
время его перестановки 
Яо\ѵ ~ напряжение текучести, напря- 
жение пластического течения 
ЯисІиаІіп§ ~е8 переменные напряже- 
ния; цикличные [циклические] на- 
пряжения (одного знака) 
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Ггасіиге ~ напряжение при разрыве 
[разрушении] 

&ее 2 Іп§ ~ез напряжения, возникаю- 
щие при замораживании (наир, по- 
верхностного слоя бетона) 
ёгаѵііу ~ напряжение от гравитацион- 
ных сил; напряжения от собственного 
веса конструкций 

ЬапсШп§ ~ез напряжения, возникаю- 
щие (в элементе) при транспортиро- 
вании, подаче и монтаже 
Ыф Іосаіігеб ~е8 напряжения высо- 
кой концентрации (на узкой полосе) 
Ьоор ~ тангенциальное [касательное] 
напряжение по окружности 
Ііубгозіагіс ~ гидростатическое напря- 
жение 

ібеаі таіп [ргіпсіраі] ~ приведённое 
главное напряжение 
ітрасі ~ев напряжения от удара 
[ударной нагрузки] 

іпіііаі ~ез 1. начальные напряжения 2. 
начальные напряжения от обжатия 
бетона (до возникновения потерь 
преднапряжения) 

іпіещгапиіаг ~ эффективное напряже- 
ние 

іпіегтесііаіе ргіпсіраі ~ промежуточ- 
ное (по значению) главное напряже- 
ние 

]аскіп§ ~ кошролируемое усилие на- 
тяжения арматуры 

1аг§ег ргіпсіраі ~ наибольшее главное 
напряжение 

1ітіііп§ ~е$ регтіНеб іп ійе зіапбагсі 
предельные напряжения, установлен- 
ные стандартом 

Ііпеагіу ѵагуіщ ~ев напряжения, из- 
меняющиеся по линейному закону 
Ііѵе-Іоасі ~ напряжение от временной 
нагрузки 

Іосаі ~ез местные напряжения 

Іосаі Ъопб ~ местное напряжение 

сцепления 

1оп§ііибіпа1 ~ продольное напряжение 
таіп ~ главное напряжение 
тахітит ~ максимальное напряже- 
ние 

тахітит а11о\ѵаЫе [тахітит 
регтІ88ІЫе] ~ максимальное допуска- 
емое напряжение 

тахітит аЬеагіщ; ~ максимальное 
напряжение сдвига; максимальное ка- 
сательное напряжение 
теап ~ 1. среднее напряжение (сред- 
нее алгебраическое значение перемен- 


8іге88 

ного цикла напряжений) 2. октаэдри- 
ческое нормальное напряжение 
теап сусіе ~ среднее напряжение 
цикла 

теап іаіі§ие ~ среднее напряжение 
усталости [усталостное напряжение] 
(за цикл) 

тетЬгапе ~ез мембранные напряже- 
ния, напряжения в безмоментной обо- 
лочке, напряжения в тонкой пластин- 
ке 

тегібіап ~ меридиональное напряже- 
ние (в купольной оболочке) 
пе§аііѵе погтаі ~ отрицательное нор- 
мальное напряжение 
пеиігаі ~ нейтральное напряжение; 
поровое давление воды (в грунте) 
погтаі ~ нормальное напряжение 
осіаітебгаі погтаі ~ октаэдрическое 
нормальное напряжение (нормальная 
составляющая напряжения на эле- 
ментарной площадке, одинаково на- 
клонённой к главным напряжениям) 
осіайебгаі зЬеаг ~ октаэдрическое ка- 
сательное напряжение, интенсивность 
напряжений 

реак ~ пиковое напряжение, пик на- 
пряжения, напряжение в пиковой 
точке концентрации напряжений 
регтіззіЫе ~ допускаемое напряже- 
ние 

ріаіе ~ез напряжения в пластине 
[пластинке] 

роіпі-іоасі ~ напряжение от сосредото- 
ченной нагрузки 

ровіііѵе погтаі ~ положительное нор- 
мальное напряжение 
ргітагу ~ начальное напряжение 
ргіпсіраі ~ев главные напряжения 
ргіпсіраі Іепзііе - главное растягиваю- 
щее напряжение 

ргооГ ~ 1. условный предел текучести 
2. испытательное напряжение, напря- 
жение при испытании 
ргооГ ~ аі 0.2 регсепі 8еІ условный 
предел текучести (при остаточной 
деформации 0,2%) 
риІ8агіп§ ~ пульсирующее напряже- 
ние 

гасііаі ~ радиальное напряжение 
гасііаі 8Ігеагіп§ ~ радиальное касатель- 
ное напряжение 

гебисеб таіп [гебисесі ргіпсіраі] ~ 
приведённое главное напряжение 
геіпГогсетепі ~ напряжение в армату- 
ре 


545 



8ІГѲ88 

герсаісчі ~ повторное напряжение; 
циклическое напряжение 
гехіііиаі - 1. остаточное напряжение 
2. естественное [природное] напряже- 
ние (скальной породы) 
геѵегеей ~ напряжение, обратное по 
знаку 

гиріиге ~ разрывное усилие [напря- 
жение] ; временное сопротивление 
яаГе — допускаемое напряжение 
яесопбагу ~е« дополнительные усилия 
[напряжения] (напр, вызванные жёс- 
ткостью узлов фермы) 
кегѵісе — напряжение от эксплуатаци- 
онных нагрузок 

кеШетепІ ~С8 напряжения от осадки 
$Ьеаг ~ напряжение сдвига [среза]; 
касательное напряжение 
зЬеаг ~ек оп оЫнрте ріапе» касатель- 
ные напряжения или напряжения 
сдвига по косым площадкам 
«Ьеаг ЬискШщ ~ напряжение сдвига 
или касательное напряжение при по- 
тере устойчивости 
вЬеагйщ — см. кііеаг 8Іге88 
хіігі п ка^е(- гсіаіесі) ~ напряжение от 
усадки, упадочное напряжение 
зтаііег ргіпсіраі ~ наименьшее глав- 
ное напряжение 

чрЬегісаІ - часть общего напряжения, 
определяемая шаровым тензором на- 
пряжений; напряжение изменения 
формы 

чрМГТпщ Іспхііе ~ раскалывающее на- 
пряжение 

8іаііс - напряжение от статических 
нагрузок 

чигГасс - напряжение на поверхности 
ТагщеШіаІ — касательное напряжение 
Іепірегаіигс ~ температурное напря- 
жение 

Іешрогагу ~ напряжение от непродол- 
жигельных нагрузок и воздействий 
элемента 

Іеп8ІІе [Ісп8Іоп] - растягивающее на- 
пряжение 

Іеп8ІІе ~ сіие іо Ьепгіігщ растягиваю- 
щее напряжение при изгибе [от изги- 
ба] 

ЙіеппаІ ~ температурное напряжение 
йгаЬег ~С8 допускаемые напряжения 
при различных видах работы элемен- 
тов деревянных конструкций 
(іпіе-ііерепсіепі - напряжение, завися- 
щее от времени 

Іор-сіюгсі ~ напряжение в верхнем по- 


ясе балки; усилие в верхнем поясе 
фермы 

ІогхіопаІ ~ напряжение (сдвига) при 
кручении 

Іоіаі ~ суммарное напряжение, сум- 
марное значение напряжения 
(гап8ѵег8е Ьешіііщ ~ іп Ііаіщс напря- 
жение в полке от изгиба из плоскости 
балки 

Гпгс ~ реальное [действительное] на- 
пряжение 

ІГЛ88 ~еч усилия в стержнях [элемен- 
тах] фермы 

Іпі88 ~е8 сіеіегпііпсчі Ьу піеііюсі оГ 
8есІіоп8 усилия в элементах фермы, 
определённые методом сечений 
1\ѵІ8Йп§ ~ напряжение при кручении 
иШпіаіе — 1. временное сопротивле- 
ние, предел прочности 2. критическое 
напряжение при продольном изгибе 
иііітаіе хііеаг ~ предел прочности 
[временное сопротивление] при сдви- 
ге [срезе] 

иііітаіе Гепкііе ~ предел прочности 
[временное сопротивление] при растя- 
жении 

ипіі ~ 1. напряжение 2. единичное на- 
пряжение, напряжение, равное еди- 
нице 

шій ~ ргогіисегі Ьу ііечщп 1оагІ8 на- 
пряжения от расчётных нагрузок 
ипгеііеѵечі — остаточное напряжение 
ѵѵогкііщ - допускаемое напряжение; 
действующее [рабочее] напряжение 
уісісі ~ нижний предел текучести (при 
растяжении образца); нормативный 
минимальный предел текучести; нор- 
мативный условный минимальный 
предел текучести 

8Іге88есІ напряжённый; преднапряжён- 
ный о - ЬсуонсІ ІЬе ргорогйопаі Ііптіі 
напряжённый сверх предела пропор- 
циональности 

8Іге88Ііщ 1. напряжение, нагружение; 
предварительное напряжение 2. все- 
стороннее напряжённое состояние 
(напр, тоннеля) 

тиІІічТа^е ~ многоступенчатое предва- 
рительное напряжение (железобетон- 
ных конструкций) 

8ІГС88ІС88 не именшиій внутренних на- 
пряжений [сил] 

хТгеісІі 1. растягивание, вытягивание, 
натяжение; напряжение 2. участок, 
отрезок; протяжение 3. растягивать. 
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вытягивать, удлинять; натягивать, на- 
прягать 

Іеѵеі ~ оГ гоасі горизонтальный уча- 
сток дороги 

8ІгеісЬег 1. затяжка; распорка; от- 
тяжка 2. натяжное или растягиваю- 
щее устройство 3. ложок; ложковый 
кирпич 

Ьеіі ~ натяжной механизм ленты, 
механизм натяжения ленты (к он ее й- 
ера) 

тетЬгапе ~ держатель мембраны (в 
компрессионном приборе) 

8ІгеІсЫп§ растяжение; растягивание, 
вытягивание; натяжение; преднапря- 
жение 

по-іоаб ~ натяжение арматуры на бе- 
тон без последующего сцепления (с 
бетоном) 

гейек ~ искажение вертикального мас- 
штаба стереомодели 
зігіаіесі бороздчатый; полосатый 
8Ігіск1е 1. гребок 2. точильный брусок; 
оселок 3. скобель 

8Ігікіп§ раскружаливание, демонтаж 
кружал и поддерживающих лесов; 
распалубливание 
іоптѵогк ~ распалубливание 
8Ігікіп§-ой' 1. распалубливание, распа- 
лубка 2. снятие излишка материала с 
поверхности (правилом, рейкой, бру- 
сом) 

8Ігіп§ 1. шнур; верёвка, бечёвка 2. тети- 
ва; косоур 

сіове ~ тетива с параллельными кром- 
ками и врезными ступенями 
сопііпиош ~ непрерывная тетива; не- 
прерывный косоур (по всем лестнич- 
ным маршам) 

сиі ~ ступенчатая тетива (с вырезами 
в верхней грани для крепления про- 
ступей и подступенков) 
сігііі (ріре) ~ бурильная колонна; бу- 
рильная труба 
бгіѵе ~ забивная колонна 
іасе ~ наружный косоур лестницы 
йпівЬеб ~ тетива лестницы с наруж- 
ной отделкой (накладными деталями 
и т.п.) 

Ьошеё ~ тетива с параллельными 
кромками и врезными ступенями 
Іп8и1а1іп§ ~ гирлянда изоляторов (на 
опоре ЛЭП) 

ореп ~ ступенчатая тетива (с выреза- 
ми в верхней грани для крепления 
элементов ступеней) 


8ІГІр 

оШег ~ наружный косоур; наружная 
тетива 

ріре (Нпе) ~ нитка [плеть] трубопро- 
вода 

8Іопе ~ поясок (на каменной стене) 
\ѵаИ - косоур или тетива вдоль стены 
8Ігіп§ег 1. косоур; тетива (см. тж 
8ігіп§,) 2. несущий продольный 
деревянный брус 3. ригель дере- 
вянной рамы 4. продольная балка 
(проезжей части моста); прогон 
(деревянного моста) 5. диагональный 
лежень (опорной рамы жестконогого 
крана) 

1еб§ег ~ прогон строительных лесов 
Зігір 1. полоса; лента; штрипс; рейка; 
планка 2. счищать; снимать (слой 
чего-л.) 3. электрическая шина 4. 
распалубливать, демонтировать опа- 
лубку 
аіг ~ ВПП 

Ьаскйщ ~ (выравнивающая) подклад- 
ка 

Ъеѵеі ~ трёхгранная рейка (вставляе- 
мая в углы опалубочного короба) 

Ьийег ~ буферная (планировочная) 
полоса вокруг промышленной зоны 
Ьиіі ~ стыковая накладка; стыковая 
планка 

саіісо ~ серпянка 

сапі ~ нижняя обрешетина со скосом 
(над карнизом) 

сапііп§ ~ бордюрный выступ [поясок] 
у подножия стены (для защиты сте- 
ны от дождя) 

сагреі ~ нижняя уплотнительная 
планка (прибитая к полу под дверью) 
сЬатіег ~ нижняя обрешетина со ско- 
сом (над карнизом) 
соіитп ~ полоса плоской плиты пере- 
крытия над колоннами 
соппесійщ ~ соединительная планка 
[накладка] 

соѵег ~ нащельник, накладка; рас- 
кладка 

<Зе8ІШп§ ~ хвостовая часть водохрани- 
лища 

боог ~ нащельник двери 

ёгір ~ отлив (оконной рамы или 

створки) 

еагіЬ аіг ~ грунтовая ВПП 
еб§е ~ (ой а 8ІаЬ) крайняя нагружен- 
ная полоса плиты (элемент расчёт- 
ной схемы) 

ехрап8Іоп - эластичная прокладка (в 
температурных швах) 
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йаіиге ~ отделочная обрамляющая 
[фризовая] рейка 

Гіхіп 2 - планка для крепления обшив- 
ки перегородки 

Яоогіп§ - доска для пола (соединяю- 
щая колонны) 

§ііТ - прогон для опирания концов ба- 
лок перекрытия 

ёгаде ~ маячная рейка [планка] (с 
отметкой уровня бетонного пола) 
§газ8 ~ ВПП с травяным покрытием 
§гаѵе1 ~ металлическая бортовая план- 
ка (для удержания посыпки из гравия 
на мягкой кровле) 

§иісіе ~ маяк (для провешивания по- 
верхностей); штукатурный маяк 
Ьагд ~ дор. укрепительная полоса 
Ьеаіег ~ ленточный электронагрева- 
тель, греющая лента 
1апс1іп§ ~ грунтовая ВПП 
1ес1§ег ~ черепной брусок 
таг§іп ~ 1. фризовая доска (пола) 2. 
дор. укрепительная полоса 
теіаі біѵібіщ ~ разделительная ме- 
таллическая полоска (в полах тер- 
раццо) 

тісібіе ~ (оГ а 8ІаЪ) средняя полоса 
нагружении плиты (принимается для 
расчёта железобетонной плиты) 
паі1іп§ ~ гвоздимая деревянная 
планка (замоноличиваемая в бетон, 
закладываемая в кирпичную кладку и 
пип) 

рапеі ~ нащельник (деревянный или 
металлический) панельной обшивки 
ріазііс ~ пластиковая рейка [про- 
кладка] 

габіапі ~ ленточный излучатель 
гіЬЬапсІ [гіЬЬоп] ~ см. §іг1 зігір 
гоііесі ~ прокатная стальная полоса 
гоойп§ ~ обрешётка 
штЫе ~ трясущие полосы (на проез- 
жей части дороги) 

швіісаііоп ~ деревянная планка [рей- 
ка] для образования руста (прибивае- 
мая к опалубке) 
зсгеесі - штукатурный маяк 
зеаіапі ~ уплотнительная лента или 
прокладка 

зеггаіесі ~ трясущие полосы (на про- 
езжей части дороги) 
зЬееІ ~ іп соік рулонная тонколисто- 
вая сталь 

Іаскіезз ~ рейка (вдоль стены) для 
крепления коврового покрытия пола 
Іакеой ~ взлётная полоса 


\ѵейіп§ ~ кляммера (для крепления 
кровли) 

\ѵгескіп§ ~ распалубочная рейка 
[планка]; узкий щит опалубки (де- 
монтируемые в первую очередь при 
распалубке) 

8Ігіре 1. полоска; полоса; лента; дорож- 
ка || наносить полосы 2. маркировоч- 
ная линия (на ВПП) 

8Ігірег: 

раѵетепі раіпі - машина для нанесе- 
ния разметки (на проезжей части до- 
роги), маркировщик 

8Ігірріп§ 1. вскрыша; удаление поверх- 
ностного слоя 2. распалубливание; рас- 
кружаливание 3. отслоение (напр, вя- 
жущего) 4. расчистка строительной 
площадки 5. отрыв щебёнки из слоя 
поверхностной обработки (дорожного 
покрытия) о ~ йпшѵогк йот ѵегіісаі 
еіетепіз распалубка вертикальных 
железобетонных элементов 
~ оГ ріазііс Ііпед іогт распалубка [де- 
монтаж] опалубки с пластмассовыми 
вкладышами 

~ ой ѵе§еІа!іоп снятие растительного 
слоя; удаление растительности 
~ оГ \ѵа11рарег снятие старых обоев 
Ьусігаиііс ~ гидравлическая вскрыша 
\ѵеаіЬег ~ 1. уплотнение швов (строи- 
тельных конструкций) 2. уплотни- 
тельный элемент; уплотняющая на- 
кладка; нащельник 

8Ігоке 1. удар; мазок (кистью) 2. ход 
(напр, поршня); перемещение; такт 
Ьапсі Іеѵег ~ ход [подача] рычага (уп- 
равления) 

8Ігоп§Ьаск 1 . траверса (монтажная) 2. 
поддерживающая траверса (усиливаю- 
щая сборный элемент конструкции 
во время транспортирования и мон- 
тажа) 

8Ігисіиге 1. конструкция; конструктив- 
ная система (здания, сооружения) 2. 
сооружение, здание 3. структура 4. рі 
леса; подмости; поддерживающие 
конструкции о ~ Ьеуоші гераіг соо- 
ружение, не подлежащее восстановле- 
нию (из-за чрезмерного износа); — 
бе8І§песі Ьу еіазііс теііюсі оГ апа1у8І8 
конструкция, рассчитанная с учётом 
только упругой работы; ~ бе8І§песі Ьу 
ріазііс іЬеогу конструкция, рассчи- 
танная по теории пластичности; ~ 
(Зе8І§пес1 оп ап ехрегітеШаІ Ьа8І8 со- 
оружение [объект] экспериментально- 
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го проектирования; ~ ехрозеб Іо \ѵіпсі 
Гогсе сооружение, подвергаемое воз- 
действию ветровых нагрузок; соору- 
жение, для которого ветровые нагруз- 
ки являются основными; ~ іп бе8І§п 
8Іа§е сооружение в стадии проектиро- 
вания; проектируемое сооружение; ~ 
іп ецшІіЪгішп конструкция в состоя- 
нии равновесия; Іо таке іЬе ~ 
зіаіісаііу сіеіегтіпаіе превратить кон- 
струкцию в статически определимую 
(путём удаления лишних связей); ~ 
зиіуесіесі Іо зресіііеб Іоаёз конструк- 
ция, нагруженная заданными [расчёт- 
ными] нагрузками 

аЬоѵе-§гас1е [аЬоѵе-§гоипс1] ~ назем- 
ное сооружение 

аіг-8ііррогІесі ~ воздухоопорное пнев- 
матическое сооружение 
аііеп ~ сооружение, не гармонирую- 
щее с окружающей застройкой 
аіщптепі ~ русловыправительное (во- 
достеснительное] сооружение 
аіі-теіаі ~ цельнометаллическая кон- 
струкция 

аіі ѵгеібесі зіееі ~ цельносварная 

стальная конструкция; цельносварное 

стальное сооружение 

атогрЬош ~ аморфная структура 

(материала) 

ап§1е ~ угловая опора ЛЭП 
арригіепапі ~ водопроводящее при- 
плотинное сооружение (напр, водо- 
сброс, водовыпуск) 
агсЬеб ~ арочное сооружение; конст- 
рукция арочного или сводчатого типа 
агсЫіесІигаІ ~ архитектурное соору- 
жение 

Агтсо тиіііріаіе зирегврап Ьгіс1§іп§ 
~8 крупноразмерная многоочковая 
труба из гофрированной стали (заме- 
няющая мост) 

агтосетепі ~ армоцементная конст- 
рукция 

азеізтіс ~ сейсмостойкое сооружение 
аіотіс геасіог сопіаіптепі ~ сооруже- 
ние атомного реактора 
аихіііагу ~ вспомогательное сооруже- 
ние, вспомогательная постройка 
аѵаІапсЬе Ьгаке ~ лавинозадерживаю- 
щее сооружение 

Ьаскхѵаіег ~ водоподпорное сооруже- 
ние 

Ьапк ргоіесііоп ~ берегозащитное соо- 
ружение 


8іпіс1иге 

Ьеат-апсі-соііітп ~ балочно-стоечная 
конструкция 

Ыоск ~ балочная конструкция 
Ьох (-Іуре) ~ коробчатая конструкция, 
конструкция коробчатого сечения 
Ьгасеб ~ 1. стержневая [решётчатая] 
конструкция 2. каркасная конструк- 
ция со связями 

Ьиі1с1іп§ - строительное сооружение; 
здание 

Ьиікііеасі ~ водонепроницаемая пере- 
мычка (в подземных сооружениях); 
перегораживающее сооружение 
сапіііеѵег ~ консольная конструкция, 
конструкция консольного типа 
саггуіп§ ~ несущая конструкция 
сазесі ~ трубчатая металлическая кон- 
струкция, заполняемая бетонной 
смесью 

сазі-іп-зііи ~ монолитная конструкция 
сеііиіаг ~ ячеистая структура; яче- 
истая конструкция; многокамерная 
конструкция 

с1аёёіп§ ~ ограждающая конструкция 
сіозиге ~ замыкающее сооружение 
соа8І-ргоІесІіп§ ~ берегоукрепитель- 
ное сооружение 

сотріеіеб ~ законченное [построен- 
ное] сооружение 

сотрозііе ~ 1. комбинированная кон- 
струкция; составная конструкция 2. 
сталежелезобетонная конструкция 
сопсгеіе ~ 1. бетонное сооружение; 
бетонная конструкция 2. структура бе- 
тона 

сопсгеіе §гаѵі!у ~ бетонное гравитаци- 
онное сооружение 

сощіщаііоп ~ сопрягающее сооруже- 
ние 

сопііпиош ~ неразрезная конструкция 
сопігоі ~ 1. гидроузел 2. водосбросное 
сооружение; водовыпускное сооруже- 
ние 

сопѵеуапсе ~ водопроводящее соору- 
жение 

сгезі ~ верхнее строение плотины 
сгіЪ - ряжевая конструкция 
сго88-\ѵа11 ~8 сооружение [здание] с 
несущими поперечными стенами 
сгузіаіііпе ~ кристаллическая структу- 
ра 

беаё-епб ~ концевая опора ЛЭП 
сіізрегзесі ~ дисперсная структура 
(глинистых частиц) 
боте ~ купольная конструкция 
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8іпіс1иге 

бгор ~ гидр, перепад, перепадное соо- 
ружение 

еагіЬ ~ земляное сооружение 
еагіЬциаке-гевівІапІ - сейсмостойкое 
сооружение 

еагіЬ-зЬеІІегесІ ~ сооружение [здание] 
полуподвального типа (врезанное в 
холм или покрытое грунтом со всех 
сторон, кроме южного фасада) 
епсавесі ~ трубчатая линейная конст- 
рукция, заполняемая бетонной смесью 
епсІ 08 Іп§ ~8 ограждающие конструк- 
ции 

еп§іпеегіп§ ~8 инженерные сооруже- 
ния; дор. искусственные сооружения 
ехіегпаі ргоіесііоп ~ внешнее огради- 
тельное сооружение 
Й8Ь-ргоІесІіоп ~ рыбозащитное соору- 
жение 

Яхей §гаѵіІу ~ стационарное гравита- 
ционное сооружение 
Яоаіесі-іп ~ сооружение, доставляемое 
к месту установки на плаву 
Яоаііщ; ~ плавучая конструкция 
Яоссиіаіесі [Яоссиіепі] ~ хлопьевид- 
ная [флокуляционная] структура 
(глин) 

Яоог ~ конструкция перекрытия; пе- 
рекрытие 

іоИесІ (ріаіе) ~ складчатая конструк- 
ция, складчатое покрытие 
Яашесі ~ стержневая [решётчатая] 
конструкция; рамная конструкция; 
каркасная конструкция 
йееіу 8ііррогІеб ~ свободно опёртая 
конструкция 

Яее 8ІашЯп§ Іоіѵег ~ свободностоящее 
башенное сооружение 
§ео1о§іса1 ~ геолопгческое строение 
§ігс1ег ~ балочная конструкция 
§1а88-Ыоск ~ стеклоблочная конструк- 
ция 

§1иес1 ~ клеёная конструкция, конст- 
рукция с клеевыми соединениями 
§гапи1аг ~ зернистая структура 
§гаѵіІу ~ гравитационное сооружение 
§гісі ~ решётчатая [сетчатая] про- 
странственная конструкция; перекрё- 
стно-стержневая пространственная 
конструкция 

§иіс1е ~ направляющая конструкция 
Ьеаіесі ~ тепловьщеляющее сооруже- 
ние [здание] (в зоне распростране- 
ния многолетнемёрзлых грунтов) 
Ьеаі-іпзиіаіесі ~ утеплённая конструк- 
ция 


Ьі§Ь-гІ8е ~ высотное сооружение 
Ьі§Ь-8Ігеп§іЬ ~ сооружение [конст- 
рукция] из высокопрочных материа- 
лов; высокопрочная конструкция 
Ып§еб ~ стержневая конструкция с 
шарнирными соединениями в узлах; 
шарнирная конструкция 
ЬопеусотЬ ~ 1 . ячеистая [сотовая] 
конструкция 2. сотовая структура; со- 
тообразная текстура (глинистого 
грунта) 

Ьубгаийс ~ гидротехническое соору- 
жение 

Ьурегеіаііс ~ статически неопредели- 
мая конструкция 

іп-Япе ~ сооружение на канале, водо- 
воде и т.п. 

іпіаке ~ водозаборное [водоприёмное] 
сооружение 

Іатіпаіеб ~ слоистая конструкция 
1аг§е-Ыоск ~ крупноблочная конст- 
рукция 

1аг§е рапеі ~ крупнопанельное (желе- 
зобетонное) сооружение [здание]; рі 
крупнопанельные (железобетонные ) 

конструкции 

1аг§е 8рап ~ большепролётное соору- 
жение 

Іаііісе ~ решётчатая [стержневая] 
конструкция; решётчатое сооружение 
1і§Ьі\ѵеі§1іІ ~ лёгкая конструкция; соо- 
ружение лёгкого [облегчённого] типа 
Япе(аг) ~8 линейные сооруженіи 
(напр, дороги, каналы, тоннели) 
1оай-Ъеагш§ ~ несущая конструкция 
1о§ ~ бревенчатая [рубленая] конст- 
рукция, сруб 

1оп§ 8рап ~ большепролётное соору- 
жение; большепролётная конструкция 
пш]ог ~ главное сооружение (строи- 
тельного комплекса) 
тапцге 8Іога§е ~ навозохранилище 
тагіпе ~ морское сооружение 
та88(іѵе) сопсгеіе ~ массивное бетон- 
ное сооружение 
теіаі ~ металлоконструкция 
тоёиіаг ~ модульная конструкция; 
блочное сооружение 
тиііііеѵеі ~ многоярусное сооружение 
тиііііеѵеі саві-іп-ріасе рагкіп§ - мно- 
гоэтажный монолитный железобетон- 
ный гараж 

тиііііеѵеі ргесаві сопсгеіе Ьаг ~ мно- 
гоярусная стержневая конструкция из 
сборного железобетона 
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тиіііріе зрап - многопролётная конст- 
рукция; многопролётное сооружение 
тиИізіогеу - многоэтажное сооруже- 
ние 

попЬеагіп§ ~ ненесущая конструкция 
писіеаг епег§у ~8 строительные соо- 
ружения атомных энергетических ус- 
тановок [электростанций]; сооруже- 
ния ядерной энергетики 
оѲУюге ~ морское [шельфовое] гид- 
росооружение 

оіі ііеісі ~ нефтепромысловое сооруже- 
ние 

ореп рагкіп§ - временный гараж-сто- 
янка без боковых ограждений; навес 
для временного хранения автомобилей 
ореп-рііе Ьгасеб ~ свайное сооруже- 
ние эстакадного типа 
ореп-\ѵеЬ ~ сквозная конструкция 
огіЬоіоріс ~ ортотропная конструк- 
ция 

оиііаіі ~ выпускное [сбросное, устье- 
вое] сооружение; эксплуатационный 
водоспуск 

оиііеі ~ выпускное [сбросное, устье- 
вое] сооружение 
рапеі ~ панельная конструкция 
рагкіп§ ~ оборудованная автомобиль- 
ная стоянка (открытая или закры- 
тая); многоэтажный гараж-стоянка 
(часто без стеновых ограждений); 
механизированный гараж-стоянка 
регііііс ~ перлитная структура (стали) 
регшапепі ~ постоянное сооружение 
рііе ~ свайная конструкция 
ріІе-аші-сгіЪ ~ свайно-ряжевая конст- 
рукция 

ріаіе ~з плоскостные сооружения; ли- 
стовые конструкции 
рогі ~ портовое сооружение 
рогіаЫе ~ сборно-разборное [перенос- 
ное] сооружение 

рогіаі ~ конструкция портального ти- 
па 

розі-апсІ-Ьеат ~ стоечно-балочная 
конструкция, стоечно-балочный кар- 
кас 

ргесазі ~ сборная (железо) бетонная 
конструкция 

ргезігеззесі ~ предварительно напря- 
жённая конструкция 
ргезігеззесі ргеіепзіопесі ~ сооруже- 
ние из сборных преднапряжённых 
(струнобетонных) элементов, собирае- 
мых методом натяжения на бетон; 
струнобетонная конструкция 


зіпісіиге 

ргеіепзіопесі ~ предварительно напря- 
жённая конструкция (с натяжением 
арматуры на упоры) 
гасііаі ріап ~ радиальная планировоч- 
ная структура города 
гесііііпеаг ~ прямолинейное сооруже- 
ние, сооружение прямолинейного 
очертания в плане 

гебипбаШ ~ статически неопредели- 
мая конструкция 

ге§и1аііп§ ~ регуляционное сооруже- 
ние 

геіпіогсесі сопсгеіе ~ железобетонное 
сооружение 

геіпіогсесі тазопгу ~ армокаменная 
конструкция 

геіпіогсесі 80ІІ ~ сооружение из арми- 
рованного грунта 

геіпіогсесі іітЬег ~ армодеревянная 
конструкция 

гі§іс1 ~ рамная конструкция, стержне- 
вая конструкция с жёсткими узлами; 
жёсткая конструкция 
гі§іс1-р1а8ііс ~ стержневая конструк- 
ция с жёсткопластичными узлами 
гооі ~ конструкция покрытия 
8еІ8шіс ~ сейсмостойкая конструкция 
8е1і-8црроіііп§ ~ самонесущая конст- 
рукция 

зЬеіІ ~ оболочковая [оболочечная] 
конструкция, оболочка 
8 Ітр1у зиррогіесі ~ свободно опёртая 
конструкция 

8Іп§1е зрап ~ однопролётная конст- 
рукция; однопролётное сооружение 
зкеіеіоп (-іуре) ~ каркасная конструк- 
ция 

80І1 ~ структура грунта 
80ІІСІ ~ неразъёмная конструкция 
зрасе ~ пространственная конструк- 
ция; пространственное сооружение 
зрасе-§гіс1 ~ перекрёстно-ребристая 
конструкция 

зрііісѵау ~ водосбросное сооружение 
зрогіз ~ спортивное сооружение 
зіаіісаііу беіегтіпаіе ~ статически оп- 
ределимая конструкция 
зіаіісаііу іпсіеіегтіпаіе ~ статически 
неопределимая конструкция 
зіееі ~ стальная конструкция; сталь- 
ное сооружение 

зіееі аші сопсгеіе ~ сталежелезобе- 
тонная конструкция, составная конст- 
рукция 

зіееі Ьеагіп§ ~ стальная несущая кон- 
струкция 
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8іпісіиге 

8Іога§е ~ хранилище, склад 
$1ге88ес1 зкіп ~ конструкция с работа- 
ющей обшивкой; мембранная конст- 
рукция 

зиЬтег§её ~ подводное сооружение 
виЬзигіасе ~ подземное сооружение 
8иррогІіп§ ~ поддерживающее [опор- 
ное] сооружение 
аигіасе ~ наземное сооружение 
зшрепйесі ~ висячая [подвесная] кон- 
струкция 

8И8репёес1 саЫе пеі ~ сооружение с 
висячим покрытием в форме вантовых 
сетей 

Іаіігасе ~ гидроузел нижней ступени 
каскада; сооружение в нижнем бьефе 
Іаіі ~ высотное сооружение 
1Ып-8Йе11 ~ тонкостенная оболочка 
іЬіп-\ѵа11её ргівшаііс ~ сооружение из 
тонкостенных призматических стерж- 
ней 

іЫп-\ѵа11её зіееі ~ конструкция или 
сооружение из стальных тонкостен- 
ных профилей 

Ігаіпіп§ ~ русловыправительное [водо- 
стеснительное] сооружение 
ІШ88 ~ 1. шпренгельная конструкция 
2. стержневая система 
ІиЬе-іп-ШЬе ~ высотное здание типа 
«труба в трубе» (с несущим внутрен- 
ним центральным стволом, воспри- 
нимающим ветровые нагрузки и на- 
ружным каркасом, воспринимающим 
вертикальные нагрузки) 

ІиЬиІаг ~ трубчатая конструкция 
Іигпоиі ~ регулятор-водовыпуск (на 
канале) 

ипсіасі ~ открытое сооружение (без 
стенового и верхнего ограждений) 
ипс1ег§гоипс1 ~ подземное сооружение 
игкіегріппіп§ ~ конструкция, усилива- 
ющая фундамент 

ипсіепѵаіег ~ подводное сооружение 
ипійесі ~ типовая [унифицированная] 
конструкция 

ипзаіе ~ ненадёжное сооружение, не- 
надёжная конструкция (с тонки зре- 
ния прочности, устойчивости, де- 
формативности) 
ипикиаі ~ нетиповое сооружение 
игЬап ~ размещение и связи между 
элементами, образующими каркас аг- 
ломерации 

иіііііу ~8 подземные сооружения го- 
родского хозяйства 
ѵаик ~ сводчатая конструкция 


\ѵаІег-сопѵеуапсе ~ водопроводящее 
сооружение 

\ѵаІег-с1іѵег1;іп§ ~ водозаборное соору- 
жение; деривационное сооружение 
ѵѵаіег-йііесі (гатей ~ водонаполнен- 
ный стальной каркас из элементов ко- 
робчатого сечения (для повышения ог- 
нестойкости) 

\ѵаІегігопІ ~ причальное сооружение 
зѵаіег ге1аіпіп§ ~ водозащитное [водо- 
удерживающее] сооружение; водо- 
подъёмная [водохранилищная] плоти- 
на 

\ѵеИес1 ~ сварная конструкция; свар- 
ное сооружение 

20 пей еагііійіі ~ неоднородное [зони- 
рованное] земляное сооружение 
8ІгиІ сжатый элемент конструкции; 
сжатый раскос (фермы); подкос; рас- 
порка 

ап§1е ~ сжатый раскос из уголковых 
профилей [уголков]; подкос уголково- 
го сечения 

ахіаііу Іоасіесі ~ стойка, воспринимаю- 
щая осевую нагрузку 
Ьиіігевв Ьгасіп§ ~ балка жёсткости 
контрфорса 

йоиЫе-ап§1е ~ раскос (фермы) из 
двух [парных] уголков 
8Іп§1е-ап§1е ~ раскос (фермы) из оди- 
ночного уголка 

8ІшНіп§ система перекрёстных связей, 
перекрёстные связи 

Яоог ~ система перекрёстных связей 
между балками перекрытия, диаго- 
нальные связи между балками 
1іеггіп§-Ьопе ~ вертикальные перекрё- 
стные связи 

8ШЬ 1. короткая стойка; столбик 2. 
штырь 3. ответвление (от ВПП) 4. 
пень || корчевать 

8ІиЬ-іп врезка, вварка (трубопровода) 
зіиссо 1. наружная штукатурка 2. шту- 
катурный цементный раствор (для на- 
ружной штукатурки) 

Ьшіагё ~ трёхслойная (наружная) 
штукатурка 

раіпіей ~ окрашенная наружная шту- 
катурка 

8Іші 1. стойка деревянного каркаса; 
стойка фахверка 2. выступ (армату- 
ры) 3. шпилька; дюбель 
піеіаі ~ стойка из тонкостенных про- 
филей (для перегородок, навесных па- 
нелей) 
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геЯесІіп§ гоай ~ светоотражательная 
кнопка пешеходного перехода 
зіисііо 1. мастерская (художника); сту- 
дия; ателье 2. радиостудия 3. кино- 
или телестудия 

Ьгоаёса8Ііп§ ~ радиовещательная или 
телевизионная студия 
зіийу изучение, исследование || иссле- 
довать 

апаіуіісаі ~ аналитическое исследова- 
ние 

с1е8І§п ~ разработка технического про- 
екта 

йезк ~ предварительное (теоретиче- 
ское) исследование; камеральная об- 
работка 

ГеазіЬіІіІу ~ технико-экономическое 
обоснование, ТЭО (проекта) 

Ы§1і\ѵау ітрасі ~ технико-экономиче- 
ское обоснование (строительства ав- 
томобильной дороги) 

Ьуёгоіофс ~ гидрологические изыска- 
ния 

тоск-ир ~ модельные эксперименты 
(исследования] 

тоііоп ~ фотография рабочего дня 
огі§іп-с1е8ІіпаІіоп ~ обследование 
транспортных потоков по методу О-И 
[отправление-назначение] 
зШёу-ЪеЯгоот однокомнатная квартира 
8ШЯ' вещество; материал 
соагзе ~ штукатурный раствор для 
нижних слоев штукатурного намёта 
(набрызга и грунта) 

8ІиШп§ набивка сальника 
8Ішпр 1. пень 2. обломок, обрубок (бру- 
са, бревна) 

зішпрег корчеватель пней (навесное 
оборудование трактора); корчеваль- 
ная машина 
зіуіе стиль 

агсЬіІесІигаІ ~ архитектурный стиль 
Етріге ~ ампир (архитектурный 
стиль) 

регрепсіісиіаг ~ перпендикулярный 
стиль (стиль в английской архитек- 
туре, начиная со второй четверти 
XIV идо конца XVI века) 

8Іу1іп§ декоративная отделка (интерье- 
ра) 

8ііЪ-ап§и1аг без острых углов или высту- 
пов; с притуплёнными углами 
8ііЬа88етЫа§е монтажный блок (много- 
ярусной стальной рамной конструк- 
ции) 

8иЬ-Ьаск металлическое или дверное об- 


8иЬ8Ійепсе 

рамление дверного проёма (для креп- 
ления дверной коробки) 
зиЬ-ЬайазІ песчаная подушка (под 
щебёночным балластом); суббал- 
ласт, нижний слой балластной приз- 
мы 

зиЬ-Ьазе дополнительный слой основа- 
ния дорожной одежды 
зиЬсопІгасІог субподрядчик 
зиЬсооІег переохладитель 
8иМіа§опа1 полураскос (решётки фер- 
мы) 

8иЬс1іѵІ8Іоп: 

ішргорег ~ жилой массив, находя- 
щийся в запущенном состоянии 
зиЫгаіп 1. коллектор внутридомовой 
канализации 2. подкюветный дренаж 
Ьиіісіігщ - часть внутридомовой кана- 
лизации, откуда стоки не попадают в 
соединительную ветку самотёком, но 
стекают в зумпф, а далее перекачива- 
ются насосом 
виЬЯоог чёрный пол 
аЬоѵе-§гас1е ~ чёрный пол, приподня- 
тый над уровнем земли (для вентиля- 
ции) 

8иЪ§гайе 1. подстилающий слой, по- 
стель 2. грунтовое основание (дорож- 
ной насыпи) 3. ж.-д. основная пло- 
щадка (земляного полотна) 4. проек- 
тная отметка грунтового основания 
или дна траншеи 

агіійсіаі ~ искусственное основание 
8иЬЬуёго§гарЬ гидрограф элементарного 
водосбора 

зиЫітаІіоп сублимация 
Гогсесі ~ вынужденная сублимация; 
вынужденная кристаллизация 
8иЪтег§епсе затопление (подтопление] 
(водослива); коэффициент затопления 
8иЬтІ88Іоп: 

~ оЯ а ЬМ подача заявки на подряд 
~ оГ а ргорозаі подача заявки на под- 
ряд 

зиЬтй представлять к приёмке (мате- 
риал, конструкцию); представлять на 
рассмотрение (документ) 
зиЬтіІІесі Іо асііоп подверженный воз- 
действию 

зиЪрегтайовІ подмерзлотная вода 
зиЬригІіп вспомогательный прогон 
зиЬзісІепсе 1. осадка, оседание (соору- 
жения) 2. просадка (грунта) 3. осаж- 
дение (взвесей и т.п.) 4. обвал 5. 
сдвижение (скальных пород) 
сопігоііесі ~ контролируемая осадка 
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(метод проектирования насыпи на 
мёрзлых оттаивающих грунтах) 

тіпігщ — оседание кровли (горной 

разработки) 

зиЬзоіІ грунтовое основание; подстилаю- 
щий грунт 
зибзіапсе вещество 
ЬагтМ ~ вредное вещество 
ЬагапЗоиз ~ вредное вещество 
похіоиз ~ вредное вещество 
Іохіс ~ токсичное [ядовитое] вещество 
ѵѵогкіп§ ~ рабочее вещество [тело] 
зибзіаііоп подстаіщия 
аіг-сопсІіІіошп§ - зональный доводчик 
зибзіоге расходный [подсобный] склад 
зиЬзІгисІиге 1. подземная или подваль- 
ная часть сооружения [здания] 2. эле- 
менты моста, расположенные в про- 
странстве между опорными частями и 
обрезом фундамента (устои, быки, 
пилоны) 

зиЪзузІет подсистема 
Ьиі1с1іп§ ~ функциональная подсисте- 
ма инженерного оборудованіи здания 

(напр, система кондиционирования 
воздуха) 
зиЬигЬ пригород 

Ьебгоот ~ «спальный» прщород (с 

населением, работающим вне этого 
района) 

§агбеп ~ пригород-сад, пригородный 
парк 

зиЬ\ѵау подземный пешеходный переход 
сусіе ~ тоннель для проезда велосипе- 
дов 

ребезігіап ~ пешеходный подземный 
переход 

зЬаІІоіѵ ~ тоннель мелкого заложения 
зиЬ-гего температура замерзания (во- 
ды) 

зискег: 

§и11еу ~ илосос; автоцистерна для от- 
качки воды из водосборных колодцев 
зсоѵѵ - самоотвальный земснаряд 
зисііоп всасывание; подсос 
зиіІаЬШіу (при) годность; возможность 
применения о ~ Гог изе годность к 
употреблению, пригодность к исполь- 
зованию 

~ оГ сопсгеіе тіх ргорогііопз Іо 
зресШсаІіопз соответствие состава бе- 
тонной смеси требованиям техниче- 
ских условий 

~ оГ ѵѵаіег Гог такіп§ сопсгеіе пригод- 
ность воды для приготовленіи бетон- 
ной смеси 


зиііе: 

~ оГ гоотз 1. анфилада комнат 2. но- 
мер-люкс (в гостинице) 

\ѴС ~ укомплектованное оборудование 
санузла 

зиІГаІе сульфат 

апЬубгоиз саісіит ~ безводный гипс 
ѵѵаІег-зоІиЫе ~з водорастворимые 
сульфаты 
зшп сумма 

~ оГ Ьогігопіаі сотропепіз сумма го- 
ризонтальных составляющих 
~ оГ Ійе тотепіз аі Ійе іоіпі сумма 
моментов в узле 

а1§еЬгаіс ~ оГ тотепіз алгебраиче- 
ская сумма моментов 
соіб ~ сумма отрицательных темпера- 
тур 

сопІіп§епсу ~ ассигнования [статьи 
расхода] по смете на непредвиденные 
работы 

сопігасі ~ договорная сумма стоимо- 
сти строительных работ, стоимость 
строительства [выполненіи строитель- 
ных работ] по договору 
зшшпагу: 

~ оГ геіпГогсетепІ спецификация ар- 
матуры (на конструкцию, на соору- 
жение) 

Ьісі ~ 1. сводка заявок на подряд 2. пе- 
речень кандидатов в подрядчики 3. 
сборник единичных расценок (предла- 
гаемых заказчиком для выбора под- 
рядчика на торгах) 
зшшпег 1. прогон, поддерживающий 
концы балок перекрытіи; рандбалка 
2. опорный брус, лежень 3. перемычка 
над широким проёмом 4. опорный ка- 
менный блок [оголовок] колонны 
зшптегйоизе дача 

зиттегігее прогон, поддерживающий 
концы балок перекрытия; рандбалка 
зшптіі выпуклый перелом в продоль- 
ном профиле (дороги) 
зитр приямок, зумпф; отстойник 
бгу ~ насосная камера, наземная часть 
здания насосной станции 
ршпр ~ приямок [зумпф] насоса 
з1ші§е ~ иловая камера, пріимок от- 
стойника 

зіиггу ~ шламовый отстойник 
ѵѵеі ~ приямок [зумпф] насоса; под- 
земная часть здания насосной станции 
зитр\ѵе11 приямок [зумпф] насосной 
станции; отстойный [водосборный] 
колодец 
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зипЬгеакег внешнее солнцезащитное ус- 
тройство (напр, навес, козырёк, рёб- 
ра) 

$ші8сгееп солнцезащитный экран, солн- 
цезащитные жалюзи 
зишЬабе солнцезащитный козырёк [на- 
вес] над окном 
8ирег проф. старший прораб 
8іірегсЫогіпаІіоп суперхлорирование 
8црегсоо1іп§ переохлаждение 
вирегеіеѵаііоп 1. возвышение наружного 
рельса на кривой 2. вираж 
8ирегйаІпе88 высокая степень ровности 
(полов) 

зирегЬеа! перегрев, теплота перегрева 
зирегЬеаІег пароперегреватель 
8ирег1іеаІіп§ перегрев 
8ирегітро8е накладывать; прилагать 
(напр, нагрузку) 

зирегіпіепсіапі управляющий; руководи- 
тель 

ІоЪ ~ старший прораб [производитель 
работ]; начальник строительного уча- 
стка 

зирегтагкеі супермаркет, универсам 
вирегріазіісігег суперпластификатор, 
суперпластифицирующая добавка 
ехІепбеб-Ше ~ суперпластификатор с 
длительным эффектом действия 
вирегзаіигаііоп перенасыщение 
вирегвіоге суперстор (одноярусный ма- 
газин самообслуживания с минималь- 
ной торговой площадью 2500 м) 
вирегзІшсШге 1. наземная часть (соору- 
жения) 2. пролётное строение (мос- 
та) 3. верхнее строение (железнодо- 
рожного пути) 

Ьиі1сііп§ ~ наземная часть здания 
сгапе ~ (верхняя) поворотная часть 
крана 

§ігсіег ашЗ 8ІаЬ Іуре ~ ребристое без- 
диафрагменное пролётное строение 
§ігс1ег, 8ІаЬ аші ёіарЬга§т Іуре ~ ре- 
бристое пролётное строение с диа- 
фрагмами 

поп8Іеѵѵіп§ ~ (верхняя) неповоротная 
часть крана 

ргесаві сЬаппеі весііопз ~ пролётное 
строение из сборных швеллерных [ко- 
рытных] железобетонных балок 
ргесаві І-Ьеат весііоп ргейшіопеб ~ 
преднапряжённое железобетонное 
пролётное строение таврового сечения 
геѵо1ѵіп§ ~ (верхняя) поворотная 
часть (крана, экскаватора) 


8Іе\ѵіп§ ~ (верхняя) поворотная часть 
(крана, экскаватора) 
іЬгои§Ь-р1аІе §ігс1ег ~ пролётное стро- 
ение с ездой понизу с составными 
стальными балками со сплошной стен- 
кой 

зирегѵівіоп технический надзор [конт- 
роль] 

~ оС заГеІу зііев надзор за техникой 
безопасности на стройплощадках 
агсЫіесІигаІ ~ оп зііе архитектурный 
надзор за строительством 
Ьиіісіігщ ~ строительный надзор, над- 
зор за ходом строительства 
соп8ІшсІіоп ~ строительный надзор, 
надзор за ходом строительства 
сопігасі ~ шеф-монтаж 
бау-іо-ёау зііе ~ повседневный надзор 
за ходом строительства 
бе8І§п ~ контроль за разработкой про- 
екта 

ІесЬпісаі ~ технический надзор (за 
строительством) 
зііррііег (фирма-) поставщик 
геабу тіх ~ поставщик товарного бе- 
тона и раствора 

зирріу питание; снабжение; поставка; 
подача 

АС ~ питание переменным током 
аіг ~ подача воздуха 
сепігаі ѵѵаіег ~ централизованное во- 
доснабжение 

сіизіегеб зѵаіег ~ групповой водопро- 
вод 

соіб ~ холодоснабжение 

соіб зѵаіег - хозяйственно-питьевой 

водопровод 

сотрасі ]еІ аіг ~ сосредоточенная по- 
дача воздуха 

бійікеб аіг ~ рассеянная подача воз- 
духа 

бігесі Ьоі \ѵа!ег ~ горячее водоснабже- 
ние с непосредственным нагревом по- 
даваемой потребителям воды в котель- 
ной установке 

бівігісі Ьеаі ~ централизованное теп- 
лоснабжение, теплофикация 
ботезііс зѵаіег ~ хозяйственно-питье- 
вое водоснабжение 

етег§епсу іѵаіег ~ аварийное водо- 
снабжение 

ііге \ѵаіег ~ пожарное водоснабжение 
Яхіиге ~ подводка к санитарному при- 
бору 

§аз ~ газоснабжение 

Ьеаі ~ теплоснабжение; подвод тепла 
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Ьоі ѵѵаіег ~ горячее водоснабжение 
іпбігесі Ьоі ѵѵаіег - закрытая система 
горячего водоснабжения, присоединяе- 
мая к источнику тепла через теплооб- 
менник 

іпбгѵісіиаі ѵѵаіег ~ местное водоснаб- 
жение 

Іосаі ѵѵаіег ~ местное водоснабжение 
Іоѵѵ Іеѵеі аіг ~ раздача приточного воз- 
духа в нижней зоне помещения 
таіпз ~ электроснабжение от сети, се- 
тевое питание 

оѵегЬеаб ~ подача приточного воздуха 
в верхнюю зону помещения 
рпешпаііс ѵѵаіег ~ система водоснаб- 
жения здания с щдрофором 
роІаЫе ѵѵаіег ~ питьевое водоснабже- 
ние 

роѵѵег ~ система электроснабжения 
ргеззиге аіг ~ подача сжатого воздуха 
8Іп§1е воигсе Ьеаі ~ система тепло- 
снабжения с использованием только 
одного первичного теплоносителя 
иіШіу апб сігіпкіп§ ѵѵаіег ~ хозяйст- 
венно-питьевое водоснабжение 
ѵѵаіег ~ водоснабжение 
зиррогі 1. опора; подпорка; опорная 
стойка 2. фиксатор арматуры 3. об- 
служиваемое количество посетителей 
(торгового центра) о (о - іЬе 
ргеззиге ок ІЬе ѵѵеі сопсгеіе выдержи- 
вать давление бетонной смеси 
апсЬогіп§ ~ анкерная мачта [опора] 
ап§1е ~ угловая опора 
Ьаіі ~ шарнирная опора 
Ьаг ~ (нижний) фиксатор арматуры 
(обеспечивающий требуемую толщи- 
ну защитного слоя бетона) 

Ьгаскеі ~ консольная опора 
саЫе ~ опора кабельной линии 
сепіег ~ центральная опорная стойка 
соіитп ~ опора колонного типа; опора 
колонны 

сопсгеіе Ыоск Ьаг ~ нижний бетон- 
ный фиксатор арматуры (для созда- 
ния защитного слоя) 
сгасііе ~ седловая опора трубопровода 
еіазііс ~ упругая опора 
ехіегіог - наружная опора 
Яагеб ~ расширяющаяся кверху пира- 
мидальная опора (из наклонных сто- 
ек) 

Гогт ~ опора опалубки 
Ьіп§ес1 ~ шарнирная опора 
іттебіаіе ~ крепь; первичная обделка 


іпіегіог ~ внутренняя опора; промежу- 
точная опора 

іпіегшесііаіе ~ промежуточная опора 
Іаіегаі - боковая (горизонтальная) 
опора 

Ппег Ьаскіп§ ~ основание (опалубоч- 
ного) вкладыша 
оиіег ~ наружная опора 
ріре (Ііпе) ~ опора трубопровода 
роіпі - точечная опора (колонна, 
стойка, пилон) 

гебшкіапі ~ избыточная [«лишняя»] 
опора (придающая балке статиче- 
скую неопределимость) 
гезіііепі ~ упругая опора 
гезігаіпесі ~ защемляющая [защем- 
лённая, неподвижная] опора 
засІсЗІе ріре ~ опора седельного типа 
для трубопровода 

8Іюгі п§ - временная стоечная опорная 
конструкция 

зішріе ~ простая [шарнирная, по- 
движная) опора 

8Ііс1іп§ - скользящая опора (трубоп- 
ровода) 

Іешрогагу Іиппеі ~ временная крепь 
(тоннельной выработки) 

Іегтіпаі ~ концевая опора 
ІітЬег ~ деревянная крепь 
Ігапзрозіііоп ~ транспозиционная опо- 
ра 

8иррге88Іоп подавление, устранение 
бші ~ пылеподавление 
йге ~ пожаротушение, тушение пожа- 
ра, борьба с пожаром 
обог ~ устранение запахов 

знргарегтаігозі надмерзлотная вода 

зиргагопе грунт, расположенный выше 
многолетнемёрзлых пород, деятельный 
слой (грунта) 

8игсЬаг§е 1. пригрузка (насыпи грун- 
том); перегрузка 2. объём форсиров- 
ки водохранилища 

знгеіу гарантия; залог; поручительство 

зигГасе 1. поверхность; площадь (повер- 
хности); покрытие (дороги, пола и 
т.д.) 2. поверхностный; наземный о 
~ гезегѵеб Гог Ігайіс территория (го- 
рода), выделяемая для размещения 
путей сообщения; ~ зіатреб [Іехіиг- 
еб] ѵѵііЬ гиЬЬег таіз поверхность бе- 
тона с фактурным рисунком, получен- 
ным вдавливанием резинового штампа 
[мата] 

~ ой гоіаііоп поверхность вращения 
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~ оС гиріиге поверхность разрыва 
(грунтового массива) 
аЬгавіѵе ~ поверхность истирания, ис- 
тираемая поверхность 
аЬиІтепІ ~ контактная поверхность; 
поверхность примыкания 
асігесі ~ затёсанная поверхность 
апІІ8кі(Міп§ ~ покрытие (дороги), 
оказывающее сопротивление боковому 
заносу (автомобиля) 
арргоасіі ~ полоса подходов (к ВПП) 
агсЫіесІигаІ ~ поверхность с архитек- 
турной отделкой 

аз-сазі сопсгеіе ~ поверхность бетона 
после распалубки 
Ъеагіщ; ~ опорная поверхность 
Ьепі ~ криволинейная поверхность 
Ьоііег еѵарогаІіп§ ~ испарительная 
поверхность котла 

Ьоііег ЬеаІіп§ ~ поверхность нагрева 
котла 

Ьоііот ~ оГ Ійе Ьеат нижняя грань 
балки 

Ьоііот ~ оГ ійе 8ІаЬ нижняя поверх- 
ность плиты 

ЬгшЬеб (сопсгеіе) ~ (бетонная) по- 
верхность, обработанная щёткой 
сйаіку ~ (оГ сопсгеіе) пачкающая 
(меловыми пятнами) бетонная поверх- 
ность 

сопвІшсІіЫе ~ площадь, занятая зда- 
ниями 

сопіасі ~ контактная [соприкасающа- 
яся] поверхность 

соо1іп§ ~ поверхность охлаждения, 
охлаждающая поверхность 
сгузіаіііпе 8рап§1е гіпс соаіесі ~ оцин- 
кованная поверхность (стали) с кри- 
сталлическими блёстками 
сиІІіѵаЫе ~ территория, отводимая 
под сельскохозяйственные угодья 
сигѵесі ~ криволинейная поверхность; 
искривлённая поверхность 
бігесі ~ первичная поверхность тепло- 
обмена 

сіігі ~ грунтовое покрытие ВПП 
едиіроіепііаі ~ эквипотенциальная по- 
верхность 

ехрозесі ~ ок гоо(Іп§ Геіі наружная по- 
верхность рубероида (подвергаемая 
атмосферному воздействию) 
ехіепбесі ~ развитая (напр, оребрён- 
ная) поверхность теплообмена 
Гаііиге ~ поверхность разрушения или 
излома; поверхность разрушения [те- 


ыігГасе 

кучести] ; поверхность скольжения 
(грунтового массива) 

Гауіп§ ~ амер, сопряжённая [контакт- 
ная] поверхность 
Шіегіп§ ~ площадь фильтра 
ІІПІ8Й ~ отделочный слой; слой износа 
(покрытия) 

ііппесі ~ оребрённая поверхность 
Яоог ~ площадь этажей (здания) 
йее іѵаіег ~ свободная поверхность во- 
ды 

Ігее 2 Іп§ ~ фронт промерзания 
(гісііоп ~ поверхность трения 
Ьагб ~ жёсткое покрытие (дороги) 
ЬапЗ-Іго\ѵе1ес1 ~ железнёная бетонная 
поверхность 

Ьеаі ехсйап§е ~ поверхность теплооб- 
мена, теплопередающая поверхность 
ЬеаІіп§ ~ 1 . поверхность нагрева 2. 
отопительный прибор 
іпсііпесі ~ наклонная поверхность 
іпбігесі ~ вторичная поверхность теп- 
лообмена 

іпіегпаі ~ внутренняя поверхность 

Іеѵеі ~ уровенная поверхность 

гпаіі §гау гіпс соаіесі ~ серая матовая 

оцинкованная поверхность (напр, 

стального настила) 

тШІе ~ срединная поверхность 

(напр, оболочки) 

пеиігаі ~ нейтральная поверхность 
(напр, оболочки) 

ореп іѵаіег ~ свободная поверхность 
воды 

оѵегйоіѵ ~ водосливная поверхность, 
водоскат 

раііегпесі Сопсгеіе ~ бетонная поверх- 
ность с фактурным узорчатым рисун- 
ком [с узорчатой фактурной отдел- 
кой] 

раііегп зіатресі ~ отделка бетонной 
поверхности [бетонного покрытия] 
методом вдавливания узорчатого 
штампа (узорной металлической ре- 
шётки) 

рйгеаііс ~ уровень подземньк [грунто- 
вых] вод 

ріегогпеіег ~ пьезометрическая повер- 
хность 

ріапе ~ плоскость; ровная поверхность 
ріазіегесі ~ оштукатуренная поверх- 
ность 

ргітагу ~ 1 . основная поверхность 

теплообмена 2. наклонная поверхность 
в пределах полосы подходов (по 60 м 
от порогов ВПЛ) 
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$игГасе 

ргітагу йеа!іп§ ~ основная [первич- 
ная] поверхность нагрева 
гасііапі ~ тешюизлучающая поверх- 
ность 

геГегепсе Іеѵеі ~ уровенная поверх- 
ность 

гіЬЬесІ - оребрённая поверхность 
весопёагу ЬеаІіп§ ~ дополнительная 
[вторичная] поверхность нагрева 
8Йеаг(т§) ~ поверхность среза [сдви- 
га, скалывания) 

8кісі-ге8І5ІапІ ~ 1. нескользкая поверх- 
ность 2. шероховатое покрытие 
8Іісйп§ [аіір] ~ поверхность скольже- 
ния 

8Іір-ргооГ ~ нескользкая поверхность 
8тооіЪ гісііп§ ~ гладкая поверхность 
качения 

зресійс ~ удельная поверхность 
8Іге88 ~ поверхность напряжений 
вішсіигаі ~ поверхность (элемента) 
конструкции 

8иррогІіп§ ~ поддерживающая [опор- 
ная) поверхность 

Гехіигеё ~ текстурная поверхность; 
фактурная [офактуренная] поверх- 
ность 

Гор ~ оГ Ійе Ьеат верхняя грань балки 
Ігие ріапе ~ ровная поверхность; глад- 
кая поверхность 

ІигГ ~ одернованная поверхность, 
одернованный участок (земли) 
ишЗи1аІіп§ ~ волнистая поверхность 
(дефект) 

\ѵаѵе ~ фронт волны 
\ѵеагіп§ ~ поверхность износа 
уіеИ ~ поверхность текучести (грун- 
тового массива) 

8игіасіп§ 1. обработка [отделка] поверх- 
ности 2. покрытие, верхний слой (до- 
рожной одежды) 

апІіврІавЬ ~ пористое покрытие (до- 
рожной одежды) 
беп8е Іаг ~ плотный дёгтебетон 
йпаі ~ чистовая выправка (железнодо- 
рожного пути) 

ЙПІ8Й ~ чистовая обработка поверхно- 
сти 

Ігаск ~ выправка пути, подьёмочный 
ремонт пути 

зиг§е 1. волна перемещения; волна по- 
пуска; паводочная волна 2. гидравли- 
ческий удар 3. помпаж (турбомаши- 
ны) 

Ьаск ~ волна подпора 


(ап ~ срыв потока с лопаток вентиля- 
тора 

рге88иге ~ гидравлический удар 
8Іогт ~ штормовой нагон 
8у8Іеш ~ пульсации давления в систе- 
ме 

8иг§іп§ 1. колебание; пульсация 2. 
помпаж (турбомашины) 
зузіет ~ пульсации давления в систе- 
ме 

зигѵеійапсе надзор; инспектирование; 
обследование 

циаШу ~ надзор за качеством (работ) 

вигѵеу съёмка (топографическая) 
асісі бір ~ «кислотная» инклинометрия 
(метод измерения наклона буровой 
скважины) 

аегіаі ѵівиаі ~ аэровизуальная съёмка 
аегота§пе!іс ~ аэромагнитная съёмка 
агітиійаі ~ азимутальная электрораз- 
ведка 

Ьаійушеігіс ~ батиметрическая съёмка 
Ьоипйагу ~ межевание 
сайрег - кавернометрические обследо- 
вания [измерения] 
сотра88 ~ буссольная съёмка 
сопсііііоп ~ обследование технического 
состояния (конструкции, сооружения) 
сошігисііоп ~ инженерная съёмка 
соШгоІ ~ контрольная съёмка 
еіесігісаі ~ электроразведка 
еіесігопіс ~ электронная съёмка 
еп§іпеегіп§ ~ 1. инженерные изыска- 
ния 2. обследование технического со- 
стояния (здания или сооружения) 
§ео1о§іс ~ 1. геологическая съёмка 2. 
(с заглавных букв) Геологическая 
Служба 

§еорйу8Іса1 ~ геофизическая съёмка 
§гаѵіІу ~ гравиметрическая разведка 
Ьогіхопіаі ~ горизонтальная съёмка; 
контурная съёмка 

Ьуйгоёгарйіс ~ гидрографическая 
съёмка 

іпйагей ~ инфракрасная съёмка 
іпійаі ~ рекогносцировка 
Іосаііоп ~ разбивочные работы 
та§пе!іс ~ магнитная съёмка 
рйоІо§гаттеІгіс ~ аэрофотосъёмка, 
фотограмметрическая съёмка 
рІапе-ІаЫе ~ мензульная съёмка 
рориіаііоп ~ демографическое обсле- 
дование [анкетирование] 
ргейтіпагу ~ рекогносцировка 
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циапіііу ~ составление ведомости объ- 
ёмов работ; составление сметы 
гесоппаІ88апсе ~ рекогносцировка 
гейесііоп ~ сейсморазведка методом 
отражённых волн 

геігасііоп ~ сейсморазведка методом 
преломлённых волн 
гевівііѵііу ~ электроразведка 
госк тесЬапіс8 ~ геомеханическое об- 
следование 

гоиіе ~ линейные изыскания 
зеівтіс ~ сейсморазведка, сейсмиче- 
ские исследования 

восіаі ~ социологическое анкетирова- 
ние 

80І1 ~ грунтово-почвенные обследова- 
ния; инженерно-геологические изы- 
скания 

8ІшсІига1 ~ обследование техническо- 
го состояния зданий 
Ійеоёоіііе ~ теодолитная съёмка 
ІорощарЫс ~ топографическая съёмка 
Ігаѵегве ~ полигонометрия 
Іиппеі ~ маркшейдерские работы 
ипйег§гошіб ~ 1. маркшейдерские ра- 
боты 2. подземная полигонометрия 

8игѵеуіп§ съёмка о ~ Ьу Іавег произ- 
водство геодезических работ с исполь- 
зованием лазерных приборов 
аегіаі р1юІо§гарЫс ~ аэрофотография, 
аэрофотограмметрия 
еп§іпеегіп§ ~ инженерная геодезия 
§еобеІіс ~ высшая геодезия 
§еорЬу8Іса1 ~ геофизическая разведка 
ріапе ~ низшая геодезия 
циапіііу ~ 1. составление ведомости 
объёмов строительных работ (для сме- 
ты) 2. обмер выполненных строитель- 
ных работ 

Іоро^гарЫс ~ топографическая съёмка 

зигѵеуог геодезист 

8И8серІіЬі1іІу склонность; чувствитель- 
ность; восприимчивость о ~ Іо согго- 
8Іоп подверженность коррозии, склон- 
ность к коррозии; ~ Іо ІГ08І чувстви- 
тельность к морозу; подверженность 
замерзанию; малая морозостойкость; ~ 
Іо Іштісіііу [Іо тоівШге] чувствитель- 
ность к влаге 

сгаскіп§ ~ склонность к трещинообра- 
зованию 

вшрепбег подвеска (в арочном и вися- 
чем мостах) 

8И8реп8Іоп 1. подвешивание 2. взвесь; 
суспензия 


іпіегтесііаіе - промежуточная тяга 
[подвеска, оттяжка] стрелы крана 
фЪ ~ \ѵііЬ Ііев подвеска стрелы с по- 
мощью оттяжек [стрелового каната] 
зивіаіп воспринимать (нагрузку) 

8 \ѵа§е зиг; гофр; желобок 
геіпіогсіп§ ~ желобок жёсткости 
8 \ѵатр болото; заболоченная [затопляе- 
мая] местность 

зѵѵатрег проф. подсобный рабочий; вто- 
рой водитель; уборщик территории 
(стройплощадки и т.п.) 

8 \ѵап-песк отступ, «утка», 8-образное 
колено трубопровода 
8 \ѵеаІіп§ выпадение конденсата, отпоте- 
вание, запотевание 

8 \ѵе1Ііп§ набухание, разбухание; пуче- 
ние, вспучивание 

8 \ѵіп§ 1. качание; колебание 2. вра- 
щение; поворот (вокруг вертикальной 
оси) о іп М ~ с полным напряжени- 
ем (о работе); на полной мощности 
(работы машины) 

Іетрегаіиге ~ амплитуда циклических 
колебаний температуры; амплитуда 
изменения температуры помещения в 
цикле отопления 
8 \ѵіп|фп§: 

Іоаё ~ раскачивание груза (на кране) 
8 \ѵіг1 закручивание потока 
8 ѵѵіІсЬ 1. выключатель, переключатель; 
разъединитель; реле; коммутатор 2. 
стрелка (железнодорожных путей) о 
Іо ~ о(Г 1Ье ро\ѵег выключать силовой 
блок [подачу энергии]; Іо ~ оп Ійе 
роѵѵег включать силовой блок [подачу 
энергии] 

аиіошаііс ~ 1. автоматический выклю- 
чатель [переключатель] 2. автомати- 
ческая стрелка 

Ьоош ЬоІ8І Іішіі ~ предельный выклю- 
чатель стреловой лебёдки 
Ьоот Іітіі ~ предельный выключатель 
подъёма стрелы 

Ьиііоп ~ кнопочный переключатель 
[выключатель] 

сЬап§еоѵег ~ переключатель режима 
сопігоі ~ контрольный выключатель 
йоог сопіасі ~ дверной контактный 
выключатель (выключающийся при 
закрывании двери) 

ёоиЫе-Ыабе ~ двухполюсный рубиль- 
ник 

сіоііЫе-роІе ~ двухполюсный выклю- 
чатель 
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еагіЫп§ ~ англ, выключатель [пере- 
ключатель] сети заземления 
еіесігорпеитаііс - электропневмати- 
ческое реле 

етег§епсу ~ аварийный выключатель 
(переключатель] 

епсіозесі ~ выключатель [переключа- 
тель] с защитным кожухом [корпу- 
сом] 

Доаі ~ поплавковый выключатель 
йизЬ (-Іуре) ~ скрытый выключатель 
(в стене), плоский выключатель 
йізеё ~ выключатель с плавким пре- 
дохранителем 

§гоишііп§ ~ амер, выключатель [пе- 
реключатель] сети заземления 
ЬапсІІе ~ выключатель [переключа- 
тель] с рукояткой 

Ьі§1і-Іеп8Іоп ~ переключатель [разъ- 
единитель] сети высокого напряжения 
кпііе ~ рубильник 

1і§Ы ~ выключатель осветительной 
электросети 

1і§Ьіпіп§ ~ грозовой переключатель 
Іітіі ~ предельный выключатель 
тазіег ~ главный выключатель (вы- 
ключающий всю электросеть) 
тиіііріе сопіасі ~ многополюсный 
контактный переключатель 
оіі ~ масляный выключатель [разъ- 
единитель] 

репсіат ~ подвешенный (на тросе) 
переключатель 

ртезз ~ кнопочный выключатель 

рге88ііге ~ реле давления 

риіі-іуре [ризЬ-апё-риІІ] ~ тяговый 

[шнуровой] выключатель 

гаійѵау ~ стрелка железнодорожного 

пути 

гетоіе ~ дистанционный выключа- 
тель 

глшѵау ~ стрелка кранового рельсово- 
го пути 

зеіесіог ~ ручной многопозиционный 
переключатель, селекторный пере- 
ключатель режима работы 
8Іір ~ перекрёстный стрелочный пере- 
вод 

зрііі ~ отжимная стрелка 

зргіп§ ~ отжимной остряк 

зіор ІітіІ ~ концевой выключатель 

(лифта) 

зигіасе ~ настенный выключатель 
іЬегтаІ ~ тепловое реле 
Ііте ~ реле времени, часовой [про- 
граммный] выключатель 


Шгп-Ьиііоп ~ поворотный выключа- 
тель 

1\ѵі1і§1іІ ~ сумеречный выключатель 
Іѵго-ѵгау ~ двухпозиционный переклю- 
чатель 

\ѵа11 ~ настенный выключатель 
зіѵіІсЫюапі распределительный щит 
сопігоі ~ щит управления 
сІізІгіЪиІіоп ~ распределительный щит 
зѵѵіІсЬЪох распределительная коробка 
з\ѵіІсЬ§еаг коммутационная аппаратура; 

распределительное устройство 
зѵѵіѵеі 1. поворот; разворот 2. шарнирное 
соединение; вертлюг 
зуепііе сиенит 

зутЪоІ условный знак (напр, на карте) 
зуттеігу симметрия; соразмерность о 
~ аЬоШ Пѵо ахез симметрия относи- 
тельно двух осей 
ахіаі ~ осевая симметрия 
сепігаі ~ центральная симметрия 
тіггог ~ зеркальная симметрия 
гоіаііопаі ~ вращательная симметрия 
Ігапзіаііопаі ~ трансляционная сим- 
метрия 

зупа§о§ие синагога 
зур!іегіп§ соединение вполдерева 
зузіет 1. система; сеть (напр, трубо- 
проводов); устройство 2. способ, метод 
о ~ іп едиіІіЬгішп равновесная систе- 
ма, система в состоянии равновесия 
~ оС (огсез система сил 
~ оС таззез материальная система, 
система материальных точек 
~ о! зсайЫбз система лесов 
АВС ~ метод сейсмического исследо- 
вания (учитывающий влияние нерав- 
номерной толщины и плотности по- 
род) 

АС ~ см. аіг сіаззійсаііоп зузіет 
асоизіісаі сеі1іп§ ~ акустический по- 
толок с инженерными сетями 
асііѵе зоіаг епег§у ~ гелиоустановка 
для отопления 

аезійеііс ѵаіие ~ система оценки эсте- 
тической значимости (зданий) 
аіг сіаззійсаііоп ~ аэродромная клас- 
сификация грунтов 

аіг сусіе гейі§егаІіп§ ~ воздушная хо- 
лодильная машина 

аітйеісі зоіі сіаззійсаііоп ~ амер. 
аэродромная классификация грунтов 
аіг роііиііоп сопігоі ~ система контро- 
ля за загрязнением воздушной среды 
аіг-іо-аіг ~ воздуховоздушная система 
(кондиционирования воздуха) 
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аіг-Іо-\ѵаІег ~ водовоздушная система 
(кондиционирования воздуха) 
аіг Ігапзрогі ~ авиатранспортная сис- 
тема 

аіагт ~ система оповещения о трево- 
ге, система тревожной сигнализации 
аіі-аіг - полностью воздушная система 
кондиционирования воздуха (исполь- 
зующая только воздух в качестве ра- 
бочего тела) 

аіі оШзМе аіг ~ прямоточная система 
кондиционирования воздуха 
а11-\ѵаІег соіі ~ система кондициони- 
рования воздуха, использующая воду 
в качестве теплохладоносителя 
аіі ѵѵаіег Сап соіі ~ система кондицио- 
нирования воздуха с теплохладоноси- 
телем - водой и вентиляторными до- 
водчиками 

арргоасЬ 1і§1іііп§ ~ система огней 
приближения (к ВПЛ) 
агіегіаі ~ тупиковая сеть (водопрово- 
да) 

АііегЬег§ зоіі сіазяійсаііоп ~ класси- 
фикация грунтов по Аттербергу (для 
агротехнических целей) 
аисііо аіагт ~ акустическая сигналь- 
ная система 

аиіотаіесі са8Ііп§ ~ автоматизирован- 
ная система изготовления сборных 
железобетонных конструкций 
аШотаііс Яге аіагт ~ автоматическая 
система оповещения о пожаре 
аиіотаііс Яге ргоіесііоп ~ автомати- 
ческая система противопожарной за- 
щиты 

аиіотаііс ЯизЫщ* ~ 1. автоматиче- 
ская система промывки (периодиче- 
ского действия) 2. автоматическое 
смывное устройство 
Ьаіапсесі ~ сбалансированная [отрегу- 
лированная, налаженная] система 
Ьаіапсесі ~ оі 8ІгееІ8 уравновешенная 
улично-дорожная сетъ 
Ьаіапсесі ѵепіііаііоп ~ сбалансирован- 
ная приточно-вытяжная система 
Ьаг ~ стержневая система; стержневая 
конструкция 

Ьеат зігисіигаі ~ балочная конструк- 
ция; балочная клетка; система распо- 
ложения балок 

Ьеіі аіагт ~ звуковая система опове- 
щения о тревоге 

Вепоіо ріііп§ ~ метод Беното по изго- 
товлению свай-столбов (с применени- 
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ем обсадных труб и удалением грун- 
та грейфером) 

Ьіѵаіепі Ьеаі ритр - тешюнасосная 
система с двумя взаимодополняющи- 
ми источниками тепловой энергии 
Ыеесі-іп ~ система районного теплохо- 
лодоснабжения с частичной рецирку- 
ляцией обратной воды 
Ыо\ѵ апб ехЬашІ ~ передувка 
Ыо\ѵ іЬгоіщЬ аіг-сопсііІіопіп§ ~ пря- 
моточная система кондиционирования 
воздуха 

Ыо\ѵ 1Ьгои§Ь Яап ~ прямоточная сис- 
тема (с функциональными элемента- 
ми на стороне нагнетания вентиля- 
тора) 

Ьооізігар ~ 1. теплоиспользующая си- 
стема (вентиляции, кондиционирова- 
ния воздуха) 2. система (кондициони- 
рования воздуха) с воздушной холо- 
дильной машиной и дожимающим 
компрессором 3. воздушная холодиль- 
ная установка с двухступенчатым 
сжатием и турбодетандером 
Ьох ~ бескаркасная конструктивная 
система здания (панельного типа); 
панельная конструктивная система 
ЬгЫ§е беек зігисіигеб ~ мостовое по- 
лотно 

ВгіІізЬ 80І1 сіа88ІйсаІіоп ~ Британская 
система классификации грунтов 
Ьиіібіп§ ~ 1. конструктивная система 
здания 2. комплекс систем инженер- 
ного оборудования здания 
Ьиіібіп§ аиіотаііоп ~ система диспет- 
черизации (инженерного оборудова- 
ния) здания 

Ьиіібіп§-бгаіпа§е ~ система канализа- 
ции здания (включая внутридомовую 
канализацию и соединительную вет- 
ку) 

Ьиі1сііп§ щаѵііу бгаіпа§е ~ самотёчная 
система канализации здания 
Ьиіісі і п§ тапа§етепІ ~ англ система 
диспетчеризации инженерного обору- 
дования здания 

ЬиііЯ-іп бші зирргевзіоп ~ встроенное 
(в машину) обеспыливающее устрой- 
ство 

Ьиг§1аг аіагт ~ система оповещения о 
взломе 

саЫе ~ кабельная сеть 
сепітаі аіг Ьеа1іп§ ~ центральная сис- 
тема воздушного отопления 
сепігаі Гап ~ центральная система 
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(вентиляции, воздушного отопления, 
кондиционирования воздуха) 
сепігаіігеб ЬоІ-\ѵаІег вирріу - центра- 
лизованная система горячего водо- 
снабжения 

сепігаі ріапі аіг сопбіІіопіп§ ~ цент- 
ральная система кондиционирования 
воздуха 

сЬап§еоѵег ~ система (кондициониро- 
вания воздуха) с переключением ре- 
жимов работы 

сігси1аІіп§ ~ циркуляционная система 
сігсиіаііоп зѵаіег (зирріу) - система 
оборотного водоснабжения 
сіозеб ~ система с замкнутым циклом, 
замкнутая система 

сіовеб ііеаі-зирріу ~ закрытая система 
теплоснабжения 

с1о8ес1-1оор Ьеаі ритр ~ централизо- 
ванная система отопления-охлажде- 
ния с центральным теплоаккумулято- 
ром в замкнутом кольце циркуляции 
и подключёнными к нему местными 
теплонасосными агрегатами 
сіозеб-іуре зіеат ЬеаІіп§ ~ замкнутая 
система парового отопления 
собіп§ ~ система кодирования (доку- 
ментации и т.п.) 

«ёепегаііоп ~ система теплофикации 
соісі 8іірр1у ~ система холодоснабже- 
ния 

со11ар8Іп§-гіп§ Ьгіб§е гаіі ~ противо- 
ударное ограждение из полых сталь- 
ных профилей 

сотЫпеб бгаіпа§е ~ комбинированная 
оросительно-дренажная система 
сотЫпеб 8еѵѵа§е ~ общесплавная ка- 
нализация 

сотріапаг ~ оС зігисіигаі тетЬега 
плоская система элементов (строи- 
тельных конструкций) 
сотріапаг Гогсе ~ система компланар- 
ных сил 

сотріеіе-тіх асііѵаіесі 8Іиб§е ~ аэро- 
тенк-смеситель 

сотрозііе ігате ~ комбинированная 
рамная система (из разных материа- 
лов) 

сотргеззіоп ~ компрессионная холо- 
дильная установка [система] 
сопсгеіе зшрепбеб (1оогіп§ ~ система 
перекрытия из укладываемых на про- 
гоны сборных железобетонных балок 
сопзіапі ѵоіите ~ система (кондицио- 
нирования) с постоянным расходом 
воздуха 


сопііпиош сопѵеуіп§ ~ система не- 
прерывной подачи [транспортирова- 
ния] (материалов) 
сопііпиош вшрешіоп - система не- 
прерывной подвески (стрелы стрело- 
вого крана с гуськом) 
сопігоі - система управления 
соо1іп§ ~ система охлаждения 
соогбіпаіе ~ система координат 
созі-ейісіепі (іоог ~ экономичное ре- 
шение конструкции перекрытия 
сгозвЬаг арргоасЬ 1і§Ьііп§ - система 
световых горизонтов огней подхода (к 
ВПП) 

сго88 Ыо\ѵ ѵепіііаііоп ~ поперечная 
вентиляция (помещений удлинённой 
конфигурации) чередующимися 

встречно-параллельными приточными 
струями 

сигіаіп \ѵаіііп§ ~ ограждающие стено- 
вые конструкции из навесных панелей 
сшіот (огтіп§ ~ система опалубоч- 
ных конструкций, изготовляемая по 
чертежам заказчика 
бесепігаііхеб аіг сопбіІіопіп§ ~ децен- 
трализованная система кондициониро- 
вания воздуха (с автономными кон- 
диционерами) 

бесепігаіігеб 8еѵѵега§е ~ децентрали- 
зованная канализация 
беіи§е зргіпкіег ~ «сухотрубная» 
спринклерная система 
безіссапі соо1іп§ ~ система охлажде- 
ния воздуха с применением осушителя 
[сорбента] 

бе8І§паІіоп ~ система обозначений, 
система маркировки 
бе8І§п-ЬиііІ ~ конструктивная система 
(здания), осуществлённая по индиви- 
дуальному проекту 

бійшіоп-аЪзогрІіоп ~ абсорбционно- 
диффузионная холодильная установка 
бі§іІа1 іпбісаІіп§ ~ автоматизирован- 
ная система управления испытаниями 
грунтов (при помощи ЭВМ) 
бігесі ~ система горячего водоснабже- 
ния с нагревом воды за счёт энергии 
первичного теплоносителя 
бігесі аіг 1іеаІіп§ ~ прямоточная сис- 
тема воздушного отопления 
бігесі сооііп§ ~ прямоточная система 
охлаждения, система непосредствен- 
ного охлаждения 

бігесі ехрапзіоп ~ система непосред- 
ственного охлаждения (непосредст- 
венным испарением хладагента) 
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сіігесі Ьоі ѵѵаіег ~ радиаторная систе- 
ма водяного отопления 
сіігесі ЬоІ-\ѵаІег зирріу ~ открытая си- 
стема горячего водоснабжения 
сіігесі геіигп ~ 1. двухтрубная проти- 
воточная система отопления 2. тупи- 
ковая разводка трубопроводов 
сіігесі іЬгоіщЬ аіг-сошйІіопіп§ ~ пря- 
моточная система кондиционирования 
воздуха „ 

сіізІгіЬиІіоп ~ 1. распределительная 

система; водопроводная сеть 2. ороси- 
тельная система (от головного соору- 
жения до водопотребляющих хо- 
зяйств) 3. распределительная элект- 
росеть 

йотезйс Ьоі іѵаіег ~ местная система 
горячего водоснабжения 
йотезііс §е\ѵега§е ~ коммунально-бы- 
товая канализационная сеть 
«Боі» гесогбіп§ ~ автоматизированная 
система графического представления 
данных испытаний грунтов 
йоиЫе-ріре ~ двухтрубная система 
йоиЫе зіаск ~ внутридомовая канали- 
зация с двумя раздельными стояками 
сіоіѵп-Геесі ~ система отопления с вер- 
хней разводкой 

сігаіпа§е ~ 1. дренажная система 2. 
система внутридомовой канализации 
(с домовым выпуском) 3. система во- 
доотвода на ездовом полотне (моста) 
бгаѵѵ-іп ~ система прокладки электро- 
проводок в кабельньк каналах 
йга\у-1Ьгои§Ь (іап) ~ (прямоточная) 
вентиляторная система с элементами 
оборудования на стороне всасывания 
йгепсЬег ~ дренчерная система 
сігор ~ вертикально-однотрубная сис- 
тема водяного отопления с верхней 
разводкой 

бгу-ріре зргіпкіег ~ «сухотрубная» 
спринклерная система 
йиаі сопсіиіі [Йиаі сіисі] ~ двухка- 
нальная система (кондиционирования 
воздуха) 

сіисі ~ система [сеть] воздуховодов 
дисііезз врііі аіг сопсііііопігщ ~ еж. 
ѵагіаЫе геігі§егапІ ѵоішпе 8у8Іет 
с)и8І соііесінщ ~ система пылеулавли- 
вания 

с)и8І ехігасі ~ обеспыливающая [пы- 
левытяжная] система 
еагіу іѵагпіп§ ~ система раннего пре- 
дупреждения 
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есопотісаі йоог ~ экономичное реше- 
ние конструкции перекрытия 
еіесіог геігі§егаІіп§ ~ пароэжекторная 
холодильная машина 
еіавііс (тесііапісаі) ~ упругая (меха- 
ническая) система 

еіесігіс ЬеаІіп§ ~ система электро- 
отопления 

еіесігіс геЬеаІ ~ система кондициони- 
рования воздуха с электрическими зо- 
нальными подогревателями 
епег§у тапа§етепІ ~ система плани- 
рования и контроля энергопотребле- 
ния 

епѵігопшепіаі ~ система регулирова- 
ния микроклимата 
ехііаші ~ вытяжная система 
ехігасі ~ вытяжная система 
РАА 80І1 с1а88І(ісаІіоп ~ см. Рейегаі 
аѵіаііоп асітіпізігаііоп 80 І 1 

с1а88ІйсаІіоп вузіет 
іап соіі ~ система кондиционирования 
воздуха с вентиляторными теплооб- 
менниками [доводчиками] 

Рейегаі аѵіаііоп асітіпізігаііоп 80І1 
с1а88Ійсайоп - аэродромная класси- 
фикация фунтов 

йге аіагт ~ установка пожарной сиг- 
нализации 

йге-ехйп§иІ8Іііп§ ~ система [установ- 
ка] пожаротушения 
йге ргоіесііоп ~ система огнезащиты 
[противопожарной защиты] здания 
Яаі ріаіе-ріре соіитп йоог - пере- 
крытие из плоских железобетонных 
плит, опирающихся на трубчатые ко- 
лонны 

йоог (зішсіигаі) ~ конструкция пере- 
крытия 

Яо\ѵ-іЬгои§Ь ~ проточная система 
Р-пшпЬег ~ система оценки качества 
пола по числовым показателям ровно- 
сти и горизонтальности (числам Р) 
іогсе ~ система сил 

іогтіп§-апй-геіпіогсіп§ ~ арматурно- 
опалубочный блок 

Рогіоп ~ композиция Фортон (вид 
стеклофиброполимерраствора) 

Гоиг ріре ~ четырёхтрубная система 
кондиционирования воздуха 
§апІгу сгапе ~ портальный путеуклад- 
чик 

§а8 ЬеаІіп§ ~ система газового отопле- 
ния 

§гаѵіІу ~ 1. самотёчная система 2. сис- 
тема с естественной циркуляцией 
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§гаѵйу-йо\ѵ ЬеаІіп§ ~ система отопле- 
ния с естественной циркуляцией 
§гаѵіІу 8е\ѵега§е ~ самотёчная система 
канализации 

§гаѵі!у зіеат ЬеаІіп§ ~ паровая систе- 
ма отопления с самотёчным возвратом 
конденсата 

§гаѵі!у \ѵа1ег-8ирр1у ~ самотёчная сис- 
тема водоснабжения 
§гід соогбіпаіе ~ система прямоуголь- 
ных координат (на картах) 

§гібігоп бізІгіЬшіоп ~ сеть водоснаб- 
жения с односторонним ответвлением 
распределительных линий от магист- 
рали 

§гоиис1іп§ ~ система заземления 
§гоипс1\ѵаІег соиігоі ~ дренажная сис- 
тема (по защите дороги от грунто- 
вых вод) 

§гоир \ѵа!ег вирріу ~ групповой водо- 
провод 

§уга!огу ~ система одностороннего 
движения в центральной части города 
Ьеаі ЯізІгіЪиІіоп ~ распределительная 
тепловая сеть 

ЬеаІіи§ ~ система отопления 
ЬеаІ-оГ-1і§Ьі ~ система с использова- 
нием тепла осветительных приборов 
йеаі ришр ~ теплонасосная система 
Ііеаі гесоѵегу ~ теплоутилизационная 
система, система с регенерацией теп- 
ла 

ЬеаІ зирріу ~ система теплоснабжения 
Ьеаі-Ігасеб ~ трубопровод с электро- 
обогревом 

Ьі§1і-ітеп8ІІу 1і§1іІіп§ ~ система огней 
высокой интенсивности (на аэродро- 
ме) 

Ы§1і Іетрегаіиге ЬоІ-\ѵаІег ЬеаІіп§ ~ 
высокотемпературная система водяно- 
го отопления 

Ы§Ь ѵеіосііу ~ система с высокими 
скоростями воздуха 
ЬоИ-оѵег ~ 1. теплоаккумулирующая 
система отопления (использующая 
скрытое или явное тепло твёрдого 
вещества или явное тепло теплопог- 
лощающей среды) 2. холодоаккумули- 
рующая система 

Ьоіопотіс ~ голономная (механиче- 
ская) система 

ЬоІ-аіг ~ воздушное отопление 
Ьоі іѵаіег ~ 1. система водяного отоп- 
ления 2. система [сеть] горячего водо- 
снабжения 


1юІ-\ѵаІег сігсиіаііоп ~ циркуляцион- 
ная система горячего водоснабжения 
Ьшй рШп§ ~ способ забивки свай, за- 
ключённых в звуконепроницаемый 
короб 

ЬуЬгісЗ ~ теплонасосная система с дву- 
мя взаимодополняющими источника- 
ми тепловой энергии 
Ьубгаиііс [Ьубгаиіісаііу орегаіеб] 
сопігоі ~ гидравлическая система уп- 
равления 

ЬубгорЫНс - макромолекулярная дис- 
персная коллоидная система 
ЬубгорЬоЬіс ~ водная коллоидная сис- 
тема с труднообразуемой устойчивой 
дисперсной фазой 

іпсіігесі ехрашіоп ~ система кондици- 
онирования воздуха с косвенным ис- 
парительным охлаждением 
іпсіігесі Ьоі-ѵѵаіег зирріу-- закрытая 
система горячего водоснабжения 
іпсіігесі геГгі§егаІіоп ~ система кос- 
венного охлаждения (с промежуточ- 
ным хладоносителем) 
іпсііѵісіиаі 8е\ѵа§е-бІ8ро8а1 ~ малая ка- 
нализация, система местной канали- 
зации (не подключённая к коллекто- 
ру городской канализации) 
іпбисііоп (аіг сопсііііопігщ) ~ эжекци- 
онная система кондиционирования 
воздуха 

іпс1и8Ігіа1І2есі Ьиі1с1іп§ ~8 конструк- 
тивная система сборных зданий завод- 
ского изготовления 

іпйаііоп ~ система [оборудование] 
(для) подачи воздуха в пневматиче- 
ское сооружение 

іпзіштепі 1ашііп§ ~ система инстру- 
ментальной посадки самолётов (на 
ВПП) 

Іп1е§га1 беек ~ конструкция потолка 
со встроенными элементами инженер- 
ного оборудования 

Іп1е§га1еб бізІгіЬиІіоп Яоог ~ пере- 
крытие со встроенными инженерными 
сетями 

іпѵеіТег бгіѵеп ѴКѴ ~ бесканальная 
система кондиционирования воздуха с 
холодильным центром и вариаторным 
регулированием расхода в контурах 
циркуляции хладагента, обслуживаю- 
щих местные испарительные воздухо- 
охладители 

^екзоп ~ выправочно-подбивочная 
система Джексона 
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Іапсі ~ ландшафтное районирование 
территории 

1аг§е рапеі ~ крупнопанельная систе- 
ма (зданий) 

1і§1іІіп§ ~ осветительная сеть; система 
освещения 

Ііпе ~ 1. поточная линия, поточный 

метод 2. линейная система 

ііциісі оѵегіеесі - система охлаждения 

с затопленным испарителем 

Іосаі 8е\ѵега§е ~ см. іпйіѵісіиаі везѵа^е 

(Зізрозаі 8у8Іет 

іоѵѵ-ргеззиге ~ система отопления 
низкого давления (водяная, паровая) 
1о\ѵ ргеззиге Ьоі \ѵа1ег ~ система водя- 
ного отопления низкого давления 
1о\ѵ ѵеіосііу ~ система кондициониро- 
вания воздуха низкого давления (с 
низкими скоростями воздуха) 
таіп ~ основная система 
таіпіепапсе тапа§етепІ ~ система 
управления эксплуатацией (дороги) 
таза Ігапзіі ~ общественный транс- 
порт 

таІегіаІ8-ЬапсІ1іп§ ~ система подачи 
[подъёма и транспортирования] мате- 
риалов 

тесЬапісаІ ~ механическая система 
тесЬапісаІ геігі§егаІіп§ ~ система ма- 
шинного охлаждения 
тесЬапісаІ зирріу ~ см. ріепит 
8у8Іет 

тесііит ргеззиге Ьоі іѵаіег ~ система 
водяного охлаждения с температурой 
воды до 125°С (по В8 5643) 
тесііит Іетрегаіиге Ьоі ѵѵаіег ~ сис- 
тема водяного охлаждения или тепло- 
снабжения с рабочей температурой 12 
- ПТС (по А8НКАЕ) 
тісгоЬоге ЬеаІіп§ ~ однотрубная сис- 
тема водяного отопления с трубами 
диаметром 6-12 мм 
тосіиіаг ~ модульная система 
тосіиіаг аіг сопсЫіопіп§ ~ модульная 
система кондиционирования воздуха 
(децентрализованная система с мо- 
дульными агрегатами) 
тосіиіаг сотргеззіоп 8еа1іп§ ~ мо- 
дульный резинометаллический дефор- 
мационный шов с компенсатором 
тосіиіаг сіескіщ ~ модульные панели 
заводского изготовления для ремонта 
и уширения плиты проезжей части 
моста 

тосіиіаг ргесазі Ьиіісііп§ ~ модульная 
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конструктивная система сборных зда- 
ний (из железобетона) 
пшШр1е-с1е§гее ~ система со многими 
степенями свободы 

пшійріе \ѵеЬ ~ сложная [комбиниро- 
ванная] решётка фермы 
тиіііріе \ѵеіі ~ система взаимодейст- 
вующих скважин, батарея скважин 
тиіІІ8Іа§е §а8-8іірріу ~ многоступен- 
чатая система газоснабжения 
тиііігопе - многозональная система 
кондиционирования воздуха 
типісіраі ріріп§ ~ городские трубоп- 
роводные сети 

паіі-Ггее іоптѵогк ~ система опалубки 
без гвоздевых соединений 
поп-сЬап§еоѵег ~ система без автома- 
тического сезонного переключения ре- 
жима; эжекционная система кондици- 
онирования воздуха с качественным 
регулированием по первичному возду- 
ху 

осіорш сіисі ~ разветвлённая система 
воздуховодов с распределительным 
коллектором 

оіі йгесі ЬеаІіп§ ~ система отопления, 
работающая на жидком топливе 
опсе-1Ьгои§Ь \ѵаІег-8ирріу ~ прямо- 
точная система водоснабжения 
опе-бе§гее ~ система (материальных 
точек) с одной степенью свободы 
опе-йисі аіг-сошііІіопіп§ ~ однока- 
нальная система кондиционирования 
воздуха 

опе-ріре ~ 1. однотрубная система 

(отопления) 2. общесплавная система 
канализации 

опе-ріре іоор ~ однотрубная система 
отопления с замыкающими участками 
опе-ѵѵау ~ система армирования (же- 
лезобетонной плиты) в одном на- 
правлении 

ореп ~ разомкнутая система; система 
с расширительным резервуаром 
ореп ехрапзіоп Іапк ~ открытая сис- 
тема отопления 

Ореп-іоор сопігоі ~ открытая цепь ре- 
гулирования 

ореп геіигп ~ система парового отоп- 
ления низкого давления, разомкнутая 
система парового отопления 
ореп 8Іеат ЬеаІіп§ ~ разомкнутая си- 
стема парового отопления 
орегаііоп ~ способ [метод] эксплуата- 
ции 
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оѵегЬеай Ьеаііп§ ~ система отопления 
с верхней разводкой 
оѵегЬеасі шпсѵау ~ система подвесных 
рельсовых путей (для подвесного кон- 
вейера) 

раска§ей со§епегаііоп ~ агрегатиро- 
ванная установка для совместного 
производства тепла и электроэнергии 
рапеі аіг(-сопйіііопіп§) ~ панельная 
система кондиционирования воздуха 
(с радиационными панелями и пода- 
чей воздуха) 

рапеі-іоск ~ бетонное ограждение [бе- 
тонный забор] из стоек с боковыми 
пазами и забиркой 

рагііаііу-зерагаіе ~ полураздельная 
система канализации 
ріріп§ ~ трубопроводная сеть [систе- 
ма] 

ріапе ~ оГ іогсез плоская система сил 
ріапе §гій ~ плоская пространственная 
стержневая [сетчатая] система 
ріепит ~ система приточной вентиля- 
ции 

р1итЬіп§ ~ совокупность внутридомо- 
вьк сетей водопровода, канализации, 
газоснабжения со всем их оборудова- 
нием, приборами, арматурой и ввода- 
ми; водопроводно-канализационная 
сеть здания 

рпешпаііс сопѵеуіп§ ~ установка 
пневмотранспорта 

ро8І-Іеп8Іопіп§ ~ устройство (для) на- 
тяжения арматуры на бетон 
ргеасііоп зргіпкіег ~ «сухотрубная» 
спринклерная система, срабатываю- 
щая по командосигналу датчика, реа- 
гирующего на дым и температуру 
ргеіаЪгісаіей ріре сопііиіі ~ коммуни- 
кационный коллектор из сборных же- 
лезобетонных труб 

ргеззигігаііоп ~ 1. устройство для 

поддержания давления в герметизиро- 
ванной системе (напр, охлаждения, 
водяного отопления) 2. средства под- 
держания подпора воздуха в гермети- 
зированном здании 

ргеззигігесі Ьеаііп§ ~ система отопле- 
ния закрытого типа, герметизирован- 
ная система отопления 
ргеззигігесі Ьоі \ѵаіег ~ высокотемпе- 
ратурная система водяного отопления 
ргітагу-зесопйагу ~ система с коль- 
цами первичной и вторичной цирку- 
ляции 

ргіпсіраі ~ основная система 


риЫіс ~ коммунальная система водо- 
снабжения или канализации 
риЫіс гѵаіепѵогк - городской водопро- 
вод 

ріі8Іі-іЬгои§Ь (Сап) ~ (прямоточная) 
вентиляторная система с элементами 
оборудования на стороне нагнетания 
циаіііу ~ система [метод] качествен- 
ной оценки 

гаіі тошней Ігаск 1ауіп§ ~ путеукла- 
дочный поезд 

гаізесі йоог ~ конструктивная система 
фальшпола 

гарій ігапзрогі ~ сеть скоростного 
транспорта 

гесооі ~ система кондиционирования 
воздуха с зональными доохладителями 
гесус1іп§ ~ система рециркуляции 
гесус1іп§ ѵѵаіег ~ система оборотного 
водоснабжения 

гейипйапі Ъгій§е ~ статически неоп- 
ределимая система моста 
ге&і§егаІіп§ [ге(гі§егаііоп] ~ холо- 
дильная система [установка] 
ге§епегаііѵе аіг сусіе ~ воздушная хо- 
лодильная машина с регенератором 
ге§іопа1 зеШетепІ ~ региональная си- 
стема расселения 

геЬеаІ ~ 1. система кондиционирова- 
ния воздуха с зональными подогрева- 
телями 2. система кондиционирования 
воздуха со вторым подогревом 
геШгп ~ 1. рециркуляционная система 
2. обратный трубопровод 
геіигп аіг ~ рециркуляционная систе- 
ма (вентиляции) 

геѵегзе геіигп ~ двухтрубная система 
(отопления, кондиционирования воз- 
духа) с попутным движением воды в 
подающей и обратной линиях 
геѵегзе геіигп иріеей ~ двухтрубная 
система отопления с нижней развод- 
кой и попутным движением теплоно- 
сителя 

гІ8Іп§ Ьеаііп§ ~ система отопления с 
нижней разводкой 
гоай ~ автодорожная сеть 
гооійщ ~ кровля, кровельное покрытие 
гап-агоипй ~ рекуперативная цирку- 
ляционная система; оборотная система 
заіеіу ~ система охраны труда 
зсгарег ~ скребковый механизм ( в 
отстойнике) 

зеаіей Ьеаііп§ ~ система отопления 
закрытого типа, герметизированная 
система отопления 
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весигііу ~ система обеспечения без- 
опасности [охраны] 

8е1Г-с1ітЬіп§ Гогт ~ скользящая (са- 
моподъёмная) опалубка 
верагаіе (8е\ѵега§е) ~ раздельная сис- 
тема канализации 

зегіев Іоор ~ однотрубная система 
отопления 

зе\ѵа§е ~ канализационная сеть 
зЬипІ ~ система (наир, отопления) с 
подмешиванием обратной воды 
8Ігщ1е-с1е§гее (-оГ-Ггеебот) - система с 
одной степенью свободы 
зіп§1е бисі аіг сопбіІіопіп§ ~ однока- 
нальная система кондиционирования 
воздуха 

8Іп§1е-ріре Ьеа1іп§ ~ однотрубная сис- 
тема отопления 

8Іп§1е-ріре ЬеаІ-8ирр1у ~ однотрубная 
система теплоснабжения 
8Іп§1е-8Іаск р1шпЫп§ ~ общесплавная 
внутридомовая канализация без вен- 
тиляционных труб 

8Іп§1е-8Іогеу 1іеа1іп§ ~ поэтажное 
отопление 

8Іп§1е \ѵеЬ ~ простая [одинарная] ре- 
шётка фермы 

8Іп§1е-20пе аіг-сопбіІіошп§ ~ однозо- 
нальная система кондиционирования 
воздуха 

8ІаЬ-8Ігіп§ег ~ ребристое железобетон- 
ное перекрытие 

8ша11 Ьоге ЬеаІіп§ ~ система водяного 
отопления с трубами диаметром 12-19 
мм 

8 шоке сопігоі ~ дымозащитная или 
дымовытяжная система 
зтоке ехігасі ѵепіііаііоп ~ дымовы- 
тяжная система 

80І1 - система хозяйственно-фекаль- 
ной канализации 

80І1 аЬзогрІіоп ~ система почвенной 

очистки сточных вод 

зоіаг Ііеаііпд - система солнечного 

отопления 

зоііб йіеі 1іеаІіп§ ~ система отопле- 
ния, работающая на твёрдом топливе 
арій ~ 1. малая холодильная установ- 
ка с удалённым от испарителя комп- 
рессорно-конденсаторным агрегатом 2. 
раздельная установка кондициониро- 
вания воздуха 

зргіпкіег ~ 1. спринклерная система 2. 
дождевальная система 


8у8іет 

8ІаІе ріапе соогбіпаіе ~ система пла- 
новьк координат (штата в США) 
8ІаІіса11у беіегтіпаіе ~ статически оп- 
ределимая система 

8ІаІіса11у іпбеіегтіпаіе ~ статически 

неопределимая система 

зіаііопагу ~ ок Іоабз неизменная [не- 

меняющаяся] система нагружения 

(конструкции) 

зіеат Ьеаііп§ ~ система парового 
отопления 

зіееі ріаіе ~ стальная листовая конст- 
рукция 

8ІОГП1 8е\ѵег [віогт-ѵѵаіег] ~ ливневая 

канализация, водостоки 

8ІшсШга1 ~ конструктивная система 

(здания) 

зішсіигаі топііогпщ ~ система конт- 
роля качественного состояния [несу- 
щей способности] строительных кон- 
струкций 

8иЬ-аІто8р1іегіс Ьеа1т§ ~ вакуум-па- 
ровая система отопления 
8иЪЪиі1біп@ бгаіпа§е - система кана- 
лизации подвала без самотёчного сто- 
ка в канализационный коллектор 
виЬзигіасе бгаіпа§е ~ система подзем- 
ного [закрытого] дренажа 
зиЪшгіасе зе\уа§е біароваі ~ малая 
канализация с септиком и системой 
почвенной очистки сточных вод 
зирріу аіг ~ приточная система 
8иррогІіп§ іоптоѵогк ~ поддерживаю- 
щие леса, опорные конструкции (опа- 
лубки) 

зшрепзіоп зігисіигаі ~ висячая систе- 
ма; висячая конструкция 
8\уіп§ ]оігН ~ система резьбовых сое- 
динений элементов трубопровода, до- 
пускающая возможность температур- 
ных перемещений труб без их изгиба 
Іахіѵѵау ~ сеть рулёжных дорожек 
Іеірііег ~ система однорельсовых под- 
весных путей с тельферами 
Іегтіпаі геЬеаІ ~ система (кондицио- 
нирования воздуха) с доводчиками- 
подогревателями, система с местным 
подогревом воздуха 

іЬегтаІ 8Іога§е 1іеаІіп§ ~ теплоакку- 
муляционное электроотопление 
іЬегтозірІюп ~ амер, рекуперативная 
циркуляционная система 
Ііггее-ріре ~ 1. трёхтрубная система 
отопления и горячего водоснабжения 
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2. трёхтрубная водовоздушная система 
кондиционирования воздуха 
Ііігее-ріре аіг-сопбігіопіп§ ~ трёхтруб- 
ная система (подачи воды к неавто- 
номным местным кондиционерам) 
Ііігее-ріре Ьеаі зирріу ~ трёхтрубная 
система теплоснабжения 
Іоіаі епег§у ~ система с автономным 
источником электроснабжения 
Ігаск 1ауіп§ ~ путеукладочный поезд, 
путеукладчик 

ІгепсЬ 8Іюгіп§ ~ траншейные крепле- 
ния, крепления стенок траншей 
Ігшзеб ~ стержневая система, стерж- 
невая конструкция 

Ігша-виррогіеб беек ~ система пере- 
крытий, состоящих из настила и несу- 
щих стержневых конструкций 
ШЬе с1еапіп§ ~ электрическая или 
пневматическая машина для чистки 
труб с одновременной промывкой 
1\ѵо-бе§гее (-ок-Ггеебот) ~ система с 
двумя степенями свободы 
1\ѵо-ріре ~ 1. двухтрубная система 

(отопления, кондиционирования воз- 
духа) 2. раздельная система канализа- 
ции 

гіѵо ѵаіие ~ (ок ргорогііопаі Ьа1апсіп§) 
пропорциональная наладка системы 
на расчётные расходы с применением 
расходомерного клапана и клапана 
двойной регулировки 
1\ѵо-\ѵау ~ система армирования (же- 
лезобетонной плиты) в двух направ- 
лениях 

ипбегііоог сопбиіі ~ сеть подпольных 
трубопроводов 

ипѵепіеб ~ закрытая [замкнутая] сис- 
тема (водяного отопления, горячего 
водоснабжения) 

ир-Гееб Ьеаіігщ ~ система отопления с 
нижней разводкой 

иіііііу беіесііоп ~ искатель трасс под- 
земных трубопроводов 
ѵасішш ЬеаІіп§ ~ вакуум-паровая сис- 
тема отопления 

ѵасиит геіигп ~ обратная магистраль 
в вакуумной системе парового отопле- 
ния 

ѵасиит ѵѵазіе бізрозаі ~ вакуумная 
система мусороудаления 
ѵагіаЫе аіг ѵоіите ~ система (конди- 
ционирования) с переменным расхо- 
дом воздуха 


ѵагіаЫе геігі§егапІ ѵоіите ~ беска- 
нальная система кондиционирования 
воздуха с неавтономными местными 
испарительными воздухоохладителями 
и вариаторный регулированием расхо- 
да в каждом контуре циркуляции хла- 
дагента 

ѵагіаЫе ѵоіите ~ система (кондицио- 
нирования) с переменным расходом 
воздуха 

ѵагіаЫе іѵаіег ѵоіите - центральная 
система кондиционирования воздуха с 
переменным расходом охлаждающей 
воды в кольцах, питающих доводчики 
ѴАѴ ~ см. ѵагіаЫе аіг ѵоіите вувіет 
ѵепіеб ~ открытая система (отопле- 
ния, горячего водоснабжения) 
ѵепгііагіоп ~ вентиляционная система 
ѴКѴ ~ см. ѵагіаЫе геГгі§егапІ ѵоіите 
вувіет 

Ѵ\ѴѴ ~ см. ѵагіаЫе іѵаіег ѵоіите 
вувіет 

ѵѵатіп§ ~ аварийная сигнализация; 
предупредительная сигнализация (у 
железнодорожных переездов) 

\ѵаІег-аіг Ьеаііщ; ~ водовоздушная си- 
стема отопления 

ѵгаіег Ьоовіег ~ установка повышения 
давления (во внутренней водопровод- 
ной сети), гидрофор 
іѵаіег-вирріу ~ система водоснабженіи 
\ѵаІег-Іо-аіг ~ водовоздушная система 
(кондиционирования воздуха) 
\ѵа!ег-Іо-\ѵаІег ~ водоводяная система 
(отопления - охлаждения) 

\ѵе11роіпІ ~ иглофильтровая установка, 
иглофильтровая система водопониже- 
нім 

\ѵе! геіигп ~ система возврата конден- 
сата 

ѵѵіпб &атіп§ ~ несущие (стержневые) 
конструкции (высотных зданий), вос- 
принимающие ветровые нагрузки 
\ѵіге саЫе сопігоі ~ канатная система 
управления 

\ѵігіп§ ~ система внутренней проводки 
гопеб ~ зональная [зонированная] си- 
стема 

гопе геііеаі ~ система (кондициониро- 
вания воздуха) с зональным подогре- 
вом 

зузіуіе систиль (стиль античного зда- 
ния с интерколумнием, равным двум 
диаметрам колонн) 
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т 

іаЬ 1. петля; ушко 2. метка 3. выводная 
планка (сварного шва) 4. кляммера 5. 
контакт; вывод (провода) 
дгоііікіігщ ~ заземляющий вывод 
ІаЫе 1. стол 2. рольганг 3. таблица 4. 
уровень (подземных вод) 5. карниз; 
поясок 6. плита 

аиіотаііс сийіп§-оЙ' ~ автомат для 

резки кирпича-сырца 

Ьазе ~ опорная плита (в основании 

сооружения) 

саісиіаііоп ~ расчётная таблица 
Яо\ѵ ~ вибрационный столик (для из- 
мерения расплыва бетонной или рас- 
творной смеси) 

йтеі ~ верхняя граница промерзания 
(грунта) 

§гоііш1 \ѵн(ег ~ уровень подземных вод 
Нѵсігаиііе - гидравлический стол, ра- 
бочий стол (станка) с гидравлическим 
приводом 

,)оШп§ ~ вибростол, вибрационный 
стол 

тоіпспі соііесііоп ~ таблица суммиро- 
вания (изгибающих) моментов (при 
расчёте рам методом распределения 
моментов) 

регсЬеё \ѵа(ег ~ уровень верховодки; 
уровень подвешенных грунтовых [под- 
земных] вод 

ретіайозі ~ верхняя граница много- 
летнемёрзлых грунтов 
гаізесі ~ абак (а) 

зіайопагу (іКіпд ~ стационарный на- 
клоняющийся (рабочий) стол (для из- 
готовления сборных железобетонных 
плит) 

ѵіЬгайгщ ~ вибростол, вибрационный 
стол 

ІасЬеотеІег тахеометр 
аи1о-гегіисіп§ ~ авторедукционный та- 
хеометр-автомат 

ІасІіеотеІег-гапуеГикІег тахеометр-авто- 
мат 

еіесігопіс гесогсіііщ ~ электронный 
тахеометр-автомат 

ІасЬеотеІгу тахеометрия, тахеометриче- 
ская съёмка 

(асЬутеІег см. ІасЬеотеІег 
Іаск 1. кнопка 2. короткий гвоздь с ши- 
рокой шляпкой [головкой] 3. прихва- 
точный шов; прихватка 4. кляммера 


1а1іі8 

Іаіе [Іеад] ~ кнопка [закрепа] для 
крепления элементов свинцовой кров- 
ли 

Іаскіе полиспаст; канатная оснастка 
сЬаіп ~ цепной полиспаст; цепная 
таль 

Ьоізііп;; ~ грузовой полиспаст (напр, 
крана) 

ІіСііпд - грузоподъёмные приспособле- 
ния [устройства], такелаж 
риііеу Ыоск — полиспаст 
горе ~ канатный полиспаст 
Іа§ 1. бирка, табличка, ярлык, этикетка 
2. указательный или предупредитель- 
ный знак (на стройплощадке) 3. ка- 
бельный наконечник, разделённый ко- 
нец кабеля 4. петля, ушко 
ассісіепі ргеѵепйоп ~ бирка с предуп- 
редительной надписью (напр, о неисп- 
равности электроинструмента 
средство техники безопасности) 

ІаіІ 1. хвостовая часть; хвостовик 2. рі 
хвосты; отходы обогащения 3. заде- 
ланный конец (инструмента, конст- 
рукции) 

~ оГ ІЬе ФіеМ хвостовая часть (про- 
ходческого щита) 
гп і 1 1 ~ водоотводящий канал 
щопкеу'з ~ завиток поручня 
«Чиіітеі ~ асбестовый шнур с замыка- 
ющим элементом (для уплотнения 
раструбных соединений) 

(аіі^аіе 1. глубинный аварийный затвор 
2. нижние ворота шлюза 3. задний 
борт (кузова автомобиля) 

ІаШіщз остатки на сите или грохоте 
ПшпеІ-Іуре ~ отводящий тоннель ГЭС 
Іаіігасе отводящий водовод [канал]; 
нижний бьеф 

ІаіЬѵаІег 1. нижний бьеф 2. сбросные 
воды (гидросооружения) 

Іаке-оІГ ответвление (трубопровода), 
несимметричный (косой) тройник 
роѵѵег ~ 1. отбор мощности 2. вал от- 
бора мощности 

~ оГ ІЬе рііе увеличение сопротивле- 
ния грунта погружению сваи (при 
возобновлении забивки после переры- 
ва) 

(акігщ о — о! ІЬе еіетепіз снятие (из- 
влечение) элементов конструкции 
(при изготовлении); ~ оиі оГ ше изъ- 
ятие из употребления 
(аіік талик 

Іаіиз природный галечник или гравий 
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Іапф 

Іатр трамбовать (грунт); уплотнять 
(бетонную смесь) 

Іатрег 1. ручная или механизированно- 
ручная трамбовка 2. уплотняющий 
брус бетоноотделочной машины 3. ж,- 
д. подбивочная машина 
аіг ~ пневматическая трамбовка 
Ьаііаві ~ шпалоподбивочная машина, 
шпалоподбойка 

§га!е ~ решётчатая трамбовка (для 
придания бетону шероховатой фак- 
туры) 

Ъапб ~ ручная трамбовка 
Ііе ~ шпалоподбивочная машина, шпа- 
лоподбойка 

Ігаск ~ шпалоподбивочная машина, 
шпалоподбойка 

ѵіЬга(іп§ ~ вибротрамбовка, виброуп- 
лотнитель 

Іатріп: 

Ьохѵѵооб ~ труборасширитель для 
свинцовьк труб 

Іатріп§ 1. трамбование, уплотнение 2. 
забойка (шпура, скважины) 3. подбив- 
ка (балласта) 

ргобисііоп ~ основная подбивка (же- 
лезнодорожного пути) 
зіаѵе ~ вспомогательная подбивка (же- 
лезнодорожного пути) 
зроі ~ точечная подбивка (железнодо- 
рожного пути) 

зсѵіісй ~ подбивка стрелочного перево- 
да 

Іап§ хвостовик (лезвия долота, стаме- 
ски и т.д ) 

Іап§епІ 1. касательная 2. прямой уча- 
сток (пути) 3. тангенс 
Ьаск ~ тангенс угла поворота (трас- 
сы) 

Іапк 1. резервуар, сосуд, ёмкость, бак 2. 
малое водохранилище; водоём 
аЬоѵе §гошкЗ ~ наземный резервуар 
асіё ~ резервуар для хранения кисло- 
ты 

асііѵаіесі 8Іис1§е ~ аэротенк 
асііѵаіесі 8Іш1§е ге§епегаІіп§ ~ регене- 
ратор активного ила 
аегаіесі 8кіттіп§ ~ аэрируемая жиро- 
ловка; установка для флотационной 
очистки сточных вод 
аегаііоп ~ аэротенк 
а§іІаІіоп ~ смесительный резервуар 
аіг-ѵѵаіег 8Іога§е ~ скрытый водяной 
резервуар с воздушной подушкой 
Ьаіапсе [Ьа1апсіп§] ~ усреднитель, 
усреднительный резервуар; уравни- 


тельный резервуар, расширительный 
резервуар 

Ье1о\ѵ-§гоипсі ~ подземный резервуар 
Ьіоаегайоп ~ аэротенк 
Ьшзіі ~ аэротенк со щёточным аэра- 
тором 

Ьші-ѵѵеібесі ~ сварной металлический 
резервуар со сварными швами встык 
сепігаі Ьеаі 8Іога§е ~ центральный 
водяной теплоаккумулятор 
сігсиіаг 8еНІіп§ ~ радиальный отстой- 
ник 

сіагійсаііоп ~ осветлитель, отстойник 
соа§иіаІіоп ~ коагулятор, коагуляци- 
онный резервуар [бассейн] 
сотргеззоп ~ 1. сосуд под давлением 
2 замкнутый расширительный сосуд с 
воздушной подушкой 
сопсепігаііоп ~ илоуплотнитель 
сопсіепзаііоп ~ бак для конденсата 
сопіасі ~ контактный резервуар 
сопІіпиоиз-Яоѵѵ аегаііоп ~ аэротенк- 
вытеснитель 

сигіп§ ~ сосуд для выдерживания бе- 
тонных образцов 

суііпсігісаі ~ цилиндрический резер- 
вуар 

бесапіаііоп ~ отстойник, декантатор 
сіеігііиз ~ септик 

сййёгепйаі зиг§е ~ дифференциаль- 
ный уравнительный резервуар 
сІіЯизесІ-аіг ~ аэротенк с пневматиче- 
ской аэрацией 

сіщезііоп ~ метантенк; камера анаэ- 
робного сбраживания (первая камера 
септика) 

Оотітипсі ~ вертикальный отстойник 
с коническим днищем, дортмундский 
колодец 

бо8Іп§ ~ камерный дозатор 
еагій ~ заглублённый резервуар 
е§§-8Ііарес1 ~ резервуар в форме яйца 
еіеѵаіесі ~ надземный резервуар (на 
опорной конструкции) 
еіеѵаіесі \ѵа!ег ~ водонапорный бак 
Етзсйег ~ двухъярусный отстойник 
ециа1І2т§ ~ усреднитель, усредни- 
тельный резервуар; уравнительный 
резервуар, контррезервуар (водоснаб- 
жение) 

ехсаѵаіесі ~ копанъ 

ехрапзіоп ~ 1 открытый расшири- 
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тельный бак 2. регулирующий резер- 
вуар 

іаЬгіс ~ тканевый резервуар 

іеесі ~ затворный бак; рабочий бак 

( водоподгот овка) 

іеесі апб ехрапзіоп ~ питающий и 
расширительный бак 
Шіег ~ фильтротенк 
йпаі ~ вторичный отстойник 
Яхеб-гоок ~ резервуар со стационар- 
ной [неподвижной] крышей 
йехіЫе ~ тканевый резервуар 
ЯоаІіп§ гооЯ ~ резервуар с плаваю- 
щей крышей 

йоссиіаііоп ~ камера хлопьеобразова- 
ния 

йоѵѵ Ипе ~ гидравлический лоток мо- 
делирования 

ЯизЫп§ ~ промывной бак (для про- 
мывки внутренней канализации) 
іііеі ~ топливный резервуар 
§1оЬе-гооГ ~ резервуар со сфериче- 
ской крышей 

§гаѵіІу сѵаіег ~ водонапорный бак 
§гоипб оіі 8Іога§е ~ наземный нефте- 
резервуар 

§гоипс1 ѵѵаіег (зІога§е) ~ наземный 
резервуар для хранения (питьевой) 
воды 

Ьеасі ~ напорный бак 
Ьеайег ~ водонапорная ёмкость (ис- 
пользуемая при испытании грунтов 
на фильтрацию) 

Ы§Ь-гаІе асііѵаіесі з1ші§е ~ высоко- 
нагружаемый аэротенк 
Ьогігопіаі ~ горизонтальный резервуар 
ЬогіхоШаІ 0о\ѵ зесіітепіаііоп [зеі- 
Іііп§] ~ горизонтальный отстойник 
ЬоІ ѵѵаіег ~ замкнутый бак-аккумуля- 
тор горячей воды 

Ьоизе ~ резервуар с запасом воды для 
здания 

ЙиТТШ8 ~ вторичный отстойник очист- 
ной станции с биофильтрами, освет- 
литель-перегниватель 
ісе Ьапк ~ ледяной аккумулятор хо- 
лода 

ІтЬой' ~ двухъярусный отстойник 
1ар-\ѵе1с1ес1 Іуре ~ сварной металличе- 
ский резервуар со сварными швами 
внахлёстку 
теійапе ~ метантенк 
тиіііразз аегаііоп ~ многокоридорный 
аэротенк 

тиіііріе аегаііоп ~ многокоридорный 
аэротенк 


Іапк 

тиіііріе зесіітепіаііоп ~ многокамер- 
ный отстойник 

тиііізрйеге - многоугольный сферои- 
дальный резервуар 

пеиігаіігаііоп ~ нейтрализатор (про- 
мышленных сточных вод) 
оіі 8Іога§е ~ 1. топливный бак; масля- 
ный бак 2. нефтерезервуар, складской 
нефтяной резервуар 
опе-ра88 аегаііоп ~ однокоридорный 
аэротенк 

ореп Іор ~ резервуар без крыши, от- 
крытый сверху резервуар 
оѵегйеаб \ѵаІег-зІога§е ~ регулирую- 
щий водонапорный резервуар 
рогІаЫе ~ переносная или передвиж- 
ная цистерна 

ргеаегаііоп ~ резервуар для предвари- 
тельной аэрации, преаэратор 
ргеіітіпагу сІагіГісаІіоп (зесіітепіа- 
Ііоп) ~ первичный отстойник 
ргеіоаё ~ предварительно напряжён- 
ный железобетонный резервуар ( ар- 
мированный навиваемой спиральной 
арматурной проволокой) 
ргеззиге ~ 1. нагнетательный бак [ба- 
чок] 2. резервуар высокого давления 
ргеззигігесі ехрапзіоп ~ закрытый 
расширительный бак 
ргітагу зе111іп§ ~ первичный отстой- 
ник 

гасііаі-ікж зеіііетепі [зе111іп§] ~ ра- 
диальный ОТСТОЙНИК 
геасііоп ~ растворный бак 
геасііѵаііоп ~ регенератор 
гесІап§иіаг аегаіеб §гіІ-гетоѵа1 ~ го- 
ризонтальная аэрируемая песколовка 
гесІап§иіаг зесіітепіаііоп ~ горизон- 
тальный отстойник 
ге§иіаІіп§ ~ контррезервуар 
гои§Ып§ ~ отстойник для осаждения 
крупных примесей 

зсгоіі ~ стальной вертикальный ци- 
линдрический резервуар, монтируе- 
мый из рулонированных конструкций 
зесопдагу зесіітепіаііоп ~ вторичный 
отстойник 

зесіітепіаііоп ~ отстойник 
зеера§е ~ гидравлический лоток моде- 
лирования 
зерііс ~ септик 

зегѵісе ~ вспомогательный (расход- 
ный) резервуар (водоснабжение) 
зегѵісе-ѵѵаіег з1ога§е ~ бак-аккумуля- 
тор горячей воды 
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Іапк 

зеіііетепі [зеіііігщ] ~ 1. отстойник, 
отстойный резервуар 2. отстойная ка- 
мера септика 

8кіттіп§ ~ 1. жироловка 2. резервуар 
для сбора всплывших веществ 
8ІисІ§е ~ илосборник, илонакопитель 
8Іш1§е-сіі§е8Ііоп ~ реактор для тепло- 
вой обработки осадка сточных вод 
80 ІШІ 0 П ~ затворный бак 
врЬегісаІ ~ сферический [шаровой] 
резервуар 

зрігаІ-Моѵѵ ~ аэротенк с тангенциаль- 
ной подачей воздуха и вращательным 
движением воды 
зіееі ~ стальной резервуар 
8Іога§е ~ резервуар для хранения 
(преимущественно нефти и нефте- 
продуктов) 

8Іога§е-\ѵаІег ~ питающий водяной 
бак [резервуар] 

8Іогт ѵѵаіег ~ ливневый резервуар, до- 
ждеприёмник 
зитр ~ отстойный бак 
зигГасе - наземный резервуар 
8іп§е ~ усреднигельный резервуар, 
усреднитель; уравнительный резерву- 
ар 

іЫскепіп§ ~ уплотнитель ила (резер- 
вуар) 

І\ѵо-8Іа§е теіігапе ~ двухступенчатый 
метантенк 

ишіег§гоипс1 ~ подземный резервуар 
ѵегіісаі ~ вертикальный резервуар 
ѵегіісаі Ооѵѵ зебітепіаііоп [зеШігщ] ~ 
вертикальный отстойник 
ѵѵазЬ-ѵѵаІег ~ промывной резервуар 
(очистной станции) 

\ѵаІег-8еа1есі ~ резервуар с водяным 
затвором 

ѵѵаіег 8Іога§е ~ водяной бак 
Іапка§е 1 . вместимость [внутренний 
объём) резервуара 2. хранение в ре- 
зервуаре 

Іапкіп§ устройство битумной гидроизо- 
ляции (сплошного фундамента, рас- 
положенного ниже уровня грунтовых 
вод) 

Іар 1. водоразборный кран; спускной 
кран 2. присоединение к водопровод- 
ной магистрали 3. газовый кран 4. 
метчик 5. нарезать внутреннюю резьбу 
ЫЬ ~ настенный водопроводный [во- 
доразборный) кран 

бгаіпіп§ ~ дренажное отверстие (ап- 
парата, трубопровода), дренажный 
выпуск 


Даѵѵ-ой' ~ водоразборный кран 
§1оЬе ~ шаровой кран 
тіхег ~8 смесительная аппаратура 
попсопсиззіѵе ~ водоразборный кран, 
не создающий гидравлических ударов 
оиізісіе ~ англ, поливочный кран 
рШаг ~ настольный [туалетный] кран, 
кран с жёстко закреплённым изливом 
ріре ~ метчик для трубной резьбы 
р1и§ ~ пробковый [стержневой] кран 
ргеззиге ~ приёмник давления; шту- 
цер для отбора давления, отвод к ма- 
нометру 

зргау ~ излив (крана) с аэратором 
зѵѵіѵеі ~ кран с поворотным изливом 
Т- ~ трёхходовой кран 
\ѵаД ~ настенный водоразборный кран 

Іаре 1. лента; клейкая лента 2. рулетка, 
мерная лента 

абсІт§ ~ мерная лента с добавочной 
шкалой (в начале и конце ленты) 
асШезіѵе ~ клейкая [клеящая] лента 
аішішіігесі ~ алюминированная (теп- 
лоизоляционная) лента 
Ьиіуі гиЬЬег ~ бутилкаучуковая изо- 
ляционная лента 

бисі ~ клейкая лента для герметиза- 
ции воздуховодов 

еіесігісаі ~ электроизоляционная лен- 
та 

(Мі ~ проволока для протаскивания 
электропроводов через трубы 
Ьеаіег [1іеа1іп§] ~ ленточный элект- 
ронагревательный элемент (для обог- 
рева трубопроводов) 

Іп8и1а1іп§ ~ изоляционная лента 
іпѵаг ~ инварная мерная лента 
Іоіпі ~ лента для герметизации швов 
теа8игіп§ ~ рулетка, измерительная 
[мерная] лента 

ріре Ійгеасі 8еа1іп§) ~ лента для уплот- 
нения резьбовых соединений 
рге88ігге вепвіііѵе ~ клейкая лента, 
чувствительная к давлению 
8еа1іп§ ~ уплотняющая [герметизиру- 
ющая] лента 

8Іее1 ~ стальная рулетка; стальная 
мерная лента 

Іарег 1. переход (трубопровода) 2. рі 
суживающиеся бетонные кольца (для 
колодца) 

аиіотаііс ~ автоматическое устройст- 
во для наклейки уплотняющих лент 
(на ш.вы, углы и т.д.) 
боиЫе-йап§еб ~ фланцевый переход 
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Іссііпісіис 


Іеѵеі іпѵегі ~ несимметричный пере- 
ход (трубопровода) 

Іарегед суживающийся, конический 
Іар-іп врезка (трубопровода) 

Іаріп§ 1. обмотка лентой; обклейка лен- 
той (изоляционной, уплотнительной) 
2. измерение расстояния мерной лен- 
той 

йге ~ обклейка стыковых швов лентой 
(между листами сухой штукатурки) 
без последующей отделки 
Іарріп§ 1. присоединительное отверстие 
(с резьбой) 2. соединительный патру- 
бок, штуцер (с резьбой) 3. нарезание 
резьбы 4. каптаж о ~ а 8ргіп§ каптаж 
источника 

бо\ѵп8Ігеат ~ присоединительное от- 
верстие или патрубок, расположенные 
вниз по потоку от данного сечения 
йо\ѵ ~ присоединительное отверстие в 
подающем трубопроводе 
геіигп ~ присоединительный патру- 
бок для обратной [отводящей] трубы 
ирзігеат ~ присоединительное отвер- 
стие в трубопроводе, расположенное 
вверх по потоку от данного сечения 

Іаг дёготь 

ЬігсЬ ѵгооб ~ берёзовый древесный дё- 
готь, берёзовая древесная смола 
сгибе ~ сырой дёготь 
попіохіс ~ нетоксичный (дорожный) 
дёготь 

реігоіеит ~ гудрон 
гейпеб ~ очищенный дёготь 
гоаб ~ дорожный дёготь 
Іаг§еІ 1. цель; намерение; задача 2. ми- 
шень 3. задание; плановый показа- 
тель, контрольная цифра 4. визирная 
марка 

епег§у ~ расчётное энергопотребление 
іиеі ~ плановый показатель добычи 
топлива 

Іаграиііп непромокаемый брезент или 
парусина 

Іаггіп§ гудронирование 
Гаек 1. задача; задание 2. обязанность 3. 
амер, норма рабочего 4. налог; по- 
шлина 

безі§п ~ задание на проектирование 
ѵѵогк ~ рабочее задание 
Іаѵегп таверна, бар 
Іах налог; сбор; пошлина 
Іапб ~ земельный налог 
геаі езіаіе ~ налог на недвижимое 
имущество 


Іахіп§ руление (самолёта) 

Іахі\ѵау рулёжная дорожка 
ассезз ~ магистральная рулёжная до- 
рожка 

ехіі ~ соединительная рулёжная до- 
рожка скоростного схода 
Іеат рабочая бригада; команда 
татщетепі ~ группа управления 
(строительством и т.д.) 

Іеаг оШ сдирать, удалять (покрытие по- 
ла), отдирать (обшивку) 

Іесй: 

Ы§1г ~ высокоразвитая технология 
Іесйпісіап техник, лицо среднего техни- 
ческого персонала 
Ьиі1біп§ ~ техник-строитель 
Іесйпщие (рабочий) приём, метод 
~8 оГ сопзігисііоп способы (методы, 
технические приёмы] строительства 
ассібепі ргеѵепііоп ~8 практические 
меры предупреждения несчастных 
случаев на стройплощадке 
арріісаііоп ~8 технические приёмы 
нанесения (штукатурки, краски, 
торкрет-бетона и т.д.) 

Ьгііііе-Іасциег ~ метод лаковых по- 
крытий (исследования напряжений) 
сопѵепііопаі ~ обьмный технологиче- 
ский приём 

ейісіепі ~8 эффективные методы 
( производства работ ) 
егесііоп ~8 приёмы монтажа 
іогтіп§ ~8 приёмы возведения [мон- 
тажа] опалубки 

§гарЫса1 ~8 приёмы графических по- 
строений [решений] 

Ьубго-бетоііііоп ~ высоконапорный 
гидравлический метод удаления раз- 
рушающегося бетона с покрытия 
іппоѵаііѵе сопвішсйоп ~8 новые [усо- 
вершенствованные, современные] тех- 
нологические приёмы (строительных 
работ) 

1оабіп§ ~ 1. способ нагружения; спо- 
соб приложения нагрузки 2. приём 
погрузки 

тесйапісаі верагаііопв ~ приём меха- 
нической сепарации [разделения по 
фракциям] 

то8І изеГиІ ~ наиболее рациональ- 
ный приём [способ] 
писіеаг-габіайоп ~ радиоизотопный 
метод (напр, определения плотности 
грунта) 

регітеіег Ыа8Ііп§ ~ гладкое [контур- 
ное] взрывание 
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ІесЬпщие 


ргезІге88Іп§ ~8 способы [технологиче- 
ские приёмы] предварительного на- 
пряжения конструкций 
ргобисііоп ~8 технология производст- 
ва; технологические приёмы изготов- 
ления 

гераіг ~8 технологические приёмы ре- 
монтных работ 

гезіогаііоп ~8 приёмы реставрации 
(исторических зданий и интерьеров) 
геІгоГіНіп§ ~8 изменённые технологи- 
ческие приёмы 

зргау-цр ~8 приёмы набрызга (шту- 
катурного раствора и т.п.) 
зигіасе ЯшзЫп§ ~8 приёмы [способы] 
отделки поверхностей (плит, камней, 
блоков) 

Іе8І рге88иге ~ способ испытания тру- 
бопроводов давлением 
Ігасег ~ метод меченых атомов 
шісопѵепііопаі ~ необычный техноло- 
гический приём 

\ѵіпІег Ьиі1діп§ ~8 технологические 
приёмы производства работ зимой 
ІесЬпоІоёізІ: 

сопсгеіе ~ специалист по технологии 
бетона, строитель-технолог по бетону 
ІесЬпо1о§у технология 
абѵапсесі ~ передовая технология 
ЬиіШіпё ~ технология строительного 
производства, строительная технология 
сетепі ~ технология производства це- 
мента 

сопсгеіе ~ технология бетона 
соп8ІгисІіоп ~ технология производст- 
ва строительных работ, технология 
строительства 

ітргоѵесі ~ улучшенная [усовершенст- 
вованная] технология 
гарісііу деѵе1оріп§ ~ быстро развиваю- 
щаяся технология 

зішсіигаі ІітЬег сошігисііоп ~ техно- 
логия возведения (строительства) де- 
ревянных конструкций 
зиІіііг-аврЬаІІ ~ технология приготов- 
ления серного асфальтобетона 
Іе8Ііп§ ~ технология проведения испы- 
таний 

іѵоосі ~ технология обработки лесома- 
териалов; технология переработки 
древесины 

Іесіопісз (архи) тектоника 
Іее 1. тройник 2. жёсткий упор Т-образ- 
ной формы (в сталежелезобетонной 
плите моста) 3. тавр(овая балка), Т- 
образный профиль 


ап§1е ~ косой тройник 
базе ~ тройник с опорным фланцем 
ЬиІЬ ~ бульбовый тавровый профиль 
ЬиШтеасІ ~ тройник с уширенной цен- 
тральной частью 

йгор ~ тройник с проушинами для 
крепления к опорной конструкции 
ециаі ~ равнопроходной тройник 
ріре ~ тройник 

ргесазі Нѵіп ~ сборная железобетон- 
ная панель в форме двойного «Т» 
ргезігеззей боиЫе ~ предварительно 
напряжённая железобетонная панель в 
форме двойного «Т» 
гес1исіп§ ~ переходный тройник 
засісііе ~ тройник для присоединения 
отводной линии к магистрали 
зегѵісе ~ тройник из ковкого чугуна с 
наружной резьбой на одном конце 
8циаге ~ тройник с врезкой ответвле- 
ния под прямым углом 
зІгаі§Ьі ~ равнопроходной тройник 
зѵѵеер [зѵѵері] ~ несимметричный 
тройник с плавным примыканием от- 
ветвления 

Іарресі ~ тройник с двумя раструбами 
и внутренней резьбой в одном из от- 
верстий 

Іоп§ие ~ тройник с внутренним струе- 
направляющий элементом 
ипедиаі ~ неравнопроходной тройник 
ипіоп ~ тройник с муфтовым соедине- 
нием на одном конце 

Іе§и1а нижняя лотковая черепица, лот- 
ковая черепица нижнего ряда 

Іеіатоп теламон, атлант (опора в виде 
мужской статуи) 

Іеіезсоре зрительная труба (геодезиче- 
ского инструмента) 
ореп зі§Ьі ~ искатель (дополнитель- 
ная труба) 

Іе1езсоріп§ телескопирование [выдвиже- 
ние] стрелы 

Іе1еѵіе\ѵег скважинный телевизионный 
сканер 

ІеІрЬег тельфер 

Іето проф. водитель грузового автомо- 
биля 

Іетрегаіиге температура 
~ оГ асііаЬаІіс заіигаііоп температура 
адиабатического насыщения 
асситиіаіесі ~ сумма температур 
(напр, градусо-дней) 
атЬіепІ ~ температура окружающей 
среды, температура (окружающего) 
воздуха 
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Іетрегіп" 


аиіо-і§піІіоп ~ температура самовозго- 
рания 

Ьоііег йо\ѵ ~ температура воды, посту- 
пающей в сеть от котла 
сотіогі ~ температура комфортного 
состояния, комфортная температура 
сопс1еп8Іп§ ~ температура конденса- 
ции 

сигіп§ ~ температура выдерживания 
бетона 

ёеііѵегу ~ температура нагнетания 
с1е8І§п ~ расчётная температура 
ёеѵѵроіпі ~ точка росы, температура 
точки росы 

«ШГегепсе ~ разность комфортной и 
эквивалентной температур 
ёІ8сЬаг§е - температура нагнетания 
бгу ЬиІЬ ~ температура по сухому 
термометру 

бгу гезиііапі ~ эффективная темпера- 
тура по сухому термометру 
бисіііе ЬгіШе Ігапзіііоп ~ температура 
перехода (наир, стали) от пластиче- 
ского к хрупкому состоянию 
ейесііѵе ~ эффективная температура 
епѵігоптепіаі ~ температура окружа- 
ющей среды (температура фиктив- 
ной изотермической среды, при кото- 
рой интенсивность теплопередачи 
через конструктивные элементы зда- 
ния такая же, как и наблюдаемая 
при преобладающих условиях) 
ециіІіЬгіит ~ равновесная температу- 
ра 

ециіѵаіепі ~ эквивалентная температу- 
ра 

еѵарогаііп§ [еѵарогаііоп] ~ темпера- 
тура испарения (кипения, парообразо- 
вания) 

ехсеза ~ перегрев, температура пере- 
грева, избыточная тампература 
ехіетаі ~ наружная температура 
йо\ѵ ~ температура подаваемого теп- 
лоносителя 

Ггеегігщ ~ температура замерзания 
§1оЬе ~ температура по шаровому 
термометру, радиационно-конвектив- 
ная температура 

щпіііоп ~ температура возгорания [за- 
горания] 

іпсіоог ~ температура помещения; 
комнатная температура 
іпіііаі ~ начальная температура 
іп8Ібе ~ внутренняя температура, тем- 
пература помещения 


іпіегпаі ~ внутренняя температура, 
температура помещения 
тахітит ейесііѵе Ьгіс1§е ~ макси- 
мальная температура элемента конст- 
рукции моста 

теап гасііапі ~ средняя радиационная 
температура 

гпішггшт ейесііѵе Ьгіё§е - мини- 

мальная расчётная температура эле- 
мента конструкции моста 
тіх ~ температура смеси 
піі-бисіііііу ~ температура нулевой 
пластичности [вязкости] 
орегаІіп§ ~ рабочая температура 
орегаііѵе ~ расчётная комфортная 
температура (с учётом рационального 
и конвективного теплообмена) 
оиійоог ~ наружная температура 
оиівісіе ~ наружная температура 
гаёіапі ~ радиационная температура 
габіаііоп ~ см. §1оЬе іетрегаіиге 
гезиііапі аіг [гезиШп§] ~ эффектив- 
ная температура 

геіигп ~ температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе, температура 
обратной воды 

ааШгаІіоп ~ температура насыщения 
8сгееп ѵѵеі ЬиІЬ ~ температура по 
мокрому термометру, измеренная в 
неподвижном воздухе 
8Ііп§ \ѵе! ЬиІЬ ~ температура по мок- 
рому термометру, измеренная праще- 
вым психрометром 

80 І-аіг ~ условная температура поме- 
щения с учетом солнечных теплопо- 
ступлений 

зисііоп ~ температура всасывания 
зигГасе ~ поверхностная температура 
іегтіпаі ~ температура на границе 
приточной струи 

іЬегтоёупатіс ѵѵеі ЬиІЬ ~ температу- 
ра адиабатического насыщения, тер- 
модинамическая температура по мок- 
рому термометру 

Ігапзіііоп ~ температура перехода 
(при которой пластическое разруше- 
ние претерпевает изменение на хруп- 
кое); температура превращения 
ѵѵеі ЬиІЬ ~ температура по мокрому 
термометру 

Іетрегіп§ 1. предварительный подогрев 
(воздуха) 2. (повторное) перемешива- 
ние бетонной смеси с дополнительной 
порцией воды (для получения требуе- 
мой степени подвижности бетонной 
смеси) 
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Іетріаіе 


Іетріаіе 1. шаблон 2. опорная подушка, 
подферменник, подферменный камень 
о ~ Гог йгіѵігщ зігееі рііез шаблон для 
забивки шпунтовых свай 
аЙ 2 Іп§ - шаблон для затёски шпал 
аззетЫу ~ сборочный кондуктор 
сайЬгайоп ~ 1. измерительный трафа- 
рет 2. эталонный шаблон (для опреде- 
ления главной точки аэроснимка) 
тагкіп§ ~ намёточный шаблон 
рііе йгіѵнщ ~ кондуктор для забивки 
свай 

гоасі ~ дорожный шаблон; шаблон по- 
перечного профиля дороги 

Іетріе храм о ~ іп апіеа храм в антах 
аріегаі ~ храм без боковых колонн (с 
одним или двумя портиками) 
сііріегаі ~ диптер '(античный храм, 
окружённый двумя рядами колонн) 
Сгеек ~ греческий храм 
Іеігазіуіе ~ храм с четырёхколонным 
фасадом 

Іетріеі см. Іетріаіе 

Іешіепсу Іо сгаск склонность к трещи- 
нообразованию 

Іепбег заявка на подряд [на участие в 
торгах]; смета подрядчика на торгах 

ІепсЗоп элемент напрягаемой арматуры; 
арматурный пучок 

~ ок рагаііеі іѵігез арматурный пучок 
Ьошіесі ~ напрягаемая арматурная 
прядь, имеющая сцепление с бетоном 
сіейесіесі ~ криволинейный напрягае- 
мый арматурный элемент 
ессепігіс ~ внутренний арматурный 
пучок (не совпадающий с централь- 
ной осью железобетонного элемента) 
§гоШес1 ~ напрягаемая арматура, по- 
лучившая сцепление с бетоном 
Ьагрей ~ криволинейный напрягае- 
мый арматурный элемент 
попсопсогсіапі ~ напрягаемый пучок, 
не совпадающий с линией давления, 
создаваемого преднапряжением (у 
статически неопределимых железобе- 
тонных конструкций) 
ро5І-Іеп8Іопіп§ ~ напрягаемый эле- 
мент, натягиваемый на затвердевший 
бетон 

рге5Іге88Іп§ ~ напрягаемый арматур- 
ный элемент 

ипЬопйеб ~ напрягаемый арматурный 
элемент без сцепления с бетоном 

Іепіа узкая венчающая полочка дориче- 
ского архитрава 


Іепоп шип; гребень; зуб || соединять ши- 
пом 

аЬиІІіп§ ~8 два торцовых гребня, сты- 
куемых в общей прорези, в которую 
они вставлены с разных сторон 
Ьагеіасе(сі) ~ угловой шип; боковой 
гребень 

сііѵісіесі - двойной гребень или шип 
(на торце деревянного элемента) 
йоиЫе ~8 1. двойной гребень 2. два 

соосных гребня или шипа (на разных 
торцах деревянного элемента) 
йоѵеіаіі ~ шип в форме ласточкина 
хвоста 

ІіаипсЬесІ ~ шип, переходящий в ниж- 
ней части в торцовый гребень 
оЫіцие ~ косой шип 
зЬоиИес! ~ шип с заплечиками 
8ІиЬ ~ несквозной шип 
1Ьгои§Ь ~ сквозной шип, сквозной 
торцовый гребень 
йѵіп ~8 см. боиЫе Іепопз 2. 

Іепопег шипорез 

Іепзіоп 1. растяжение 2. напряжение 3. 
натяжение; усилие натяжения 4. дав- 
ление о ипйег ~ при растяжении; 
под воздействием растягивающих сил 
ахіаі ~ осевое растяжение 
ЬепсИп§ ~ растяжение при изгибе 
с1іа§опа1 ~ растягивающее напряжение 
на косой [наклонной] площадке 
Ьоор ~ напряжение по окружности 
зигіасе ~ поверхностное натяжение 
иііітаіе ~ предел прочности при рас- 
тяжении 

Іепзіопіп§ 1. натяжение напрягаемой 
арматуры 2. растяжение 
ахіаі ~ осевое [продольное] преднап- 
ряжение 

Ііпеаг ~ преднапряжение линейных 
элементов конструкции (балок, ко- 
лонн и т.п.) 

по-ЬошЗ ~ натяжение напрягаемой ар- 
матуры на бетон без обеспечения по- 
следующего сцепления с бетоном 
ргерозі ~ дополнительное преднапря- 
жение сборных предварительно на- 
пряжённых железобетонных конструк- 
ций натяжением арматуры на бетон 

Іепзотеіег тензометр 

Іепзог тензор 

еіазіісііу ~ тензор упругости 
йгзі-огсіег [йгзі-гапк] ~ тензор перво- 
го ранга 
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весопсі-огсіег [весопё-гапк] ~ тензор 
второго ранга 

зрЬегісаІ ~ сферический [шаровой] 
тензор 

зігаіп ~ тензор деформаций 
8Ігез8 ~ тензор напряжений 
зуттеігіс ~ симметрический [сим- 
метричный] тензор 
ІепІ палатка 
аіг ~ воздушная палатка 
\ѵа11 ~ палатка с вертикальными стен- 
ками и двускатной крышей 
Іегт 1. срок; период 2. условие 3. тер- 
мин 4. колонна со скульптурой 
Іепиіпаі 1. оконечное устройство, тер- 
минал; абонентский пункт 2. клемма, 
зажим, вывод 3. концевая муфта 4. 
оголовок дымовой трубы 5. конечная 
станция (напр, метрополитена); ко- 
нечный пункт 6. конечное [концевое] 
архитектурное украшение 
аіг ~ 1. воздухораспределитель 2. воз- 
духоприёмник (вытяжной системы) 
3. молниеприёмник 
аігрогі ра88еп§ег ~ аэровокзал 
Ьиік оіі ~ нефтяной причал 
саг§о ~ 1. грузовой причал 2. грузовой 
аэровокзал 

беер-8еа ~ глубоководный причал 
еагій ~ клемма заземления 
еіесггіс ~ клемма, (электрический) за- 
жим 

ехііаші аіг ~ вытяжное устройство, 
вытяжной плафон, вытяжная решётка 
(ап ~ вентиляторный доводчик 
1оас1іп§ ~ погрузочный причал 
пшШІеѵеІ ~ многоярусный аэровокзал 
ра88еп§ег ~ пассажирская (железно- 
дорожная) станция 
ипііеѵеі ~ одноярусный аэровокзал 
(еггасе 1. терраса, веранда 2. плоская 
крыша 3. уступ; берма 4. ряд (примы- 
кающих торцами) домов; ленточная 
застройка (вдоль улицы) 5. прогулоч- 
ная аллея ( перед большим зданием) 
б. открытая галерея; балкон; портик; 
колоннада 7. терраса (речной долины) 
аііиѵіаі ~ аллювиальная терраса 
ЬепсЬ - горизонтальный уступ на 
склоне 

біѵегеіоп ~ водоотводящая терраса 
8ші ~ солярий на крыше дома 
(еггасіп§ устройство берм (на земляном 
полотне) 

(егга-со((а терракота 
агсініесіигаі ~ архитектурная террако- 


та, архитектурные керамические изде- 
лия 

Іеггаіп 1. местность, территория 2. по- 
чва, грунт 3. участок местности, пло- 
щадка 4. рельеф 
ЫПу ~ холмистая местность 
гон§Ь ~ пересечённая [неровная] мес- 
тность 

ш§§ес1 ~ пересечённая [неровная] ме- 
стность 

(егга 220 1. терраццо (бетонная смесь с 
заполнителем из мраморной крошки 
или мелких зёрен гранита, сиенита и 
т.д.) 2. мозаичный пол из смеси тер- 
раццо 

топоШЫс ~ монолитное покрытие по- 
ла типа терраццо 

(еггііогу территория; местность; район 
тиіііріе-ігаск ~ многопутный участок 
(железной дороги) 

рагізіі ~ посёлок; территория общины 
8(а(іоп ~ территория железнодорож- 
ной станции (в пределах границ от- 
вода) 

(езвега тессера (небольшая пластинка 
или кубик мрамора, стекла, керами- 
ки, применяемые для создания мозаи- 
ки) 

(е8( испытание; проверка; тест; опыт; 
проба; анализ; исследование; экспери- 
мент I испытывать; проверять; иссле- 
довать о ~ Ьу іттегеіоп іп Ьоі1іп§ 
\ѵа(ег проба [испытание] кипячением 
в воде; ~ (ог ог§апіс таКег определе- 
ние содержания органических приме- 
сей в заполнителях; (о тип а ~ прово- 
дить испытание 

~ оГ (іте испытание временем (о ма- 
териалах, дорожных покрытиях и 
т.п.) 

АА8НО сіепвііу ~ определение плот- 
ности грунта по методу АА8НО 
АЬЬоІ сотрасііоп ~ лабораторный ме- 
тод (Аббота) определения максималь- 
ной плотности грунта при оптималь- 
ной влажности 

АЬгаіте* ~ калориметрические испы- 
тания (для определения содержания 
органических примесей в песке) 
аЬгазіоп ~ испытание на истирание 
[на износ] 

аЬаогрііоп ~ определение водопогло- 
щения 

ассеіегаіеб ~ ускоренное испытание 
ассеіегаіесі ~ Гог сопіргеззіѵе 8(геп§(Ь 
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іе8і 

ускоренное определение предела 

прочности при сжатии (бетона) 
ассеіегаіесі 8Ігеп§іЬ ~ ускоренное оп- 
ределение прочностных характеристик 
[прочности] 

ассеріапсе ~ приемо-сдаточное испы- 
тание 

ассгесіііесі ~8 общепринятые испыта- 
ния с целью проверки качества; экс- 
периментальная проверка качества 
(изделия) 

асіб ~ проба на кислотную реакцию 
а§§ге§аІе сгшЬіщ; ~ определение пре- 
дела прочности заполнителей на сжа- 
тие 

а§§ге§аІе ітрасі - определение преде- 
ла прочности заполнителей на удар 
аіг ~ пневматическое испытание (на 
герметичность) 

аіг сопіепі ~ определение воздухосо- 
держания бетонной смеси 
аіг епігаіптепі ~ определение содер- 
жания (вовлечённого) воздуха в бето- 
не 

аіг Шіег Ыаскпе88 ~ испытание воз- 
душного фильтра на почернение 
аіг 1еака§е ~ 1. испытание воздухово- 
дов на герметичность 2. измерение 
воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций 

аіг регтеаЬііііу ~ 1. определение воз- 
духопроницаемости 2. определение 
тонкости помола цемента по методу 
воздухопроницаемости 
аіг регтеаЬііііу йпепевз ~ определе- 
ние тонкости помола цемента по мето- 
ду воздухопроницаемости 
а11егпаІіп§ Ьепс1іп§ ~ испытание на 
выносливость [усталость] при знако- 
переменном изгибе 

апсЬога§е зЬеаг ~ анкерное испыта- 
ние на сдвиг 

аріііисіе ~ квалификационное испыта- 
ние 

АйегЬег§ ~ определение пластических 
свойств грунта (пределов Аттербер- 
га) 

аіігіііоп ~ испытание на истирание 
[на износ] 

аиіосіаѵе ~ испытание в автоклаве, 
испытание на автоклавную обработку 
Ьа1іп§-оиІ регтеаЬііііу ~ испытание 
водопроницаемости пород откачкой 
воды из скважины желонкой 
Ьаіі ~ определение степени подвижно- 
сти бетонной смеси по глубине погру- 


жения в смесь цилиндрического стер- 
жня с полусферическим наконечни- 
ком 

Ьаіі ЬапЗпе88 ~ определение твёрдости 
по Бринеллю 

Ьагіит 8и1рЬаІе ~ ускоренный метод 
определения кислотности грунта (с 
применением сульфата бария) 

Ьеат ~ 1. испытание балок на изгиб 
2. определение предела прочности бе- 
тона при изгибе 

Ьеагіп§ ~ определение несущей спо- 
собности грунта 

Ьепс1іп§ ~ испытание на изгиб; испы- 
тание (металла) на загиб 
Ьешііп§ Іепзііе ~ определение прочно- 
сти на растяжение при изгибе 
Ьіі \ѵеаг ~ испытание на абразивность 
горной породы (по износу долота) 
Ыаскпезз аіг Шіег ~ испытание воз- 
душного фильтра на почернение 
Віаіп ~ определение тонкости помола 
(цемента и т.п.) по Блейну (по сте- 
пени воздухопроницаемости порошка) 
Ыоск вЬеаг ~ метод определения 
прочности на сдвиг [срез] 

Ыо\ѵ Яехиге ~ испытание ударной 
вязкости на копре 

Ьоіііп§ ~ проба [испытание] кипяче- 
нием (в воде) 

Ьопб ~ определение прочности сцеп- 
ления (арматуры с бетоном) 
Ьооізігар ~ статическое испытание 
сваи (напр, на выдёргивание) 

ЬогеЬоіе зЬеаг ~ скважинное испыта- 
ние на сдвиг (горной породы) 

Ьгеакіп§ ~ испытание на разрыв 
Вгіпеіі Ьагбпе88 ~ определение твёр- 
дости по Бринеллю 
СаШогпіа Ьеагіп§ гаііо ~ определение 
несущей способности грунта калифор- 
нийским методом 

сетепі ~8 методы испытания цемен- 
тов 

СЬагру ~ определение ударной вязко- 
сти металла по (методу) Шарпи 
СЬагру Ѵ-поІсЬ ітрасі ~ определение 
ударной вязкости по (методу) Шарпи 
сЬеск(іп§) ~ контрольное (провероч- 
ное) испытание 

СОБЕ ѵоіите сЬап§е ~ метод опреде- 
ления коэффициента линейного рас- 
ширения грунта (без нарушения его 
структуры) 

соіог (ітеігіс) ~ колориметрическое 
испытание 
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сотрасіігщ (асіог ~ определение по- 
движности бетонной смеси по степени 
её уплотнения (в результате её паде- 
ния с заданной высоты в стандарт- 
ный мерный сосуд) 

сотрасііоп ~ определение степени уп- 
лотнения (грунта, бетонной смеси и 
т.п.); лабораторный метод получения 
кривой плотность - влажность 
сотрПепсе ~ испытание [проверка] 
на соответствие техническим условиям 
[проектным характеристикам] 
сотргеззіоп ~ 1. испытание внутрен- 
ним давлением; гидравлическое испы- 
тание 2. определение прочности при 
сжатии; испытание на сжатие 3. ком- 
прессионное испытание (грунта) 
сопе репеігаііоп ~ испытание (грун- 
та) коническим зондом 
сошізіепсу - определение подвижно- 
сти (смеси) 

сошоіісіаіеіі диіск [сошоіісіаіесі 
ипбгатей] ~ компрессионное испыта- 
ние (грунта) без оттока воды 
сошоіісіаііоп ~ компрессионные испы- 
тания 

сошіапі Ьеаб регтеаЬійІу ~ испыта- 
ние водопроницаемости (грунта) при 
постоянном напоре воды 
сошіапі гаіе оС репеігаііоп ~ метод 
статического испытания сваи (с по- 
стоянной скоростью погружения) 
сопзіапі гаіе ок иріій ~ метод испыта- 
ния сваи на выдёргивание (с посто- 
янной скоростью извлечения) 
сошіапі ѵоіигпе ~ компрессионное ис- 
пытание грунта без оттока воды с со- 
хранением постоянства объёма образ- 
ца 

сопігоі ~ контрольное испытание 
соге ~ испытание бетонных цилиндри- 
ческих образцов, вырезанных из тол- 
щи бетона конструкции 
сгеер ~ испытание на ползучесть; оп- 
ределение длительной (долговремен- 
ной) прочности при статической на- 
грузке 

С.К.Р. ~ см. сошіапі гаіе оГ 
репеігаііоп Іезі 

сгшЫп§ ~ оределение прочности при 
раздавливании [сжатии] 
сиЪе (8Ігеп§іЬ) ~ определение Куби- 
ковой прочности (бетона) 
суііпбег ~ определение цилиндровой 
прочности ( бетона ) 


іе$і 

беЬусігаІіоп ~ термический анализ 
(горных пород) 

сііатеігаі сотргеввіоп ~ испытание на 
раскалывание (бетонного цилиндра, 
нагружаемого вдоль образующей рав- 
номерно распределённой нагрузкой) 
ёіатоші ругатіб Ьагйпезз ~ опреде- 
ление твёрдости алмазной пирамидой 
йіосІуІрЬіЬаІаІе ~ испытание воздуш- 
ного фильтра диоктилфталатом 
сіігесі 8Йеаг ~ испытание (грунта) на 
прямой сдвиг 

бізрегзіоп ~ отмучивание (грунта) 
сііззіраііоп ~ анализ порового давле- 
ния (при трёхосном компрессионном 
недренированном испытании грунта) 
БОР ~ см. сИосІуІрйіЬаІаІе Іезі 
Боггу ~ испытание на дробление (гор- 
ных пород) 

бгаіп ~ 1 . испытание канализационно- 
го трубопровода на прочность [непро- 
ницаемость] 2. см. 8Іо\ѵ Іезі 
бгаіпесі Ігіахіаі ~ дренированное ис- 
пытание грунта на трёхосное сжатие 
бгіѵіп§ ~ 1. динамическое зондирова- 
ние грунта 2. опытная забивка свай 
йгор-\ѵеі§1іІ ~ испытание падающими 
грузами 

ёигаЪШіу ~ определение [проверка] 
долговечности, испытание на долго- 
вечность 

йші зроі ~ испытание воздушного 
фильтра на почернение 
ЭШсй 8оишііп§ ~ голландский метод 
зондирования грунтов с автоматиче- 
ской записью усилий вдавливания 
бупатіс репеігаііоп [бупатіс 
ргоЬіп§] ~ динамическое зондирова- 
ние 

ехрапйаЫе зіееѵе сопсгеіе ~ опреде- 
ление прочности бетона (при 
растяжении) разжимной муфтой 
ехрозше ~з испытания на воздействие 
внешней среды (атмосферных факто- 
ров) 

іазі ЯеЫ ~8 скоростные полевые ис- 
пытания 

іаІі§ие ~ испытание на устойчивость 
[выносливость] 

ЙеМ ~8 полевые испытания 
йеМ бешііу ~ полевой метод опреде- 
ления плотности грунта 
йеій 1оас1іп§ ~ полевое испытание 
(грунта) пробным нагружением 
штампа 
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йеМ регсоіаііоп ~ натурное исследо- 
вание на просачивание грунта 
ЙеМ ѵапе ~ полевое испытание грунта 
зондированием крыльчаткой 
йехиге ~ испытание на изгиб 
йо\ѵ(-ІаЫе) ~ испытание бетонной 
смеси на расплыв 

йэиг-роіпі Ьепс1іп§ - испытание на из- 
гиб с приложением сосредоточенной 
нагрузки в четырёх точках 
йасіиге ~ испытание на раздавлива- 
ние (бетонных кубов) 
йее/е-ІІвнѵ ~ испытание на замора- 
живание и оттаивание (грунта) 
ігее/е-ІІіазѵ ііигаійіііу — определение 
морозостойкости 

(гееяп§ ~ испытание на морозостой- 
кость 

§гаѵітеІгіс аіг йііег — гравиметриче- 
ское испытание воздушного фильтра 
Ііапіепігщ — оГ сопсгеіе проверка 
прочности бетона в опалубке 
Ьагсіпезз ~ 1. испытание на твёрдость 
2. определение жёсткости (воды) 
НегЬегІ сІошІІшгМ ~ испытание по- 
верхностным наклёпом по методике 
Герберта (металлическими шарика- 
ми) 

ІюІІозѵ суііпсіег ~ испытание грунта в 
полых цилиндрах 

йуйгаийс (Ігаіп ~ гидравлическое ис- 
пытание канализационных трубопро- 
водов 

Ііуіігаиііс Йа(-|аск ~ метод испытания 
(скального массива) плоскими домк- 
ратами 

Ііуіігаиііс (рге$$иге) ~ гидравлическое 
испытание, гидравлическая опрессов- 
ка (трубопровода) 

Ьуйгоьіайс ~ испытание гидростатиче- 
ской нагрузкой 

ітрасі ~ 1. определение ударной вяз- 
кости 2. испытание на удар 
ітрасі спі8Ып§ ѵаіие ~ испытание на 
динамическую прочность 
іпсіепіаііоп ~ испытание на твёрдость 
по Бринеллю 

іпк ~ визуализация потоков подкра- 
шиванием 

іп-ріасе ~ натурное испытание 
іп-ріасе чішпр ~ определение подвиж- 
ности свежеуложенного бетона 
іп-8І1и ~ полевое испытание, испыта- 
ние на стройплощадке 
іп-зііи чоіі ~8 полевые инженерно- 
геологические исследования 


ішиіайоп ~ проверка (тепло) изолиру- 
ющих свойств; испытание (тепло) изо- 
лирующей способности 
Іп1е§гі1у ~ проверка качества [целост- 
ности] забивки сваи зондированием 
І 20 Й (ітрасі) ~ определение ударной 
вязкости (металла) по Изоду 
]о11 ~ испытание (приборов, аппара- 
туры) на воздействие толчков (серии 
повторных ударов) 

КеИуЬай — определение подвижности 
[жёсткости] бетонной смеси по методу 
Келли (по глубине пенетрации пада- 
ющего металлического плунжера с 
полусферическим концом) 

Кпоор Ьапіпезз ~ испытание твёрдо- 
сти по Кнупу 

ІаЬогаІогу ~ лабораторное испытание 
Іеака^е ~ 1. испытание на герметич- 
ность 2. измерение инфильтрации 
грунтовых вод 

ИГе ~ испытание на долговечность 
йпе-Іоаіі ~ испьпание (скальной поро- 
ды) линейной нагрузкой 
ІоаіІ ~ оГ 8ІгисІигс8 испытание соору- 
жений нагрузкой 

1оасйп§ ~ испытание нагрузкой [на- 
гружением] 

1оп§-1епп ~ долговременное [длитель- 
ное] испытание 

1оп§-Ііте сгеер ~ испытание на дли- 
тельную ползучесть 
піаіпіаіпссі ІоаіІ ~ метод статического 
испытания сваи (со ступенчатым за- 
гружением) 

тапиіаеіштт ~ испытание, проводи- 
мое фирмой-изготовителем (конст- 
рукции, изделия) 

теіііуіепе Ыие ~ испытание воздуш- 
ного фильтра порошком синего мети- 
лена 

тойеі ~ испытание модели; испыта- 
ние на модели (с использованием мо- 
дели) 

пеебіе ~ испытание (скальной поро- 
ды) клиньями 

поісЬ Ііеікііп” ~ испытание на изгиб 
образца [балочки] с надрезом 
поісйеіі Ьаг ~ определение ударной 
вязкости (металлов) по Шарпи (с 
применением надрезанных образцов) 
писіеаг сІепмГу ~ полевое определение 
плотности грунта гамма-плотномером 
орегаііопаі ~ испытание [проверка] 
эксплуатационных качеств 
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ог§апіс ~ определение содержания ор- 
ганических примесей в фунте 
ог§апіс ~ Гог йпе а§§ге§а!е колори- 
метрические испытания мелких за- 
полнителей [песка] 

огійсе ШЬе ~ определение подвижно- 
сти бетонной смеси по времени исте- 
чения из трубы 

репеігаііоп ~ 1. определение вязкости 
[текучести] битума пенетрометром 2. 
испытание на пенетрацию 3. зондиро- 
вание (грунтового основания) 
регсиззіоп ~ испытание на удар 
регГогтапсе ~ экспериментальная 
проверка [испытание] эксплуатацион- 
ных качеств 

рйоіоеіазііс ~ оптический метод исс- 
ледования напряжений, метод фото- 
упругости 

рііе Іоай ~ испытание несущей спо- 
собности сваи нагрузкой 
рііе ри11іп§ ~ испытание сваи на вы- 
дёргивание 

рііе гесігіѵіп§ ~ проверка проектной 
глубины погружения сваи повторной 
забивкой 

рІаІе-Ьеагіщ: ~ штамповые испытания 
(напр, скального массива) 
рпептаііс ~ пневматическое испыта- 
ние (на герметичность) 
роіпі-іоасі ~ 1. испытание точечной 
(сосредоточенной) нагрузкой 2. испы- 
тания по методу соосньк пуансонов 
(керна скальной породы) 
ргеіітіпагу ~ предварительное испы- 
тание 

ргеззиге ~ испытание давлением 
ргеззиге теіег ~ прессиометрическое 
испытание 

ргооГ ~ проверочное испытание; проб- 
ное испытание 

ргооГ Іоасі ~ метод пробного нагруже- 
ния (сваи) 

ритріп§ ~ опытная откачка 
ршісЫп§ зйеаг ~ испытание (скаль- 
ной породы) на скалывание пуансона- 
ми 

руспотеіег ~ пикнометрический ме- 
тод определения плотности 
О- [чиіск] ~ недренированное испы- 
тание (грунта) на сдвиг 
К-~ недренированное испытание 
(грунта) 

~ лабораторное испытание грунта 
на сдвиг (при выдерживании постоян- 
ного объёма образца) 


іеъі 

гасііаі регсоіаііоп ~ испытание на ра- 
диальную фильтрацию (горных по- 
род) 

Каутопй йапсіагсі - динамическое 
зондирование (для сравнения несущей 
способности грунтов) 
гесерііоп ~ приёмочное испытание 
геГегепсе ~ стандартное контрольное 
[проверочное] испытание 
геііаЬііііу ~ испытание на надёжность 
гереаіесі Іоай ~ испытание повторной 
нагрузкой (на усталость) 
гезопаШ-соІитп ~ испытание резо- 
нансным методом (цилиндрических об- 
разцов многолетнемёрзлых грунтов 
для оценки динамических свойств) 
геѵегзе Ьеші ~ испытание (металла) 
на загиб 

госк ЬоЙ8 сопѵег§епсе ~ конверген- 
тный анкерный метод испытания (для 
определения модуля упругости горно- 
го массива) 

Коск\ѵе11 ЬапЗпезз ~ определение 
твёрдости по Роквеллу 
КоскѵѵеІІ зирегйсіаі ЬапЗпезз ~ опре- 
деление поверхностной твёрдости по 
Роквеллу 

8— дренированное испытание грунта 
на сдвиг (при трёхосном сжатии) 
заропійсаііоп ~ см. 8оар Іезі 
всгаісй ~ определение твёрдости (по 
шкале Мооса) 

зЬеаг(іп§) ~ испытание на сдвиг 
[срез]; определение прочности при 
срезе [сдвиге, скалывании] 
зЬоск ЬешЗіп§ ~ определение ударной 
вязкости (на копре) 

8Іюг1-іеті ~ кратковременные испы- 
тания 

8Іп§1е роіпі - определение одной ха- 
рактеристики [одного параметра] 

8Ііе ~ Гог сетепі сопіепі оГ тогіагз 
построечные испытания строительных 
растворов на содержание цемента; оп- 
ределение расхода цемента в строи- 
тельных растворах на стройплощадках 
8Іо\ѵ ~ дренированное испытание 
(грунта) на сдвиг (при трёхосном 
сжатии) 

8Іитр ~ определение осадки конуса 
зтоке ~ 1. (за)дымление (метод ис- 
пытания систем воздухораспределе- 
ния и трубопроводов) 2. визуализа- 
ция воздушных потоков в помещении 
способом дымления 
зоар ~ 1. испытание соединений на 
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герметичность методом обмыливания 
2. определение жёсткости воды с ис- 
пользованием стандартного раствора 
мыла 

зрШіігщ Іешііе ~ определение прочно- 
сти (бетона) при раскалывании 
8Іапбагс1-с1еп8ІІу ~ лабораторный ме- 
тод стандартного определения плотно- 
сти грунта 

зіапсіагсі репеігаііоп ~ стандартное 
(полевое) испытание грунта на пенет- 
рация) 

зіаііс репеігаііоп ~ статическое зонди- 
рование (грунта) 

8Ігеп§іЬ ~ определение почности; ис- 
пытание на прочность 
8Іге88-ге1ахаІіоп ~ испытание на ре- 
лаксацию напряжений 
8Іге88-шрІиге ~ испытание на разрыв 
(при ползучести) 

Іепзііе [Іепзіоп] ~ определение проч- 
ности при растяжении; испытание на 
растяжение 

Іі§Ьіпе88 ~ испытание на герметич- 
ность [на непроницаемость] 
йте-оПвеІ ~ экспериментальное опре- 
деление сроков схватывания (цемен- 
та, бетона, раствора и т. п.) 

Іогзіоп ~ испытание на кручение 
Ігіахіаі (сотрге88Іоп) ~ трёхосное 
(компрессионое) испытание (грунта) 
Гѵѵо-роіпі ~ определение двух характе- 
ристик [двух параметров] при испы- 
тании 

Іуре ~ типовое испытание 
иіігавопіс ~ испытание (материала, 
конструкции, соединения) ультразву- 
ком; ультразвуковой импульсный ме- 
тод испытания 

шісігаіпесі ~ недренированное комп- 
рессионное испытание (грунта) 
ѵасишп ~ испытание на негерметич- 
ность вакуумированием 
ѵапе ~ испытание грунта на сдвиг 
крыльчаткой 

ѵіЬгаІей гпоіГаг сиЬе ~ определение 
прочности цементного раствора при 
сжатии (раздавливанием стандарт- 
ных вибрированых кубиков) 
ѵіЪгаІіп§ сш8Іііп§ ~ определение виб- 
рационной прочности, испытание на 
виброустойчивость 

/ісаі пеесііе ~ определение сроков 
схватывания цемента иглой [прибо- 
ром] Вика 

ѵѵаіег ~ гидравлическое испытание. 


гидравлическая опрессовка (трубо- 
провода) 

\ѵаІег 1оас1іп§ ~ опьи нагружения во- 
дой (камеры для определения модуля 
деформации скальной породы в есте- 
ственном залегании) 

\ѵаІег геіепііоп ~ определение водо- 
удерживающей способности (бетон- 
ной смеси) 

іѵіпсі 1оас1іп§ ~ испытание на действие 
ветровой нагрузки 

\ѵіпсі-1иппе1 ~ аэродинамическое ис- 
пытание, аэродинамическая продувка 
\ѵогк8 Ьеат ~ испытание стандартных 
балочек [образцов] на стройплощадке 
(для определения прочности бетона 
на сжатие при изгибе) 
ѵѵогкв сиЬе ~ определение Кубиковой 
прочности бетона (на строительном 
объекте) 

уіеій ~ проверка выхода бетона 
Іезіег: 

Вгіпеіі Ьагйпе88 ~ станок для испыта- 
ния твёрдости по Бринеллю 
раѵетепі ~ машина для испытания 
покрытий ВПП 

Коскѵѵеіі Ьагсіпе88 ~ станок для испы- 
тания твёрдости по Роквеллу 
8Ішпр ~ щуп для определения степе- 
ни подвижности бетонной смеси 
Іе8Ііп§ испытание; проба; исследование 
ЬгіНІепе88 ~ испытание на хрупкость; 
определение хрупкости 
сотргезвіоп ~ испытание на сжатие 
таІегіаІ8 ~ испытание материалов 
гайіоасііѵе ~ радиоизотопное полевое 
измерение плотности - влажности 
грунта 

гашіот-іоасі ~ выборочные испытания 
нагрузкой 

ваіеіу ~ контрольные испытания для 
проверки безопасности работы (маши- 
ны) 

иіігазопіс ~ ультразвуковая дефекто- 
скопия 

Іейароё гидр, тетрапод 
Іеігазіуіе 1. тетрастиль (портик, храм с 
четырьмя колоннами) 2. с четырьмя 
колоннами (о здании) 

Іехйіе ткань; текстильное изделие 
іпсіизігіаі ~ техническая ткань 
гиЬЬег-соаІесІ ~ обрезиненная (техни- 
ческая) ткань 

Іехіиге текстура; фактура; структура 
~ оГ іііе огі§іпа1 зіопе текстура при- 
родного камня 
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сіавйс ~ кластическая [обломочная] 
текстура (грунта) 

сопсгеіе ~ фактура бетонной поверх- 
ности 

сгуо§епіс ~ криогенная текстура 
(многолетнемёрзлого грунта) 
сгувІаНіпе ~ кристаллическая текстура 
попсІа8Йс ~ некластическая текстура 
( осадочных пород) 

80 ІІ ~ текстура грунта; структура 
фунта 

вигГасе ~ поверхностная текстура 
\ѵ(нкІ §гаіп ~ текстура древесных во- 
локон (на пласта доски) 

Іехйігіп§ офактуриванне поверхности, 
придание поверхности определённой 
фактуры или текстуры 
Йіаѵѵіп^ размораживание 
ргесошігасйоп ~ предпостроечное от- 
таивание (грунта) 

(Ііеаіег театр о ~ іп Йіе гоипсі театр с 
круглой сценой в центре 
агепа ~ театр с круглой сценой в цен- 
тре 

йіт ~ кинотеатр 
Іесіиге ~ лекционный зал 
ореп-аіг ~ открытый [зелёный] театр 
орегайп§ - операционная (в больнице) 
оиМоог ~ открьный [зелёный] театр 
ЙіеойоІіГе теодолит 
Ігапуіі ~ тахеометр 
йіеогет теорема 

~ оГ 1еа8І \ѵогк теорема о наименьшей 
работе 

~ оі тіпііпит роіепііаі епег§у теоре- 
ма минимума потенциальной энергии 
~ оГ йігее тотепіч теорема трёх мо- 
ментов 

~ оГ ѵігйіаі гіівріасетепі теорема 
[принцип] возможных перемещений 
— оГ ѵігйіаі лѵогк теорема о возможной 
работе 

Са8Й§1іапо'8 ~8 теоремы Кастильяно 
БМу'8 - теорема Эдди (для вычисле- 
ния изгибающих моментов в любом 
сечении арки) 

ЙГ8І СаМфІіапо’я ~ первая теорема 
Кастильяно (частная производная 
энергии деформации по силе равна де- 
формации в направлении силы) 
гесіргосаі [гесіргосііу] ~ теорема вза- 
имности (работ, перемещений и т.п.) 
зесопсі Са8Й§1іапо'8 ~ вторая теорема 
Кастильяно ( принцип наименьшей ра- 
боты) 

ытіІагіГу ~ теорема подобия 


зирегрозійоп ~ теорема наложения, 
теорема независимости действия сил 
шіщиепезз ~ теорема об одно- 
значности (решения) 

Йіеогейсаі теоретический 
ІЬеог/у теория; учение; принцип; 
гипотеза 

~ оГ Ьискііл^ теория продольного из- 
гиба 

~ оГ еіавйсііу теория упругости 
~ оГ еіавйс 8ІаЬШ1у теория устойчиво- 
сти упругих систем 
~іе8 оГ Гаііиге теории [гипотезы] 
прочности 

~ оГ ріауйс ЬеЬаѵіог теория пластич- 
ности 

~ оГ ріавйсііу теория пластичности 
~ оС ріаіев теория тонких пластин 
~ оГ 8ІіаІІо\ѵ 8ЙеІІ8 теория пологих 
оболочек 

~ оГ 8Ііе1І8 теория оболочек 
~ оГ 8ІаЬі1йу теория устойчивости 
~ оГ Мгисіигеч теория сооружений, 
строительная механика 
~ оГ йііп чІіеІК теория тонких оболо- 
чек 

~ оГ Іогеіоп теория кручения 
Ьаггеі ~ теория расчёта цилиндриче- 
ских оболочек 

Ьеаш (ЯехчгаІ) ~ теория расчёта ба- 
лок на изгиб, теория изгиба балок 
ВеКгапіі ~ оГ Гаііиге теория прочности 
Бельтрами, энергетическая теория 
прочности (наибольшей потенциаль- 
ной энергии деформации) 

Ьеш1іп§ ~ 1. моментная теория (расчё- 
та оболочек) 2. теория расчёта балок 
(на изгиб) 

ЬегиШі§-тотепІ ~ теория изгиба 

Воиу^іпе^ч ~ теория Бусинеска (о 

распределении напряжений в упругом 

пространстве) 

ёевщп ~ теория расчёта 

сіупагпісаі ~ оГ еіавйсііу динамическая 

теория упругости, динамика упругих 

систем 

е1а8Йс ~ теория упругости 
Гокіеіі-ріаіе ~ теория складок 
ігасіиге тесЬапіс8 ~ теоретические 
положения [основы] механики разру- 
шения 

НиЬег ѵоп МІ8е8 Непску ~ оГ Гаііиге 
см. тахітипі-сіІ8Іогйоп-епег§у йіеогу 
Ііпеаг р1а8Йс ~ линейная теория пла- 
стичности 

Ііпеагігесі ~ теория, основанная на 
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Шеогу 


принципах линеаризации (принятия 
линейной зависимости между рас- 
сматриваемыми величинами) 
тахітит-с1І5Іоі1;іоп-епег§у ~ четвёр- 
тая теория прочности, теория формо- 
изменения, теория Губера — Мизеса 
тахіпшт-хііеаг ~ (оГ Гаііиге) третья 
теория [гипотеза] прочности, гипо- 
теза наибольших касательных напря- 
жений 

тахіпшт-8Ігаіп ~ (оГ Гаііиге) вто- 
рая теория [гипотеза] прочности 
(наибольших относительных удлине- 
ний) 

тахітшп-зігаіп-епегёу ~ (оГ Гаііиге) 
энергетическая теория прочности 
(наибольшей потенциальной энергии 
деформации) 

тахітит-зігезз ~ (оГ Гаііиге) пер- 
вая теория [гипотеза] прочности 
(наибольших нормальных напряже- 
ний) 

тетЬгапе ~ оГ зЬеііз безмоментная 
теория оболочек 

МоЬг'8 ~ оГ Гаііиге теория [гипотеза] 
прочности Мора 

тотепііе88 ~ оГ зЬеііз безмоментная 
теория оболочек 

попііпеаг ріазііс ~ нелинейная теория 
пластичности 

опе-сіітеп8Іопа1 сотрге88Іоп аші Но\ѵ 
~ теория одномерной консолидации 
ргеѵаінщ ~ преобладающая 

[распространённая] теория 
К.апкіпе'8 ~ теория Рэнкина 
[давления грунта] 

гаІе-ргосе88 ~ кинетическая теория 
(деформации грунтов) 
зЬаІІоіѵ-зЬеІІ ~ теория пологих оболо- 
чек 

зЬеІІ ~ теория оболочек 
зітііагііу ~ теория подобия 
зІаЬіііІу ~ теория устойчивости 
8іеасІу-8ІаІе сгеер ~ теория 
установившейся ползучести 
8ігаі§Ьі-1іпе ~ линейная теория (рас- 
чёта) 

8Ігеп§ГЬ - теория [гипотеза] прочно- 
сти 

8ІгисІигаі ~ строительная механика; 
теория (расчёта) сооружений 
іЬегт терм (внесистемная тепловая 
единица, равная 0, 156 МДж) 
Ніегтосоиріе термопара, термоэлемент 


ГЬегто§гарЬ термограф, регистрирую- 
щий термометр 
іЬегтокагеІ термокарст 
іЬегтотеІег термометр 
сопіасі ~ контактный термометр 
йіаі ~ циферблатный термометр 
Ызіапсе [сііаіапі геабіп§] ~ дистанци- 
онный термометр, телетермометр 
бгу ЬиІЬ ~ сухой термометр 
§1оЬе ~ шаровой (радиационный) тер- 
мометр 

іпёісаІіп§ ~ термометр прямого отсчё- 
та 

1іциісі-іп-§1а88 ~ стеклянный жидкост- 
ный термометр 

попсопіасі ~ бесконтактный термо- 
метр 

гесогс1іп§ ~ самопишущий [регистри- 
рующий] термометр, термограф 
гетоіе-ішіісаІіп§ [гетоІе-геас1іп§] ~ 
дистанционный термометр, термометр 
с дистанционным показанием 
гезізіапсе ~ термометр сопротивления 
\ѵеІ ЬиІЬ ~ мокрый термометр 
іЬегторіІе 1. термосвая 2. термобатарея 
іЬегторіазІіс термопласт, термопластич- 
ная пластмасса 

іЬегтозірЬоп циркуляционная система 
теплообмена 
іЬегтозіаІ термостат 
Гго8І ~ морозозащитный термостат 
іттегзіоп ~ погружной термостат 
розіііѵе асііоп ~ термостат прямого 
действия 

гетоіе ЬиІЬ ~ дистанционный термо- 
стат 

гоот ~ контактный [камерный] тер- 
мостат, камерное реле температуры 
врасе ~ см. гоот ІЬегтозіаІ 
іЬіскепег уплотнитель ила 
сігсиіаг ~ радиальный сгуститель ила 
сопііпиоиз ~ вертикальный отстойник 
непрерывного действия 
8Іис1§е ~ илоуплотнитель; сгуститель 
шлама [осадка сточных вод] 

8Іиггу ~ сгуститель шлама 
ГЬіскепіпё 1. сгущение, загустевание 2. 
создание густотёртого состояния кра- 
ски 3. уплотнение 
іЬіскпе88 толщина 

~ оГ раѵетепі толщина дорожной 
одежды 

~ оГ зЬеіі толщина оболочки 
ёеті-сІоиЫе ~ полуторная толщина 
(стекла) 
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ейесйѵе ~ приведённая [расчётная] 
толщина (элемента) 
ейесйѵе ~ ой Ійе сотргезвіоп йап§е 
расчётная толщина сжатой полки 
(стальной балки) 

Яоог ~ высота перекрытия 
Ий ~ толщина [высота] укладываемо- 
го слоя бетона 

8ІаЬ ~ сопігоііесі Ьу йге гайп§8 тол- 
щина плиты, назначаемая по пределу 
огнестойкости 

8ІаЬ-оп §гайе ~ толщина бетонной 
плиты на грунтовом основании 
ЙіітЫе 1. гильза, втулка, муфта 2. коуш 
іЫппег разбавитель (краски) 

ІІіігй: 

тіййіе ~ средняя треть (поперечного 
сечения колонны, стены и пьп) 
шійсИе ~ ой арап средняя треть пролё- 
та 

ЙюІоЬаІе барабан (венчающая часть 
круглого или многогранного здания) 
іЬгеай 1. резьба (напр, на трубе) 
Атегісап ріре ~ американская труб- 
ная резьба 

таіе ~ наружная резьба 
ТЬгеайег резьбонарезной станок 
гаіі ~ роликовая направляющая (для 
рельсовых плетей) 

8Іапйагсі §аи§е ~ уширителъ стандарт- 
ной колеи 

Йігее-Ьау трёхпролётный (о зданиях 
рамного типа) 

іЬгее-8рап трёхпролётный (о конструк- 
циях) 

Ійгеаіюій порог; пороговая величина; 
предел 

пиізапсе ~ порог неприятных 
ощущений 

ойог ~ порог восприятия запаха 
штѵау ~ порог видимости [торец] 
ВПП 

зшсерйЪіІіІу ~ порог чувствительно- 
сти 

ѴІ8ІОП ~ порог ВИДИМОСТИ 
Ійгоаі 1. отлив; капельник, слезник 2. 
шейка; сужение в основании дымохо- 
да 3. горловина 4. толщина (сварного 
шва) 

сйеск ~ слезник [капельник] под по- 
доконной доской или дверным порогом 
ІйгоПІе дроссель 
11ігой1іп§ дросселирование 
Ійгои§ЬриІ пропускная способность 
(трубопровода); объём выпуска 
(продукции); производительность 


ііе 

Ійгоѵѵ 1. размах; полное перемещение 2. 
ход (поршня) 3. отклонение ствола 
скважины 4. лесоповал, рубка леса 5. 
отклонение (стрелки прибора) 6. 
бросок; толчок 7. дальнобойность при- 
точной струи 

аіг ~ дальнобойность воздушной (рас- 
пыляемой) струи 

ІЙШ8І 1. распор (горизонтальная 
составляющая опорной реакции) 2. 
напор, нажим 3. внутреннее сжимаю- 
щее усилие 4. удар; толчок; нажим 5. 
упор 6. тяга; сила тяги 
агсй ~ распор арки 

ахіаі ~ аксиальное сжимающее уси- 
лие; осевое давление 
Ыайе ~ давление отвала (бульдозера, 
грейдера) 

еагій ~ давление грунта 
епй ~ осевое давление 
йо8І ~ криогенный распор 
Іаіегаі [8Ійе] ~ боковое давление 

Ііск засечка; отметка; чёрточка; галочка 
§гій ~8 засечки сетки координат (на 
рамке карты) 

йскеі 1. билет 2. ярлык, этикетка; 
квитанция 3. удостоверение 
йеііѵегу ~ путевой лист (водителя, 
доставляющего материал на 
стройплощадку) 

йе 1. растянутый элемент; затяжка, 
стяжка; гибкая связь 2. арматурный 
хомут колонны 3. шпала 4. ребро 
(жёсткости) 5. анкер 
апсйог ~ анкерная тяга, анкерный 
тяж 

ап§1е ~ угловая связь 
Ьгеак Ьаск ~ разрывная опалубочная 
стяжка (разрываемая при распалубли- 
вании в ослабленном сечении) 
сейгііе ~ древесностружечная шпала 
(получаемая после переработки ста- 
рых шпал) 

соііаг ~ затяжка стропил (повышен- 
ная) 

сопсгеіе ~ железобетонная шпала 
сошйег-фЪ ~ оттяжка [тяга] противо- 
весной консоли (башенного крана) 
СГО88 ~ шпала; траверса 
йеггіскіп§ ~8 стреловой канат 
йшп ~ опалубочная стяжка; хомут для 
скрепления элементов опалубки 
1іогІ20пІа1 ~ горизонтальная затяжка 
іпіегпаі ~ внутренняя связь; внутрен- 
няя стяжка 
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ііе 

цЬ ~ 1. оттяжка стрелы (башенного 

крана) 2. рі стреловой канат 

Іапб ~ анкерная оттяжка шпунтовой 

стенки (в грунтовом массиве) 

таіп ~ затяжка стропил (на уровне 

опор) 

теіаі ~з Гог саѵііу \ѵаД сопзішсііоп 
металлические анкера [анкерные 
стяжки] для пустотелых стен (колод- 
иевой кладки) 

регірЬегаі ~ наружная связь 
гаіі ~ (рельсовая) шпала 
гаіігоасі сопсгеіе ~ (железо) бетонная 
железнодорожная свая 
геЬаг ~ епсазеб іп сопсгеіе затяжка 
(арки) из арматурных стержней, омо- 
ноличенпых бетоном 
8пар ~ быстро снимаемая или разры- 
ваемая стяжка (опалубки) 
визрепзіоп ~8 стреловой канат 
8 \уіісЬ ~ переводной брус 
Іарег гой Іуре ~ суживающаяся стер- 
жневая стяжка с концевыми гайками 
или нарезными шайбами (для скреп- 
ления опалубочных щитов) 

Іо\ѵег сгапе ~8 связи крепления при- 
ставного (башенного) крана к зданию 
ѵепеег (ѵѵаіі) ~ анкер; закрепа (для 
крепления элементов наружной обли- 
цовки стен) 

ѵегіісаі ~8 вертикальные связи; верти- 
кальные хомуты (железобетонного 
элемента) 

Ііег 1. ярус, ряд; этаж 2. бухта (каната, 
кабеля) 3. верстовой ряд кирпичной 
кладки 

~ оі Ыоскз ряд кладки из массивов (в 
морских сооружениях) 

~ о( сокшш8 ярус (монтируемых) ко- 
лонн 

Ьаскіп§ - забуточный ряд кирпичной 
кладки 

ехіегіог ~ наружная верста (кирпич- 
ной кладки) 

(асе ~ верстовой ряд кирпичной клад- 
ки 

іпіегіог ~ внутренняя верста (кирпич- 
ной кладки) 

Іі§(і1пе88 1. герметичность, непроницае- 
мость 2. плотность затяжки (гайки); 
степень натяжения (каната) 
аіг ~ воздухонепроницаемость 
Ше 1. керамическая облицовочная плит- 
ка 2. кровельная черепица 3. керами- 
ческий пустотелый стеновой камень 


[блок] 4. керамическая дренажная 
труба 

аЪгазіѵе ~ плитка (для пола) с шеро- 
ховатой поверхностью 
аЪзогЪепІ ~ звукопоглощающая обли- 
цовочная плитка 

асоизГіс - звукопоглощающая облицо- 
вочная плитка 

ап§1е Ьір ~ коньковая черепица 
агтогеб раѵіп§ ~ армированная плитка 
для мощения 

аггіз (Ыр) ~ коньковая черепица 
азЬезГоз-рІазГіс (1оогіп§ ~ асбопластико- 
вая плитка для пола 
азрЬаЬ ~ битумная плитка для пола 
Ьоппеі ~ раструбная коньковая [лот- 
ковая] черепица 

Ьоппеі Ьір ~ черепица для накосной 
стропильной ноги 

сегатіс ~ 1. керамическая плитка 2. 
глиняная обожжённая черепица 
сегатіс (1оогіп§ ~ керамическая плит- 
ка для полов 

сегатіс \ѵаіі ~ керамическая плитка 

для облицовки стен 

сЫтпеу-Яие ~ керамический блок 

дымохода 

сіау ~ 1. глиняная черепица 2. кера- 
мическая облицовочная плитка, мет- 
лахская плитка 

сіау ~ іог Яоогйщ керамическая плит- 
ка для пола 

сіау \ѵа11 ~ керамическая плитка для 
облицовки стен 

сопсгеіе ~ 1. бетонный блок (стено- 
вой материал) 2. бетонная плитка 
[черепица] (кровельный материал) 
сопсгеіе іпІегіоскіп§ ~ пазовая бетон- 
ная черепица (с шипами для крепле- 
ния к брусом обрешётки) 
соп (-Ьір) ~ конусная коньковая чере- 
пица 

согк ~ плитка для пола из прессован- 
ной пробки 

сгеазе [сгезз, сгезі] ~ 1. коньковая 
черепица 2. орнаментальная кровель- 
ная плитка 

бгаіп ~ осушительная дрена; керами- 
ческая дренажная трубка 
ОиІсЬ - изразец 

еаѵез ~ карнизная [краевая] черепица 
епатеііеб ~ глазурованная плитка 
епсаизііс ~ изразцовая плитка, изра- 
зец, мозаичная черепица 
Еп§1ізЬ ~ плоская ленточная черепица 
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ехрозесі йпізЬ - неглазурованная об- 
лицовочная керамическая плитка 
ехігшіесі ~ ленточная черепица 
(асед ~ облицовочная плитка 
іаіепсе ~ фаянсовая плитка 
іеггосетепі ~ армоцементная плитка 
йеИ ~ керамическая дренажная труба 
йоог ~ (керамическая) плитка для 
(покрытия) пола 

йіггіп§ ~ пустотелый керамический 
блок [камень] для внутренней обли- 
цовки стен (часто с рифлёной поверх- 
ностью для нанесения штукатурки) 
§агйеп ~ строительная керамика для 
парков и садов [для парковой архи- 
тектуры] 

§1а88 ~ стеклянная плитка, стеклянная 
черепица 

ёіагесі ~ глазурованная плитка 
ёіагесі іпіегіог ~ глазурованная плитка 
для облицовки внутренних поверхно- 
стей стен 

§гооѵес1 ~ желобчатая черепица 
[плитка] 

§иІІег ~ шпунтовая черепица 
8УР8ШП ~ гипсовый пустотелый ка- 
мень [блок] 

Ыр ~ черепица для покрытия рёбер 
кровли 

1ю11о\ѵ ~ пустотелый [дырчатый, ще- 
левой] стеновой керамический блок 
Ьогігопіаі сеіі ~ стеновой керамиче- 
ский камень [блок] с горизонтальны- 
ми пустотами 

іп!ег1оскіп§ ~ пазовая черепица 
Ііаііап ~ итальянская черепица 
Іапб ~ керамическая дренажная труба 
с перфорацией 

тіпегаі йЬег ~ минераловолокнистая 
плитка 

тІ88Іоп ~ желобчатая черепица 
піЬЬеб ~ черепица с шипами 
поп1оаб-Ьеагіп§ ~ керамический блок 
для самонесущих стен и перегородок 
попѵіігеоив ~ неглазурбванная кера- 
мическая плитка 

опе-Ьапб ~ мелкий стеновой блок (за- 
хватываемый одной рукой) 
орапие сегатіс-§1агес1 ~ глазурованая 
облицовочная плитка с непрозрачной 
[глухой] глазурью 

рагііііоп ~ пустотелый керамический 

блок для перегородок 

раѵіп§ ~ керамический блок [камень] 

для мощения 

ріапе ~ плоская черепица 


іітЬег 

РѴС ~ поливинилхлоридная плитка 
Котап ~ романская черепица 
гооС (іп§) ~ черепица 
8рапІ8Й ~ желобчатая черепица 
Іеггагго ~ бетонно-мозаичная плита 
игщіагесі ~ неглазурованная плитка 
ѵаиі!іп§ ~ фасонный пустотелый кера- 
мический блок (для кладки сводов) 
ѵіпуі ~ винипластовая плитка (для по- 
ла) 

ѵіпуІ-азЬевІоз ~ асбестовиниловая 
плитка (для пола) 

ѵіігеош ~ глазурованная плитка [че- 
репица] 

\ѵа11 ~ плитка для облицовки стен 
Іі1іп§ облицовка плитами 
ѵегіісаі ~ облицовка плитками верти- 
кальных поверхностей (стен, колонн 
и т.п.) 

ІШ морена 

йо\ѵ ~ валунная глина 
Ііііег: 

гоё ~ ключ (для бурильных и обсад- 
ных труб) 

Ші 1. наклон; угол наклона; отклонение 
2. наклонная поверхность; склон 
ІіМогег бульдозер с наклоняемым отва- 
лом 

Іі1Ііп§ наклон; угол наклона (аэросним- 
ка) 

ЬаскѵѵагсІ ~ ок Іііе Ьискеі обратный 
наклон ковша (экскаватора) 

ІіШп§-оѵег оГ іііе гаіі подуклонка рельса 
Іііітеіег инклинометр 
Іі1і8іег прицеп с низкой наклоняющейся 
платформой 

ІітЬег 1. лесоматериал; деловая древе- 
сина; крепёжный лес 2. деревянный 
брус; деревянная крепь 
Ьиііі-ир ~ составной элемент деревян- 
ных конструкций 

сагса88Іп§ ~ лесоматериал для несу- 
щих конструкций 

сіеап [сіеаг] ~ лесо- или пиломатери- 
ал без пороков 
сопѵегіесі ~ пиломатериал 
бепве Ьагб\ѵоосі ~ лесоматериал с 
плотной сердцевиной 
сііе-8диагесі ~ (деревянный) брус тол- 
щиной более 10 см 

§1иесІ Іатіпаіесі ~ дощатоклеёные эле- 
менты деревянных конструкций 
ойаі ~ лесоматериал низкого качества 
гоок ~8 стропила 

гоІ-ге8І8Ііп§ ~ гнилостойкий лесомате- 
риал 
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ИтЪег 

гои§Ь ~ необработанный лесоматериал 
гои§Ь-Ье\уп ~ лесоматериал, отёсан- 
ный топором 

зеазопесі ~ сухой лесоматериал 
8циаге-8а\ѵп ~ брус (пиломатериал) 
вішсіигаі ~ деревянные конструкции 
зигГасеб ~ строганый пиломатериал 
ипсігеззесі ~ нестроганый пиломатери- 
ал 

ип\ѵгои§Ы ~ нестроганый пиломате- 
риал 

\ѵгоІ ~ строганый пиломатериал 
\ѵгои§Ьі ~ строганый пиломатериал 
ІітЬегігш 1. временная деревянная 

опорная конструкция (крепление 

траншей, тоннельная крепь, опалуб- 
ка, опорные леса и т.д.) 2. установка 
деревянных креплений 
сІ 08 е ~ 1. сплошное крепление (сте- 
нок траншей) 2. стенка больверка 
ореп ~ сквозное крепление (стенок 
траншей) 

Ііте время; интервал времени; период; 
срок; длительность; продолжитель- 
ность 

~ оЯ сопсепігаііоп время концентра- 
ции стока 

~ оЯ йпаі 8еІІіп§ конец схватывания 
~ оЯ Ьаиі время транспортирования; 
продолжительность перевозки 
~ оЯ іпіііаі 8еІІіп§ начало схватывания 
~ оЯ геіахаііоп время релаксации 
~ оЯ 8Ігірріп§ срок распалубливания 
~ оЯ Ігаѵеі 1. время добегания паво- 
дочной волны 2. время прохождения 
(поплавком или индикаторром) рас- 
стояния между контрольными створа- 
ми 

~ оЯ \ѵаѵе Ігаѵеі время прохождения 
волны 

асіиаі сопвішсііоп ~ фактическая 
[действительная] продолжительность 
строительства (в отличие от плано- 
вой) 

Ьаісй тіхіп§ ~ время [продолжитель- 
ность] перемешивания замеса 
Ьоагсііп§-а1і§1іІіп§ ~ время посадки- 
высадки 

сіагійсаііоп ~ время отстаивания 
[осветления] 

сопсепігаііоп ~ гидр, время добегания 
СОП8ІШСІІОП ~ продолжительность 
строительства 

сопіасі ~ продолжительность контакта 
сопігасі ~ продолжительность строи- 
тельства по договору подряда 


сгапе Ъоок ~ продолжительность ис- 
пользования грузоподъёмного крана 
(для выполнения определённого вида 
работ) 

деаб ~ время запаздывания регулятора 
беіау ~ время запаздывания (при гео- 
дезических исследованиях) 
беіепііоп ~ продолжительность пре- 
бывания (воды в водохранилище, 
сточных вод в очистном сооруже- 
нии) 

еагііезі еѵепі оссиггепсе ~ самый ран- 
ний срок наступления события (сете- 
вое планирование) 

еагіу ЙПІ8Й ~ самый ранный срок 
окончания работы (сетевое планиро- 
вание) 

еагіу 8ІагІ ~ самый ранний срок нача- 
ла работы (сетевое планирование) 
Шігаііоп ~ продолжительность фильт- 
рования 

йпаі 8е11іп§ ~ окончание схватывания 
(смеси) 

Яоаі ~ резервное время (сетевое пла- 
нирование) 

Яоѵѵ ~ время добегания стока 
ЯоіѵаЪіШу ~ время нахождения смеси 
(напр, бетонной) в разряжённом со- 
стоянии (под действием суперпла- 
стификаторов) 

йее Яоаі ~ свободный резерв времени 
(сетевое планирование) 

ЬеаІіп§-ир ~ время разогрева (систе- 
мы отопления) 

Ы§Ь ~ надбавка (к зарплате рабоче- 
го) за работы на высоте 
іпіііаі 8е11іп§ ~ начало схватывания 
(смеси) 

Іоигпеу ~ продолжительность поездки 
(исключая время остановок) 

1а§ ~ 1. время запаздывания 2. время 
добегания (при ливневом стоке) 3. 
время между началом снеготаяния и 
началом стока 

1оас1іп§ ~ время [продолжительность] 
погрузки 

тіхіп§ ~ продолжительность [время] 
перемешивания (бетонной смеси) 
орегайп§ ~ 1. время работы (число ча- 
сов работы в смену, год и т.д.) 2. 
наработка (число часов работы до 
первого отказа) 

роиг ~ время [продолжительность] 
непрерывного бетонирования 
ргейеаІіп§ ~ время разогрева (систе- 
мы отопления) 
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геасііоп ~ время реакции (напр, води- 
теля при торможении автомобиля) 
гесоѵегу ~ время нагрева до рабочей 
температуры теплоаккумулирующей 
массы отопительного прибора 
гевібепсе ~ продолжительность пре- 
бывания (отношение объёма очист- 
ного сооружения к расходу воды) 
гевропве ~ постоянная времени; время 
реакции, время срабатывания 
геіепііоп ~ продолжительность пребы- 
вания (воды в очистном сооружении) 
геѵегЬегаІіоп ~ время реверберации 
ШППІП8 ~ фактическая продолжитель- 
ность поездки (исключая время оста- 
новок) 

гиппіп§-ир ~ время пуска [разгона] 
всЬебиІеб егесііоп ~ продолжитель- 
ность монтажа по графику [по плану] 
ве11іп§ ~ время [период] схватывания 
ве111іп§ ~ подолжительность отстаива- 
ния 

віапб-ир ~ продолжительность вре- 
менной устойчивости взорванной по- 
роды 

вІагІ-Іо-ЯпівЬ ~ (Гог сопвішсііоп) 
продолжительность строительства 
віагі-ир ~ время [срок] начала строи- 
тельства 

віорреб ~ время, затраченное на оста- 
новки автомобиля (вызванные требо- 
ваниями движения) 

8Ігеп§іЪ-§аіпіп§ [вІгеп§іЬ-іпсгеавіп§] 
~ период нарастания прочности 
вІгікіп§ ~ срок распалубливания 
Ігаѵеі ~ время пробега (одной мили в 
минутах) 

Ігаѵеііп§ ~ время транспортирования; 
продолжительность поездки (исклю- 
чая время остановок) 
иіііігаііоп ~ эквивалентное число ча- 
сов работы системы или оборудования 
с полной нагрузкой (за год, сезон) 
ѵіЬгаІіоп ~ время [продолжитель- 
ность] вибрирования 

Іітекеерег табельщик (на стройпло- 
щадке) 

Іітег программируемое реле времени, 
таймер, регулятор выдержки времени 
рго§гаттеб ~ программное реле вре- 
мени 

Ііп олово 

Ііп§1е 1. кляммер(а) 2. маячный кирпич 

Ііп-кпоскег проф. жестянщик; кровель- 
щик (металлических кровель) 

Іір остриё; наконечник 


іоіегапсе 

Іеіііщ; ~ наконечник иглофильтра 
рііе ~ остриё сваи; нижний конец 
сваи 

вѵѵіІсЬ-роіпІ ~ наконечник остряка 
Ііррег 1. опрокидывающий механизм; 
опрокидывающее устройство, опроки- 
дыватель 2. самосвал 
аіі-віееі ~ цельностальной самосвал 
Іірріп§ опрокидывание 
Іірріег ороситель биофильтра 
Ііге 1. шина; покрышка 2. ж.-д. бандаж 
ІиЬеб ~ камерная шина 
ІиЬеІевв ~ бескамерная шина 
Ііввие ткань 
Іііапіит титан 

Ііііе-Ыоск штамп на чертеже 
ІоЪегтогіІе тоберморит 
Іое 1. подошва (откоса, уступа) 2. под- 
ножие; подпятие 3. закруглённый бо- 
ёк (молотка) 

~ оГ баш 1. подошва откоса плотины 
2. банкет плотины; дренажная призма 
плотины 

~ оГ віоре подошва откоса 
іпвібе етЬапктепІ ~ подошва верхо- 
вого откоса (плотины) 
госк [гиЬЫе-вІопе] - упорная [дре- 
нажная] призма (плотины) 

ІоеЬоагб бортовая доска, ограждающий 
борт (настила лесов) 

Іое-вЬооІіп§ взрывной метод уплотнения 
основания под сооружение (на забо- 
лоченной территории) 

Іоііеі туалет, уборная (в общественных 
зданиях) 

ІоііеІІа§е 1 . очистка, приведение в поря- 
док (здания) 2, наружный отделоч- 
ный ремонт, наружная отделка 
Іоіегапсе допуск; допускаемое отклоне- 
ние о ~в Гог іпассигасіев оГ егесііоп 
допуски на неточности монтажа; ~в 
Гог веіііщі геіпГогсіп§ віееі допуски в 
отношении укладки [размещения, 
расположения] арматуры (в конст- 
рукции); ~в іп §еотеІгу допуски на 
геометрические размеры и на откло- 
нения от геометрической формы; ~в 
оп ровіііоп оГ геіпГогсетепі допуски 
на расположение арматуры; ~ 
вресійеб Гог рІитЬпевв допуск по 
вертикальности [по вертикали] 
ассеріапсе ~ предельный допуск; до- 
пуск, устанавливаемый условиями 
приёма 

сопсгеіе сопвішсііоп ~ допуск [допу- 
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іоіегапсе 

скаемое отклонение] при производстве 
бетонных работ 

сошігисііоп ~8 строительные допуски 
(на изготовление и монтаж строи- 
тельных конструкций) 
ёеііѵегу ~8 допускаемые отклонения 
состава и дозировки компонентов (ас- 
фальто) бетонной смеси, доставляемых 
к смесителю 

с1ітеп8юпа1 ~ допуск на геометриче- 
ские размеры- 

рііе ~ допускаемое отклонение сваи 
іЫскпеаз ~8 допуски на толщину 
Іоп тонна 

~ оГ геГгщегаІіоп тонна охлаждения 
(внесистемная единица холодопроиз- 
водительности, равная 3, 516 Вт в 
США и 3, 860 Вт в Великобритании) 
бгу ~8 холодильная нагрузка по явно- 
му теплу 

токШге ~8 холодильная нагрузка по 
скрытому теплу 

Іоіаі ~8 полная холодильная нагрузка 
(по явному и скрытому теплу) 

\ѵеІ ~8 холодильная нагрузка по скры- 
тому теплу 
Іоп§8 клещи; захват 
сЬаіп ~ цепной трубный ключ 
сопсгеіег'8 ~ клещи бетонщика 
1ійіп§ ~ грузоподъёмный механиче- 
ский захват 

ріре ~ трубный ключ, трубные клещи 

ріре 1ійіп§ ~ монтажный захват (для 

подъёма труб) 

гаіі ~ рельсовые клещи 

8е1Г-сІ08Іп§ 1ійіп§ ~ самозамыкаю- 

щийся грузоподъёмный механический 

захват 

ІітЬег ~ ж.-д. клещи для переводных 
брусьев 

Іоп§ие шпунт, гребень (на кромке до- 
ски); вставная рейка, плоский шип; 
пластинчатый нагель; язычок 
сго88 ~ вставной плоский шип, пло- 
ская шпонка, пластинчатый нагель 
Гаке ~ вставной шип, шкант; пластин- 
чатый нагель; пластинчатая шпонка 
Геаійег ~ шкант; пластинчатый на- 
гель; вставной шип 
1атЬ'8 ~ завиток поручня 
Іоозе ~ вставной плоский шип, пла- 
стинчатый нагель, плоская шпонка 
8Іір ~ вставная рейка (для сплачива- 
ния досок); вставной плоский шип, 
шкант 

8Ігаі§Ы ~ прямой шпунт, продольный 


гребень на кромке доски (бруса]; 
вставная рейка 

Іооі инструмент (обычно ручной); среді- 
ство; оснастка; орудие; приспособле- 
ние 

аЬгазіѵе ~ абразивный инструмент 
аіг ~ пневматическая ручная машина 
аггІ8Іп§ ~ усёночный или лузговой по- 
лутёрок 

Ъеабіп§ ~ 1. калёвка (вид рубанка) 2. 
режущий нож рубанка (в отличие от 
ножа-стружколома) 

Ыабе ~8 режущие инструменты 
саи1кіп§ ~ чеканка; конопатка 
соппесІіп§ ~8 инструменты для сборки 
[оформления] соединительных узлов 
сгітріп§ ~ обжимной инструмент 
біатопб ~ алмазный инструмент, инс- 
трумент с алмазной режущей частью 
еіесігісаііу бгіѵеп ~8 электрические 
ручные машины, электроинструмент 
еіесігіс Ііапб (-Ьеіб) ~8 электрические 
ручные машины, электроинструмент 
еіесігіс розѵег ~8 электрические руч- 
ные машины, электроинструмент 
еіесІго-ЬубгаиІіс Ьапб-Ііеіб ~ электро- 
гидравлическая ручная машина 
егесііщ* ~8 монтажные ручные инст- 
рументы 

ехсаѵаіігщ ~8 инструменты для земля- 
ных работ 

Га8Іепіп§ ~ монтажный инструмент, 
инструмент для установки креплений 
йпкЫп§ ~8 (ручные) инструменты 
для отделочных работ 
йшзЫп§ ро\ѵег ~8 ручные отделочные 
машины, механизированный инстру- 
мент для отделочных работ 
йзЫп§ ~8 ловильный инструмент, ло- 
вильные устройства (при бурении 
скважин} 

йагіп§ ~ развальцовочный инстру- 
мент, труборасширитель 
§гооѵіп§ - бороздодел (ручная маши- 
на) 

Ьапб ~(8) ручной инструмент 
Ьапб-Ьеіб Ьубгаиііс ~8 ручные гид- 
равлические машины, ручные маши- 
ны с гидравлическим приводом 
Ьапб-Ьеіб ро\ѵег ~8 ручные машины, 
механизированный инструмент 
ІаЬог 8аѵіп§ ~8 средства малой меха- 
низации 

шасЫпе ~ металлорежущий станок 
Маскіпіозіі Ьогіп§ апб ргскресііщ* ~ 
буровой зонд Макинтоша 
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тесЬапісаІ Наш] ~8 ручные машины, 
механизированный инструмент 
раіпіег'8 Ьапсі ~8 инструменты для 
малярных работ, ручной малярный 
инструмент 
рксЫгщ ~ скарпель 

рпешпаііс (Ьапй) ~8 пневматические 
ручные машины 

роіГаЫе еіесігіс роѵѵег ~8 электриче- 
ские ручные машины, электроинстру- 
мент 

роіѵег-асіиаіесі 1а8Іепіп§ ~ (строитель- 
но-) монтажный пистолет 
роѵѵег(-сігіѵеп) Ьапсі ~8 ручные маши- 
ны, механизированный инструмент 
гоіагу-регсшвіоп ро\ѵег(ед) ~8 руч- 
ные машины ударно-вращательного 
действия 

гоіагу роѵѵег(есі) ~8 ручные машины 
ударного действия 

8атр1іп§ - грунтонос, пробоотборник 
зтаіі ~8 ручной инструмент 
8та11 ~8 апсі ецшртеп! средства ма- 
лой механизации 

8Іатріп§ ~ штамп для выдавливания 
[тиснения] швов в бетонном покрытии 
(для фактурной отделки) 
8Ігаі§Ьіес1§іп§ ~ правило, разравнива- 
ющая рейка 

8\ѵа§іп§ ~ инструмент для обжима 
труб 

Ігаск ~ путевой инструмент 
ѵіЬгайп§ ~ виброинструмент, вибраци- 
онный инструмент 
Іоо1іп§ инструментальная обработка 
тесііапісаі ~ механическая обработка, 
обработка инструментом 
тесііапісаі ~ оГ агсЬЬесІигаІ 8игГасе8 
создание архитектурной [декоратив- 
ной] отделки механической обработ- 
кой 

тесЬапісаІ ~ оГ сопсгеіе механиче- 
ская обработка бетона [бетонных по- 
верхностей] 

ІооіЬ 1. зуб; зубец 2. шпонка 3. шерохо- 
ватость (поверхности после обработ- 
ки) 

с1га§оп'8 ~ пирсовый (шашечный) га- 
ситель; водобойный зуб 
Іор 1. верх; верхняя часть 2. кровля 
(пласта) 3. гребень (плотины) 4. 
слой износа (дорожного покрытия) 

~ оГ Іоипсіайоп верхний обрез фунда- 
мента 

~ оЬ 8Іоре верхняя бровка откоса 


ІОГ8ІОП 

~ ой іЬе кіп§ ро8І верхняя опора [вер- 
шина] "(вертикальной) мачты (винто- 
вого или жестконогого деррик-крана) 
ЬепсЬ - верстачная доска, крышка 
верстака 

Ыие ~8 отметки уровня планировки 
грунта (указанные колышками, заби- 
тыми в грунт) 

ІорсоаІ (верхний) отделочный слой 
(краски, штукатурки) 

Іоро§гарЬу 1. топография 2. рельеф (на 
карте, плане) 3. форма обработанной 
поверхности 

Іорріщі 1. верхний слой бетонного по- 
крытия (пола, дороги), слой износа; 
цементная стяжка; слой бетона на 
профилированном стальном настиле; 
бетонная смесь для полов терраццо 2. 
нанесение верхнего защитного или на- 
крывочного слоя; затирка бетонной 
поверхности 

ероху ~ верхний слой износа (покры- 
тия пола) из эпоксидной смолы 
Яоог8 8ІаЬ ~ поверхностный слой бе- 
тонной плиты пола, слой износа 
топоШЫп§ ~ слой износа ( бетонных 
покрытий пола, дороги и т.п.) 
8е1Г-1еѵе1іп§ ~ наливное покрытие по- 
ла; наливной поверхностный слой из- 
носа (пола) 

Іорріп§-ир пополнение запаса жидкости 
в резервуаре до заданного уровня, до- 
бавление жидкости для восстановле- 
ния заданного уровня 
Іорр1іп§ обвал (горной породы) 

Іорзоіі верхний слой-почвы (пахотный) 
ІогсЬ 1. горелка; газовый резак; паяль- 
ная лампа 2. факел 

Ьаіапсесі-ргезвиге ~ безынжекторная 
горелка 

Ьаіісіе ~ галоидный течеискатель (де- 
тектор течей жидкого хладагента) 
пуесіог ~ инжекторная горелка 
1о\ѵ-рге88иге ~ горелка [форсунка] 
низкого давления 

тиііііеі - многопламенная горелка 
тиііііір ~ многощелевая горелка 
1огЙше§е1 торфяной бугор пучения 
Іощие крутящий момент; вращающий 
момент; момент силы 
Іоггепі горный поток 
Іог8Іоп кручение 

сотЫпеб ~ , вЬеаг апсі Яехиге совме- 
стная деформация кручения, сдвига и 
изгиба, совместное воздействие круче- 
ния, сдвига и изгиба 
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вітріе ~ простое [чистое] кручение 
Іош8 торус (архитектурный облом) 
Іогѵапе крьшьчатка (зонд для определе- 
ния сопротивления грунта на сдвиг) 
Іои§1і 1. вязкий, тягучий, обладающий 
значительной вязкостью 2. крепкий, 
прочный, твёрдый, жёсткий 
Іои§Ьпе88 1. ударная вязкость; тягучесть 
(металла):, вязкость 2. жёсткость, 
прочность 3. сопротивление хрупкому 
излому 

йгасШге ~ ударная вязкость 
поісй ~ ударная вязкость 
Іо\ѵег 1. башня; здание башенного типа 
2. пилон (напр, висячего моста); 
опора (ЛЭП) 3. вышка 4. колонный 
аппарат 

аегаііоп ~ башенный аэратор (сточ- 
ных вод) 

А-йате ~ А-образный пилон 
аігрогі Ігайіс сопігоі ~ вышка команд- 
но-диспетчерского пункта аэропорта 
аіг-8ргірріп§ ~ башенный аэратор, 
аэрационная колонна (насадочный 
контактный аппарат для очистки 
воды от летучих органических при- 
месей) 

аітозрйегіс сооіігщ ~ градирня с ес- 
тественной циркуляцией воздуха, ат- 
мосферная градирня 
аІтоврЬегіс \ѵа1ег ~ открытая градир- 
ня 

Ъеіі ~ колокольня 
Ьіо1о§іса1 - башенный биофильтр 
Ьогіп§ ~ буровая вышка 
сіоск ~ башня с часами 
сопігоі ~ контрольная башня [вышка] , 
башня управления полётами самолё- 
тов 

соо1іп§ ~ градирня 

соипіегйоіѵ соо1іп§ ~ противоточная 
градирня 

сгапе ~ башня (башенного) крана 
сго88Йо\ѵ сооііщ ~ перекрёстно-точ- 
ная градирня 

сНа§опа11у Ьгасей йгагпез ~ решётча- 
тый пилон 

йоиЫе руіоп ~ двустоечный пилон 
йгір-іуре сооііщ ~ капельная градир- 
ня 

йгор соойп§ ~ оросительная градирня 
еіеѵаіог ~ лифтовая башня (напр, для 
подъёма автомобилей на этажи мно- 
гоярусного гаража) 
егесііоп ~ 1. монтажные леса башен- 


ного типа 2. монтажная вышка, рас- 
чаленная монтажная мачта 
йап соо1іп§ ~ вентиляторная градирня 
Шт соойп§ ~ плёночная градирня 
йге ~ аварийная [пожарная] лестнич- 
ная клетка (ограждённая огнестойки- 
ми стенами с противопожарными 
дверьми) 

йхей ~ неповоротная башня (башенно- 
го крана) 

йогсеё йгай [йгаіщйі] соойп§ ~ гра- 
дирім с нагнетательным вентилятором 
§аЬ1ей ~ башня с остроконечной вер- 
шиной с фронтонами [щипцами] 
Ып§ей ~ качающийся пилон; шарнир- 
но-опёртый пилон 

ЬоІ8І(іп§) ~ башенный [шахтный] 
подъёмник; подъёмная (бетонолитная) 
башня 

ЬурегЬойс сооііщ; ~ гиперболическая 
градирня 

іпйисей йгай сооіігщ ~ градирня с 
всасывающим вентилятором 
іппег апй оиіег ~ комбинированная 
(двойная) башня (башенного) крана 
(состоящая из наружной неподвиж- 
ной башни и внутренней верхней по- 
воротной) 

іпіаке ~ башенный водозабор 
кіп§ ~ башня (башенного) крана 
Іапіегп ~ маячная башня 
Іаііісе ~ решётчатая башня 
Ий ~ 1. башенный (шахтный) подъём- 
ник 2. шахта лифта 
тесііапісаі йгай соо1іп§ ~ вентилятор- 
ная градирня 

тоЬіІе 8сайЫй ~ передвижные подмо- 
сти башенного типа 
тийівіогу ~ многоярусный пилон 
паіигаі йгай сооіігщ ~ градирня с ес- 
тественной тягой 

оЬвегѵаІіоп ~ вышка [башня] для ос- 
мотра местности 
оЬ8егѵіп§ ~ геод. сигнал 
оиійоог ЙОІ8І ~ башня шахтного подъ- 
ёмника (наружного) 
оѵегйоѵѵ ~ башенный водосброс 
раскеё ~ насадочный скруббер башен- 
ного типа 
ріег ~ пилон 

рогіаі ~ П-образный пилон 

роигіп§ ~ бетонолитная башьм 

гайіа!іп§ ~ радиопередаточная башня 

гайіо ~ радиобашня 

ваіеіійе - прислонная техническая 

башня для инженерного оборудования, 
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санузлов, пожарных лестниц и верти- 
кальных коммуникаций 
зегѵісе ~ центральный ствол здания 
(для прокладки стояков инженерных 
сетей здания) 

8І§па1 ~ геод. сигнал 
зіп§1е соіитп ~ стоечный пилон 
8Іп§1е руіоп ~ стоечный пилон 
8Іеѵѵіп§ ~ поворотная башня (башен- 
ного крана) 

зргау (-(Шей) сооіищ ~ градирня с 
орошаемой насадкой, брызгальная 
градирня 

зіаііопагу ~ некачающаяся [непод- 
вижная] башня (кабель-крана) 

8иг§е ~ уравнительная башня 
Іеіесоттипісаііоп ~ телекоммуника- 
ционная башня, башня-антенна теле- 
коммуникационной сети 
Іеіевсоріс ~ телескопическая башня 
Іеіеѵізіоп ~ телевизионная башня 
ІіІІаЫе ~ качающаяся башня (кабель- 
крана) 

Іоигізі ~ вышка [башня] для осмотра 
местности 

Ігап8тІ88Іоп ~ башенная опора линий 

связи; башенная опора ЛЭП 

(гау ~ тарельчатый колонный аппарат 

ѵепіііаііоп соо1іп§ ~ вентиляторная 

градирня 

ѵіеѵѵіщ ~ вышка [башня] для осмотра 
местности 

\ѵа(ег ~ водонапорная башня 

(о\ѵіп§ буксирование (напр, кессона , 
опускного колодца) 

(о\ѵп 1. город, городок 2. деловой или 
торговый центр города 3. районный 
[окружной] административный центр 
ЬазТіІе ~ город-крепость 
Ьі§ ~ крупный [большой] город 
сотрапу ~ город, построенный фир- 
мой для своих рабочих 
богтііогу ~ город-спальня 
(гее 8ІапсІіп§ ~ город со свободной 
планировкой 
§ап1еп ~ город-сад 
іпдивігіаі ~ промышленный город 
Ііпеаг ~ город линейной застройки, 
линейный город 

ІіІІІе - малый [небольшой] город 
тагкеі ~ посёлок (с рынком) 
пе\ѵ ~ новый город 

пе\ѵ ~ іп (о\ѵп крупный новый жилой 
район внутри города или на прилега- 
ющей к нему территории 


заіеііііе ~ город-спутник 
зйапіу ~ район [квартал] лачуг 
ипіѵегзйу ~ университетский городок 
Іо\ѵпЬои8е городской одноквартирный 
(индивидуальный) дом 
Іо\ѵп8саре городской пейзаж 
(о\ѵра(Ь служебная дорога вдоль канала 
или водного пути 
Т-ріесе тройник 

ІгаЬеаІесі балочно-строечный (о зда- 
нии); с антаблементом 
ІгаЬеаІіоп антаблемент 
(гасе 1. траектория; путь 2. след 3. трас- 
са 

(гасег изотопный индикатор (для изуче- 
ния движения подземных вод, речных 
наносов) 

ріре ~ 1. внешний нагревательный 
элемент, электронагревательная лента 
(для трубопроводов) 2. трубоискатель 
(гасегу: 

(ап ~ система рёбер ребристого купола 
(обычно готического стиля) 

ІгасЬуІе трахит 

(гасіп§ 1. обогрев трубопроводов (грею- 
щим кабелем или ленточным нагре- 
вательным элементом) 2. трассиров- 
ка, провешивание 3. калька, чертёж 
на кальке 4. измерение с применени- 
ем радиоизотопных или иных индика- 
торов 

(гаек 1. гусеничная цепь, гусеничная 
лента, гусеница (тж рі) 2. трак, зве- 
но гусеничной цепи 3. колея; рельсо- 
вый путь 4. полоса наката (на проез- 
жей части при движении автомоби- 
лей) 5. дорога; путь 6. конвейер 7. 
трек 

~8 оС оѵегЬеасі (гаѵе1іп§ сгапез рель- 
совые пути мостовых кранов 
арргоасЬ ~ подъездной путь 
Ьа11а8(1е88 ~ безбалластный (железно- 
дорожный) путь 

Ьісусіе — велосипедный трек, велодо- 
рожка 

саіегріііаг ~ гусеничная цепь, гусе- 
ничная лента, гусеница 
соШіпиош ~ гусеничная цепь, гусе- 
ничная лента, гусеница 
сопііпиош \ѵе1с(ес1 гаіі ~ бесстыковой 
(железнодорожный) путь 
сгаѵѵіег ~ гусеничная цеп л , гусеничная 
лента, гусеница 

сигѵесі ~ криволинейный (в плане) 

железнодорожный путь 

йеаб-епс! ~ железнодорожный тупик 
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&8І ~ метод скоростного проектирова- 
ния и строительства (в едином комп- 
лексе) 

Яоог ~ направляющие в полу (для 
раздвижной двери) 

ІасЫег ~ стрелочная улица 
таіп (Ііпе) ~ главный железнодорож- 
ный путь 

таг8Ьа1іп§ ~ сортировочный (желе- 
знодорожный) путь 
оѵегйеасі ~8 надземные рельсовые 
крановые пути 

рейаі сусіе ~ велосипедный трек 
гаіі (\ѵау) ~ железнодорожный путь 
гиппіп§ ~ беговая дорожка 
8ІсІе ~ вторые пути 

8Іапйагс)-§аи§е 8Іп§1е ~ однопутная 
железная дорога со стандартной ши- 
риной колеи 

8ІаІіоп ~ станционный путь 
8Іога§е ~ приёмно-отправочный путь 
Іап§епІ ~ прямой участок (железнодо- 
рожного) пути 
уагй ~ станционный путь 
Ігаска§е 1. рельсовый путь; сеть желез- 
нодорожных путей 2. путевое разви- 
тие; подъёмка пути 
Ігаскіауег путеукладчик 
Ігаск1ауіп§ укладка пути 
Ігасктап путевой рабочий; обходчик; 
дорожный мастер 

Ігаск-тоипіесі на гусеничном ходу, на 
гусеничной ходовой части 
Ігаск\ѵогк8 путевые работы 
Ігасііоп тяга; тяговое усилие 
саЫе ~ канатная тяга 
еіесігіс ~ электрическая тяга, электро- 
тяга 

Ііге ~ сцепление шины с поверхностью 
дороги 

Ігасіог трактор; тягач 
сга\ѵ1ег ~ гусеничный трактор 
ІіаиІіп§ ~ трактор-тягач 
гаЬЬег-ІігесІ ~ колёсный трактор (на 
пневматиках) 

8ІйеЬоо ~ трактор (-трубоукладчик) с 
боковой стрелой 
Ігаск ~ седельный тягач 
иіііііу ~ базовый трактор (для монта- 
жа различного навесного или прицеп- 
ного оборудования) 

\ѵЬее1 ~ колёсный трактор 
Ігайе 1. ремесло, профессия 2. вид стро- 
ительных работ (каменные, малярные 
и т.п.) 


аіііесі Ьиі1сііп§ ~8 смежные (родствен- 
ные) строительные профессии 
геіаііѵе Ьиі1сііп§ ~8 смежные строи- 
тельные профессии; взаимосвязанные 
строительные профессии 
Ігасіезтап рабочий определённой специ-Г 
альности [профессии] 

Ігайіс транспорт; движение транспорта 
аіг ~ воздушный транспорт; полёт воз- 
душньк судов 

аѵега§е йаііу ~ среднесуточная интен- 
сивность движения 

соп§е8Іесі ~ стеснённое движение (ав- 
томобилей) 

йіѵегіесі ~ интенсивность движения ча- 
сти транспортного потока, перешедше- 
го со старой дороги на новую 
§угаІогу ~ автомобильное движение 
по кольцу; одностороннее движение 
по ряду улиц 

Ьеаѵу ~ интенсивное движение 
опе-\ѵау ~ одностороішее движение 
гаіііѵау ~ железнодорожное движение 
гоаб ~ автомобильное движение 
зНиІІІе ~ регулируемое движение на 
дороге (по направлениям и по часам 
суток) 

8 Іп§1е-1іпе ~ одностороннее движение 
транспорта по одной полосе 
вігасіигаі сіезщп ~ расчётная средне- 
суточная интенсивность движения 
(прогнозируемая на половину расчёт- 
ного срока службы дорожной одежды) 
іЬгощф ~ транзитное движение (через 
город); движение в прямом направле- 
нии (на перекрёстке улиц) 

Іібаі - преобладающее движение авто- 
мобилей в одном направлении или по 
времени суток 

1\ѵо-\ѵау ~ двустороннее движение 
ІгайісаЬіІіІу проходимость 
80 ІІ ~ проходимость (автомобиля по 
грунту) 

ІгаіІаЬ передвижная дорожная лаборато- 
рия в прицепном фургоне 
Ігаііег прицеп 

ассоттобайоп - дом-прицеп, пере- 
движной дом-фургон 
аігзіісіе Ьиік сетепі ~ прицепной це- 
ментовоз с аэрожёлобом [системой 
пневморазгрузки] 

ГиІІ - прицеп (двухосный) 

1о\ѵ іпсііпе ~ прицеп с полной накло- 
няющейся грузовой платформой 
роіе ~ прицеп-роспуск 
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Ігаіп 1. ряд, цепь; группа, цуг (волн) 2. 
механическая передача 
сошішсііоп ~ строительная колонна; 
строительный поезд 
ігеі§Ьі ~ товарный поезд 
ІоасІ ~ поезд нагрузок 
тіхіп§ ~ колонна дорожных машин 
для строительства дорог с грунтоце- 
ментным покрытием 
тіхіп§-р1асіп§ ~ (Гог Інппеі 
сопсгеІіп§) тоннельный агрегат [ком- 
байн] для бетонирования обделки тон- 
неля 

ра88еп§ег ~ пассажирский поезд 
раѵіп§ ~ дорожно-строительная колон- 
на; дорожно-строительный отряд 
гаіі §гіпсЗіп§ ~ рельсошлифовальный 
поезд 

8по\ѵ-с1еагіп§ ~ снегоуборочный поезд 
Ігаіпіп§: 

гіѵег ~ русловыправительные работы 
Ігаіесіог/у траектория 
~ оГ рге8Іге88Іп§ (огсе траектория уси- 
лия предварительного напряжения; 
траектоия усилия обжатия 
8Іге88 ~іе8 траектории напряжений 
Ігатѵѵау 1. трамвайная линия 2. рельс 
подвесной дороги 

аегіаі ~ канатная подвесная дорога 
боиЫе горе ~ двухканатная подвесная 
дорога 

Ігап8сгіЬег прибор для переноса марок 
на стереопару (аэроснимков) 

Ігапзсіисег первичный измерительный 
преобразователь, датчик 
сопіасі 8Іге88 ~ (контактный) тензодат- 
чик (измеряющий контактные на- 
пряжения) 

роге рге88ііге ~ тензометр порового 
давления 

ргевзиге ~ тензодатчик давления 
Ігапвіег 1. перемещение; перенос; пода- 
ча (напр, деталей в поточной линии) 

2. передача усилия натяжения арма- 
туры на бетон 

сопѵесііоп Ьеаі ~ конвективный пере- 
нос теплоты 

Ьеаі ~ теплообмен; теплоотдача; теп- 
лопередача; теплоперенос 
Ьубго1о§іс баіа ~ перенос гидрологиче- 
ских данных с изученного бассейна 
или бассейна-аналога при отсутствии 
данных наблюдений 
Іоаб ~ передача нагрузки 
щэ88 ~ массоперенос; массообмен; мас- 
соотдача; массопередача 


габіапі Ьеаі ~ лучистая теплоотдача; 
теплоотдача излучением 
Ігапзіепі 1. переходный; неустановив- 
шийся; переходящий 2. переходный 
процесс; переходный [неустановив- 
шийся] режим 

Ігапвіі 1. тахеометр 2. теодолит 3. амер. 
городской транспорт 
сатега ~ фототеодолит 
риЫіс ~ общественный транспорт 
Ігапвіііоп 1. переход; перемещение 2. 
преобразование; превращение 3. пере- 
ходная кривая 4. сопрягающее соору- 
жение 

бисіііе Ьгііііе ~ переход от пластиче- 
ского состояния к хрупкому 
Ьубгаиііс ~ гидравлическое сопряже- 
ние 

80Ііб-1щиіс1 ~ переход из твёрдого в 
жидкое состояние 

Ігапзіііопаі переходный (о состоянии) 
Ігапвіаііоп (параллельный) перенос 
гесііііпеаг ~ поступательный перенос, 
поступательное движение 
Ігапвіисепі светопрозрачный; полупроз- 
рачный; просвечивающий 
Ігап8тІ88ІЪіЬіу 1. водопроводимость (во- 
доносного горизонта) 2. излучатель- 
ная способность 

Ігапзтівзіоп передача; привод; коробка 
передач; трансмиссия; прохождение; 
распространение 
~ оі 1оасІ8 передача нагрузок 
асошіісаі ~ звукопроницаемость 
аігЬогпе - передача по воздуху (шума, 
звука и т.п.) 

Яапкш§ ~ боковая передача шума (че- 
рез звуковые мостики) 

Ьеаі ~ теплопередача 

Ьеаі ~ Ьу сопбисііѵііу кондуктивная 

теплопередача 

Ьеаі ~ Ьу сопѵесііоп конвективная теп- 
лопередача 

1і§Ьі ~ пропускание света; прозрач- 
ность 

тоізіиге ѵарог ~ паропроницаемость 
8Ьеагіп§ іогсе ~ передача усилия сдви- 
га [среза] 

8оиші ~ звукопроницаемость; распро- 
странение [передача] звука 
іЬегтаІ ~ теплопередача 
Ігап8тІ88ІѵіІу 1. проницаемость; пропу- 
екаемость; прозрачность 2. коэффици- 
ент проводимости 

Ігаштіііапсе коэффициент пропускания 
ІЬегтаІ ~ 1 . коэффициент теплопрони- 
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Ігапчпіііег 

цаемости 2. коэффициент теплопере- 
дачи 

Ігаштіііег измерительный преобразова- 
тель 

Ігапзот 1. поперечная связь, поперечи- 
на; распорка; поперечная балка, ри- 
гель (в мостовых конструкциях) 2. 
горизонтальный импост (в проёме, в 
дверной или оконной коробке) 3. ри- 
гель гидротехнического затвора 4. ша- 
почный брус 

Яхей ~ глухая фрамуга (над дверью) 
орегаЫе ~ открывающаяся фрамуга 
(над дверью) 

ігапзрагепсу 1. прозрачность 2. диапози- 
тив 

ігашрогі транспорт; транспортные сред- 
ства; транспортировка; перемещение 
аіг ~ 1. воздушный транспорт; воздуш- 
ные перевозки 2. транспорт на воз- 
душной подушке 3. пневмотранспорт 
4. атмосферный перенос (загрязняю- 
щих примесей) 
епег§у ~ перенос энергии 
ДехіЫе ~ транспортирование [подача] 
по гибкому трубопроводу или в гибкой 
таре 

Яиѵіаі ~ речной перенос (загрязнений) 
Ьеаі ~ теплопередача 
Ьуёгаиііс ~ гидравлический транспорт 
іпігаигЬап ~ внутригородской транс- 
порт 

тазе ~ массопередача 
оѵег-іЬе-гоасі ~ автодорожный транс- 
порт 

рпеитаііс ѵѵазіе ~ пневматическая 
транспортировка отходов 
роііиііоп ~ перенос загрязнений 
риЫіс ~ общественный транспорт 

ігашрогіаііоп транспортирование; пере- 
возки 

Ьуйгаііііс зоіі ~ гидравлический транс- 
порт грунта 

ігапзрогіег конвейер; транспортёр 
саЫесѵау ~ канатный конвейер 
топогаіі ~ монорельсовый конвейер 

ігапзрозіііоп 1. перемещение; перенос; 
перестановка 2. трансформация; пре- 
образование 

ігапзѵегее 1. полузапруда; струенаправ- 
ляющая буна 2. траверс; поперечная 
дамба 

Ігар 1. гидравлический затвор, сифон 2. 
затвор-ревизия (санитарных прибо- 
ров) 3. ловушка; сепаратор, отдели- 
тель; конденсатоотводчик 


аіг - воздухововлекающая добавка 
(вводимая в товарный бетон) для 
повышения подвижности 
апіізірЬоп ~ двухоборотный сифон 
аиіотаііс геіигп ~ клапан возврата 
конденсата (в системе парового 
отопления) 

Ьа§ ~ двухоборотный сифон 
ЬаіЬ ~ сифон ванны 
ЬесЫоай ~ ловушка донных наносов 
Ьоіііе ~ бутылочный сифон 
Ьискеі (зіет) ~ поплавковый конден- 
сатоотводчик 

Ьиі1с1іп§ ~ гидравлический затвор на 
выпуске канализации из здания 
сігсиіаг ~ вертикальная песколовка с 
круговым движением сточной жидко- 
сти 

йеер-зеаі ~ двухоборотный сифон 
йгит ~ цилиндрический прочистной 
фитинг на отводящей трубе от ванны 
йаі ~ трап с обратным клапаном 
йоаі зіеат ~ поплавковый конденсато- 
отводчик 

§а 80 Ііпе ~ бензоуловитель 
§гаѵе1 ~ гравиеловка 
§геазе ~ жироуловитель 
ЬаІГ 8 - сифон на горизонтальном тру- 
бопроводе; прямой сифон 
Ьоше ~ гидравлический сифон на до- 
мовом выпуске канализации 
ітриізе зіеат ~ динамический конден- 
сатоотводчик 

іпіегсерііп§ ~ гидравлический затвор 
домового выпуска канализации 
іпѵегіесі Ьискеі (зіеат) ~ конденсатоот- 
водчик с перевёрнутым поплавком 
іпѵегіесі зіеат ~ противоточный кон- 
денсатоотводчик 

таіп ~ гидравлический затвор на до- 
мовом выпуске канализации 
тий ~ грязеуловитель, грязевик 
пошірЬоп ~ гидравлический затвор с 
высотой столба жидкости в колене 7,5 
- 10 см 

ореп Ьискеі зіеат - конденсатоотвод- 
чик с открытым поплавком 
Р— 1. прямой сифон, сифон с гори- 
зонтальным отводом 2. водяной затвор 
в горизонтальной трубе 
реігоі ~ бензоуловитель 
р1шпЬіп§ ~ гидравлический затвор, си- 
фон 

гезеаі ~ самозаряжающийся сифон 
шппіп§ ~ гидравлический затвор на 
горизонтальном трубопроводе 
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8— двухоборотный сифон 
запсі ~ канализационная песколовка 
зсаіе ~ грязеуловитель, грязевик 
8е\ѵег ~ гидравлический затвор на вы- 
пуске канализации из здания 
8ІрЬоп ~ двухоборотный сифон 
8оипс1 ~ трубчатый шумоглушитель 
8Іеат ~ конденсатоотводчик 
Иіегтозіаііс 8Іеат ~ термостатиче- 
ский конденсатоотводчик 
ѵѵазіе ~ сифон, водяной затвор 
\ѵаѵе ~ волногасящий откос 
уагб ~ водяной затвор дворового до- 
ждеприёмника 

Ігарбоог дверь проёма в полу, потолке 
или крыше; люк 
ІгазЬ мусор; отходы 
Ігазйгаск сороудерживающая решётка 
Іга88 трасс (вулканический пепел) 

Ігаѵеі 1. поездка; путешествие 2. пере- 
мещение; рабочий ход; подача 
~ оЯ іаск ход плунжера домкрата 
ЬгісІ§е ~ пробег [путь движения] мое- • 
тового крана 

скжтѵагсі ~ оЯ рЪ опускание стрелы 
сігесі§е \ѵогкіп§ ~ папильонирование 
Геей ~ длина подачи (инструмента) 
гоаб ~ передвижение по дорогам 
(напр, крана) 

ир\ѵагсІ ~ оЯ поок подъём грузоподъём- 
ного крана 
ѵаіѵе ~ ход клапана 
ѵѵогк ~ поездка на работу 
Ігаѵеіег катучие подмости; передвиж- 
ные рамы для крепления щитов кату- 
чей опалубки; мостовой кран; пере- 
движной [катучий] кран 
8Іій1е§-сіеггіск ~ передвижной жест- 
коногий мачтово-стреловой (дер- 
рик-) кран 

Ігаѵегее 1. поперечина; траверса; пере- 
кладина 2. траверс, поперечная дамба 
3. распределение величины в попереч- 
ном сечении 4. полигонометрический 
ход; теодолитный ход, траверс; поли- 
гон 

ап§1е-Іо-іЬе-гі§1іІ ~ геод. угол справа 
(по ходу движения) 
сіозесі ~ замкнутый полигон 
іпІегіог-ап§1е ~ замкнутый полигон 
Іоор ~ замкнутый полигональный ход 
таіп ~ основной полигон 
ореп ~ незамкнутый полигон 
рІапе-ІаЫе ~ мензульный ход 
Ігаѵегзіщ; 1. папильонирование 2. изме- 
рение распределения величины в по- 


Ігсаіпіспі 

перечном сечении (потока) 3. поли- 
гонометрическая съёмка 4. пересече- 
ние; перемещение 

дисі ~ измерение скоростей воздуха в 
сечении воздуховода, траверсирование 
воздуховода 

рагаііасііс ~ параллактическая поли- 
гонометрия (высокой точности) 

Ігахсаѵаіог гусеничный фронтальный 
одноковшовый строительный погруз- 
чик 

Ігау 1. лоток; жёлоб 2. поддон; корыто 
саЫе ~ лоток кабельной трассы 
бгір ~ поддон для стока конденсата; 
поддон для талой воды; каплесборник 
сігор ~ поддон камеры орошения 
Геей ~ подающий [питающий] лоток 
1оасйп§ ~ загрузочный лоток 
зЬоѵѵег ~ душевой поддон 

Ігеасі 1. проступь 2. перекладина при- 
ставной лестницы 3. протектор (ши- 
ны) 4. колея; ширина колеи 5. гусени- 
ца; гусеничная цепь 6. обод (колеса); 
бандаж 

8Іаіг ~ ступень лестницы 
Шгпеб-Ьаск ~ полотно лопаты с ото- 
гнутыми назад заплечиками 
Шгпеб-Гопуагб ~ полотно лопаты с 
отогнутыми вперёд заплечиками 
\ѵйее1 ~ ширина колеи (шасси самолё- 
та) 

Ігеаітепі обработка; очистка; пропитка 
(древесины) 

асісі ~ обработка кислотой 
асоизіісаі - создание благоприятньк 
акустических условий (в помещении) 
аегоЬіс ~ аэробная очистка сточньк 
вод 

А/О ~ комбинированный (анаэроб- 
ный) способ обработки сточньк вод 
агсЫіесІигаІ ~ (оЯ 1Ье зігисіиге) архи- 
тектурная [орнаментальная] отделка 
(сооружения) 

Ьіосйетісаі 8е\ѵа§е ~ биохимическая 
очистка сточньк вод 
Ьіо1о§іса1 зе\ѵа§е ~ биологическая 
очистка сточньк вод 
сЬетісаІ зе\ѵа§е ~ химическая очист- 
ка сточньк вод 

сйетісаі \ѵаІег ~ химическая обработ- 
ка воды, химическая водоподготовка 
Япаі ~ доочистка сточньк вод 
Дате ~ обработка пламенем, газопла- 
менная обработка [очистка] 

САС ~ обработка [очистка] питьевой 
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Ігеаітепі 


воды с применением гранулированно- 
го активированного угля 
ЬеаГ ~ тепловая обработка; термиче- 
ская обработка, термообработка 
іи §гоиш1 ~ (ой §гоипсЬѵа1ег) обработ- 
ка подземных вод (напр, обезжелези- 
вание, деманганация) непосредствен- 
но в водоносном слое 
Іапсі ~ мелиорация земель 
тесЬапісаІ ~ механическая обработка 
тесЬапісаІ ~ оГ зе\ѵа§е механическая 
очистка сточньк юд 
ткегі-іп-ріасе зигіасе ~ поверхност- 
ная обработка (дорожного покрытия) 
способом смешения на дороге 
топоІШгіс зигіасе ~ железнение бе- 
тонной поверхности (сухой цемент- 
ной бетонной смесью) 
ореп-Гапк ~ антисептирование [про- 
питка] (древесины) в открьпом резер- 
вуаре (без давления) 
охібаііоп ~ биохимическая очистка 
сточных вод 
огопе ~ озонирование 
репеГгагіоп ~ поверхностная пропитка 
(дорожного покрытия) 
ргеіітіпагу ~ предварительная очист- 
ка (промышленных сточных вод); 
предварительная обработка 
ргітагу ~ ой ѵѵазіез первичная [меха- 
ническая] очистка сточньк юд 
ргітагу 8е\ѵа{?е ~ первичная [механи- 
ческая] очистка сточньк юд 
зесопсЗагу ~ биологическая [вторич- 
ная] очистка сточньк юд 
зе\ѵа§е ~ обработка сточньк юд 
з1исі§е ~ обработка ила 
зоіі ~ почвенная очистка сточньк юд 
зігезз геИек ЬеаІ ~ термическая обра- 
ботка для снятия (начальньк) напря- 
жений 

зигіасе ~ поверхностная обработка; 
обработка поверхности 
Іегііагу ~ доочистка сточньк юд (с 
удалением соединений фтора) 
іЬегтаІ ~ термообработка 
іЬегтаІ з1ис!§е ~ термическая обработ- 
ка сточньк юд 

1_ГѴ ѵѵаГег ~ обработка юды ультрафи- 
олетовым облучением 
ѵасиит ~ оГ (ГгезЫу Іаісі) сопсгеіе ва- 
куумирование бетона 
\ѵаГег ~ обработка воды, водоподготов- 
ка, водоочистка 

гѵоосі Яге-геГагбапГ ~ пропитка [обра- 
ботка] древесины антипиренами 


Нее 1. дерево; бревно 2. стойка; подпор- 
ка 3. древовидная структура [схема] 
СЬгізГтаз - фонтанная арматура 
Ігеепаіі деревянный нагель; деревянная 
пробка 

Ігеіііз решётка 

Ггетіе труба для подводного бетонирова- 
ния 

ГгепсЬ 1. траншея, канава, ров; котло- 
ван; шурф 2. копать, рыть, отрывать 
3. прорезать 

аЬзогргіоп ~ поглощающая траншея 
соге ~ 1. траншея под зуб плотины 2. 
зуб плотины 

сгеер ~ полупроходной канал 
сиГой- 1. траншея под зуб плотины 2. 
зуб плагины 

сігесЗ§ес1 ~ котлован, разработанный 
землечерпанием 

ГезГ ~ опытная [пробная] траншея 
Гое ~ траншея у подошвы откоса 
ишіепѵаіег ~ подюдный котлован 
гѵогккщ ~ котлован (для опускных 
секций подводного тоннеля) 

ГгепсЬег канавокопатель, траншеекопа- 
тель 

сЬаіп ~ многоковшовый канавокопа- 
тель 

ІеГ-асГіоп ~ гидравлический траншее- 
копатель (для подводных работ) 

ІасШег ~ многоковшовый канавокопа- 
тель 

гѵЬееІ Гуре ~ роторный канавокопатель 
ГгепсЬгѵогк работы по устройству тран- 
шей 

ипбепуаГег ~ подводное рытьё тран- 
шеи 

Ггеші тенденция, направление 
сиггепі ~з іп сопзГгасГіоп ГесЬпо1о§у 
современные тенденции в технологии 
строительства 

Ггезііе 1. эстакада 2. подмости, козлы о 
~ Гог за\ѵіп§ козлы для ручной распи- 
ловки брёвен 

рііе ~ 1. свайная опора 2. свайная эс- 
такада 

ГітЬег ~ деревянный эстакадный мост 
ГгезГІегѵогк эстакада 
Ггіаі 1. попытка 2. проба; испытание 
ЯеЫ ~з полевые испытания 
Ггіап§1е треугольник; чертёжный уголь- 
ник; знак треугольной формы (напр, 
дорожный) 

Регеі ~ треугольник Фере (графиче- 
ское изображение гранулометрическо - 
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го состава, грунта в треугольных ко- 
ординатах) 

Гогсе ~ треугольник сил 
8Ііс1іп§ ~ призма [треугольник] обру- 
шения 

Ігіап§и1аІіоп триангуляция 
аегіаі ~ фототриангуляция 
агс ~ триангуляция по дуге меридиана 
агеа ~ микротриангуляция (сеть с 
малыми площадями) 

ІгіЬШагу приток (реки) 
ігіт 1. раскладка, обрамляющий брусок, 
нащельник 2. открытая металлическая 
арматура на трубопроводах (напр, 
краны) 3. изнашиваемые детали 
(напр, клапанов) 4. отделка || отделы- 
вать 5. обрезка; очистка; выравнива- 
ние 6. настройка, подстройка, регули- 
ровка 7. архитрав; цоколь 
аіитіпшп ~ алюминиевое обрамление 
(панелей, проёмов) 

базе ~ нижний облом (у подножия 
стены, базы колонны и т.п.) 
ѵаіѵе ~ механизм клапана [вентиля] 
ігіттег 1. обрезной станок 2. рі кромко- 
обрезные ножницы 3. профилировщик 
4. поперечный ригель у проёма в ба- 
лочном перекрытии 
ЬепсЬ ~ обрезной станок 
Ьгіск ~ арочный свод топки 
сапаі 8Іоре ~ профилировщик откосов 
каналов 

Ігіштіп§ 1. обрезка кромок 2. отделка 
насыпей и выемок 3. фрезерование 
(образца грунта) 4. окончательная 
[тонкая] регулировка 
~ оГ ЬеасІ8 срезка голов забитых свай 
на проектной отметке 
зіоре ~ профилирование откосов 
Ігір 1. поездка; рейс; пробег 2. собачка; 
защёлка 

Ьоте-Ьавеб ~ поездка из дома (места 
проживания) 

пошѵогк ~ нерабочая поездка 
оѵег-ійе-гоасі ~ фактическое расстоя- 
ние поездки (по улично-дорожной се- 
ти) 

8Йорріп§ ~ поездка в магазины 
восіаі ~ поездка по личным причинам 
(к врачу, к знакомым) 

Ігап8ІІ ~ поездка, совершаемая в об- 
щественном транспорте 
\ѵогк ~ поездка на работу 
ІгосЬоІш выкружка; скоция 
Ігойёг 1. встроенная световая полоса (в 
потолке, стене) 2. светильник-возду- 


хораспределитель; вентилируемый 
светильник 

аіг 1і§Ьііп§ ~ светильник-воздухорасп- 
ределитель 

Ігоііеу 1. тележка; вагонетка; тележка 
крана; вагон-самосвал 2. троллейбус 
саЫе сгапе ~ грузовая тележка ка- 
бельного крана 
Іоаб ~ грузовая тележка 
Іо\ѵег сгапе Іоаб ~ грузовая тележка 
башенного крана с горизонтальной 
стрелой 

ипбегЬип§ ~ подвесная монорельсовая 
грузовая тележка, таль 

ІгоІІеуЪш троллейбус 

Іготре тромп (часть конического свода 
или сферического купола) 

ІгоиЫе8ЙооІіп§ диагностика неисправ- 
ности [повреждения] 

ігои§1і 1. жёлоб; лоток 2. впадина, кот- 
ловина 

а^иес1ис^ ~ несущий лоток акведука 
саЫе ~ кабельный жёлоб 
еаѵез ~ карнизный жёлоб 
тогіаг ~ растворный ящик 
8Іис1§е ~ иловый жёлоб 
\ѵа8Йіп§ ~ многоместный рядный умы- 
вальник 

ѵѵазЬ-зѵаІег ~ промывной жёлоб 
(фильтра) 

Іго\ѵе1 тёрка, гладилка; лопатка, кельма, 
мастерок 

Ьгіск ~ кельма каменщика 
Ьиііегіп§ - тупоносая кельма, тупоно- 
сый мастерок каменщика; небольшая 
кельма каменщика 

сетепі ~ гладилка [тёрка] для желез- 
нения лицевой поверхности бетона 
сотрге88еб-аіг ~ пневматическая за- 
тирочная машина 

согпег - угловой полутёрок (лузговой 
или усёночный) 

таг§іп ~ штукатурный мастерок-тёрка 
с загнутыми вверх краями (для обра- 
ботки углов); лузговой мастерок-тёр- 
ка (для затирки лузг) 
тесііапісаі ~ затирочная лопастная 
машина (для бетона) 
ріавіег'з ~ кельма для штукатурньк 
работ, штукатурная лопатка 
рпеитаііс ~ пневматическая затироч- 
ная машина 
роіпійщ ~ отрезовка 
роѵѵег ~ машина для затирки бетон- 
ных покрытий полов 
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Гѵѵіп гібе-оп роѵѵег ~ спаренная само- 
ходная затирочная машина с сиденьем 
для оператора (с двумя затирочными 
устройствами) 

Іго\ѵе1аЫ1іІу способность бетона к загла- 
живанию [затирке] 

Іго\ѵе1іп§ затирка [заглаживание] бето- 
на (ручным инструментом или за- 
тирочной машиной) 
тасЫпе ~ механическое заглажива- 
ние (бетонных, штукатурных повер- 
хностей) 

Ігаск 1. грузовой автомобиль 2. тележка 
3. колёсная ходовая часть; шасси 
а§іІаІіп§ ~ автобетоновоз с перемеши- 
вающим устройством 
Ьа§ ИЙ ~ автопогрузчик с захватами 
для подъёма мешков 
Ьоот - грузовой автомобиль с грузо- 
подъёмной стрелой 

сгапе ~ пневмоколёсный кран; авто- 
мобильный кран; кран на шасси авто- 
мобиля 

бізроваі ~ илосос 

бшпрег-тіхег ~ автобетоносмеситель с 
опрокидным [подъёмным] барабаном 
Яаі-Ьеб ~ грузовик с плоской плат- 
формой 

іогк (-Ий) ~ самоходный вилочный по- 
грузчик 

ігопі йІ8сЬаг§е геабу тіх ~ автобето- 
носмеситель с фронтальной выгрузкой 
(бетонной смеси) 

ЬаІГ-Ігаск ~ полугусеничный грузовой 

автомобиль или тягач 

Ьапб-ро\уегеб раііеі ~ ручная тележка 

для перевоза груза на поддонах 

Ий ~ автопогрузчик с вертикальной 

рамой 

тіхег ~ автобетоносмеситель 
попа§іІаІт§ ~ автобетоновоз без пере- 
мешивающего [побудительного] уст- 
ройства 

ой гоаб ~ грузовой автомобиль повы- 
шенной проходимости 
раііеі ~ тележка с поддоном 
рапеі ~ автомобиль-фургон 
ріаііогш ~ грузовой автомобиль с без- 
бортовой платформой 
риЫіс \ѵогк8 ~ коммунальная машина 
для уборки территории (на базе авто- 
мобиля) 

геабу тіх ~ автобетоновоз (товарного 
бетона) 

геГи8е-со11есІіп§ ~ мусоровоз 


гераіг ~ автомобиль технической по- 
мощи 

8е1і'-битріп§ ~ самосвал 
зіапбагб ~ расчётный автомобиль 
Ігапзй-тіх ~ автобетоносмеситель 
Ігаск-Ігасіог опорно-сцепное устройство 
полуприцепа 

Іпшк 1. ствол (дерева, колонны и т.п.) 
2. магистраль; магистральная дорога; 
магистральный трубопровод 3. лоток; 
жёлоб; хобот 

еІерЬапІ’8 ~ 1. гидроэлеватор 2. хобот 
для подачи бетонной смеси 
Ішпкіп§ коробчатый канал (металличе- 
ский или пластмассовый) для внут- 
ренних коммуникаций 
ІШ88 ферма (балочная, стропильная) 
о ~ іп епшІіЬгіит ипбег Іоаб ферма 
в состоянии равновесия под нагруз- 
кой; ~ \ѵі11юиІ біа§опа1 тетЬегв без- 
раскосная ферма, ферма Виренделя 
~ оГ беек Іуре главная ферма моста с 
ездой понизу 

~ оГ 1йгои§Ь Іуре главная ферма с ез- 
дой понизу 

айшнпшп ~ алюминиевая ферма; 
алюминиевая стержневая конструкция 
агей ~ арочная ферма 
Веііаві - ферма с затяжкой 
ЬоЬіаіІ ~ двухскатная стропильная 
ферма с различной длиной скатов 
Ьо\ѵ8Ігіп§ ~ арочная ферма с затяж- 
кой; арочная ферма с прямолинейным 
нижним поясом 

сопііпиош ~ неразрезная ферма 
беек ~ мостовая ферма с ездой повер- 
ху 

боиЫе-іпІег8есІіп§ ~ ферма с кресто- 
вой решёткой 

Егщіізіі ~ треугольная ферма Гау (со 
сжатыми восходящими раскосами и 
растянутыми стойками) 
егесііоп ~ кран-балка 
Ріпк ~ ферма Финка (треугольная 
стальная стропильная ферма) 
йаі-сіюгб ~ ферма с параллельными 
поясами 

Но\ѵе ~ 1. см. Еп§1і8іі ІШ88 2. ферма 
Гау с параллельными поясами (со 
сжатыми нисходящими раскосами и 
растянутыми стойками) 

Іаск ~ вальмовая стропильная ферма 
кіп§-ро8І ~ висячие стропила с одной 
средней подвеской [бабкой] 

К-Іуре ~ ферма с полураскосной ре- 
шёткой 
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ІаІІісе ~ ферма с параллельными поя- 
сами и крестовой решёткой 
1аипсйіп§ ~ кран-ферма 
Ьіпѵіііе ~ см. Ргаіі Ігшв 
тоѵаЫе Гогт ~ кран-ферма 
ІМ-~ балочная ферма с параллельными 
поясами и раскосной решёткой (со 
сжатыми стойками и растянутыми 
нисходящими раскосами) 
паііесі гоой ~ дощатая стропильная 
ферма с гвоздевыми соединениями 
попрагаііеі сЬогб ~ балочная ферма с 
непараллельными поясами 
рагаІІеІ-сЬогб ~ балочная ферма с па- 
раллельными поясами 
Рагкег ~ ферма Паркера; ферма с по- 
лигональным верхним поясом 
Реііі ~ ферма Пети (разновидность 
фермы Пратта, решётка которой у 
верхнего пояса усилена имренгельной 
системой) 

Роіопсеаи ~ ферма Полонсо (треу- 
гольная стропильная ферма с подня- 
тым ломаным нижним поясом) 

Ргаіі ~ 1. треугольная стропильная 
ферма Пратта (с растянутыми ни- 
сходящими раскосами и сжатыми 
стойками) 2. балочная ферма Пратта 
(с параллельными поясами, растяну- 
тыми нисходящими раскосами и сжа- 
тыми стойками) 

Ниееп-ро8І ~ деревянные висячие 
стропила с двумя подвесками [бабка- 
ми]; стропильная ферма с двумя под- 
весками 

гоо! ~ стропильная ферма; ферма по- 
крытия 

8е§тепІа1 ~ сегментная ферма 
8Іійепіп§ ~ ферма жёсткости 
Ігіап§и1аг ~ треугольная ферма, фер- 
ма треугольного очертания 
ШЬе ~ трубчатая ферма, ферма из ме- 
таллических труб 
1\ѵо-8рап ~ двухпролётная ферма 
Ѵіегешіееі ~ безраскосная ферма, 
ферма Виренделя 

треугольная стропильная ферма с 
решёткой в форме \У 
\Ѵаггеп ~ ферма Уоррена (ферма с 
параллельными поясами и треуголь- 
ной решёткой) 

ІиЬ 1. ванна; бак; чан 2. бочка; бадья; 
кадка 3. тележка; вагонетка 
Ъаій ~ ванна 

тоПаг ~ растворный ящик 


іип§8іеп 

ШЬе 1. труба; трубка; гильза 2. канал 
замкнутого профиля 3. тоннель 
аегойп ~ сребрённая труба с низкими 
рёбрами 

баіі ~ расходомерная труба 
бііТикег ~ фильтросная труба 
бІ8сЬаг§іп§ ~ спускная [сливная] тру- 
ба; отводящая труба 
сііаріасетепі ~ сердечник (обеспечива- 
ющий плотность укладки и контакт 
бетона с грунтом набивной сваи с 
извлекаемой оболочкой) 
бгеб§іп§ ~ всасывающая труба зем- 
снаряда 

йппеб ~ ребристая труба 
йеаі ~ охлаждающая труба (в промо- 
роженном грунте) 

іттегаеб ~ опускная секция (подвод- 
ного тоннеля) 

Іеѵеі ~ уровень (геодезического инст- 
румента) 

Іитіпош ~ лампа дневного света 
оЪ]'есІіѵе ~ колено объектива 
Рііоі ~ трубка Пито, пневмометриче- 
ская трубка, приёмник полного давле- 
ния 

ріѵоі ~ трубчатая ось; трубчатый ци- 
линдрический шарнир; трубчатый вал 
ватріе [8атр1іп§] ~ грунтонос 
8еат1е88 ~ бесшовная [цельнотяну- 
тая] труба 

зтоке ~ дымогарная труба 

врігаі-йп ~ труба со спиральным ореб- 

рением 

зрігаі Іоскзеат ~ спирально-замковый 
[спирально-навивной] воздуховод 
ікіп-8Йе11 (Ьоііоіѵ) ~ тонкостенная 
труба; тонкостенный трубчатый проф- 
иль 

ипбепѵаіег ~ подводный тоннель из 
сборных секций круглого сечения 
ѵасиит 8атр1іп§ ~ вакуумный океа- 
нический пробоотборник 
Ѵепіигі ~ трубка Вентури 
ѵогіех ~ вихревая труба 
ШЫп§ 1. система труб; трубопровод; 
трубная обвязка 2, прокладка труб 
ЯехіЫе ~ гибкие трубопроводы 
Шск канавка в горизонтальном шве кир- 
пичной кладки (заполняемая затем 
при расшивке известковым раство- 
ром для образования декоративного 
валика) 

ШЙГ туф 

Іип§8Іеп вольфрам 
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іиппеі тоннель; галерея; штольня; гори- 
зонтальная выработка 
аіг ~ аэродинамическая труба 
Ьогеб ~ тоннель, сооружаемый щито- 
вым способом 

сапаі - судоходный тоннель 
сігсиіаг ~ тоннель круглого сечения 
сШ-апсі-соѵег ~ тоннель, сооружённый 
открытым способом 
йегіѵаііоп ~ деривационный тоннель 
бІ5сЬаг§е ~ 1. отводящий тоннель 2. 
башенный тоннельный водосброс 
сііѵегзіоп ~ 1. деривационный тоннель 
2. строительный тоннель, тоннель для 
пропуска строительных расходов 
езсаіаіог ~ эскалаторный тоннель 
йее-йоѵѵ ~ безнапорный тоннель 
§гас!е ~ тоннель с уклоном 
Ьщіпѵау ~ автодорожный тоннель (на 
скоростной автомагистрали) 
Ьубгаиііс ~ гидротехнический тоннель 
іттегзесі ІиЬе ~ подводный тоннель 
из опускных секций 
іпсііпесі 8Іаіг ~ наклонный лестнич- 
ный тоннель 

іпйіігайоп ~ дренажная галерея, дре- 
нажный тоннель 

1оп§ ~ длинный тоннель (по условиям 
обзорности) 

таіп Ііпе ~ перегонный тоннель 
(напр, метрополитена) 
теіго ~ тоннель метрополитена 
тіхесі іасе ~ тоннель с неоднородной 
геологией забоя 

тоіопѵау ~ автодорожный тоннель 
(на скоростной автомагистрали) 
репзіоск ~ напорный водовод 
рііоі ~ направляющая штольня 
ргеззиге ~ напорный тоннель 
гаіігоаб [гаііѵѵау] ~ железнодорожный 
тоннель 

гарісі ігапзіі ~ городской тоннель (для 
скоростных пассажирских поездов) 
госк ~ тоннель, сооружаемый горным 
способом 

гшіпігщ ~ перегонный тоннель 
зегѵісе - канал для подземных комму- 
никаций 

зеѵѵег ~ канализационый тоннель 
8Ітіе1с1 (-бгіѵеп) ~ тоннель, сооружае- 
мый щитовым способом 
зЬогі ~ короткий тоннель (из условия 
сквозной обзорности) 

8Іп§1е-1апе опе-\ѵау ~ тоннель с одной 
полосой движения 


8Іп§1е-Ігаск ~ однопутный железнодо- 
рожный тоннель 

зресіаі ~ канал для подземных комму- 
никаций 

зрійѵѵау ~ тоннельный водоспуск, во- 
досбросный тоннель 
зіаііоп ~ станционный тоннель 
зиЬациеоиз ~ подводный тоннель 
зиЬтагіпе ~ подводный тоннель 
8ііЬтег§еб ~ подводный тоннель из 
опускных секций 

зііпкеп ІиЬе ~ подводный тоннель из 
опускных секций 
зирріу ~ подводящий тоннель 
Іаіігасе ~ отводящий тоннель 
і\ѵо-1апе опе-\ѵау ~ (однопутный) тон- 
нель с двумя полосами движения 
іѵѵо ігайіс Іапез ~ (автодорожный) 
тоннель с двухполосной проезжей 
частью 

ипйегзеа - подводный (морской) тон- 
нель 

игЬап ~ городской транспортный тон- 
нель 

ѵейісиіаг ~ автодорожный тоннель 
\ѵаіег ~ водовод 

сѵаіег-іпіаке ~ водозаборный тоннель 
\ѵіпс1 ~ аэродинамическая труба 
Іиппеіег проходческий щит; проходче- 
ский комбайн [агрегат] 

Ьагб-госк ~ агрегат для проходки в 
крепких породах 

Іиппе1іп§ проходка тоннеля о ~ Ьу 
йгі11іп§ аші Ыазііп§ сооружение тон- 
неля с разбуриванием и взрыванием 
(горных пород); ~ іп зой §гоиш1 про- 
ходка тоннеля в мягких [слабых] по- 
родах 

сотргеззесі аіг ~ проходка тоннеля 
под сжатым воздухом 
сиі-апсі-соѵег ~ сооружение тоннеля 
открытым способом 
Ы11 ~ тоннельная проходка холма 
тасЬіпе ~ сооружение тоннелей про- 
ходческими машинами 
теіго ~ сооружение тоннеля метропо- 
литена 

тіхесі іасе ~ проходка тоннеля в сме- 
шанных породах 

тоипіаіп ~ сооружение горного тон- 
неля 

госк ~ проходка тоннеля в скальных 
породах 

зой §гоиш1 ~ проходка тоннелей в не- 
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скальных грунтах; проходка тоннеля в 
мягких [слабых] породах 
зиЬациеош ~ сооружение подюдного 
тоннеля 

игЬап ~ строительство городского тон- 
неля 

ІигЬісіітеІег 1. турбиднметр, прибор для 
измерения мутности воды 2. прибор 
для контроля тонкости помола цемен- 
та 

ІигЬісііІу (оптическая) мутность 
аІтоврЬегіс ~ мутность атмосферного 
воздуха 

ЬгеакІ1тгои§Ь ~ остаточная мутность 
(профильтрованной воды) 

ІигЬіпе турбина 

Ьубгаиііс ~ гидравлическая турбина 
ІигЬо-Ыо\ѵег турбонагнетатель (венти- 
лятор, компрессор) 

ШгЬо-сотрге 880 г турбокомпрессор 
ШгЬоехрапбег турбодетандер 
ІигЬиІепсе турбулентность 
йо\ѵ ~ турбулентность потока 
ІигГ 1. дёрн 2. торф 

ІигГігщ 1. одернение 2. дерновый покров 
Іигп поворот; оборот; разворот; вираж; 

виток; колено (трубопровода) 
Шгпагоітсі 1. рабочий цикл; цикл раз- 
работки; оборачиваемость 2. пло- 
щадка для разворота (напр, автомо- 
биля); кольцевое пересечение дорог 
Гопшѵогк ~ оборачиваемость сборной 
опалубки 

ШгпЪисЫе стяжная муфта; стяжной 
ниппель 

Іішіс1о\ѵп рабочий диапазон регулирова- 
ния 

Іигпіщг согпегз наклейка полотнищ обо- 
ев в углах комнаты 
ІигпоиІ стрелочный перевод 
Ы§Ь 8реед ~ стрелочный перевод для 
высоких скоростей движения 
Іар ~ перекрёстный стрелочный пере- 
вод 

Іее ~ ок §ага§е примыкание (с разво- 
ротом) для въезда в гараж 
уап) ~ парковый стрелочный перевод 
Шгпоѵег 1. текучесть рабочей силы 2. 
отгиб, отбортовка 

~ ок а Ппе провозная способность же- 
лезнодорожной магистрали 
Іигпріке амер, скоростная платная авто- 
магистраль 

ІигпІаЫе поворотный стол, поворотная 
площадка, поворотная платформа 


шійегсаггіа§е 

штѵау ~ поворотный круг (кранового 
рельсового пути, монорельса) 
Іигрепііпе смола, живица; терпентин; 
скипидар о ~ (Ьг раіпів скипидар для 
красок [красочных составов] 

Іиггеі башенка (на крыше) 

Ьеіі ~ звонница (на крыше щгркви) 
І\ѵІ8І кручение 
ащщіаг ~ угол закручивания 
1\ѵІ8Ііп§ скручивание 
1\ѵо-Ъап§ег проф. двухцилиндровый (о 
двигателе) 

Іуіщ; вязка (напр, арматуры) о ~ Ьаск 
а Іо\ѵег сгапе крепление приставного 
(башенного) крана (к зданию) 

Іуре тип, вид 

~8 ок ЬиіМіп§8 типы зданий 
~ ок сетеШ вид [тип] цемента 
~8 ок сіѵіі егщіпеегігщ \ѵогк8 типы ин- 
женерных сооружений 
~8 ок Фѵеііігщ типология жилых домов 
~ ок кгасШге тип разрушения (напр, 
образца) 

~ ок Іоабігщ вид [тип] нагружения 
~8 ок ІОЭСІ8 виды [типы] нагрузок 
~8 ок раіпІ8 шеб оп сопсгеіе типы 
красок для окраски бетонных поверх- 
ностей 

~8 ок геЬаг Ііез типы вязки арматуры 
(вязальной проволокой) 

~ ок Ігайіс состав движения (по ти- 
пам автомобилей) 

зішскиге ~ тип сооружения [конст- 
рукции] 


V 

иІІгаШігаІіоп ультрафильтрация 
шпЬга умбра (пигмент) 

Ьигпі ~ жжёная умбра 
га\ѵ ~ природная умбра 
ипЬаІапсе дисбаланс; неравновесное 
состояние 

ипЬоІІ разболчивать, снимать 
[отвинчивать] болты 

ітЬоипбпева ок Ійе ботаіп безгранич- 
ность [неограниченность] области 
ипсепкег раскружаливать 
шібегЬеб нижний слой (мозаичного по- 
крытия пола) 

ипбегсаггіа§е ходовая часть, ходовое 
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ипсісгсаггіа^е 

устройство, ходовая тележка (крана, 
экскаватора) 

сга\ѵ1ег Ігаск ~ гусеничная ходовая 
часть 

\ѵа1кіп§ ~ шагающая ходовая часть, 
шагающее ходовое устройство 
\ѵйее1 ~ колёсная ходовая часть, ко- 
лёсное ходовое устройство 
ипсіегсоаі 1. подстилающий окрасочный 
слой (под отделочным слоем) 2. ог- 
рунтовочный слой, грунтовка 
ипйегсгой подземное сводчатое помеще- 
ние, крипта 

ипс1егсішп§ недостаточное выдержива- 
ние (бетона); недостаточное отверде- 
ние (клея, окрасочного состава) 
ипбегсШ 1. подрез; подруб 2. подмыв 
(напр, откоса) 
ипйегсиііег: 

сЬаіп-Іуре ~ щебнеочистительная ма- 
шина с режущей цепью 
ипсіегсиІІіп§ 1. подрезка; подрубка 2. 

подмыв, размыв (берега) 
ипсіегсііісіі закрытый дренаж; подкювет- 
ный дренаж 

ипсіегсігаіп 1. подземная дрена, закры- 
тая [глубинная] дрена, дрена в осно- 
вании сооружения I устраивать за- 
крытый дренаж 2. дренирующий под- 
стилающий слой песчаного фильтра 
Шіег ~ дренажное дно фильтра 
ипс1егсігата§е дренаж основания, глу- 
бинный дренаж 
ипс1егЯоос1іп§ подтопление 
ишЗегйоѵѵ 1. подрусловый поток 2. 
фильтрационный поток под сооруже- 
нием [под фундаментом] 
ипйег§о подвергаться (напр, деформиро- 
ванию) 

ипбег§гоипсі 1. подпочва; подстилающая 
порода 2. метро (политен) 3. (подзем- 
ная) выработка 4. подземное помеще- 
ние; подвал 

8Іога§е ~ подземное хранилище 
\ѵогкіп§ зрасе ~ выработка (тоннеля) 
ипбегіау 1. гидроизолирующий или те- 
плоизоляционный слой кровли 2. 
основание пола (часто наливное) 
ипсіегіаутеш основание (пола); подсти- 
лающий слой, стяжка (под покрыти- 
ем полов и т.п.) 

(гее-Яо\ѵіп§ ~ литая [сюбодно теку- 
щая] подготовка (под покрытие по- 
ла), подстилающий слой из жидкоте- 
кучего материала [раствора] 
роигаЫе [8еИ-1еѵе1іп§] ~ наливное 


(бетонное) основание; наливной под- 
стилающий слой; наливная стяжка 
(под покрытие пола) 
ипсіегтіпігш подмыв, размыв (берега) 
иш1егра88 подземный переход 
сііу ~ городской транспортный тон- 
нель 

зігееі ~ подземный уличный переход; 
городской тоннель 

ипсіегріп піп§ усиление фундамента; 
подведение нового фундамента 
таіпіепапсе ~ временное усиление 
фундамента (на период строитель- 
ных работ) 

рііе ~ свайное усиление фундамента 
ріі ~ усиление фундамента монолит- 
ными бетонными столбами, возводи- 
мыми в шурфах (под старым фунда- 
ментом) 

ргесаиііопагу ~ усиление фундамента 
за счёт уширения или углубления 
ргеіезі ~ метод усиления фундаментов 
вдавливанием посекционно наращива- 
емой стальной оболочки (заполняемой 
бетоном) 

шкіеггеат уширенная пята (буронабив- 
ной сваи) 

ипсіеггеатіп® уширение основания бу- 
ровой скважины (напр, для бурона- 
бивной сваи) 

шк1ег8апс1іп§ недостаточное содержание 
песка (напр, в бетонной смеси) 
шп1ег8согіп§ подмыв (напр, откоса) 
ипс1ег8Іс1е нижняя или обратная сторона; 
подошва 

~ оГ ЬазетеШ йоог подошва пола под- 
вала 

~ оГ іоипсіаііоп подошва фундамента 
ипсіег8Іиісе донное отверстие; донная 
водопроводная галерея 
ипсіег8Іге88Іп§ напряжение ниже уста- 
новленного предела, недонапряжение 
ишіегѵіЬгаІіоп недостаточная степень 
[продолжительность] вибрационного 
уплотнения бетонной смеси, недоста- 
точная вибрация бетонной смеси 
ипсІепѵа8Ып§ подмыв, размыв 
ипіпісіі откреплять (строп, крюк) 
ипіЯодѵ прямоток 

ипііу 1. объединять, соединять; уплот- 
нять 2. унифицировать 
ипіоп 1. трёхэлементное резьбовое сое- 
динение труб, сгон 2. патрубок, шту- 
цер 

йеІасЬаЫе ~ разъёмное резьбовое сое- 
динение труб 
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Оагще ~ фланцевое соединение 
іоиг-ѵѵау ~ крестовина 
ріре ~ трёхэлементное резьбовое сое- 
динение труб, сгон 

ипкщепезз однозначность; единствен- 
ность (решения задачи) 

~ оГ воіиііоп однозначность решения 

ипіі 1. единица || единичный; удельный 
2. единичный вектор 3. агрегат, уста- 
новка 4. сборочная единица; узел; 
блок; элемент (конструкции); комп- 
лект; секция (подводного тоннеля) 

~ оГ агеа 1. единица площади 2. эле- 
ментарная площадка; единичная пло- 
щадь 

~ оГ 1еп§іЬ 1. единица длины 2. эле- 
ментарная длина; единичная длина 
ассотпкхіаііоп ~ жилая ячейка; жи- 
лая единица; дом на одну семью 
асііѵаіесі 8Іші§е ~ аэротенк 
аегаіеб сопсгеіе Яоог ~ настил пере- 
крытия из поризованного бетона 
аегаіог-сіагійег ~ аэротенк-отстойник 
аіг сопс1іііопіп§ ~ кондиционер (воз- 
духа) 

аіг соо1іп§ ~ вентиляционно-охлади- 
тельный агрегат 

аіг сигіаіп ~ агрегат воздушной завесы 
аіг ЬапсШп§ ~ агрегатная вентиляци- 
онная или воздухоприготовительная 
установка; блочный кондиционер 
аіг тіхіп§ ~ воздухосмеситель 
аіг-орегаіесі §геа8е ~ пневматическое 
смазочное устройство 
аіг зирріу ~ (вентиляционно-) приточ- 
ный агрегат 

аіг-іо-аіг ііеаі гесоѵегу ~ тепяоутили- 
затор с теплообменником «воздух-воз- 
дух» 

аішпіпит беек ~ элемент алюминие- 
вого настила 

аибіЫе аіагт ~ звуковой извещатель 
Ъазетепі б\ѵе11іп§ ~ подвальное жи- 
лое помещение 
Ьоііег ~ котлоагрегат 
Ъгіб§е ~ блок пролётного строения 
(моста) 

ВгіІізЬ іЬегтаі ~ британская тепловая 
единица, Б.Т.Е. (1,055 кДж) 

Ьиі1біп§ ~ сборный элемент конструк- 
ции 

с1аббіп§ ~ облицовочная панель 
сотроипб ~8 составные строительные 
изделия и детали (напр, оконный или 
дверной блок, кухонная мойка и пр.) 
сотрге 880 г ~ компрессорный агрегат 


ипіі 

сопсгеіе Ьиі1біп§ ~ сборный бетонный 
элемент 

сопсгеіе соге ~ многопустотная сбор- 
ная железобетонная плита 
сопсгеіе іщесііоп - бетон-шприц-ма- 
шина 

сопбеп8Іп§ ~ компрессорно-конденса- 
торный агрегат 

соо1іп§ ~ холодильный [охладитель- 
ный] агрегат; воздухоохладитель 
соо1іп§ апб Ьеаііп§ ~ отопительно-ох- 
ладительный агрегат 
сга\ѵ1ег ро\ѵег ~ 1. передвижная сило- 
вая установка на гусеничном ходу 2. 
трактор-тягач 

бесепігаіігеб аіг Ьеаііп§ ~ вентиляци- 
онный отопительный агрегат 
бізрозаі ~ бытовая мусородробилка 
біѵегеіоп ~ водозаборный гидроузел 
боог ~ 1. дверной блок 2. установлен- 
ная техническими условиями ширина 
в свету дверного проёма аварийного 
выхода 

боог апб (тате раска§еб ~ дверной 
блок 

бгаіпа§е ііхіиге ~ норма водоотведе- 
ния от условного санитарного прибора 
( в единицах расхода) 
бгуіп§ ~ сушильный агрегат 
б\ѵе11іп§ ~ жилая единица; квартира; 
жилая ячейка 

іасіогу ргесазі ~ сборный конструк- 
тивный элемент заводского изготовле- 
ния 

іап ~ вентиляционный агрегат 
іап-а88І8іеб \ѵагт аіг ~ вентилятор- 
ный агрегат воздушного отопления 
іап соіі ~ вентиляторный теплообмен- 
ник [доводчик] 

ііііег ~ фильтрующий элемент 
ііхіиге ~ см. бгаіпа§е ііхіиге ипіі 
Яоог (Ьиі1біп§) ~ элемент конструк- 
ции перекрытия [пола] 
іоіеііпё Ьеб ~ складная убирающаяся в 
стенной шкаф кровать 
(оиг-іѵііееіеб роѵѵег ~ двухосный тягач 
ігее беііѵегу-іуре (аіг сопбіііопіп§) ~ 
кондиционер с бесканальной подачей 
воздуха 

§а8 сопігоі ~ газорегуляторная уста- 
новка 

§ігбег-беск ~ (железобетонная) балка- 
настил 

§1а88 (Ьиі1біп§) ~ элемент (конструк- 
ции) из строительного стекла 
Ьеаііщ; ~ отопительный агрегат 
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ипіі 

Ьеаі гесіаіт [Ьеаі гесоѵегу] ~ тепло- 
утилизатор, теплопреобразователь 
йі§Ь ргеааиге Іегтіпаі ~ доводчик вы- 
сокого давления 

іпсіігесі (ап-а88І8Іеб \ѵагт аіг ЬеаІіп§ 
~ вентиляторный агрегат воздушного 
отопления с нагревом воздуха горячей 
водой или паром 

іпбисііоп ~ эжекцнонный доводчик 
іпбшігіаііу ргобисеб тобиіаг ~ сбор- 
ный объёмный [пространственный] 
блок 

Іп8и1а1іп§ §1а88 ~ стеклопакет 
іпіепзіѵе сиге ~ реанимационная 
іпІег1оскіп§ сопсгеіе ~8 бетонные бло- 
ки с соединительными замковыми вы- 
ступами 

іпѵегіеб Ц-зйареб сопсгеіе ~ сборный 
железобетонный элемент П-образного 
сечения 

кіІсЬеп ЬиіЫіпё Ыоск ~ сборный объ- 
ёмный [пространственный] блок-кух- 
ня 

Іаісй ~ захватное устройство; рельсо- 
вый захват (мостового крана) 

1іѵіп§ ~ жилая ячейка 
1о\ѵ ргеззиге іпсііісііоп ~ конвектор- 
ный доводчик, эжекционный доводчик 
низкого давления 

тазопгу ~ штучный (стеновой камен- 
ный) материал 

та88-ргобисеб зігисіигаі ~8 строи- 
тельные изделия массоюго изготовле- 
ния 

тобиіаг ~ модульный элемент (кон- 
струкции) 

пюсіиіаг тазопгу ~ модульный штуч- 
ный материал для кладки стен (кир- 
пич, камень, блок) 

тоібеб сопсгеіе ~ сборный (желе- 
зо) бетонный элемент 
тиііісазі §ап§ ~ батарейная форма 
(для изготовления сборных железобе- 
тонных изделий) 

тиііігопе ~ многозональная установка 
кондиционирования воздуха 
пещЬЬогіюоб ~ микрорайон 
попсопіогшіп§ ~ изделие или элемент 
(конструкции), не соответствующие 
техническим требованиям 
раска§еб - агрегат (функциональный 
блок оборудования, собранный в 
заводских условиях из отдельных 
элементов на общем основании или в 
общем корпусе) 

рагаііеі ѵѵіге ~ пучок параллельных 


проволочек или прядей (для преднап- 
ряжения бетона) 

развеп^ег саг ~ приведённый легковой 
автомобиль (для расчёта интенсивно- 
сти движения) 

р1шпЫп§ ~ санитарно-технический 
блок 

розі-іепвіоп ~ преднапряжённый же- 
лезобетонный элемент (с натяжением 
арматуры на упоры) 
роіѵег ~ силовая установка, силовое 
оборудование; силовой блок; блок 
питания 

ргесазі ~ сборный бетонный шш же- 
лезобетонный элемент; сборное или 
железобетонное изделие 
ргесазі ргезігеззеб сопсгеіе ~ предва- 
рительно напряжённый сборный же- 
лезобетонный элемент 
рге&Ь (гісаіеб) ~ сборный элемент 
(конструкции) 

ргеГаЪгісаІеб Ьаійгоот ~ сборный 
объёмный [пространственный] блок- 
ванная комната 

рге88іігІ2аІіоп ~ гидрофор; агрегат для 
поддержания давления в системе 
ршпр ~ насосный агрегат 
геігі§егаІіп§ ~ холодильный агрегат 
гейеаі ~ доводчик-подогреватель, зо- 
нальный подогреватель 
гейеаі іпбисііоп ~ эжекционный до- 
водчик с подогревом первичного воз- 
духа 

гезібепііаі ~ жилая единица 

гооГ ехігасі ~ крышный вытяжной 

вентилятор 

гоок Іор ~ агрегат, монтируемый на 
крыше здания 

гоот ~ сборный объёмный [простран- 
ственный] блок на комнату 
зеаіеб сопбепзіп§ ~ герметичный 
компрессорно-конденсаторный агрегат 
зеаіеб боиЫе §1агеб ~ стеклопакет 
зесопбагу ~ вторичный теплообмен- 
ник 

зеік-сопіаіпеб соо1іп§ ~ автономный 
воздухоохладитель 

зіп§1е бисі ~ одноканальный доводчик 
зіпк ~ мойка со шкафчиком 
80ІІ6 тазопгу ~ полнотелый штучный 
каменный стеновой материал 
801іб8-сопІго1 ~ осветлитель со взве- 
шенным слоем осадка 
8ІаЪі1І2Іп§ ~ аііасйеб Іо Іоабег уста- 
новка для стабилизации фунтов мето- 
дом устройства известковых свай 
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8Іапс1Ьу - резервный агрегат 
зіееі ріаіе ~ элемент стальных листо- 
вых конструкций, конструктивный 
элемент из листовой стали 
8Ігаі§Ьіепіп§ ~ правильная машина 
зішсіигаі ~ несущий элемент (конст- 
рукции) 

8ілрр1у Яхіиге ~ расчётный расход во- 
ды в системе водоснабжения на один 
санитарный прибор (зависит от ти- 
па прибора и относительной продол- 
жительности включения) 

Іегтіпаі ~ доводчик, неавтономный 
местный кондиционер 
іЬгее-Ьебгоот (есі) б\ѵе11іп§ ~ кварти- 
ра с тремя спальнями 
Ше Ігіт ~8 фасонные керамические 
плитки; фасонная керамическая чере- 
пица 

ІигЬііііІу ~ единица мутности воды 
1\ѵо-\ѵ1іее1ес1 роіѵег ~ одноосный 
(двухколёсный) тягач 
ипііігесі ~ объёмный [пространствен- 
ный] блок; укрупнённый блок 
ипііігесі ЪаіЬгоот апй Іаѵаіогу Ыоск ~ 
объёмный [пространственный] блок- 
ванная и туалет 

ипііігесі кіІсЬеп ~ объёмный [про- 
странственный] блок-кухня 
игЬап ~ планировочная единица деле- 
ния городской территории 
\ѵагт аіг Ьеа1іп§ ~ агрегат воздушного 
отопления 

сѵазіе-сіізрозаі ~ 1. мусородробилка 2. 
измельчитель пищевых отходов, сбра- 
сываемых в канализацию 
іѵаіег соггесііоп ~ прибор, регулирую- 
щий подачу воды (напр, при приго- 
товлении бетонных или растворных 
смесей) 

іѵаіег теіег ~ водомерный узел 
\ѴС-апс1-ЬаіЬгоот ~ объёмный блок 
санузла 

сѵіпсіоѵѵ ~ оконный блок 
сѵіпсіоіѵ ашЗ ігате раска§еб ~ окон- 
ный блок 

гопе Іегтіпаі ~ зональный доводчик 
ипіііге собирать в единый объёмный 
[пространственный] блок; укрупнять 
(напр, панели в блоки) 
ипіѵегвііу университет (комплекс зда- 
ний) 

ип1оасііп§ снятие нагрузки; разгрузка 
ргеввиге - сброс давления 
ип1оскіп§ оГ іоіпіз раскрепление узлов 
(рамы); снятие связей с узлов (рамы) 


ше 

ипто1с1іп§ расформовка, извлечение из 
формы 

ишаке ненадёжный; с небольшим коэф- 
фициентом запаса 
ип8Іге88ес1 ненапряжённый 
ирГгеегіп§ вымораживание; выпучива- 
ние (сваи) 

ир§гас1е модернизировать 
ир§гас1іп§ реконструкция, модернизация 
иріій 1. выпор грунта фильтрационным 
потоком 2. противодавление; взвеши- 
вающее давление; подъёмная [архи- 
медова] сила 3. отсос ветра, отрица- 
тельное давление ветра; отрывающее 
действие ветра 

Ьусігаііііс ~ фильтрационное противо- 
давление 

ир-1і§1іІіп§ система верхнего освещения 
(комнаты, зала) 

иррегѵѵогкв поворотная часть крана 
иргі§Ьі 1. вертикальный элемент конст- 
рукции 2. стойка; стойка крепления 
траншеи 

ирвіаігз надстройка над первым этажом 
дома [здания] 

ирвіапд отгиб мягкого кровельного ковра 
вверх (напр, на трубу, парапет для 
предупреждения затекания воды) 
ирзігеат 1. верхнее течение (реки) 2. 

выше по течению 
иріигп см. ирвіапсі 

ир\ѵагріп§ вспучивание, выпучивание 
(грунта) 
игЬап городской 
игЬапігаІіоп урбанизация 
игіпаі писсуар 
Ьоѵѵі ~ писсуар 
8Іа11 ~ напольный писсуар 
\ѵа11 ~ настенный писсуар 
иве применение, использование о ~ іп 
ргасіісе практическое применение 
~8 ок сетепі области применения це- 
мента 

агсііііесіигаі ~ архитектурное приме- 
нение, применение в качестве архи- 
тектурной детали [архитектурного 
элемента] 

сопзішсііопаі ~8 использование для 
целей строительства 
сошитрііѵе іѵаіег ~ безвозвратное во- 
допотребление 

іпіепсіесі ~ предполагаемое использо- 
вание (материала, инструмента, 
оборудования) 

іаші ~ 1. функциональное зонирова- 
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іі8е 

ние территории 2. использование зе- 
мель, землепользование 
пе\ѵ ~8 новые области применения 
(напр, материала); новые приёмы 
использования (напр, машины) 
ргасіісаі ~ практическое применение 
гесігсиіаііщ* \ѵа1ег ~ повторное ис- 
пользование оборотной воды 
гераіг ~ использование [применение] 
для (целей) ремонта 
зайе ~ безопасная эксплуатация 
зресійс Іапсі ~ функциональное зони- 
рование территории (города) 
зішсіигаі ~ 1. применение для целей 
строительства 2. применение в качест- 
ве несущего элемента конструкции 
или конструкционного материала 
\ѵаІег ~ водопользование; водопотреб- 
ление 

иіііісіог надземные сооружения (коровы, 
коллекторы для прокладки инженер- 
ных коммуникаций в районах Крайне- 
го Севера) 

иІіШіе$ 1. инженерные сети 2. электро- 
энергия и энергоносители, поставляе- 
мые централизованно 3. коммуналь- 
ные услуги 4. коммунальные сооруже- 
ния 5. предприятия общественного 
пользования 

риЫіс ~ 1. сети инженерных комму- 
никаций городского хозяйства, наруж- 
ные сети и сооружения 2. коммуналь- 
ные услуги 

\ѵа!ег ~ водопроводное хозяйство 

иіі 1 І 2 аІіоп применение, использование 
сопзігисііопаі ~ применение [исполь- 
зование] для строительных целей 
Ъеаі ~ утилизация тепла 
іпсішігіаі ~ промышленное примене- 
ние 


V 


ѵасиит вакуум; разряжение 
ѵаіідаіе узаконить, подтвердить, утвер- 
дить, обосновать 

ѵаіібііу ой Ійе Іеві йаіа правильность 
[достоверность] данных испытаний 
ѵаііеу 1. долина, пойма 2. ложбина, 
впадина 3. канавка, борозда 4. ендо- 
ва, разжелобок 5. минимум кривой, 
точка минимума 


аііиѵіаі ~ долина, сложенная аллюви- 
альными отложениями 
Іасей ~ ендова, образованная или по- 
крытая штучным кровельным матери- 
алом 

теіаі ~ ендова в форме лотка из кро- 
вельной стали 

ореп ~ ендова на кровле из штучных 
материалов, покрытая кровельной 
сталью; ендова с покрытием из кро- 
вельной стали на кровле из штучных 
материалов 

ѵѵоѵеп ~ см. ІасесЗ ѵаііеу 
ѵаіие 1. значение (величины); величина 
2. стоимость, цена || оценивать 3. про- 
являемая способность 
аЬгазіоп ~ степень абразивного изно- 
са, степень истирания (материала) 
аЬвоІШе ~ абсолютное значение 
аЬзоІШе ~ ой а ѵесіог модуль [число- 
вое значение] вектора 
асій ~ показатель кислотности 
асіиаі ~ действительное [фактическое, 
истинное] значение (величины) 
аевіЬеІіс ~ эстетическая ценность, эс- 
тетическое значение 
а§§ге§а!е сшзЫщ; ~ значение проч- 
ности заполнителей на раздавливание 
аіг-еШгу ~ давление воздуха, 
вытесняющее воздух из пористых по- 
род 

аѵега§е ~ среднее значение 
ЬесІсИпе ~ коэффициент постели 
Ьоишіагу ~ граничное значение 
саісиіаііоп ~ расчётная величина; рас- 
чётное значение 
саіогійс ~ теплота сгорания 
сетепІіп§ ~ вяжущая [цементирую- 
щая] способность 

соііесйѵе ~ ой а Ьиі1с1іп§ общественная 
ценность здания 
соіог ~ тон краски 

сопѵепйопаі іше ~ (ой а циаШііу) 
значение, принимаемое условно за 
действительное 

сгііісаі ~ критическое значение 
йе8І§п ~ значение, установленное про- 
ектом, проектное значение; расчётное 
значение 

йІ8с1іаг§е ~ пропускная способность 
(всех выходов из здания ши зала) 
ециіѵаіепі ~ ой рориіаііоп пшпЬег эк- 
вивалент числа жителей (при расчёте 
канализационных сетей) 
ехрегітепіаі ~ экспериментальное 
значение 
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ехігете ~ экстремальное значение 
ііхесі ~ постоянное значение 
0о\ѵ ~ коэффициент пассивного давле- 
ния грунта 

йшп ргевзиге сіевщп ~8 расчётные 
значения давления (бетонной смеси) 
на опалубку 

§го88 саіогійс - высшая теплота сго- 
рания 

1іеа(іп§ ~ теплота сгорания 
іпіііаі ~ начальное значение 
іп8(апІапеои8 ~ мгновенное значение 
Іп8и1а1іп§ ~ коэффициент изоляции; 
изолирующая способность 
К ~ коэффициент теплопроводности; 
теплопроводность 
1ітМп§ ~ предельное значение 
МАС ~ предельно-допустимая концен- 
трация вредного вещества, ПДК 
N ~ показатель динамического зонди- 
рования грунта (число ударов, при ко- 
тором стандартный зонд погружа- 
ется на 30,5 см) 

пеі саіогійс ~ низшая теплота сгора- 
ния 

потіпаі ~ номинальное значение 
питегісаі ~ числовое значение 
рН ~ значение рН 

ргевсгіЬесІ ~8 установленные значения 
для проектирования 
геіаііѵе ~ относительная величина, от- 
носительное значение 
яа& Ьеагіп§ ~ допускаемое значение 
давления (напр, на грунт) 

8Йеаг(іп§) Гогсе ~ значение силы 
сдвига [среза, скалывания] 

Ійгезйоісі ~ порогоюе значение 
Ійгезйоісі Іітіі ~ значение порогоюго 
предела 

(те ~ истинное значение 
Ы ~ 1. коэффициент теплопередачи; 
коэффициент теплоусвоения 2. модуль 
упругости подрельсового основания 
гего ~ нулевое значение 
ѵаіѵе клапан; вентиль, задвижка, шибер 
асУи8Ііп§ ~ регулировочный клапан 
аіг ~ воздуховыпускной клапан, ван- 
туз 

аіг-§а8 ~ газовоздушный клапан, кла- 
пан-отсекатель 

аіг-риг§е [аіг-геіеазе, аіг-геііеі] ~ воз- 
духовыпускной клапан, вантуз, возду- 
хоотводчик 

аіііішіе ~ регулятор уровня (напр, в 
водонапорном баке) 


ѵаіѵе 

ап§1е ~ угловой клапан; угловой вен- 
тиль 

аппиіаг ~ кольцевой затвор 
апІійоосЗ ~ обратный клапан для за- 
щиты трубопровода от подпора 
апгівірЬоп ~ прерыватель вакуума 
аШотагіс аіг ~ автоматический возду- 
ховыпускной клапан [вантуз, воздухо- 
отводчик] 

аиіотаііс соШгоІ ~ автоматический 
регулирующий клапан 
Ьаск-рге88ііге ~ регулятор противодав- 
ления, регулятор давления <до себя»; 
регулирующий клапан на линии вса- 
сывания 

Ьаскир ~ вентиль для повышения дав- 
ления (в конденсаторе с воздушным 
охлаждением) 

Ьаскѵѵаіег ~ обратный клапан на тру- 
бопроводе внутридомовой канализа- 
ции 

Ьаіапсігщ ~ наладочный клапан; урав- 
нительный клапан (с отверстиями 
для отбора давления) 

Ьаіі ~ 1. шаровой вентиль [клапан] 2. 
шаровой затвор 3. шариковый обрат- 
ный клапан 4. поплавковый клапан 
[затвор] (с шаровым поплавком) 5. 
шаровой кран 

Ьаіі сйеск ~ шариковый обратный 
клапан 

Ьаіі р1и§ ~ шаровой кран 
Ыеесіег ~ выпускной клапан 
Ыеей-ой ~ спускной [выпускной] 
клапан 

Ыоск ~ запорный клапан; запорный 
вентиль 

Ыо\ѵ-оіГ ~ спускной клапан; воздухо- 
выпускной клапан; воздушный кран; 
продувочный вентиль 
Ыоѵѵ-оШ ~ продувочный вентиль 
Ыо\ѵ-(Ьгои§Ь ~ продувочный вентиль 
ЬиКегйу ~ 1. поворотная заслонка, по- 
воротный дисковый затвор, дроссель- 
ный клапан 2. двустворчатый [разрез- 
ной] обратный клапан 
Ьура88 ~ перепускной клапан, клапан 
на байпасе 

сЬап§еоѵег ~ переключающий клапан, 
клапан переключения режима 
сЬаг§іп§ ~ наполнительный [запра- 
вочный] вентиль 
сЬеск ~ обратный клапан 
сіаск [сіаррег] ~ обратный клапан с 
поворотным диском; клапан-захлопка, 
разрезной дисковый клапан 
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ѵаіѵе 

сіскеі ~ смывной клапан 
сотргезвіоп ~ вентиль 
сопс1еп8Іп§ ргевзиге ~ регулятор дав- 
ления конденсации 

сопзіапі ргевзиге ~ клапан [регуля- 
тор] постоянного давления 
сопігоі ~ регулирующий клапан; рі 
регулирующая арматура 
соиріе ~ муфтовый клапан 
сго88 ~ клапан на перемьике между 
параллельными трубопроводами или 
двумя кольцами циркуляции 
сціоЙГ ~ 1. отсечный клапан, клапан- 
отсекатель 2. запорный клапан 
сиіоиі ~ отсечный клапан, клапан-от- 
секатель 

беііѵегу ~ нагнетательный клапан, 
клапан на подающей линии 
сііар1іга§т ~ мембранный клапан 
сіігесі Яо\ѵ ~ проходной клапан 
сІІ8сЬаг§е ~ 1. клапан регулирования 
расхода 2. нагнетательный клапан 
(насоса) 3. разгрузочный [выпускной] 
клапан 

сіівк ~ 1. клинкетная задвижка 2. та- 
рельчатый клапан 

ёіѵегіег ~ распределительный [разде- 
ляющий] клапан 

сЯѵіс1т§ ~ 1. разделяющий клапан 2. 
байпасный [перепускной] клапан 
боиЫе сіівк §аіе ~ двухдисковая за- 
движка 

скшЫе ге§и1аІіп§ ~ клапан или вен- 
тиль двойной регулировки 
скшЫе-зеаі ~ двухседельный клапан; 
двухседельный вентиль 
бгаіп ~ дренажный [спускной] кпа- 
пан; откидной обратный клапан 
с1гаіпа§е ~ дренажный [спускной] 
клапан 

бгу-ріре ~ регулирующий клапан для 
«сухотрубной» спринклерной системы 
биаІ-Ыоск {?аІе ~ двухклиновая за- 
движка 

йигпр ~ клапан аварийного слива 
етег§епсу \ѵаіег ~ пожарная задвиж- 
ка, задвижка аварийного водоснабже- 
ния 

ециа1І2Іп§ ~ наладочный [уравнитель- 
ный] клапан 

ехЬаизі ~ вытяжной клапан; вытяж- 
ной плафон 

ехрапзіоп ~ регулирующий [дроссель- 
ный] вентиль 
Яге - пожарный клапан 
Яар ~ 1. обратный клапан с поворот- 


ным диском; клапан-захлопка, разрез- 
ной дисковый клапан 2. шарнирно-от- 
кидной обратный клапан 
Яаі §аіе ~ плоская задвижка 
Яаі зіісіе ~ плоская задвижка 
ЯехіЫе \ѵеб§е §аіе ~ клиновая за- 
движка с упругим клином 
Яоаі ~ поплавковый клапан 
Яоаііп§ ЬаЯ ~ поплавковый клапан с 
шаровым поплавком 
Яо\ѵ-Ыоскіп§ ~ запорный клапан 
[вентиль] 

Яо\ѵ сопігоі ~ клапан регулирования 
расхода 

йшЬ (іп§) ~ промывной клапан 
йизЬтеіег ~ промывной клапан (пря- 
мого действия, без бачка) 

1Ы1оѵѵег-гіп§ ~ клиновая задвижка 
іооі ~ нижний [приёмный] клапан 
(обратный клапан в нижнем конце 
всасывающей трубы) 
іоиг-ѵ/ау тіхіп§ ~ четырёхходовой 
смесительный клапан 
Гго8І ~ автоматический морозозащит- 
ный клапан 

йШ-орепіп§ р1и§ ~ полнопроходный 
кран 

ЯіИ-ѵѵау ~ полнопроходный кран или 
вентиль 

Яг8ІЫе Ипк ~ клапан спринклерной 
головки с плавким элементом 
§аіе ~ задвижка, шибер, заслонка 
§1оЬе ~ шаровой клапан; шаровой 
вентиль; шаровой затвор 
§гоиші-кеу ~ конический кран 
§иапі ~ защитный клапан 
Ьаші-орегаіесі ~ клапан с ручным 
приводом; ручной вентиль 
Ы§Ь ргевзиге ~ 1. регулятор давле- 
ния конденсации 2. клапан высокого 
давления 

іпсіісаіог ~ клапан с индикатором сте- 
пени открытия 

іпіеі ~ впускной [приёмный] клапан 
іп-1іпе таіпіепапсе ~ клапан, ремон- 
тируемый без демонтажа 
І80ІаІіп§ ~ 1. отсечный клапан, кла- 
пан-отсекатель (газовый) 2. аварий- 
ный [изолирующий] клапан 
Іій сЬеск ~ подъёмный обратный кла- 
пан 

Іоск ~ запорный вентиль 
Іоск-зЫеІб ~ радиаторный клапан 
двойной регулировки 
та§пеііс ~ соленоидный клапан, элек- 
тромагнитный клапан 
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таіп ~ главная задвижка (водопрово- 
да) 

такіег ~ главный клапан [вентиль] 
тіхіп§ ~ смесительный клапан, смеси- 
тель 

тосіиіаіігщ ~ клапан плавного [про- 
порционального] регулирования 
тоіогігесі [тоіог орегаіесі] ~ клапан 
[вентиль] с электроприводом, привод- 
ной клапан 

ггшШе ~ клапан с глушителем 
тшЬгоот ~ конусный затвор 
N0 ~ см. погтаііу сіозесі ѵаіѵе 
пеесііе ~ игольчатый клапан; игольча- 
тый затвор 

N0 ~ см. погтаііу ореп ѵаіѵе 
попІиЬгісаІесЗ р1и§ ~ бессмазочный 
пробковый кран 
попгеШгп ~ обратный клапан 
попгІ8Іп§ 8Іет ~ задвижка с невыд- 
вижным шпинделем 
погтаііу сккесі ~ нормально закры- 
тый клапан 

погтаііу ореп ~ нормально открытый 
клапан 

оп-оІГ ~ двухсекционный (регулирую- 
щий) клапан 

огійсе ~ расходомерный клапан (с на- 
страиваемым проходным сечением 
диафрагмы и дифференциальным ма- 
нометром) 

08 & У ~ см. оиізісіе асгеѵѵ апб уоке 
ѵаіѵе 

оиііеі ~ спускная задвижка 
оиізісіе 8сге\ѵ апсі уоке ~ вентиль [за- 
движка] с несмачиваемым шпинделем 
оѵегііоіѵ ~ перепускной клапан 
оѵегргеззиге геіеазе ~ предохрани- 
тельный клапан 

раскіеза ~ бессальниковый вентиль 
рагаііеі зеаі §аІе ~ параллельная за- 
движка 

рагаііеі зіісіе ~ параллельная задвиж- 
ка 

(рііоі ~ управляющий клапан; управ- 
ляющий вентиль 

ріпсіі ~ шланговый пережимной кла- 
пан 

ріаіе - тарельчатый [дисковый] кла- 
пан, пластинчатый клапан 
рііщ ~ пробковый [конусный] кран 
рпеитаііс орегаіесі ~ пневматический 
клапан [вентиль] 
рор ~ предохранительный клапан 
рге88иге сопігоі ~ клапан регулирова- 
ния [регулятор] давления 


ѵаіѵе 

рге88іне сопігоііесі ~ клапан или вен- 
тиль, управляемый давлением 
рге88иге 1ітіІіп§ ~ предохранитель- 
ный клапан 

рге88иге-гес1исіп§ ~ редукционный 
клапан, редуктор давления 
рге88иге-ге§и1аІіп§ ~ регулятор давле- 
ния 

ргеззиге-геЦек ~ предохранительный 
клапан, клапан сброса давления, огра- 
ничитель давления 

ріи§е ~ воздуховыпускной клапан 
[кран]; продувочный клапан; спуск- 
ной клапан 

циіск асііоп ~ быстродействующий 
клапан 

цшск-сіозпщ ~ быстродействующий 
клапан; быстрозакрывающаяся за- 
движка 

гасііаіог ~ регулирующий вентиль ра- 
диатора 

гес1исіп§ ~ редукционный клапан 
геЯих ~ обратный клапан 
ге§и1а1іп§ ~ регулирующий клапан; 
регулирующая задвижка 
геіеазе ~ выпускной клапан 
геІіеГ - предохранительный [разгру- 
зочный] клапан 

гезігісіог ~ реверсивное дроссельное 
устройство; ограничительный клапан 
геѵег8е-асІіп§ сИар1іга§т ~ мембран- 
ный клапан, открывающийся при по- 
вышении давления на мембрану 
геѵег8Іп§ ~ реверсирующий клапан 
гіп§ ~ кольцевой затвор 
гІ8Іп§ 8Іет ~ задвижка с выдвижным 
шпинделем 

заіеіу ~ предохранительный [защит- 
ный] клапан; рі предохранительная 
арматура 

8соиг ~ промывной клапан (пульпо- 
провода) 

8сге\ѵ ~ вентиль 

8сге\ѵ-с1о\ѵп 8Іор - запорный вентиль с 
выдвижным шпинделем 
зегѵісе ~ изолирующий клапан, экс- 
плуатационная задвижка, вентиль об- 
служивания 

8ЙипІ ~ перепускной клапан [вен- 
тиль] 

зЬиІой' ~ запорный клапан; запорный 
вентиль, запорная задвижка 
зЬііІой' гоіагу ~ шаровой затвор 
8Іп§1е Іеѵег тіхіп§ ~ однорычажный 
смеситель (воды) 


611 



ѵаіѵе 

8Іп§1е-8еаІ сопігоі ~ односедельный 

регулирующий клапан 

8ІапІіп§ 8Іет ~ вентиль с косым 

шпинделем 

8Іійе ~ плоская задвижка, шибер; зо- 
лотник 

8Іш1§е ~ спускной клапан (резервуа- 
ра) 

8Іиісе ~ 1. шлюзный затвор 2. перепу- 
скной клапан 3. смывной клапан 4. 
задвижка, шибер 

8пар асііоп ~ двухпозиционный регу- 
лятор давления 

зоіепоісі - соленоидный [электромаг- 
нитный] клапан [вентиль] 

80 ІІСІ ѵѵес)§е §а!е ~ клиновая задвижка 
с цельным клином 

зрііі \ѵес1§е §а!е ~ клиновая задвижка 
с двухдисковым [составным] клином 
8ргіп§-1оабесі ~ пружинный предохра- 
нительный клапан 

8Іор ~ запорный клапан; запорный 
вентиль; затвор; рі запорная арматура 
8Ігаі§Ьі-іЬгои§Ь [8Ігаі§Ьі-\ѵау] - про- 
ходной клапан 

зисііоп ~ всасывающий клапан 
зисііоп Ііпе ~ запорный всасывающий 
вентиль 

8\ѵіп§ ~ поворотный клапан 
8\ѵіп§ сЬеск ~ обратный клапан с 
шарнирно-откидным диском, клапан- 
захлопка 

Іегтіпаі ~ выпускной клапан 
іЬегтаІ ехрапзіоп ~ терморегулирую- 
щий вентиль, ТРВ 

ІЬегтозІаІіс ~ термостатический кла- 
пан 

іЬегтозІаІісаІІу сопігоііесі ~ термоста- 
тический клапан 

ІЬегтозІаІіс ехрапзіоп ~ терморегули- 
рующий вентиль, ТРВ 
іЬгее-\ѵау ~ трёхходовой клапан 
іЬгоІІІіщ; ~ дроссельный клапан 
іЬгои§Ь-сошішІ ~ параллельная за- 
движка, габариты которой превышают 
сечение трубопровода 
І\ѵо-рогІ [Іѵѵо-зеаі] ~ двухседельный 
клапан 

1\ѵо-\ѵау ~ двухходовой [проходной] 
клапан 

ѵагіаЫе огійсе 8е1Г-асІіп§ ~ регулятор 
(расхода) прямого действия 
ѵепі ~ воздуховыпускной клапан, 
вантуз, воздухоотводчик 
ѵоіитеігіс сопігоі ~ клапан регулиро- 
вания расхода 


ѵѵаіег ге§и1а!іп§ ~ регулятор расхода 
воды 

\ѵес1§е (§а!е) ~ клиновая задвижка 
\ѵеі§Ьі-1оас1еіі ~ грузовой предохрани- 
тельный клапан 

ѵѵе1сііп§-епс1 §а!е ~ бесфланцевая 
[приварная] задвижка 
У-8еаІ ~ клапан [вентиль] с косорас- 
положенным седлом 
ѵап автомобиль-фургон, автофургон 
Ьгеакбоѵѵп - автомобиль техпомощи 
йігпііиге ~ автомобиль-фургон для пе- 
ревозки мебели 
ѵапасішт ванадий 

ѵапе 1. лопатка, лопасть; створка, пере- 
городка 2. зонд-крыльчатка 
аи§ег ~ зонд-крыльчатка 
сопѵег§іп§ ~8 сходящиеся направляю- 
щие перегородки 

сЬатопб ~ пенетрометр с крестовид- 
ным наконечником (двух поверхност- 
ным) 

сИѵег§іп§ ~8 расходящиеся направля- 
ющие перегородки 

бо\ѵп8Ігеат §иібе ~8 выходной на- 
правляющий аппарат (турбомашины) 
§иіс1е ~ 1. направляющая лопатка 2. рі 
направляющий аппарат на входе в 
вентилятор 3. рі блок направляющих 
перегородок (в воздуховоде) 
іпіеі §иібе ~8 направляющий аппарат 
на входе в вентилятор 
ІаЬогаІогу ~ лабораторный зонд- 
крыльчатка 

гоіагу ~ вращающийся ороситель био- 
фильтра 

8Ігаі§Ы ~8 плоские лопатки (рабочего 
колеса) 

Шгпіп§ ~ струенаправляющая перего- 
родка, отражатель 

ирзігеат §иіс1е ~8 входной направля- 
ющий аппарат (турбомашины) 
ѵагіаЫе іпіеі ~8 регулируемый на- 
правляющий аппарат на входе турбо- 
маишны 
ѵарог пар 

заіигаіеб ~ насыщенный пар 
8ирег8аШга1ес1 ~ перенасыщенный пар 
ѵѵаіег ~ водяной пар 
\ѵе! ~ влажный пар 

ѵарогігаііоп парообразование, испарение 
ЯазЬ ~ парообразование при дроссели- 
ровании, мгновенное испарение, 
взрывное кипение, вторичное вскипа- 
ние 
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ѵеЬісІе 


ѵарог-ргоой, ѵарог-іщЬі паронепроница- 
емый 

ѵагіаЫе переменная (величина) 
йе8І§п ~8 расчётные переменные 
оиіриі - выходная переменная 
зресітеп ~8 факторы, зависящие от 
характера образца (при испытаниях) 
ѵагіаііоп изменение; отклонение; вариа- 
ция о ~8 (гот рІитЬ отклонения от 
вертикали (допуски при монтаже 
строительных конструкций); ~ іп іііе 
та§піІис1е изменение значения (вели- 
чины); ~ іп іЬе 8епзе изменение на- 
правления (напр, силы); ~8 іп ІЬе 
зЬаре изменения формы; ~ \ѵііЬ ііше 
изменение во времени 
~ о( ІЬе Ьепйіщ; тотепі а1оп§ ІЬе 
1еп§ііі ой іііе Ьеат изменение изгиба- 
ющего момента по длине балки 
~ оГ іЬе ргсуесі вариант проектного 
решения (строительного объекта) 
соіог ~8 неравномерность окраски; не- 
равномерность цветового фона 
йіигпаі ~ суточные колебания; ампли- 
туда суточных колебаний 
та§пеііс ~ магнитное склонение 
ргоЬаЫе ~8 іп йеай Іоай йигіп§ 
СОП8ІІНСІІОП возможные изменения 
постоянной нагрузки (на конструк- 
цию) в процессе строительства 
8Іге88 ~ изменение напряжений 
іетрегаіиге ~8 изменения [колеба- 
ния] температур 

ѵагіаіог вариатор 

йо\ѵ ~ автоматический регулятор рас- 
хода воздуха (в воздуховоде) 
ѵагіеіу разнообразие; вид, разновид- 
ность, сорт 

~ ой ЬшісНщ; іесііпщиез разнообразие 
строительных приёмов 
соттегсіаі ~ торговый сорт 
хѵісіе ~ ой зЬарез широкое разнообра- 
зие профилей 
ѵагпізй лак 

азрйаіі ~ битумный лак 
Ьакіп§ ~ лак горячей сушки 
Ыаск - чёрный лак 

сіеаг ~ прозрачный [непигментиро- 
ванный] лак 

Яоог (іп§) - лак для пола 

§І 088 ~ лак для глянцевых покрытий 

таі ~ лак для листовых покрытий 

паіигаі ~ природный [натуральный] 

лак 


оіі ~ масляный лак 
8І1ісоп ~ силиконовый лак 
8оишйргоойш§ ~ звукопоглощающий 
лак 

ѵагуіп§ (ой) іііе гайіиз изменение выле- 
та (стрелы крана) 
ѵаиіі 1. свод 2. хранилище; сейф 

аппиіаг ~ цилиндрический свод, име- 
ющий в плане очертание кольца или 
части кольца 

азЫаг ~ свод из тёсаного камня 
Ьаггеі ~ цилиндрический [бочарный] 
свод 

Ъазетепі ~ подвальный свод, свод 
подвального перекрытия 
Ъазкеі-Ьапсііе ~ эллиптический свод 
Ьгіск ~ кирпичный свод 
сопісаі ~ конический свод 
ехрапйіп§ ~ конический свод 
йап ~ веерный свод 
йоог ~ сводчатое перекрытие 
§гоіп (ей) ~ крестовый свод 
пеі - сетчатый свод 
^иас1^іра^^і^е ~ прямоугольный (в пла- 
не) крестовый свод на нервюрах 
геаг ~ внутренний свод над оконным 
или дверным проёмом в стене (за 
архитектурными украшениями про- 
ёма или за остеклением) 
гіЬЬей ~ ребристый свод 
шЬЫе ~ свод из бутового камня, буто- 
вый свод 

ѵаи1ііп§ 1. своды, сводчатые покрытия 
(собирательное наименование) 2. воз- 
ведение свода 
іап ~ веерный свод 
ѵесіог вектор 

ахіаі ~ аксиальный вектор 
соіііпеаг ~8 коллинеарные векторы 
іогсе ~ вектор силы 
ипіі ~ единичный вектор, орт 
ѵеіосііу ~ вектор скорости 
ѵе§еіаііоп растительный покров 
ѵеЬісіе 1. (самоходное) транспортное 
средство 2. разжижитель, разбавитель 
аіг-сизіііоп ~ транспортное средство 
на воздушной подушке 
соттегсіаі ~ грузовой автомобиль 
Ьаи1а§е ~ транспортирующая машина 
попѵоіаіііе ~ нелетучий [медленноис- 
паряющийся] растворитель 
ри8Іііп§ ~ толкач 

ігаскей ~ гусеничная транспортная 
машина 
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ѵеіп 


ѵеіп 1. жила 2. свиль (порок стекла) 
ісе ~ ледяная жила 
ѵеіосііу скорость 

~ ой Ійе ѵѵаѵез скорость распростране- 
ния волн 

аіг ~ скорость воздуха 
ап§иіаг ~ угловая скорость 
арргоасіі ~ средняя скорость в водото- 
ке или подходном фарватере перед 
гидроузлом 

ахіаі ~ осевая скорость 
саріиге ~ скорость захвата (воздуш- 
ным потоком частиц аэрозоля), рас- 
чётная скорость воздуха в вытяжном 
факеле местного отсоса 
сепіег-ііпе ~ осевая скорость 
сігситіегепііаі - окружная скорость 
сгііісаі ѵѵіпсі - критическая скорость 
ветра (при расчёте на динамическую 
устойчивость) 
сиггепі ~ скорость течения 
берій-теап ~ скорость (водного по- 
тока), осреднённая по глубине 
бе8І§п ~ расчётная скорость 
ейесііѵе ~ ой §гоипсі \ѵаІег скорость 
фильтрации грунтовых вод 
еШих ~ скорость истечения 
егозіѵе ~ размывающая скорость 
ехіі ~ скорость на выходе, вькодная 
скорость 

йасе ~ фасадная (фронтальная] ско- 
рость, скорость в габаритном сечении; 
скорость набегающего потока 
йііег ~ скорость фильтрации 
йпаі ~ конечная скорость 
0о\ѵ ~ скорость течения 
йгее агеа ~ скорость в живом сечении 
йгопіаі ~ см. йасе ѵеіосііу 
Ы§Ьег сгііісаі ~ верхняя критическая 
скорость (потока) 
іпіііаі ~ начальная скорость 
Кеппебу'в сгііісаі ~ незаиляющая ско- 
рость; неразмывающая скорость (те- 
чения в открытом русле) 

1ітіІіп§ ~ предельная скорость; крити- 
ческая скорость потока 
іосаі аіг ~ местная скорость воздуха 
глава ~ массовая скорость 
паіигаі ~ ой Йо\ѵ бьновая скорость 
поп8соигіп§ ~ неразмывающая ско- 
рость 

попві11іп§ ~ незаиляющая скорость 
по 22 Іе ~ скорость струи, выбрасывае- 
мой из сопла (напр, торкрет-бетона) 


оиііеі ~ скорость в вытяжном отвер- 
стии 

8соигіп§ ~ размывающая скорость 
8еера§е ~ скорость фильтрации 
8е1й-с1еапіп§ ~ незаиляющая скорость 
(в каналах) 

8е1й-с1еап8ш§ ~ незаиляющая скорость 
(в трубопроводе) 

8еНІіп§ ~ скорость осаждения [отстаи- 
вания] 

Іегтіпаі ~ 1. условная конечная ско- 
рость приточной струи 2. скорость 
осаждения, гидравлическая крупность 
ѵѵіпсі ~ скорость ветра 
ѵеіотеіег анемометр с упруго отклоняю- 
щимся элементом 

ѵепа сопігасіа сжатое сечение, местное 
сужение потока 

ѵепеег 1. шпон; фанера 2. фанерная об- 
шивка 3. прислонная кирпичная или 
каменная облицовка стены (без пере- 
вязки со стеной) 

асйіезіоп-іуре сегатіс ~ прислонная 
облицовка из керамических блоков 
(на растворе) 

апсіюгесі-іуре сегатіс ~ прислонная 
облицовка из керамических блоков 
(закрепляемых анкерами и раство- 
ром) 

Ьгіск ~ прислонная кирпичная обли- 
цовка стены (закрепляемая анкера- 
ми) 

сегатіс ~ облицовка (архитектурно- 
строительными) керамическими изде- 
лиями 

Гасе ~ 1. лицевой шпон (фанеры) 2. 
наружная декоративная облицовка 
стены 

тавопгу ~ прислонная каменная обли- 
цовка стены (прикрепляемая анкера- 
ми, закрепами и т.п.) 
иіігавопіс §габеб ~ фанера, класси- 
фицируемая по степени звукопогло- 
щения [звукоизоляции] 
ѵепі 1. вентиляционное отверстие 2. 
вентиляционная труба; вентиляцион- 
ный канал 3. аэрационное устройство, 
аэрационное отверстие 4. вытяжная 
труба 

аіг ~ 1 . отдушина, вентиляционное от- 
верстие 2. воздуховыпускной клапан, 
вантуз, воздухоотводчик 3. деаэрация; 
естественный отвод воздуха 
Ьура88 ~ вентиляционный стояк кана- 
лизации (параллельный канализаци- 
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онному стояку и сообщающийся с 
ним на каждом этаже) 
соттоп ~ вентиляционная труба, об- 
служивающая группу санитарных 
приборов 

сопііпиош ~ вентиляционная часть 
канализационного стояка 
(Ігор ~ воздухоотводящая труба от са- 
нитарного прибора к нижерасполо- 
женному канализационному стояку 
или вентиляционной трубе 
<1иа1 ~ вентиляционная труба канали- 
зации, обслуживающая два санитар- 
ных прибора 

йхШге ~ вентиляционная труба, сое- 
диняющая отводную трубу санитарно- 
го прибора с вытяжным стояком или 
(непосредственно) с атмосферой 
§гаѵіІу ~ аэрационное отверстие, 
аэрационный проём 
§гоир ~ вентиляционная труба кана- 
лизации, обслуживающая несколько 
санитарных приборов 
Іосаі ~ вытяжная труба от отдельного 
санитарного прибора или трапа 
Іоор ~ 1. вентиляционная труба, об- 
служивающая группу санитарных 
приборов 2. вентиляционная часть ка- 
нализационного стояка 
таіп ~ вентиляционный стояк канали- 
зации здания 

ореп ~ вентиляционная труба без де- 
флектора 

геІіеГ ~ вентиляционная труба, присо- 
единённая к отводной трубе 
8оП ~ вентиляционная часть стояка 
фекальной канализации 
зіаск ~ вентиляционная часть стояка 
канализации 

ипіоп ~ вентиляционная труба кана- 
лизации, обслуживающая два сани- 
тарных прибора 

\ѵа8Іе ~ вентиляционная часть канали- 
зационного стояка 

\ѵеІ ~ канализационный стояк завы- 
шенного сечения, выполняющий так- 
же функцию вентиляционного стояка 
ѵепіііаііоп вентиляция 

аіііс ~ вентиляция чердачных помеще- 
ний 

сотЬивІіоп ~ подача воздуха для горе- 
ния 

сопігоііесі ~ организованная вентиля- 
ция 

сго88 ~ 1. поперечная вентиляция 2. 
поперечная циркуляция воздуха 


ѵепіііаііоп 

йесепігаіігесі ~ децентрализованная 
вентиляция 

сШТІкесі ~ вентиляция с рассредото- 
ченной подачей воздуха (напр, через 
перфорированные панели) 
сіііиііоп ~ общеобменная приточная 
вентиляция 

йізріасетеш - вентиляция вытесняю- 
щим потоком 

йошшагй ~ вентішяция по схеме 
«сверху вниз» 

етег§епсу ~ аварийная вентиляция 
ехііаизі ~ вытяжная вентиляция 
ехйаші 8Ііай ~ вентиляция через вы- 
тяжную шахту 

ехігасі ~ местная вытяжная вентиля- 
ция 

йге ~ пожарная вентішяция 
Гогсей ~ механическая [принудитель- 
ная] вентиляция 

йее ~ естественная вентішяция, аэра- 
ция 

&11 1гап8ѵег8е ~ поперечная вентиля- 
ция 

§епега1 ~ общеобменная вентиляция 
§епега1 ехйаші ~ общеобменная вы- 
тяжная вентиляция 

іпйизігіаі ехйаиві ~ промышленная 
вытяжная вентиляция 
ІеІ ~ струйная вентиляция, вентиля- 
ция компактными струями; система 
вентиляции с сосредоточенной пода- 
чей воздуха 

Іосаі ехйаші ~ местная вытяжная вен- 
тиляция 

Іогщііийіпаі ~ продольная вентішяция 
шесііапісаі ~ механическая вентиля- 
ция, вентиляция с принудительным 
побуждением 

паіигаі ~ естественная вентиляция, 
аэрация 

ріапі апсі ргосе88 ~ промышленная 
вентішяция 

8еші1гап8ѵег8е ~ полупоперечная вен- 
тиляция 

зроі ~ локальная вентиляция 
8іірр1у ~ приточная вентиляция 
8ирр1у апй ехйаші ~ приточно-вы- 
тяжная вентиляция 

Ійго\ѵ-1уре ~ вентішяция с сосредото- 
ченной подачей воздуха дальнобойны- 
ми струями 

ипсопігоііей ~ неорганизованная вен- 
тиляция 

ирѵ/агй ~ вентішяция по схеме «снизу 
вверх» 
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ѵепіііаііоп 

гопаі ~ зональная вентиляция 
ѵепіііаіог 1. аэрационное устройство 
(напр, дефлектор, аэрационная фра- 
муга, фонарь), аэратор 2. вентилятор 
аіг ~ аэрационное отверстие, аэраци- 
онный проём 

аіііс ~ 1. вентиляционный проём во 
фронтоне или крыше 2. чердачный 
вентилятор 

Ьо11от-Ып§ей ~ нижнеподвесная фра- 
муга окна 

сеійп§ ~ потолочный вентилятор 
ехігасі ~ вытяжное отверстие (в сис- 
теме аэрации) 

йге ~ пожарный дымовытяжной вен- 
тилятор 

§атЬге1 ~ треугольное аэрационное 
окно в скосе вальмовой крыши 
ёгаѵііу гоой ~ дефлектор 
Ьеаі гесоѵегу ~ вентилятор-теплоути- 
лизатор 

Ьоойей гоой ~ крьшшый вентилятор с 
дефлектором 

Іоиѵегесі ~ аэрационное отверстие с 
жалюзийной решёткой 
паіигаі йгай гоой ~ дефлектор 
ро\ѵегесі ЬеаІ гесоѵегу ~ крышный 
вентилятор с эжекционный приточ- 
ным устройством, индуцирующим 
циркуляцию воздуха в помещении 
ро\ѵегесі гоой ~ (приводной) крышный 
вентилятор 

гоой ~ 1. крышный вентилятор 2. де- 
флектор 

ѵеііісаі сЙ8сЬаг§е гоой ~ вентилятор 
факельного выброса 
\ѵа11 ~ вентилятор, встроенный в стену 
ѵепіігщ удаление воздуха, деаэрация 
ѵеп11і§Ы фрамуга; форточка 
ѵепГиге предприятие; объединение 
Іоіпі ~ (кратковременное) объедине- 
ние нескольких подрядных фирм; со- 
вместное предприятие 
ѵегапсіа (Ь) веранда 

ѵепіі§гі8 ярь-медянка (зелёная краска, 
преимущественно для металлических 
кровель) 

ѵег§е 1. наклонный свес скатной крыши 
(над фронтоном) 2. ствол, тело (ко- 
лонны) 3. кромка 4. укрепительная 
полоса (покрытия дороги); обочина 
о ~ \ѵііЬ Ьаг§е ЬоапІ8 свес (кровли 
над фронтоном) с фронтонными до- 
сками 

ѵегійсаііоп проверка; подтверждение; 
контроль 


ѵегтісиіііе вермикулит 
ехГойаІей ~ вспученный вермикулит 
ехрапйей ~ вспученный вермикулит 
ѵегеаІіШу универсальность; гибкость в 
применении о ~ іп віглсіиге 8Ішре8 
разнообразие конструктивных форм 
ѵегзіоп вариант; модификация; испол- 
нение; модель 

Ьазе [Ьазіс] ~ основное исполнение 
(машины) 

йіезеі ~ модель (машины) с дизель- 
ным двигателем 

реігоі ~ модель (машины) с бензино- 
вым двигателем 

ѵегіех вершина угла (напр, на плане 
трассы) 

ѵегіісаі 1. вертикальный элемент, стойка 
(решётки фермы) 2. вертикаль, вер- 
тикальная линия 3. вертикальный 
ѵе88е1 сосуд; резервуар, контейнер о ~ 
Гог а \ѵійе гап§е ой йийев (технологи- 
ческий) сосуд многофункционального 
назначения 

аіг ~ ресивер сжатого воздуха 
суІіпсЗгісаІ ~ цилиндрический сосуд 
[резервуар], цилиндрическая ёмкость 
сіівріасетепі ~ пикнометр 
ехрапвіоп ~ закрытый расширитель- 
ный сосуд [бак] 

ЯехіЫе тетЬгапе ~ закрытый расши- 
рительный бак с гибкой мембраной 
§а8 8Іога§е ~ газгольдер; сосуд для 
хранения газа под давлением 
тетЬгапе ехрапзіоп ~ мембранный 
расширительный сосуд 
оіі 8Іога§е ~ нефтерезервуар 
рге88иге ~ сосуд под давлением, на- 
порный сосуд 

зеаіей ехрапвіоп ~ замкнутый расши- 
рительный резервуар с гибкой мемб- 
раной 

\ѵаіег сйзріасетеп! ~ пикнометр 
ѵе8І: 

зайеіу ~ защитный жилет 
ѵезйЬиІе вестибюль, холл 
ѵіасіисі 1. виадук 2. путепровод 

геѵегве сигѵесі ~ виадук, расположен- 
ный в плане на обратньк кривых 
ѵіаі пробирка; ампула; пузырёк; флакон 
Іеѵеі ~ ампула уровня 
ѵіаіесіиге искусство строительства путей 
сообщений 

ѵіЬгасоге пневмовибрационная буровая 
установка для отбора проб морского 
дна 
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ѵіЪгаІіп§ вибрирование, вибрационное 
уплотнение 

сопсгеіе ~ вибрирование [вибрацион- 
ное уплотнение] бетонной смеси 
ѵіЪгаІіоп 1. вибрация; механические ко- 
лебания 2. вибрирование, вибрацион- 
ное уплотнение 
Ыазііщ; ~ вибрация от взрыва 
сопсгеіе ~ вибрирование [вибрацион- 
ное уплотнение) бетонной смеси 
іогсеб ~(я) вынужденные механиче- 
ские колебания 

ігее ~(8) свободные [собственные) ко- 
лебания 

іпіегпаі ~ внутреннее вибрирование, 
вибрационное уплотнение (бетонной 
смеси) 

Іоѵѵ-Ггеяиепсу ~ низкочастотное виб- 
рирование [виброуплотнение] (бетон- 
ной смеси) 

тесітапісаі ~ механические колеба- 
ния, вибрация 

паіигаі ~(8) свободные [собственные] 
колебания 

зітоск ~8 вибрации, вызванные уда- 
ром; ударные вибрации 
Іогвіопаі ~(з) крутильные колебания 
Ігайіс ~8 вибрации, вызываемые 
уличным движением 
Ігап8ѵег8е ~ поперечные колебания 
іѵіпсі-іпсііісесі ~(8) механические ко- 
лебания [вибрации], вызванные вет- 
ром 

ѵіЬгаІог вибратор, вибрационный уплот- 
нитель 

Ъеат ~ виброрейка, вибробрус 

Ьіп ~ вибратор бункера [базы] (для 

облегчения опорожнений) 

сопсгеіе ~ вибратор для уплотнения 

бетонной смеси 

ехіегпаі ~ наружный вибратор 
іттегзіоп ~ внутренний [погружной, 
глубинный] вибратор 
іпіегпаі ~ внутренний [погружной, 
глубинный [ вибратор 
Іоіііпё ~ встряхивающий вибратор, 
вибратор ударного действия 
тоіог-іп-йеасі ~ вибробулава, погруж- 
ной вибратор 
ріаіе ~ виброплита 

роскег ~ вибробулава, погружной виб- 
ратор 

8Іюск ~ встряхивающий вибратор, 
вибратор ударного действия 
зЬиІІег ~ наружный вибратор 


зрші ~ внутренний [погружной, глу- 
бинный) вибратор 
зигГасе ~ поверхностный вибратор 
ІаЫе ~ вибростол, вибрационный стол 
ѵіЬго-бгіѵег вибропогружатель, вибромо- 
лот 

ѵіЬго-ЯоаІ вибрационная гладилка, виб- 
рационная тёрка 
ѵіЬго§гарЬ виброграф 
ѵіЬгогоПігщ вибропрокат 
ѵіЬгоІгапк виброгрохот 
ѵісе см. ѵіве 

ѵіе\ѵ вид; изображение; пейзаж; поле 
зрения; видимость; цель 
аіі-агоиші ~ круговой обзор 
а88етЫу ~ общий вид 
Ьаск ~ вид сзади 
Ьоііот ~ вид снизу 
сіозе (-ир) ~ вид в крупном масипабе 
сго88-8есІіопа1 ~ поперечный разрез 
сиі-аѵѵау ~ вид в сечении; вид выре- 
занного узла 

еіеѵаііоп ~ вид с фасада; вертикаль- 
ная проекция 

ехріобеб ~ перспективное изображе- 
ние по частям 
ігопіаі ~ вид спереди 
§епега1 ~ общий вид 
регзресііѵе ~ перспективное изобра- 
жение 

ріап ~ вид в плане; вид сверху 
геаг ~ вид сзади 
зесііопаі ~ разрез; сечение 
зЫе ~ вид сбоку 
Іор ~ вид сверху 

ѵі11а§е сельский населённый пункт; де- 
ревня; посёлок, амер, городок 
Оіутріс ~ Олимпийская деревня 
габіо ~ радиоцентр 
8СІЮОІ - школьный городок 
игЬап-Іуре ~ посёлок городского типа 
ѵіоіаііоп нарушение 

заіеіу ~ нарушение правил техники 
безопасности 
ѵіоіеі: 

біохагіпе ~ диоксазиновый фиолето- 
вьгй (пигмент) 

ѴІ8С08ІІУ ВЯЗКОСТЬ 

аЪзоІиІе ~ абсолютная [динамиче- 
ская] вязкость 
Ьиік ~ объёмная вязкость 
Еп§1ег ~ число градусов условной вяз- 
кости по Энглеру 

кіпетаііс ~ кинематическая вязкость 
гесіргосаі ~ текучесть 
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8ауЬо1і ~ время истечения [условная 
вязкость] по Сейболту 
ѵізе тиски; зажим 

сагрепіег'з ѵѵоосіеп ~ верстачные тис- 
ки (столярного верстака) 
сЬаіп-ріре ~ цепные тиски для труб 
рагаііеі 8\ѵіѵе1 ЬепсЬ ~ верстачные 
слесарные тиски с параллельными 
губками 

ріре ~ тиски для труб 
зсгеѵѵ ~ винтовые тиски 
ѵѵоосіѵѵогкег'8 ~ столярные тиски, тис- 
ки столярного верстака 
ѵІ8Іоп зрение; вид; зрелище; обзор 
аіі-гоипё ~ круговой обзор 
ѴІ80Г козырёк 

8ип ~ солнцезащитный козырёк 
ѵівіа 1. перспектива, вид 2. аллея, про- 
сека 

Ъошкііп§ ~ граничная просека (грани- 
ца земельного участка) 
ѵізиаіігаііоп: 

йо\ѵ ~ визуализация потока 
ѵіѵагіит виварий 
ѵоМ пустота, пора 

аіг ~ воздушный пузырь (в бетонной 
смеси и т.п.) 

сеійп§ - пространство между подвес- 
ным потолком и перекрытием 
зигіасе ~8 поверхностные пустоты; 
поверхностные раковины 
ѵѵаіет ~8 пустоты [поры] , заполненные 
водой 

гею аіг ~8 отсутствие в грунте газовой 
фазы (все пустоты водонасыщены) 
ѵоіите объём 

~8 оС сиі апб Ш1 объёмы выемок п на- 
сыпей 

~ оГ еагій Іо Ье тоѵесі (планируемые) 

объёмы перемещаемого грунта 

~ оГ ехсаѵаііоп объём земляных работ; 

объём выемки 

~ оГ ѵѵогк объём работ 

аЬзоІиіе ~ абсолютный объём; объём 

вытесненной жидкости 

аіг раззеп§ег ~ объём авиапассажир- 

ских перевозок 

аіг зирріу ~ объём притока, расход 
приточного воздуха 

агсЬіІесІигаІ ~ строительный объём 
[строительная кубатура] здания 
ЬаісЬ ~ объём замеса 
сопГтоІІесі ~ ок ѵѵаіег контролируемый 
объём [расход] воды (в бетонной 
смеси) 


согсіоп ~ количество автомобилей, 
прошедших через граничный (учёт- 
ный) створ (в зоне транспортного 
обследования) 

сюззѵѵаік ребезігіап ~ интенсивность 
пешеходного движения 
безщп Ьоиг ~ расчётная часовая ин- 
тенсивность движения (автомобилей) 
ёгу-пхМеё ~ объём уплотнённого 
штыкованием крупного заполнителя 
ехЬаизі аіг ~ объём вытяжки, расход 
вытяжного воздуха 

іап іпіеі ~ подача вентилятора (по 
объёму всасываемого воздуха) 

ЬитМ ~ удельный объём влажного 
воздуха 

разіе ~ процентное содержание (по 
объёму) цементного теста (в бетон- 
ной или растворной смеси) 
зресійс ~ удельный объём 
ѴОІСІ8 ~ объём пустот [пор] 
ѵоішпеіег волюмометр (прибор для из- 
мерения бокового расширения образца 
в стабилометре) 

Еіеу ~ фирм, поршневой грунтонос- 
плотномер 

ѵоіиіе 1. волюта 2. спиральная камера 
насоса 
ѵотіех вихрь 

ѵѵаке ~ вихревой след (самолёта на 
ВПП) 
ѵоіе: 

ргесіісіесі теап ~ индекс комфортно- 
сти по Фангеру (ожидаемая средняя 
оценка степени комфорта) 

Ѵ 0 И 880 ІГ клинчатый камень (для кладки 
арок и сводов) 
ѵи§ впадина, пустота 


ѵѵ 


ѵѵаШе опалубка для кессонных 
перекрытий («вафельного» типа) 
\ѵа§ез заработная плата 

Ьоигіу ~ часовая [почасовая] ставка 
ргобисііѵііу ~8 сдельно-прогрессивная 
оплата труда 

\ѵа§оп вагонетка; грузовой [товарный] 
вагон; грузовая тележка; автофургон 
аіЬеу ~ большегрузный прицеп вагон- 
ного типа с донной разгрузкой 
Ьаііазі ~ хоппер 
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Ьоііош сіитр ~ вагон с донной раз- 
грузкой 

сашЗу ~ проф. грузовой автомобиль 
для перевозки рабочих, вспомогатель- 
ного оборудования, материалов 
беііѵегу ~ автофургон для доставки 
товаров 

йге-Ьгі§асіе ~ пожарная машина 
фіЫІее ~ опрокидная вагонетка 
Іапк ~ железнодорожная цистерна 
Іірр1іп§ ~ опрокидной вагон 
ѵѵаішсоі панельная обшивка (стен, пе- 
регородок) 

\ѵаІ8Ііп§ оГ рііе суженная часть 
набивной сваи (образовавшаяся из-за 
выдавливания свежеуложенного бето- 
на притоком водоносных грунтов) 
ѵѵаіѵег разрешение на отступление (от 
требований технических условий и 
т.п.) 
ѵѵаке: 

сопѵесііоп ~ конвективный столб (над 
источником тепловыделений) 

\ѵа1е(г) (горизонтальная) схватка; пажи- 
лина; насадка; прогон стоечньк лесов; 
горизонтальный элемент крепления 
афизІаЫе гасііш ~ криволинейная 
схватка, регулируемая по кривизне [с 
регулируемой кривизной] 
йхесі-гасішз сигѵесі ~ криволинейная 
схватка постоянного радиуса; криво- 
линейное кружало постоянного радиу- 
са 

\ѵа1іп§ 1. (горизонтальная) схватка; па- 
жил ина; насадка 2. крепление схваток 
или пажилин 

(асе ~ горизонтальная схватка (креп- 
ление траншеи) 

\ѵа1к(з) сходни, доска-стремянка (с на- 
бивными планками) 
саі ~ подвесной переходный мостик; 
мостки для пешеходов 
регітеіег ~ отмостка (вокруг здания) 
\ѵа1к-ир здание (средней этажности) 
без лифта 

ѵѵаікѵѵау 1. пешеходный переход (через 
улицу) 2. пешеходный мостик 3. стре- 
мянка (на крыше) 4. дорожка (парко- 
вая) 5. тротуар 

зегѵісе ~ служебный тротуар (на мос- 
ту, в тоннеле), смотровой ход 
ѵѵаіі 1. стена (здания, сада) 2. стенка 
(траншеи, котлована) 3. крепостной 
вал о ~ іп ІгепсЬ стена в фунте; Іо ~ 
іп обносить стеной; Іо ~ ир заделывать 
[замоноличивать] в стену 


ѵѵаіі 

аЬоѵе-§гасіе ~ наземная часть стены, 
наземная стена 

аІІ-Ьгіск ~ стена, выполненная полно- 
стью из кирпича 

аіі-гоѵѵіоск ~ см. гоііоск саѵііу ѵѵаіі 
апсйог ~ анкерная стенка 
апсЬогей ге!аіпіп§ ~ заанкеренная 
подпорная стенка 

апсЬогей 8ЬееІ(рі1е) ~ заанкеренная 
шпунтовая стенка 

ап§и1аг ге!аіпіп§ ~ подпорная стенка 
уголкового типа (с консольной подо- 
швой) 

аргоп ~ подоконная часть панельной 
стены 

агсЬеб геІаіпіп§ ~ арочная подпорная 
стенка 

агеа ~ стена приямка (у подвального 
окна или у подвальной части здания) 
аѵаіапсйе Ьайіе ~ лавинозащитная 
стена 

Ьаскир ~ 1. часть каменной стены за 
облицовкой 2. внутренний слой навес- 
ной стеновой панели (повышающий 
степень её огнестойкости) 

ЬаШе ~ водобойная стенка; отклоняю- 
щая стенка 

Ьаветепі ~ подвальная стена, стена 
подвала; цокольная стена 
ЬазетепІ ге!аіпіп§ ~ внешняя под- 
вальная стена (по типу подпорной 
стенки) 

Ьеагіп§ ~ несущая стена 
Ье1о\ѵ-§гас1е ~ подземная часть стены 
Ып ~ 1. ячеистая перемычка; ряжевая 
стенка 2. стенка бункера 
Ьіп-Іуре ге1аіпіп§ ~ ячеистая [ячейко- 
вая] подпорная стенка 
Ыапк ~ глухая стена (без проёмов) 
Ыіші ~ глухая стена (без проёмов) 
Ыоск ~ стена из бетонных или камен- 
ных блоков [камней] 

Ыоск циау ~ причальная [набереж- 
ная] стенка из массивов 
Ьоиісіег ~ бутовая стена 
Ьоипбагу ~ граничная [ограждающая] 
стена (на границе участка) 

ЬгаскеІ-Іуре ге1аіпіп§ ~ подпорная 
стенка с разгружающей консолью 
ЬгеазІ ~ 1. забральная стенка 2. под- 
порная стенка 3. стенка падения 4. те- 
ло устоя (моста) 

Ьгіск ~ кирпичная стена 
Ьгіск-ашІ-а-1іа1Г ~ стена толщиной (в) 
полтора кирпича 
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ѵѵаіі 

Ьгіс1§е зрапсігеі ~ щековая стена свода 
(арочного моста) 

Ьи1§ед геІаіпіп§ ~ подпорная стенка 
парусного типа 

Ьиікііеасі ~ причальная стенка 
Ьиіігеззес! геіаіпіщ; ~ контрфорсная 
подпорная стенка 

сапі(есі) ~ стена, примыкающая к 
другой под углом 

сапіііеѵегесі ^иау ~ набережная стен- 
ка с разгружающей консолью 
сапіііеѵегесі геІаіпіп§ ~ консольная 
подпорная стенка 

сазі-іп-ріасе ІгепсЬ ~ стена в грунте 
саѵііу сопсгеіе Ыоск - стена из пусто- 
телых бетонных блоков; стена облег- 
чённой кладки 

сегатіс ~ стена из керамических кам- 
ней [блоков] 

с1ітЬіп§ ~ гимнастическая стенка 
соііізіоп ~ ограждение (опорных сто- 
ек); защитная стенка, объединённая с 
монолитным фундаментом рамной 
опоры моста 

соішпоп ~ стена, разделяющая смеж- 
ные земельные участки; межевая сте- 
на 

сотроипЗ - стена, возведённая из 
разных материалов 
сопсгеіе ~ бетонная стена 
сопсгеіе Ыоск §гаѵі1у ~ гравитацион- 
ное оградительное сооружение верти- 
кального профиля 

сопсгеіе Ыоск тазопгу ~ стена из 
штучных бетонных блоков 
сопсгеіе соге ~ 1 . бетонная диафрагма 
(земляной плотины) 2. рі (желе- 
зо) бетонные стены центрального ство- 
ла [ядра] здания 

сопсгеіе Іііе (тазопгу) ~ стена из 

штучных бетонных блоков 

соге ~ 1. стена центрального ствола 

здания 2. ядро плотины, противофиль- 

трационная диафрагма 

соипіегіогі геІаіпіп§ ~ контрфорсная 

подпорная стенка 

сгіЬ геІаіпіп§ ~ ряжевая подпорная 
стенка 

СГО88 ~ поперечная стена 
сигіаіп ~ навесная (наружная) стена 
сигѵесі ~ стена криволинейного очер- 
тания (в плане) 

сШойГ ~ зуб плотины, шпора, замок 
гидросооружения, низовой зуб водобоя 
сиіой' зііееі рііе ~ замыкающая шпу- 
нтовая стенка 


беасі ~ глухая стена (без проёмов) 
біар!іга§т ~ 1. противофильтрацион- 
ная диафрагма (плотины) 2. стена 
(фундамента), бетонируемая в тран- 
шее 3. водонепроницаемая ограждаю- 
щая стенка (котлована) 

(ііарішщпі геіаіпіщ* ~ ячеистая 
(шпунтовая) подпорная стенка с ди- 
афрагмами 

сііѵісііщ* ~ разделительная стена, пере- 
городка 

сііѵізіоп ~ 1. разделительная стена, пе- 
регородка 2. противопожарная стена, 
брандмауэр 

бгор ~ 1. стенка падения (шлюза, пе- 
репада) 2. уфуп (плотины) 

Згу ~ 1. внутренняя стена, облицован- 
ная сухой штукатуркой или фанерой 
2. стена из бутового или тёсаного кам- 
ня, сложенная насухо (без раствора) 
«Згу зіопе ~ каменная стена, сложен- 
ная насухо (без раствора) 

Лѵагі' ~ низкая стена; стена, не дохо- 
дящая до потолка 

есопоту ~ стена из модульного кир- 
пича (толщиной 10 см, укреплённая 
пилястрами) 

етЬапктепІ ~ подпорная стенка на- 
сыпи 

епсіозиге ~ 1. ограждающая стена 2. 
фахверковая стена; стена заполнения 
каркаса 3. криволинейная металличе- 
ская или стеклянная перегородка, ог- 
раждающая тамбур вращающейся 
двери 

епѵеіоре ~ герметизирующая оболочка 
(АЭС) 

ехіегіог ~ наружная стена 
ехіегпаі ~ наружная стена 
ехіегпаі рапеі ~ наружная стеновая 
панель (заполнение фахверка) 

(асе - 1. лицевая стена, стена главно- 
го фасада здания 2. подпорная стена 
іасеб ~ облицованная стена; стена, об- 
лицованная лицевым кирпичом 
іаіііщ* ~ стена (старого здания) в 
стадии разрушения или обрушения 
іепсе ~ ограждающая стена 
(епсіег ~ (небольшая) стена, поддер- 
живающая очаг камина первого этажа 
(Шег ~ стеновое заполнение фахверка 
(кирпичом или другим штучным сте- 
новым материалом) 

Яге ~ брандмауэр, противопожарная 
стена 
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ѵѵаіі 


йге (1ІѴІ8І0П ~ противопожарная сте- 
новая преграда (в пределах одного 
этажа); брандмауэр, противопожар- 
ная стена 

ііхесі геіаіпіщ; ~ жёсткая подпорная 
стенка 

йапк ~ боковая [торцовая] стена зда- 
ния 

йехіЫе (геіаіпіпё) ~ гибкая подпорная 
стена 

йипсіаііоп ~ фундаментная стена; сте- 
на подвала 

ітеезіопе ~ стена из тёсаного камня 
&опі ~ фасадная стена 
§аЫе ~ фронтонная стена, стена с 
фронтоном, щипцовая стена 
§апЗеп ~ садовая ограда 
§агбеп ~ іуііЬ соріщг зіопез садовая 
ограждающая стена с венцом [оголов- 
ком] 

§1а§8 ~ застеклённая стена 
§1а88 Ьгіск ~ стена из стеклянных бло- 
ков 

§гаѵііу тавопгу ~ массивная каменная 
стена 

§гаѵііу циау ~ гравитационная набе- 
режная 

§гошк1 ~ фундаментная стена; под- 
вальная стена 

§иагсІ ~ 1. направляющий пал 2. пара- 
петная стенка 

§иібе ~ направляющая стенка 
Ьай-Ьпск ~ стена толщиной в полкир- 
пича 

Ьеай ~ 1. входной оголовок; откосная 
стенка водопропускной трубы или тун- 
неля 2. торцовая [замыкающая] стен- 
ка 3. облицованный откос берегового 
устоя моста 

Ьо11о\ѵ (тазопгу) ~ стена [кладка] с 
воздушной прослойкой 
ЬопеусотЬ ~ сквозная кирпичная сте- 
на шириной в полкирпича (образо- 
ванная ложками, уложенными с зазо- 
рами) 

Ьоррег ~ стенка бункера 
іпШІесі ~ фахверковая стена, стеновое 
заполнение фахверка (кирпичом или 
другим штучным стеновым матери- 
алом) 

іпіегіог ~ внутренняя стена 

кпее ~ закрьшок [диафрагма] устоя 

моста 

Іаіегаі ~ боковая стена 
Іаііісе ге1аіпіп§ ~ решётчатая подпор- 
ная стена 


1оас1-Ьеагіп§ ~ несущая стена 
тесЬапісаІ соге ~ санитарно-техниче- 
ская панель; стена центрального ство- 
ла здания, где расположены стояки и 
лифты 

теіаі сигіаіп ~ стена из навесных па- 
нелей с металлическим каркасом 
пакей ~ неоштукатуренная стена с 
дранкой; стена, подготовленная для 
оштукатуривания (с дранкой) 
поізе аЬаіетепі ~ противошумовой 
[акустический] экран 
поізе сопігоі Ьаггіег ~ шумозащитная 
экранирующая стена 
попЬеагіщ; [поп-1оас1-Ьеагіп§] ~ нене- 
сущая стена 

опе-Ьгіск ~ кирпичная стена толщи- 
ной в один кирпич 

орегаЫе ~ раздвижная стена (из от- 
дельных передвижных панелей) 
оиіег ~ наружная стена 
рапеі ~ панельная стена, стена из на- 
весных панелей 

рапеіесі ~ стена, облицованная пане- 
лями 

рагареі ~ парапетная стенка 
рагіу ~ 1. стена, разделяющая смеж- 
ные земельные участки; межевая сте- 
на 2. общая стена двух смежных зда- 
ний 

регйгаіесі ~ сквозная [ажурная] деко- 
ративная кирпичная стена 
регірЬегу ~ наружная стена 
ріегсей ~ сквозная [ажурная] декора- 
тивная кирпичная стена 
р1а8Іегей ~ оштукатуренная стена 
ргесазі Ьаггіег ~ сборная ограждаю- 
щая стена 

ргесазі Ьаггіег ~ йг поіве сопігоі 
сборный противошумовой экран 
ргесазі Ьазетепі ~ подвальная стена 
из сборного бетона 

циау ~ набережная [причальная] 
стенка 

геіаіпіщ; ~ подпорная стена [стенка] 
геѵеітепі ~ 1. подпорная стенка (бе- 
регового откоса) 2. облицовочная 
стенка (для защиты уступа скальной 
породы) 

гіЬЬесІ ~ ребристая стена 
гІ8Іп§ ~ 1. вертикальная стена 2. воз- 
водимая стена 

гоПоск [гоіѵіоск] саѵііу ~ облегчённая 
[колодцевая] кирпичная кладка стены 
из кирпичей на ребро 
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\ѵа11 

гаЬЫе (тазопгу) ~ стена из бутового 
камня 

8апсі\ѵісЬ ~ многослойная стена, стена 
многослойной конструкции 
8сгееп ~ сквозная [ажурная] декора- 
тивная кирпичная стена 
зеа ~ волноотбойная стенка 
зесііопаі ге1аіпіп§ ~ расчленённая 
подпорная стенка 

зетщгаѵііу ~ массивная подпорная 
стенка (с небольшим процентом ар- 
мирования) 

зЬеаг ~ стена жёсткости, стена-диаф- 
рагма (жёсткости) 

зйоісгеіесі ~ стена из торкрет-бетона; 
стена с наружным слоем торкрет-бето- 
на 

8Ібе ~ 1. боковая стена 2. откосная 
стенка 3. береговой устой плотины 
зіеерег ~ невысокая промежуточная 
стенка, поддерживающая лаги пола 
первого или подвального этажа 
8Іиггу(-Іуре) ~ стена в грунте 
зоіісі тазопгу ~ сплошная [монолит- 
ная] каменная стена 
зоіісі геІаіпіп§ ~ массивная [гравита- 
ционная] подпорная стенка 
зоипсі-ргооі ~ звуконепроницаемая 
[звукоизолирующая] стена 
зріпе ~ внутренняя продольная несу- 
щая стена 

зрііііег ~ разделительная стенка 
зіееі сигіаіп ~ стальная навесная па- 
нель 

зіопе ~ каменная стена 
8Іогт ~ волноотбойная стенка 
зішсіигаі ~ несущая стена 
8іиЬ ~ низкая бетонная стена, бетони- 
руемая вместе с перекрытием (имею- 
щая вид вертикального ребра и слу- 
жащая для крепления опалубки сте- 
ны) 

8(ші ~ каркасная стена (из стоек и 
обшивки) 

зигсйагёеб ~ подпорная стенка с при- 
грузкой 

іЬгиаІ гезізіапсе ~ стена, обладающая 
прочностью против воздействия боко- 
вых нагрузок [бокового давления] 

Ііесі ге1аіпіп§ ~ заанкереннная под- 
порная стенка 

іітЬег-рапеІесі ~ стена, обшитая дере- 
вянными панелями 
Іое ~ зуб плотины 

ігаіпіп§ ~ 1. струенаправляющая стен- 


ка 2. продольная [струенаправляю- 
щая] дамба 

ѵепеегесі ~ стена с пристойной обли- 
цовкой (из кирпича, камня, плит) 
\ѵаІегргоойп§ Ъе1о\ѵ-§гасІе ~ гидроизо- 
ляция подземной (части) стены 
\ѵЬо1е-Ьгіск ~ кирпичная стена толщи- 
ной в один кирпич 

\ѵіпс1о\ѵ ~ застеклённая навесная стена 
ѵѵіп§ ~ открылок (плотины или бере- 
гового устоя моста); крьшо (подпор- 
ной стенки) 

\ѵа11ЬоагсІ листовой материал [листы] 
для обшивки стен 

азЬезІоз-сетепі ~ асбестоцементный 

лист для облицовки стен 

§ур8шп ~ гипсокартонный лист (сухой 

штукатурки) 

ге§и1аг §ур8шп ~ стандартный гипсо- 
картонный лист (сухой штукатурки) 
\ѵа11с1ітЬег наружный [прислонный] 
лифт с остеклёнными кабинами 
\ѵа11еИе небольшая стеновая панель (об- 
разец+для проведения испытаний) 
\ѵа11іп§ 1. стеновая конструкция 2, сте- 
новые материалы 3. возведение стен 
Ьгіск ~ 1. кирпичные стены; кирпич- 
ная ограда 2. кирпичи и камни для 
возведения стен, стеновой кирпич 3. 
возведение кирпичных стен 
сотроипб ~ многослойные стены из 
разных материалов 
дат ~ экран плотины 
ѵѵаіірарег обои 

аіитіпит ~ обои из алюминиевой 
фольги 

діп§у ~ выцветшие обои 
етЬо88ес1 ~ обои с рельефным рисун- 
ком 

ѵѵапе обзол 

\ѵагсІ 1. больничная палата 2. тюремная 
камера 
\ѵаге: 

сЬіпа запііагу ~ санитарная керамика 
іаіепсе ~ фаянсовые изделия 
ѵіігеош сЬіпа запііагу ~ фарфоровые 
санитарно-технические изделия 

\ѵагейои8е 1. склад, хранилище 2. опто- 
вый магазин 

8Іога§е ~ склад, хранилище 
\ѵйо1е8а1е ~ оптовый магазин 
\ѵагейои8Іп§ складирование; хранение 
на складах 

\ѵагріп§ коробление, перекашивание, 
перекос (напр, бетонной плиты) 
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~ оГ Ійе Ігаск коробление [искривле- 
ние] железнодорожного пути 
\ѵаггапІу 1. гарантия качества 2. при- 
ёмочное испытание 

\ѵа8Іі 1. промывка; мойка 2 размыв; 
эрозия 3. тонкий слой (краски, ме- 
талла) 4. слив; отлив 
Ы11 ~ смыв (грунта) со склона 
\ѵа8ЬЪа8Іп умывальник 

ресіезіаі ~ умывальник на стойке 
іѵазШоіѵп промывка (при бурении сква- 
жин) 

ѵѵазЬег 1. моечная машина 2. душ 3. 
прокладка; шайба 

аіг ~ камера орошения; централь- 
ная воздухоподготовительная уста- 
новка с камерой орошения 
Ьеѵеіесі ~ коническая [клиновая] 
шайба 

ЬиЬЫе ~ пенный скруббер 
сарШагу сеіі (-Туре) аіг~ камера оро- 
шения с капиллярной насадкой 
СогопеІ ~ шайба (высокопрочного 
болта), фиксирующая момент закру- 
чивания 

Іщиісі Шт аіг ~ плёночный скруббер 
Іоасі ішіісаііщі ~ шайба, контро- 
лирующая предельное усилие на- 
тяжения (высокопрочного болта) 
8ріппіп§ йІ8к аіг ~ камера орошения с 
центробежными дисковыми водорас- 
пьшителями 

вргау аіг ~ форсуночная камера оро- 
шения 

8ргіп§ ~ пружинная шайба 
зігееі ~ поливочно-моечная машина 
\ѵа8Ып§ промывка 

аіг ~ оГ Шіег продувка фильтра 

Ьаск ~ обратная промьтка 

Шіег ~ промывка фильтра 

8Іші§е ~ промывка ила (подготовка к 

обезвоживанию) 

іѵавйоиі 1 . размыв; суффозия, глубин- 
ная эрозия 2. промывной водовыпуск; 
промывное отверстие; прочистной люк 
( трубопровода) 

\ѵа8Іа§е оГ Іапб нерациональное исполь- 
зование земли (в проекте планиров- 
ки) 

іѵазіе 1. бытовые сточные воды 2. (тж 
рі) отбросы, отходы 3. строительный 
мусор 4. сброс воды 5. потери воды (в 
водоснабжении) 6. слив (санитарного 
прибора) 7. неиспользованный грунт 


ѵѵаіег 

Ьиіку ~ громоздкие [крупногабарит- 
ные] отходы 
епег§у ~ потеря энергии 
Ьагагсіоік ~8 вредные отходы (произ- 
водства) 

Ьеаі ~ потери тепла 
типісіраі ~ городские [бьновые] от- 
ходы 

орегаііопаі ~ потери (воды, энергии) в 
распределительной сети 
ог§апіс ~8 сточные воды с органиче- 
скими загрязнениями 
ргосе88 ~8 промышленные отходы 
[отбросы]; промышленные сточные 
воды 

цііаггу ~ карьерная каменная мелочь, 
высевки 

га\ѵ ~ неочищенная сточная жидкость; 
неочищенные сточные воды 
зоШ ~8 твёрдые отходы 
8Іапс1іп§ ~ высокая полая пробка 
сливного отверстия мойки, выполняю- 
щая также функцию переливного от- 
верстия 

Ігаде ~8 промышленные сточные воды 
игЬап ~ городские отходы [отбросы]; 
городской мусор 

ѵѵавіеіаші пустырь; пустующая земля, 
не используемая при планировочных 
решениях 

\ѵа8Іе\ѵау 1. водосброс; водослив 2. 
сбросное или отводящее русло 

\ѵа8Ііп§ приближённая ударная обработ- 
ка камня; оспицовка камня 
ша88 ~ гравитационное перемещение 
горных пород 

іѵаіег 1. вода; влага 2. поливать водой; 
увлажнять, орошать о ~ сопіаіпеб іп 
а§§ге§аІе8 вода, содержащаяся в за- 
полнителях; вода, поглощённая запол- 
нителями; ~ іог такіп§ сопсгеіе вода 
затворения 

- о) Ьусігаііоп вода гидратации 
аЬвогЬесІ ~ абсорбированная вода 
аскогбесі ~ адсорбированная вода 
а§§ге88Іѵе ~ агрессивная вода 
аіГезіап ~ артезианские воды 
Ьапк-Шіегесі ~ береговой фильтрат 
ЬаІсЬесІ ~ порция воды затворения (на 
один замес) 

ЫеесІ ~ вода, выступающая на поверх- 
ности бетона; цементное молоко 
Ьоііег ~ котловая вода 
Ьоипсі ~ связанная вода 
ЬгаскізЬ ~ солоноватая вода 
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ѵѵаісг 

саріііагу йіп§е ~ капиллярно подве- 
шенная вода 

сЬШей ~ охлаждённая вода 
сігси1аІіп§ ~ циркуляционная вода 
сііу ~ водопроводная вода 
сіеап ~ чистая вода 
сіеаг ~ осветлённая вода; чистая вода 
сопсгеіе сигіп§ ~ вода для поливки 
свежеуложенного бетона (при выдер- 
живании и уходе) 
сопйепзег ~ конденсаторная вода 
сопйпеё - артезианские (напорные) 
воды 

сооіігщ ~ охлаждающая вода 
сиі ~ режущее ребро (опоры моста) 
Йеер-ѵѵеіі ~ артезианские воды 
йотехйс Ьоі ~ горячая вода для быто- 
вых нужд 

ёгіпкіп§ ~ питьевая вода 

етег§епсу ~ противопожарный запас 

воды 

ехсезз ~ излишняя вода (в бетонной 
смеси) 

Геей ~ питательная вода 

йпізЬ (ей) ~ очищенная водопроводная 

вода 

Гоиі ~ бытовые [хозяйственные] стоки 
(гее ~ свободная [несвязанная] вода; 
гравитационная влага 
ГгезЬ ~ пресная вода 
Ггігще ~ вода капиллярной каймы 
8аи§ес1 ~ вода затворения 
§1усо1 ~ раствор этиленгликоля 
§гаѵіІаІіопа1 ~ гравитационная вода 
§гаѵіІу ~ 1. гравитационная вода 2. 
вода в самотёчной системе водоснаб- 
жения 

Ііагсі ~ жёсткая вода 
Ьеаііп§ ~ сетевая вода (в отопитель- 
ной сети) 

Ьеісі ~ связанная вода 

Ы§1іег Ы§Ь ~ наивысший уровень 

полной воды 

Ьі§Ьег Іоѵѵ ~ наивысший уровень ма- 
лой воды 

Ьі§Ь рге88ііге Ьоі ~ перегретая вода 
Ьу^гозсоріс ~ гигроскопическая вода 
йпроипйей ~ подпертый бьеф 
іпсіиаігіаі ~ техническая вода 
іікіиаігіаі ѵѵазіе ~ промышленные 
сточные воды 

іпйіігаііоп ~ инфильтрационные грун- 
товые воды 

іпіегзііііаі ~ поровая вода 
іпІгарегтаГгозІ ~ подмерзлотная вода 
Іаѵеііе ~ жавелева вода 


Ите ~ 1. известковая вода (насыщен- 
ный раствор извести в воде) 2. жид- 
кий раствор гашёной извести в воде 
1оска§е ~ сливная призма шлюза 
Іоѵѵ - 1. низкая вода, межень, межен- 
ный уровень 2. малая вода 
Іоѵѵег Ьі§Ь ~ 1. наинизший уровень 
полной воды 2. наименьший макси- 
мальный уровень 

1о\ѵег Іоѵѵ ~ 1. наинизший уровень ма- 
лой воды 2. наинизшая межень 
Іоѵѵ рге88иге Ьоі - горячая вода низ- 
кого давления (с температурой ниже 
точки кипения) 

Іоѵѵ Іетрегаіиге Ьоі ~ горячая вода с 
температурой до 10СГС 
шаіпз ~ водопроводная вода 
таке-ир ~ подпиточная вода 
тіхіп§ ~ вода затворения 
регсЬей ~ верховодка 
рЬгеайс ~ безнапорные подземные во- 
ды 

роІаЫе ~ питьевая вода 
рге88иге ~ напорные воды; артезиан- 
ские воды 

ргітагу ~ осветлённая вода 
ргосе88 ~ 1 . вода для технологических 
нужд, техническая вода 2. технологи- 
ческие сточные воды 
гаѵѵ ~ 1. неочищенная вода 2. необра- 
ботанная сточная вода 
гесеіѵіп§ ~ приёмник очищенных 
сточньж вод, водоприёмник (водоём, 
водоток), дренирующий водоток 
гесігсиіаіеё ~ циркуляционная [цир- 
кулирующая] вода 
гесоо1іп§ ~ оборотная вода 
ге§епегаІеё ~ 1. фильтрованная вода 
2. возвратная вода 

геіигп ~ 1. возвратная вода (очистка 
сточных вод) 2. обратная вода (отоп- 
ление) 

геизей зеѵѵа§е ~ повторно используе- 
мые сточные воды 
гіпзе ~ промывная вода 
заіі ~ солёная вода 
8саѵеп§іп§ ~ промывная вода 
8еа ~ морская вода 

зііісопе ~ кремнийорганическая жид- 
кость; силиконовое масло 
зіор ~ кухонные стоки 
8Іис1§е ~ иловая вода (отделяющаяся 
при отстаивании ила) 

Зой - умягчённая [мягкая] вода; пре- 
сная вода 
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8І0ГП1 ~ ливневые сточные воды, лив- 
невый сток 

зиЬрегтаГгозІ ~ подмерзлотная вода 
зиЬзигіасе ~ подземные воды 
зирегЬеаІесІ ~ перегретая вода 
8иргарегтаГго8І ~ подмерзлотная юда 
зигіасе ~ поверхностный сток дожде- 
вой воды; поверхностные юды 
зигріиз ~ излишняя свободная вода (в 
бетонной смеси) 
зѵѵееі ~ пресная вода 
8у8Іет ~ сетевая вода (в системе 
отопления) 

Іаре ~ водопроводная вода 

ипігеаіей ~ неочищенная вода; не- 

умягчённая вода 

шей ~ отработанная юда 

ѵѵазЬ (оиі) ~ промывная вода 

>ѵа8Іе ~ 1. сточные воды; отработанная 

вода 2. вода холостого сброса 

\ѵе1І ~ артезианская вода; колодезная 

или родниковая юда 

\ѵаІег-Ьеагіп§ юдоносный (напр, о пла- 
сте) 

зѵаІегЫазІ промывать [обрабатывать] 
напорной струёй юды 
зѵаіегсоигее водоток; русло; канал 
ѵгаіег&опі причальный фронт; напор- 
ный фронт; береговая линия 
зѵаІегргооГ 1. водонепроницаемый; водо- 
стойкий; водоотталкивающий 2. гид- 
роизолировать; делать водонепроница- 
емым; наносить гидроизоляцию 3. 
гидроизоляционный [гидроизолирую- 
щий] материал 4. гидрофобная добав- 
ка 

сопсгеіе ~ гидрофобная добавка 
\ѵаІегргооГ-§1иесі на водостойком клею 
(напр, о клеевых соединениях) 
\ѵаІегргоойп§ 1. гидроизоляция 2. гид- 
роизоляционные работы 3. водонепро- 
ницаемый; влагонепроницаемый; во- 
достойкий 

азрйаіі ~ битумная гидроизоляция 
Іп1е§га1 ~ гидрофобизация бетона (пу- 
тём введения добавки) 
тетЬгапе ~ 1. оклеенная гидроизоля- 
ция 2. битумная обмазочная гидроизо- 
ляция (в несколько слоев) 
ѵѵаіег-гереііепі водоотталкивающий, 
гидрофобный 

ѵѵаіег-гереііег водоотталкивающее веще- 
ство, водоотталкивающий материал 


\ѵау 

ѵгаІегзЬей 1. англ водораздел 2. амер. 

водосборный бассейн 
зѵаіегзрйеге сферический водонапорный 
резервуар; водонапорная башня со 
сферическим баком 

ѵѵаіегзрйегоісі водонапорная башня с ре- 
зервуаром в форме сфероида [шара] 
ѵѵаіегзіор 1. уплотняющая [гидроизоля- 
ционная] прокладка; водоизолирую- 
щая диафрагма 2. запорный кран 3. 
противофильтрационная шпонка 
зЬееІ-теІаІ ~ металлическая противо- 
фильтрационная диафрагма (в мас- 
сивном гидросооружении) 

\ѵаІеПаЫе зеркало грунтовых юд 
\ѵаІеіГі§1іІ водонепроницаемый 
\ѵаІегІі§Ьі:пе88 водонепроницаемость 
ѵѵаіепѵау 1. водный путь 2. водоток 3. 
водосливное отверстие 4. живое сече- 
ние (водотока) 5. фарватер 6. отвер- 
стие в свету (пролёта моста) 
ѵѵаіііе 1. плетень 2. фашина 
\ѵаѵе волна 

аіг ~ воздушная волна 
Ьойу ~ объёмная волна 
сотргеззіоп ~ волна сжатия 
ехріозіоп зіюск ~ взрывная волна 
Яоой ~ паводочная волна 
рге88иге ~ волна сжатия 
рге88иге ~8 гасііаііпу оиіѵѵапі (гот 
ѵіЬгаІог волны давления, распростра- 
няющиеся радиально от вибратора 
8 ~ сдвиговая волна, волна сдвига 
зйеаг ~ сдвиговая волна, волна сдвига 
зйоск т ударная волна 
8Іге88 ~ волна напряжений 
Ігашіаііоп ~ юлна перемещения 
ѵѵіпсЗ ~ ветровая волна 

\ѵаѵе1еп§іЬ длина волны 
\ѵах 1. воск 2. парафин 3. пластичная 
глина 

\ѵау 1. путь; дорога 2. проход; переход 3. 
колея 4. направление, сторона 5. 
амер, расстояние 

Ьгаке ~ длина пробега при торможе- 
нии 

Ьиік1іп§ ~ стапель 

сопЗесІ ~ уступная лестница в земля- 
ном откосе 

соѵегей ~ крытый переход 
сгазѵі ~ низкий проход (позволяющий 
передвигаться согнувшись) 
йіѵегеіоп раз8а§е ~ сооружение для 
пропуска строительных расходов 
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\ѵау 

рейезігіап ~ тротуар 
регтапепі ~ верхнее строение (желез- 
нодорожного пути) 

\ѵау8Ійе обочина; придорожная полоса 
ѵѵеакепігщ ослабление 
~ оГ сгозз зесііоп ослабление попереч- 
ного сечения 

~ оГ тіхіиге отощение смеси 
- ой зігисіиге ослабление конструкции 
ѵѵеаг износ, истирание; изнашивание 
аЬпогтаІ ~ чрезмерный [недопусти- 
мый] износ 

аЪгазіѵе ~ абразивный износ 
ехсеззіѵе ~ чрезмерный износ (цепи, 
каната и пр.) 

\ѵеагіп§ аіѵау поверхностное выветрива- 
ние скальной породы 
\ѵеаіЬег 1. погода 2. наветренная сторо- 
на 3. открытая часть кровельного ма- 
териала 

іпсіетепі ~ суровые погодные условия; 
ненастье 

ѵѵогкаЫе ~ благоприятная погода (для 
производства строительных работ) 
\ѵеаіЬегЬоагбіп§ горизонтальная доща- 
тая обшивка внакрой 
\ѵеаійегіп§ 1. выветривание, эрозия 2. 
оконный отлив, слив, скат 3. водоизо- 
лирующая [гидроизолирующая] на- 
кладка 4. испытание на атмосферо- 
стойкость 

ассеіегаіесі ~ ускоренное выветрива- 
ние, ускоренное старение 
аррііеё ~ металлический накладной 
оконный отлив 

айійсіаі ~ ускоренное выветривание, 
ускоренное старение (метод испыта- 
ния) 

іѵеаіііегргоой, \ѵеаіЬег-гезІ8ІапІ, ѵѵеаійег- 
Іі§Ы атмосферозащищённый 
\ѵеЪ 1. стенка (балки); решётка (фер- 
мы) 2. перемычка; перегородка 3. ди- 
афрагма в пустотелом стеновом блоке 
4. полка (уголка, тавра) 5. ткань 
Ьеат ~ стенка балки 
§ігс1ег ~ стенка балки 
гаіі ~ шейка рельса 
за\ѵ ~ полотно пилы 
ІШ88 ~ решётка фермы 

\ѵей§е клин 

~ ой йаііиге призма скольжения, приз- 
ма обрушения 

~ ой іпйпііе ехіепі бесконечный клин 
апсйог ~ анкерный клин, клиновой 
анкер 


ісе ~ 1. ледяная жила 2. повторно- 
жильный лёд 3. морозобойная трещи- 
на 

р1и§ ~ запорная задвижка 
8Іісйп§ ~ призма обрушения 
\ѵес1§іп§ 1. клиновидность 2. подклини- 
вание; расклинивание 
йозі ~ морозное выветривание 
\ѵеек неделя 

йѵе-бау \ѵогк(іп§) ~ пятидневная ра- 
бочая неделя 

Ьаій-Іегт [Ьаій-Ііте] - неполная рабо- 
чая неделя 

\ѵеі§Ь-ЬаІсйег весовой дозатор 
ѵѵеі§Ь-Ьоррег весовой дозаторный бун- 
кер 

\ѵеі§Ьі 1. вес; сила веса 2. масса 3. груз 
~ ой сетепі іп Ійе тіх расход цемента 
(по массе) в бетонной смеси 
Ьаісйесі ~8 порции (по массе) состав- 
ляющих бетонной смеси на один за- 
мес 

ЬиоуапІ ипіі ~ плотность грунта во 
взвешенном состоянии (ниже уровня 
подземных вод) 

Йеаб ~ 1. собственный вес, собствен- 
ная сила тяжести (конструкции) 2. 
(собственная) масса (конструкции) 
бгу-ЬаІсй ~ масса сухой бетонной сме- 
си (одного замеса) 

бгу-госЫеб ~ масса крупного заполни- 
теля, уплотнённого штыкованием (для 
определения средней плотности) 
бгу ипіі ~ плотность скелета грунта 
етріу ~ масса без груза (напр, транс- 
портной машины) 

Йгеб ипіі ~ средняя плотность жаро- 
стойкого бетона (после нагрева и ох- 
лаждения) 

тахітит гатр аігсгай ~ максималь- 
ный вес самолёта перед выруливанием 
для взлёта 

тахітит зігисіигаі аігсгай ІашЗіщ; ~ 
максимальный посадочный вес (само- 
лёта) 

тахітит 8ІгисІига1 ІакеоЙ ~ макси- 
мальный взлётный вес (самолёта) 
орегаІіп§ етріу аігсгай ~ эксплуата- 
ционный вес самолёта без топлива, 
пассажиров и груза 
оѵегйаи1іп§ ~ дополнительный груз на 
крюковой подвеске крана (для опуска- 
ния под действием силы тяжести) 
реаг ~ см. оѵегЬаи1іп§ ѵѵеі§Ьі 
ропйег ~ см. оѵегйаи1іп§ іѵеі§Ьі 
ргорег ~ 1. собственный вес, собствен- 
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ѵѵекііп" 


ная сила тяжести (конструкции) 2. 
(собственная) масса (конструкции) 
2 его-аіг (Згу ипіі ~ плотность сухого 
фунта 

гего іиеі аігсгаіі ~ вес самолёта без 
топлива и масла 
\ѵеі§Ьі1е88 невесомый 
\ѵеіг 1. водоподъёмная плотина; водо- 
сливная плотина 2. водослив 
аиіотаііс ~ автоматический водосброс 
Ъгоасісгезіесі ~ водослив с широким 
порогом 

Сіроіеііі ~ трапецеидальный водослив 
(Чиполетти) 

сіеаг оѵегікж ~ 1. незатопленный [со- 
вершенный] водослив 2. водосливная 
плотина 

соІІарзіЫе пеесііе ~ спицевая плотина 
сотрошкЗ ~ измерительный водослив 
сложного профиля 

сопігасіесі ~ измерительный водослив 
с боковым сжатием 

сго\ѵп ~ точка перелива воды в верх- 
нем колене двухоборотного сифона 
(Зга\ѵ-с1оог ~ щитовая плотина, плоти- 
на с плоскими подъёмными затворами 
(Згоѵѵпесі -* затопленный водослив 
(Згшп ~ плотина с барабанным затво- 
ром 

йхесЗ ~ глухая плотина 

йар ~ разборная плотина 

йате ~ рамная плотина; разборная 

плотина 

(гее (-Яо\ѵ) ~ незатопленный слив 
(гее парре ~ водосбросная плотина (со 
свободно падающей струёй) 

(иІІ-ѵѵісШі ~ водослив без бокового 
сжатия потока 

1еаріп§ ~ ливнеспуск, ливнесброс 
теазигт§ ~ измерительный водослив 
тоѵаЫе ~ разборная плотина; водо- 
сливная плотина с низким порогом 
пеесііе ~ спицевая плотина 
поісііесі ~ измерительный водослив 
о§ее (-сгезіесі) ~ водослив или водо- 
сливная плотина практического про- 
филя 

оѵегііосѵ ~ 1. низконапорная водослив- 
ная плотина 2. водосливный порог 
раідіаііу сЗгосѵпесЗ ~ подтопленный во- 
дослив 

зЬагр-сгезіесІ ~ водослив с тонкой 
стенкой 

зітиііег ~ 1. плотина с клапанным за- 
твором 2. водосливная плотина со щи- 
тами на гребне 


8ІсЗе ~ боковой водослив 
8Іісііп§-рапе1 ~ щитовая плотина, пло- 
тина со скользящими плоскими затво- 
рами 

зіиісе ~ щитовая плотина 
зиЬтег§есЗ ~ затопленный водослив 
іЬіп-рІаіе ~ водослив с тонкой стенкой 
Ігіап§и1аг ~ треугольный водослив 
ѵегіісаі Іій ~ щитовая плотина, плоти- 
на с плоскими подъёмными затворами 
Ѵ-поісЬ ~ водослив треугольного про- 
филя 

сѵоосіеп ~ бревенчатая ряжевая плоти- 
на 

\ѵе1сЗ сварной шов, сварное соединение || 
сваривать, соединять сваркой 
Ьаск(іп§) [Ьаскир] ~ подварочный 
шов 

Ьеас1(іп§) ~ сварной шов, наплавлен- 
ный узкими валиками 
Ьеѵеі ~ сварной шов с разделкой кро- 
мок 

Ьиіі ~ стыковой сварной шов 

сар ~ верхний слой многослойного 

сварного шва 

согпег ~ угловой шов 

(ЗоиЫе-ЬеѵеІ ~ К-образный сварной 

шов 

іігзі ~ первый слой сварного шва 
§гооѵесі ~ сварной шов с разделкой 
кромок 

Іар ~ нахлёстанный сварной шов 
тиШра88 ~ многослойный шов 
8еа1 ~ герметичный сварной шов 
зроі ~ точечный сварной шов 
зігар ~ сварной шов с накладкой 
іаск ~ прихваточный сварной шов 
ѵѵеІсіаЬШіу свариваемость 
ѵѵек1(-)сгеІе состав для склеивания бето- 
на; состав для клеевых соединений 
ѵѵеІсіесЗ сварной о аз ~ в состоянии по- 
сле сварки 

ѵѵеИег 1. сварочная машина, сварочный 
аппарат 2. сварщик 
\ѵеШіп§ сварка 

асеіуіепе ~ ацетиленово-кислородная 
сварка 

агс ~ дуговая сварка 
Ьиіі ~ 1. стыковая сварка сопротивле- 
нием 2. сварка встьж 
соИ ~ холодная сварка 
бгу аішозрЬеге ~ подводная сварка в 
герметизированном пространстве 
еіесігіс ~ электросварка 
§аз ~ газовая сварка 
Іазег ~ лазерная сварка 
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\ѵеШіп§ 


зеат ~ роликовая сварка 
8Іа§ ~ электрошлаковая сварка 
ѵѵеіі колодец; скважина; источник 
аЬзогЬіщ* ~ поглощающий колодец 
аЬу88Іпіап ~ забивной колодец 
аіг ~ вентиляционная шахта 
агіезіап ~ артезианский колодец; ар- 
тезианская скважина 
ЫеесЗег - дренажный [разгружаю- 
щий] колодец; разгружающая сква- 
жина 

Ьогесі ~ буровой колодец; буровая 
скважина 

Ьо\ѵ ~ носовой колодец (земснаряда) 
сазей ~ трубчатый колодец 
сіагійсаііоп ~ отстойный колодец 
со11есІіп§ ~ сборный колодец 
сотЬіпаІіоп ~ групповой колодец 
сотріеіеіу репе!гаІіп§ ~ совершенный 
колодец, совершенная скважина 
сотроипй ~ трубчатый колодец с об- 
садными трубами разных диаметров 
сопйпей ~ артезианский колодец; ар- 
тезианская скважина 
сопігоі ~ смотровой колодец 
йеер ~ глубокий колодец (глубиной 
более 30 м); глубокая скважина 
йІ8сйаг§іп§ ~ совершенный колодец 
йізрозаі ~ поглощающая скважина 
йгаіп ~ 1. скважина вертикального 
дренажа 2. поглощающий [дренаж- 
ный] колодец 3. иглофильтр 4. дре- 
нажная шахта 5. разгружающая вер- 
тикальная дрена 

йгей§іп§ ~ 1. черпаковый колодец 2. 
шахта (опускного колодца) 
сігіѵеп ~ забивной колодец 
йгу ~ 1. насосная камера, наземная 
часть здания насосной станции 2. по- 
глощающий [дренажный] колодец 3. 
вертикальная дрена 4. выгребная яма 
йи§ ~ шахтный колодец 
сіитр ~ разгружающий колодец 
еЬЬІгш ~ отливной колодец 
еіеѵаіог ~ шахта лифта 
езсаіаіог ~ эскалаторное помещение, 
эскалаторный холл 

Шіег ~ фильтрационный колодец; 
дренажная скважина с фильтром 
Яоаі ~ успокоительный колодец (водо- 
мерного поста) 

Яо\ѵін§ ~ самоизливающийся (артези- 
анский) колодец; самоизливающаяся 
скважина 

йіИу репе!гаІіп§ ~ совершенный коло- 
дец; совершенная скважина 


§аи§е ~ успокоительный колодец; гид- 
рометрический колодец 
§гаѵіІу ~ поглощающий [дренажный] 
колодец 

^гоипсіѵѵаіег ~ водозаборная скважина 
Ьогігопіаі ййег [Ьогігопіаі зсгееп] ~ 
горизонтальный фильтрационный ко- 
лодец; лучевой водозабор 
Ьоі ~ коллектор конденсата, конденса- 
тосборник, конденсационный бак 
ітрегГес! ~ несовершенный колодец; 
несовершенная скважина 
іпсотріеіе - несовершенный колодец; 
несовершенная скважина 
іпсіех - цементационная скважина 
іщесйоп ~ 1. подпитывающий колодец 
2. инъекционная скважина 
іпіеі ~ 1. водоприёмный колодец 2. 
инъекционная скважина 
іприі ~ скважина для искусственного 
пополнения подземных вод 
іпѵегіесі - поглощающий колодец 
1еасЫп§ ~ поглощающий колодец 
Іій ~ шахта лифта 
пе§аііѵе ~ поглощающий колодец 
попагіезіап ~ несамоизливающийся 
колодец 

попрепеІгаІіп§ ~ несовершенный ко- 
лодец; несовершенная скважина 
оЬзегѵайоп ~ наблюдательный коло- 
дец; наблюдательная скважина 
ореп ~ шахтный колодец; шахта (опу- 
скного колодца) 

ореп-еші — колодец с донным питани- 
ем 

рагііаііу репе!га1іп§ ~ несовершенный 
колодец; несовершенная скважина 
регсоіайоп ~ поглощающий колодец 
(для ливневых вод) 

регіесі ~ совершенный колодец; со- 
вершенная скважина 
регГогаІес1-са8Іп§ ~ колодец или сква- 
жина с перфорированной трубой 
ршпр ~ приямок [зумпф] насоса 
гасііаі ~ лучевой водозабор; централь- 
ный колодец лучевого водозабора 
гесЬаг§е ~ 1. поглощающий [дренаж- 
ный] колодец 2. подпитывающий 
[распределительный] колодец 
геІіеГ ~ разфужающий [дренажный] 
колодец; разгружающая скважина 
заші йгаіпа§е ~ вертикальная песча- 
ная свая 

зсгеепесі ~ колодец с фильтром 
8ей1іп§ ~ осадочный [отстойный] ко- 
лодец, колодец-отстойник 
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зЬа11о\ѵ ~ мелкий колодец (до 30 м); 
несовершенный колодец 
зіаіг ~ лестничная клетка 
зіегп ~ кормовой колодец (земснаря- 
да) 

8Іі11іп§ ~ успокоительный колодец 
(водомерного поста) 

Іезі ~ испытательная скважина 
іЬегтотеІег ~ гильза для термобалло- 
на [термочувствительного элемента] 
ШЪе [ІиЬиІаг] - трубчатый колодец 
\ѵазІе ~ поглощающий колодец 
\ѵаІег ~ колодец; водозаборная сква- 
жина 

\ѵеІ ~ 1. приямок [зумпф] насоса 2. 
подземная часть здания насосной 
станции 

\ѵе1Шо1е канализационный перепадной 
колодец высокой пропускной способ- 
ности 

ѵѵеііроіпі 1. иглофильтр 2. фильтр труб- 
чатого колодца, забивной фильтр 
ѵасишп ~ иглофильтр 
\ѵеі! 1. фальц, шов 2. нащельник 
сго88 ~ лежачий фальц (параллель- 
ный коньку) 
боиЫе - двойной фальц 
боиЫе-Іоск ~ двойной лежачий фальц 
(металлической кровли) 

8Іщ;1е ~ одинарный фальц 
8Іп§1е-1оск ~ одинарный лежачий 
фальц (металлической кровли) 
ѵѵеІІаЬіІіІу смачивание, смачиваемость 
\ѵеІІіп§ смачивание, увлажнение 

~ оГ Ьгіскз увлажнение [смачивание 
водой] кирпичей (при каменной клад- 
ке) 

\ѵЬа1ег см. \ѵа1е (г) 

\ѵЬагГ 1. причальное сооружение; при- 
стань; якорное место 2. верфь 
ореп ~ сквозное причальное сооруже- 
ние 

80 ІІСІ ~ причальная стенка 
\ѵЬее1 колесо 

аЬгавіѵе §гіпсііп§ ~ абразивный шли- 
фовальный круг 

са8Іп§ ~ роликовый нож (для резки 
обоев) 

сга\ѵ1ег ~ колесо-звёздочка (гусенич- 
ной цепи) 

сиІІіп§ ~ режущий диск 
йгуіп§ ~ вращающийся сорбционный 
тепломассообменник [воздухоосуши- 
тель] 

§гіпс1іп8 ~ шлифовальный круг; то- 
чильный круг 


Ьапсі ~ маховичок вентиля 
Ьеаі ~ вращающийся теплообменник 
Ь ~ вращающийся теплообменник 
ог§апіс Ьопйей §гіпс!іп§ ~ абразивный 
круг на органическом вяжущем 
гаісйед ~ храповое колесо 
геіпіогсесі §гіпс1іп§ ~ армированный 
абразивный круг 
гиппіп§ ~ ходовое колесо 
Ійегтаі ~ вращающийся теплообмен- 
ник 

\ѵЬее1Ъагго\ѵ тачка 
ѵѵйееІЪазе база колёс 
\ѵЬее1Ьоше передвижной [мобильный] 
дом, дом-фургон 

\ѵЬеейп§ (оО сопсгеіе развозка [пода- 
ча] бетонной смеси тачками или те- 
лежками 

ѵѵЫпзІопе трапп, диабаз 
\ѵйір-Ьаск ок іЬе цЪ запрокидывание 
[внезапный рывок] стрелы (крана) 
назад 

■ѵѵЬізкепгщ проф. выцветы (на бетонной 
поверхности) 

ѵѵЫіе 1. белила 2. белый пигмент 3. бе- 
лый 

беаё ~ матовая белая краска, матовые 
белила 

Іііапіит ~ титановые сухие белила 
(пигмент и краска) 

2 Іпс ~ цинковые белила 
ѵѵЫіеІорріп§ нанесение бетонного по- 
верхностного слоя износа (на изно- 
шенное асфальтобетонное покрытие) 
\ѵЫіе\ѵазЬ побелка (материал) 

Пте разіе ~ известковая побелка 

\ѵіскеІ 1. калитка 2. турникет 3. пово- 
ротный щитовой затвор 4. клинкетный 
затвор, клинкет 

\ѵісШі ширина 

сііаппеі ~ ширина русла реки (по 

уровню полного заполнения) 

сіеаг - ширина в чистоте 

сгаск ~ ширина (раскрытия) трещины 

сШІіп§ ~ ширина реза 

ейёсііѵе ~ приведённая [расчётная] 

ширина (пластины или плиты) 

Оап§е ~ ширина полки (балки) 
шеей ~ размер ячейки (сетки, сита) 
го11іп§ ~ ширина полосы укатки 
Ігеасі ~ ширина проступи [ступени] 
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ѵѵісШі 

\ѵогкіп§ ~ рабочая ширина (уплотни- 
тельной плиты и т.д.) 

\ѵіер прутяной канат, вица 
ѵѵітЫе коловорот 
ѵѵіпсЬ лебёдка 

аіг ~ пневматическая лебёдка 
Ьапй-орегаіесі ~ ручная лебёдка 
рі1іп§ ~ копровая лебёдка 
рпеитаііс ~ пневматическая лебёдка, 
лебёдка с пневматическим приводом 
всайоЫ ~ лебедка (подвесных) лесов 
[подмостей] 

ѵѵіпсі ветер о оШ оЯ ~ без перекоса 
ехігете ~ ураганный ветер 
Ы§Ь ~ опасный ветер, ветер значи- 
тельной скорости (создающий высокий 
скоростной напор) 

Ііиггісапе ~ ураганный ветер 
\ѵіш1-Ье11 лесозащитная полоса 
ѵѵіпйЬгеак 1. противоветровой [ветроза- 
щитный] экран [щит] 2. защитные 
лесонасаждения, защитная лесная по- 
лоса 

зѵіпсіег забежная ступень 

кііе ~ забежная ступень треугольной 
формы (в плане) 
ѵѵіпсИпё обмотка; намотка; виток 
\ѵіге ~ спиральная намотка высоко- 
прочной проволоки с натяжением 
(для • преднапряжения железобетон- 
ных труб, стенок цилиндрических 
железобетонных резервуаров) 

\ѵіпс1о\ѵ окно 

аіитіпит ~ алюминиевое окно, окон- 
ный блок из алюминиевых сплавов 
агсЬей ~ арочное окно, окно с верхней 
аркой 

аіііс ~ окно чердачного помещения, 
чердачное [мансардное] окно 
а\ѵпіп§ ~ верхнеподвесное окно 
Ьаск ~ заднее окно; окно заднего фа- 
сада здания 

ЪаветеШ ~ окно подвального этажа, 
подвальное окно 
Ьау ~ эркер 

Ыапк ~ 1. ложнре окно 2. глухое окно 
Ыіпсі ~ 1. ложное окно 2. глухое окно 
ЬоИот Ып§ес1 ~ окно с нижнеподвес- 
ными створками 

Ьо\ѵ ~ полукруглый эркер, эркер кри- 
волинейного очертания (в плане) 
сапІ-Ьау ~ многогранный эркер 
сазетепі ~ створчатое распашное ок- 
но 

сеііаг ~ окно (-продух) подвального 
помещения 


сіеагеіогу [сіегевіогу] ~ окно верхнего 
света; окно в верхней части стенки 
(для освещения чердачного помеще- 
ния) 

сотЬіпаІіоп ~ двойное окно (состоя- 
щее из летней и зимней рам) 
сотразв ~ полукруглый эркер, эркер 
криволинейного очертания (в плане) 
йеай ~ глухое окно 
йоог ~ застеклённая дверь 
йогтег ~ слуховое окно 
йоиЫе ~ двойное окно, окно с двумя 
переплётами 

йоиЫе саветеШ ~ двустворчатое рас- 
пашное окно 

йоиЫе-Ьип§ (вавЬ) ~ окно с двумя 
подъёмно-опускными створками (с 
противовесами) 

йгор ~ подъёмное [опускное] окно 
ехігасі ~ вентилируемое окно (обогре- 
ваемое вытяжным воздухом) 

Саке ~ ложное окно 
(ап ~ веерное окно 

йге Ьгі§айе ассезз ~ окно, обеспечи- 
вающее доступ пожарникам 
Яапкіпё ~ окно рядом с входной на- 
ружной дверью (для освещения вес- 
тибюля или лестничной клетки) 
Яоог-1о-сеШп§ ~ окно на всю высоту 
помещения (от пола до потолка) 
Яо\ѵег ~ окно квартирной оранжереи 
РгепсЬ ~ распашное окно, открываю- 
щееся наружу 

Яі11-Ьеі§Ьі ~ окно на всю высоту ком- 
наты 

§аЫе ~ фронтонное окно, окно во 
фронтоне 

§ете1 ~ спаренное (по фасаду) окно, 
окно из двух отсеков 
§1ійіп§ ~ раздвижное окно 
Ьогігопіаі 8Іійіп§ ~ раздвижное окно 
Ьип§-8а8Ь ~ подъёмное [опускное] 
окно 

т-8\уіп§т§ ~ окно, открывающееся 
внутрь (помещения) 
іпіегіог §1а2ей ~ окно, остеклённое из- 
нутри 

щі ~ окно, выступающее из плоскости 
стены; эркерное окно 
ІапсеІ ~ узкое окно с остроконечной 
арочной перемычкой 
Іоиѵег ~ неостеклённое окно с жалю- 
зийной решёткой 
поок ~ угловое окно 
огіеі ~ консольный эркер 
геѵегеіЫе ~ окно с поворотной створ- 
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кой (вокруг вертикальной оси), пово- 
ротное окно; верхнеподвесная оконная 
створка 

гіЬЬоп ~ ленточное окно 
гоот-Ьеі§Ь ~ окно на всю высоту ком- 
наты 

гозе ~ большое круглое окно (обычно 
средневекового здания) с радиальны- 
ми резными горбыльками 
зазЬ ~ 1. подъёмное [опускноей окно 
2. раздвижное окно 
зЬор ~ витрина 
8Ію\ѵ ~ витрина 

зіп§1е сазешепі ~ одностворчатое рас- 
пашное окно 

зіп§1е-1шп§ ~ окно с одной подъёмно- 
опускной створкой (с противовесом) 
зіп§1е-1і§Ьі ~ одностворчатое окно 
з1ісНп§ ~ раздвижное окно 
зіаіпеб §1азз ~ окно с цветными стёк- 
лами 

зіогт ~ 1. наружная рама окна 2. ста- 
вень 

Іор 1шп§ ~ верхнеподвесное распаш- 
ное окно 

ыіііііу ~ стальная оконная рама из 
прокатных профилей (серийного про- 
изводства для применения в хозяй- 
ственных помещениях) 
ѵегіісаііу ріѵоіесі ~ окно с поворотной 
створкой (вокруг вертикальной оси), 
поворотное окно 

ѵегіісаі з1ісііп§ ~ подъёмное [опуск- 
ное] окно (без противовесов) 

\уа1к-оп ~ окно, выходящее на улицу 
(обычно для обеспечения служебных 
или технологических операций) 

\ѵ!іее1 ~ круглое окно с радиальными 
горбыльками 

\ѵіпс1го\ѵ вал насыпного фунта; валик 
грунта, образующийся у конца отвала 
бульдозера или грейдера; кавальер 
\ѵішЗгоѵѵт§ устройство обвалования, от- 
сыпка фунта валами 
\ѵіп§ 1. крыло (здания), флигель (дома) 
2. створка вращающейся двери 3. ку- 
лисы (сцены) 4. утолщённая шифер- 
ная плитка, вставляемая в паз фасон- 
ной детали 5. вынос сверла пневмати- 
ческой дрели 

сепігаі ~ центральное крыло, цент- 
ральная часть (здания) 
геіаіпіщ; ~ откосное крыло (берегово- 
го устоя) 

\ѵіп§\ѵа11 откосное крыло (берегового ус- 
тоя) 


шюй 

\ѵірег 1. конвейерный сбрасыватель 2. 
лентоочиститель, скребок для очистки 
ленты конвейера 
\ѵіге 1. проволока 2. провод 
аіщптепі ~ разбивочная проволока; 
маячная проволока 
аіитіпит ~ алюминиевая проволока 
аппеаіесі ~ отожжённая проволока 
ЬагЬей (зіееі) ~ колючая (стальная) 
проволока (оцинкованная) 

Ыпс1іп§ ~ вязальная проволока; прово- 
лока для вязки арматуры 
соісі-сігаѵѵп ~ холоднотянутая проволо- 
ка 

сгітресі ~ волнистая [гофрированная] 
проволока 

сігор ~ электрический ввод (в здание) 
Гаппей-оШ ~ веерная проволочная ар- 
матура 

§а1ѵапІ2ес1 ~ оцинкованная проволока 
§гоышЗ ~ 1. разбивочная проволока; 
маячная проволока 2. заземляющий 
провод 

Ьагё-ёгахт - упрочнённая вытяжкой 

горячекатаная проволока 

Ьоі ~з провода под напряжением [под 

током) 

Ьоі-гоііесі ~ горячекатаная проволока 
ішЗепІес! ~ холодносплющенная арма- 
турная проволока 
Іеаб-іп ~ электрический ввод 
1іпіп§ ~ копирный трос 
гоИей ~ катаная проволока, катанка 
зсгеесі ~ разметочная проволока; ма- 
ячная проволока 
зіееі ~ стальная проволока 
зІгез8Іп§ ~ напрягаемая проволока 
Не [Іуіп§] ~ вязальная проволока; 
проволока для вязки арматуры 
\ѵігіп§ электропроводка 
ехрозесі ~ открьпая электропроводка 
ЫйсЗеп ~ сіфытая электропроводка 
іпіегпаі ~ внутренняя электропроводка 
ореп ~ открытая электропроводка 
\уііМга\ѵа1, ѵѵііМга\ѵщ§ 1. извлечение 2. 
забор воды 

§гас1иа1 ~ оГ ійе ѵіЬгаІог постепенное 
извлечение вибратора (из толщи бе- 
тонной смеси) 

ѵѵііііе 1. перегородка в дымовых трубах 
и каналах 2. прут, гибкая ветка (для 
связывания тростника на кровле) 
\ѵоосЗ 1. дерево; древесина; лесоматериал 
2. лес 

асгуііс ~ пиломатериал, пропитанный 
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шюй 

акриловой смолой (с целью декора- 
тивной отделки) 

А-§гаёе ~ шпон высшего сорта; фане- 
ра высшего сорта 

аіг-бгіеб ~ воздушно-сухая древесина 
Ъагкесі ~ окорённое дерево 
ЬиіІІ-ир іатіпаіесі ~ составной дере- 
вянный элемент конструкции 
сотрге§паІесі ~ пропитанная (термо- 
пластичной) смолой прессованная 
древесина 

сотргеззіоп ~ древесина (мягких по- 
род) неправильного строения (с кре- 
ном, эксцентричностью годовых ко- 
лец и пип.) 

беаб ~ 1. сухостой 2. сухостойная дре- 
весина 

бепзійесі ітрге§паІесі ~ пропитанная 
смолой прессованная древесина 
бгу ~ 1. сухое дерево 2. сухая древе- 
сина 

йге ~ дрова 

йгергооГ ~ антипирированная древе- 
сина; древесина, пропитанная антипи- 
ренами 

йоаіеё ~ сплавной лесоматериал 
Ьагй ~ плотная древесина, древесина 
плотных [лиственных] пород 
ЬеаП ~ ядровая древесина 
ітргоѵесі ~ улучшенный (обработкой, 
пропиткой) пиломатериал 
Іатіпаіесі ~ многослойная древесина 
оѵепсігу ~ лесоматериал искусствен- 
ной сушки (в сушильных пенах) 
ріазііс ~ мастика [шпатлёвка] для за- 
делки трещин и отверстий в древесине 
(состоит из древесной муки и рас- 
творителей) 
ріу ~ фанера 

гезіпоиз ~ смолистое дерево; смоли- 
стая древесина 

гезіп-ігеаіесі ~ пропитанная смолой 
прессованная древесина 
зеазопеб ~ выдержанный (высушен- 
ный на воздухе) лесоматериал 
80 Й ~ древесина мягких [хвойных] 
пород 

зоипё ~ здоровая древесина; лесома- 
териал без дефектов 
зрііі ~ трещиноватый лесоматериал 
ипЬагкеб ~ неокорённый лесоматериал 
ипзеазопеб ~ сырой [непросушен- 
ный] лесоматериал; сырая древесина 
ипзоипсі ~ лесоматериал с дефектами 
іѵоосіѵѵогк 1. деревянные столярно-шют- 


ничные изделия; элементы деревян- 
ных конструкций 2. столярные работы 
агсйііесіигаі ~ архитектурные дере- 
вянные изделия 
\ѵооі 1. шерсть 2. вата 
азЬезІоз ~ асбестовая шерсть 
Ьазаіі ~ базальтовая каменная [мине- 
ральная] шерсть 

§1азз ~ стекловата, стеклянная вата 
Іеаб ~ свинцовая шерсть (для запекан- 
ки соединений труб) 
тіпегаі ~ минеральная шерсть, мине- 
ральная вата 

госк ~ минеральная шерсть, мине- 
ральная вата 
зіа§ ~ шлаковата 

зіееі ~ моток тонкой проволоки (для 
очистки и полировки поверхности) 
\ѵооб ~ 1. древесная шерсть 2. тонкая 
стружка (для упаковки) 

\ѵогк 1. работа 2. изделие 3. обработка 4. 
возводимый объект (строительства) 
(по подрядному договору); конструк- 
ция, сооружение 5. работа, мощность 
6 . рі сооружение, сооружения 7. р/ за- 
вод, фабрика, мастерские о ~ аЬоѵе 
§гоипсі наземные работы (в отличие 
от подземных и подводных); работы, 
производимые на поверхности земли; 
~ аі Ійе зигіасе работы на поверхно- 
сти земли; ~ Ьеіоѵѵ §гошісі (іеѵеі) под- 
земные работы; ~ саггіесі оиі оп зііе 
работы, выполненные на стройпло- 
щадке; ~ бопе іп зесііопз работа, вы- 
полненная отдельными секциями [ча- 
стями]; ~ іп ореп ехсаѵаііопз работы 
в открытых выемках [горных выработ- 
ках] ;~ іп рго§гезз (строительные) ра- 
боты в стадии выполнения, выполняе- 
мые [производимые] (строительные) 
работы; объект в стадии строительст- 
ва; ~ іп \ѵа!ег работы, производимые в 
воде [под водой]; ~ пеаг ѵѵаіег рабо- 
ты, производимые близ водоёмов или 
рек; ~ оп зсйебиіе работы в процессе 
выполения (по графику); работы, пре- 
дусмотренные планом [графиком] 

~ оі беіогтаііоп работа деформации 
~ оі ехіегпаі іогсез работа внешних 
сил 

~ оі іпіегпаі іогсез работа внутренних 
сил 

аЬоѵе-§гоипб ~з наземное сооружение 
аббіііопаі ~ дополнительные работы 
(не предусмотренные сметой) 


632 



а§гісиіІига1 ~з сельскохозяйственное 
сооружение 

аііегаііоп ~ работы по реконструкции 
[перестройке] здания или сооружения 
азЫаг ~ каменная кладка из тёсаных 
камней 

аихіііагу ~ дополнительная [вспомога- 
тельная] работа 

аѵаІапсЬе ЬаШе [аѵаІапсЬе 

ргоіесііоп] ~8 лавинозащитные [про- 
тиволавинные] сооружения 
ахеб ~ 1. околотый камень, камень с 
околотой лицевой поверхностью 2. то- 
чечная фактура камня (вид обработ- 
ки) 

ЪаскШІ ~ работы по обратной засыпке 
траншей 

Ьаскіп§ та 80 пгу ~ забутка (операция) 
Ьа§ ~ подача бетонной смеси в меш- 
ках 

Ьепсй ~ ручные столярные работы (на 
верстаке) 

Ыоск ~ кладка из блоков (природных 
или искусственных) 

Ьге\ѵегу ~8 пивной [пивоваренный] 
завод 

Ьгіск ~ кирпичная кладка, сооруже- 
ние из кирпича 

Ьгокеп-соіог ~ окраска под текстуру 
дерева или мрамора 
Ьш8Ь ~ плетневое (берегоукрепитель- 
ное) сооружение 

Ьиі1с1іп§ ~ 1. строительные работы 2. 
рі гражданское сооружение 
Ьиі1с1іп§ 8ІІе ~8 строительные работы, 
выполняемые на стройплощадке 
сагсаза ~ монтаж внутренних сетей 
( трубопроводных, электрических) 
одновременно с возведением остова 
здания 

сагрепіег'з ~ плотничные работы 
сетеШ ~8 цементный завод 
сЬетісаІ ргоёисііоп ~8 химический 
завод 

сіѵіі еп§іпеегіп§ ~ 1. строительство 
[работы по возведению] гражданских 
сооружений 2. рі гражданское инже- 
нерное сооружение 

соазі ргоіесііоп ~8 берегозащитные 
сооружения 

соЬ ~ глинобитная конструкция [по- 
стройка] 

сотріеіесі ~ выполненные работы 
сотріісаіесі Ьиі1с1іп§ ~ сложные стро- 
ительные работы 
сопсгеіе ~ бетонные работы 


\ѵогк 

сопсгеіе (Ыоск) тазопгу ~ каменная 
кладка из бетонных блоков 
соп8ІшсІіоп(а1) ~ 1. строительные ра- 
боты 2. рі (строительное) сооружение 
сопііпиоиз зЫй ~ круглосуточная ра- 
бота 

сопігасі ~ подрядная работа, работа по 

договору [контракту] 

соигзесі ~ рядовая каменная кладка, 

каменная кладка рядами 

сгіЬ ~ ряж 

йау ~ 1. дневная работа; работа в 
дневную смену 2. подённая работа 
йеасі ~ подготовительные работы 
йеіесііѵе ~ дефектная [некачествен- 
ная] работа; работа, не отвечающая 
установленным требованиям (подряд- 
косо договора, технических условий и 
т.п.) 

ёеГепсе ~8 оборонительное сооруже- 
ние 

беіогтаііоп ~ работа деформации 
бетоііііоп ~ работы по сносу зданий 
или сооружений 

йеѵеіортепі ~ проекгно-исследова- 
тельские разработки 
сііѵег'з ~8 водолазные работы 
сііѵегвіоп ~8 деривационные сооруже- 
ния 

йопкеу ~ проф. обычная [рутинная, 
каждодневная] работа 
бгаіпа§е ~8 1. дренажные [осушитель- 
ные] сооружения 2. дренажные [осу- 
шительные] работы 
еагіЬ ~ земляные работы 
еагИі-пюѵіп§ ~ работы по перемеще- 
нию грунта 

еіазііс ~ оС а таіегіаі упругая работа 
материала 

еіесігіс ~ электромонтажные работы 
еіесігісііу ргойисііоп ~8 электричес- 
кая станция, электростанция 
етег§епсу ~ аварийные работы 
епсіозеб сопзішсііоп ~8 ограждённое 
строительное сооружение 
еп§іпеегіп§ ~8 инженерные сооруже- 
ния 

егесііоп ~ монтажные работы 
его8Іоп ргоіесііоп ~8 противоэрозион- 
ные сооружения 
ехсаѵаііоп ~8 земляные работы 
ехрегітепіаі ~ экспериментальные ра- 
боты 

ехіегпаі ~ наружные работы 

ехіга ~ дополнительные работы; 

сверхурочная работа 
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ѵѵогк 

іасіп§ ~ облицовочные работы, обли- 
цовка 

іасіогу ~ работы, выполняемые на за- 
воде 

іазсіпе - фашинная кладка 
йпізй (іп§) ~ отделочные работы; отде- 
лочная операция 

йоайп§ СОП8ІШСІІОП ~8 плавающее 
сооружение (напр, наплавной мост) 
Яоой-сопігоі ~8 сооружения для регу- 
лирования паводков 
йооё-ргоіесііоп ~8 1. противопаводоч- 
ные мероприятия 2. противопаводоч- 
ные сооружения 

Яоог ~ работы по устройству полов 
Яоог-аші-\ѵа11 Іі1іп§ ~ облицовка плит- 
ками (пола и стен помещения) 

Яоог соѵегігщ ~ работы по устройству 
покрытий полов; устройство покрытий 
полов 

йххі ішіизігу ргосіисііоп ~ сооруже- 
ние пищевой промышленности 
Гоипсіаііоп - фундаментные работы, 
работы по устройству фундаментов 
йтегагу ~8 сооружение [здание] для 
выполнения похоронных обрядов [ри- 
туалов] 

ЯнтЬег йау'з ~ работа, запланирован- 
ная для выполнения в последующие 
дни 

§аз ~8 газовый завод 
§аи§ес1 ~ 1. кладка из клинового или 
лекального кирпича 2. штукатурные 
работы с установкой лепных изделий 
§ 1 а 2 еб ~ каменная кладка с примене- 
нием глазурованного кирпича 
§1агіег'8 [§1агігщ] ~ стекольные работы 
ІіаІГ-рІаіп ~ каменная кладка из тёса- 
ных камней 

йаттегей ~ чеканка, чеканные изде- 
лия 

Ьапй ~ ручная работа, работа вручную 
Ьапйу ~ мелкая случайная работа 
Ьеаі іпзиіаііоп ~ теплоизоляционные 
работы 

Ьеаѵу ~ тяжёлые работы 
Ы§Ыу тесйапігесі ~ работа с высокой 
степенью механизации производствен- 
ных процессов 

ЬоІ ~ работы, связанные с нагревом 
или применением пламени (клёпка, 
сварка, огневая резка и т.п.) 

ІП-Й11 тазопгу ~ 1. забутка 2. запол- 
нение фахверка (кирпичом) 
ішюѵаііѵе сошішсііоп ~ строительная 
работа по новой технологии 


іпзи1айп§ ~ изоляционные работы 
іпіаке ~8 1. водоприёмные сооруже- 
ния 2. подводящая деривация 
іпіегпаі ~ іп Ійе зузіет работа внут- 
ренних сил системы 
ігоптоп§егу ~ кузнечные работы; из- 
готовление скобяных изделий 
Іоіпегу ~ столярные работы (изготов- 
ление столярных изделий и их уста- 
новка в процессе строительства зда- 
ния) 

Іапё геіепііоп ~8 оградительное соору- 
жение 

Іапсізііёе ргоіесііоп ~8 противоополз- 
невые сооружения 

1оасіт§ ~8 погрузочное (загрузочное] 
сооружение 

тапиаі ~ работа вручную; работа руч- 
ным инструментом 
тагіпе ~з морские сооружения 
теІа11иг§іса1 ргосе88Іп§ ~8 металлур- 
пгческий завод 

пі§Ьі ~ работа в ночную смену 
попсопіогтіп§ ~ строительные рабо- 
ты, не отвечающие требованиям про- 
екта или технических условий 
ойісе ~ камеральные работы 
ой-ійе-зііе ~ строительные работы, 
производимые за пределами строи- 
тельной площадки 
опе-соаі ~ однослойная штукатурка 
ореп-аіг іпіаке ~8 безнапорная дери- 
вация 

ореп сопзішсііоп ~8 открьное [неог- 
раждённое] строительное сооружение 
огпатепіаі ~8 архитектурно-декора- 
тивное сооружение 

огпаіе ~ орнаментальное украшение 
(здания) 

оиііеі ~8 водовыпускные сооружения 
оѵегйагщ - кирпичная кладка наруж- 
ных стен, выполняемая изнутри 
здания (с использованием внутренних 
подмостей) 

оѵегйеасі ~ работа, выполняемая на 
высоте (на лесах, на крыше и т.п.) 
регтапепі ~8 ир Іо §гоиші Іеѵеі по- 
стоянные сооружения нулевого цикла 
реігоіеиш ехігасііоп ~8 сооружение 
нефтедобывающей промышленности 
ріесе ~ сдельная [штучная] работа 
ріісйей ~ отмостка береговых откосов 
ріазіег ~ штукатурные работы 
р1ишЬіп§ ~ санитарно-технические 
работы; слесарно-водопроводные и ка- 
нализационные работы 
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\ѵогкег 


роѵѵег ргойисііоп ~8 электростанция 
ргесазі ~з завод сборных (железо)бе- 
тонных конструкций 
ргосіисііоп ~з сооружение производст- 
венного назначения 
рготоііоп ~ посредническая работа; 
посредническая операция 
ргоіесііоп ~8 внешние оградительные 
сооружения 

ргоіесііѵе ~8 укрепительные работы (у 
водопропускных сооружений) 
риЫіс ~8 гражданские сооружения; 
общественные сооружения 
гапбот азЫаг ~ каменная кладка из 
колотых камней, каменная кладка из 
постелистого бута 

геГигЫзЬтепІ ~ реконструкция ста- 
рых зданий 

геііізе сіізрозаі ~8 установка для 
уничтожения мусора; завод по пере- 
работке мусора и отбросов 
геіизе іпсіпегаііоп ~з мусоросжига- 
тельный завод 

ге§и1аІіоп ~8 регуляционные сооруже- 
ния 

геіпіогсеё сопсгеіе ~ железобетонные 
работы 

гезеагсК ~ исследовательская работа 
геіісиіаіесі ~ ретикулат 
гоасі Ігапзрогі ~8 дорожные транспор- 
тные сооружения 

гоой Іі1іп§ ~ устройство черепичных 
кровель 

плЬЫе азЫаг тазопгу ~ каменная 
кладка с облицовкой из тёсаного кам- 
ня и забуткой из бутового камня 
запііагу ~8 санитарно-технические ра- 
боты 

8еа беіепсе ~з морские берегозащит- 
ные сооружения 

зесіітепі ехсіизіоп ~8 наносоперехва- 
тывающие сооружения 
зе\ѵа§е бізрозаі [8е\ѵа§е Ігеаітепі] ~8 
станция очистки сточньк вод; очист- 
ные сооружения 

зіп§1е сопзіпісііоп ~8 отдельное (от- 
дельностоящее] строение [сооруже- 
ние] 

зтШа§е-ахеб — точечная фактурная 
обработка камня 

зоііб ріазіег - штукатурные работы с 
использованием штукатурных раство- 
ров, «мокрые» штукатурные работы 
зіееі (сопзіпісііоп) ~8 стальное соору- 
жение 

зіееі ріаіе ~ листовая конструкция, 


листовое сооружение, сооружение из 
листовой стали 

зігисіигаі гезіогаііоп ~ восстановление 
несущей способности сооружения 
зиг&се Ігапзрогі ~8 наземное транс- 
портное сооружение 
Іетрогагу ~8 временное сооружение; 
временные устройства (на стройпло- 
щадке) 

Іехіііе ~ текстильный завод 
Ііігее-соаі ~ 1. трёхслойная штукатур- 
ка 2. трёхслойная окраска 3. трёх- 
слойное асфальтобетонное дорожное 
покрытие 

Іі1іп§ ~ облицовочные работы 
Ігаіпіп§ ~8 руслорегулирующие [водо- 
стеснительные] сооружения 
Ігапзрогі ~з транспортное сооружение 
Ігеаітепі ~з станция очистки сточньк 
вод; очистные сооружения 
1\ѵо-соаІ ~Ч. двухслойная штукатурка 
2. двухслойная окраска 3. двухслойное 
асфальтобетонное дорожное покрытие 
ипбег§гоипб ~ 1. подземные работы 2. 
рі подземные сооружения 
ипбепѵаіег ~ подводные работы 
ип1оабіп§ ~з разгрузочное сооружение 
ѵегтісиіаіеб ~ декоративная отделка 
стен с прожилками и канавками (по- 
добно червоточинам) 
ѵігіиаі ~ возможная [виртуальная] ра- 
бота 

ѵѵазіе ёізрозаі ~з завод по удалению 
[сжиганию] мусора и отбросов 
ѵѵаіег ~з водопроводные сооружения 
ѵгаіег Ігеаітепі ~з 1. станция водопод- 
готовки 2. водоочистная станция водо- 
снабжения 

ѵѵогкаЬИіІу 1. удобоукладываемость (бе- 
тонной, растворной смеси) 2. удобо- 
обрабатываемость (материала) 

~ ой (ѵѵеі) сопсгеіе удобоукладывае- 
мость бетонной смеси 
сопсгеіе ~ удобоукладьшаемость бе- 
тонной смеси 

Ы§Ь ~ высокая подвижность (бетон- 
ной смеси) 

1о\ѵ ~ малая подвижность (бетонной 
смеси) 

тебішп ~ подвижность (бетонной 
смеси; осадка конуса 2,5 - 7см) 

зѵогкег рабочий; работник 

сопзіпісііоп ~ строительный рабочий 
оѵегйеаб ~ рабочий, выполняющий 
работу на высоте 
гезеагсЬ - научный работник 
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ѵѵогкГогсс 

ѵѵогкіогсе рабочая сила 
\ѵогкіп§ обработка; работа || действую- 
щий, работающий (о механизме) о 
~ йот іЬе 1і§1іі метод наклейки обоев 
от светового проёма [окна];- шкіег 
1оас1$ работа под грузом (запрещённая 
операция) 

~ ой циаггіез разработка карьеров 
соЫ ~ наклёп; холодная обработка 
Ьоі - горячая обработка 
тесііапісаі - механическая обработка 
ипёег§гоип(1 -8 подземные выработки 
ѵѵогктап рабочий 

зкіііесі ~ квалифицированный рабочий 
ѵѵогктапзЫр 1. качество (выполнения 
работ) 2. квалификация, мастерство 
(рабочего) 

ГаиІІу - низкое качество работ 
ѵѵогкріасе рабочее место 
еіеѵаіей - рабочее место на высоте 
[на возвышении] 

ѵгогкзЬор мастерская (здание или от- 
дельное помещение); цех 
аззетЫу - сборочный цех 
Ігаіпіп§ учебная мастерская (для 
практического обучения ремеслу) 
\ѵогкзіІе строительная площадка 
■ѵѵогп-оиі изношенный, подержанный, 
истёртый 

\ѵгар обмотка (напр, трубопровода) \\ 
обёртывать, обматывать 
мтарріп§ обмотка; обёртка 
іаЪгіс - обёртка теплоизоляции за- 
щитной тканью 

\ѵгеаіЬ 1 . закруглённый [криволиней- 
ный] участок поручня (на повороте 
лестницы) 2. венец (декоративное 
украшение) 3. виток спирали 
\ѵгескіп§ снос, разрушение (зданий) 
\ѵгепсЬ гаечный ключ 

асУизІаЫе - разводной гаечный ключ 
асУшІаЫе Ьох - разводной торцевой 
или накидной гаечный ключ 
аіг-орегаіесі - пневматический гайко- 
вёрт 

АИеп - шестигранный торцевой гаеч- 
ный ключ 

аііщаіог - аллигаторный трубный 
ключ 

сйаіп ріре - цепной трубный ключ 
сопзігисііоп - коликовый гаечный 
ключ; монтажный гаечный ключ 
Соирііщ ~ ключ для шланговых сое- 
динений 

сге8сепІ(-Іуре) - разводной гаечный 
ключ (с круглой головкой) 


ёоиЫе-епй - двусторонний гаечный 
ключ 

еіесігіс ~ электрошуруповёрт, элект- 
рогайковёрт 

§аз ріре ~ газовый ключ 
ітрасі ~ гайковёрт ударного действия 
топкеу - разводной гаечный ключ 
тиііізрішііе роѵѵег - многошпиндель- 
ный гайковёрт 

ореп-епбеб - гаечный ключ с откры- 
тым зевом 

ріп - рожковый ключ 
ріре ~ тяжёлый трубный ключ 
роё§ег ~ коликовый гаечный ключ 
ро\ѵег ~ механизированный гайковёрт 
Іогцие (-1ітійп§) - гаечный ключ 
[гайковёрт] с регулированием пре- 
дельного момента, динамометрический 
гайковёрт 

Ігаск - путевой гаечный ключ 
\ѵгіпк!іп§ 1. местное выпучивание, мест- 
ная потеря устойчивости (тонкостен- 
ных элементов конструкции) 2. об- 
разование складок [морщин] 
ѵѵгііег: 

зресійсайоп - составитель техниче- 
ских условий 
\ѵгіііп§: 

зресійсайоп - разработка [составле- 
ние] технических условий 
\ѵуійе см. ѵѵііііе 


X 


хепоёосЬешп здание или помещение для 
приёма гостей (древнегреческая архи- 
тектура) 
хепоп ксенон 
хуіеіе ксилол 

хуіоіііе ксилолит (материал для уст- 
ройства полов) 
хузі колоннада с крышей 


У 

уагё 1. двор 2. полигон 3. площадка 4. 
верфь 5. ж.-д. станционный парк б. 
ярд 

аззетЫу - сборочная площадка 
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Ьапк ~ объём грунта (в естественном 
залегании) 

Ьгіск — кирпичный завод 
Ьиіібегз' ~ площадка для хранения 
строительных материалов, конструк- 
ций 

Ьиі1с1іп§ ~ стройдвор; стройплощадка 
са8Ііп§ ~ полигон для изготовления 
сборных бетонньк изделий 
сотрасіесі ~ объём уплотнённого грун- 
та 

сопсгеіе сигіп§ ~ площадка [полигон] 
для вьщерживания сборных бетонных 
конструкций 

егесІіп§ ~ площадка укрупнительной 
сборки 

йаі ~ горизонтальный сортировочный 
парк 

Ггеі$Ы ~ товарный двор [склад] 

§гаѵіІу ~ сортировочная горка 
Ьоісі ~ амер, отстойный парк (желез- 
нодорожных путей) 

Ьшпр ~ 1. подгорочный парк 2. сорти- 
ровочная горка 

ІитЬег ~ склад лесоматериалов 
ргеса8Ііп§ ~ полигон (часто при 
строительной площадке) по изготов- 
лению сборных (железо) бетонных 
конструкций 

гесеіѵіп§ ~ приёмная [разгрузочная] 
площадка 

геіпіогсетепі Ъепсіігщ ~ площадка для 
гибки арматуры (часто при строи- 
тельном объекте) 

геіагбег ~ сортировочный парк с ме- 
ханизированной горкой 
80 ГІіп§ ~ сортировочный парк 
8Іога§е ~ складской двор 
уагс1а§е 1. объём в кубических ярдах 2. 

площадь в квадратных ярдах 
уагп пряжа; нить 
авЬезІоз ~ асбестовая нить 
сагреі ~ ковровая пряжа 
Ьетр ~ каболка 

уа\ѵ отклонение (оси проходческого щи- 
та от осевой линии тоннеля в плане) 
уеаг год 

Ьиб§е1 - бюджетный год 
Ьизіпевз ~ хозяйственный год 
йпапсіаі ~ финансовый год 
йзсаі - финансовый год 
\ѵаІег ~ гидрологический год (с ок- 
тября по сентябрь, США) 
уе11о\ѵ 1. жёлтый пигмент; жёлтая кра- 
ска 2. жёлтый 

апйтопу ~ сурьма жёлтая (краска); 


/ей 

сурьмяный жёлтый, неаполитанский 

жёлтый (пигмент) 

сЬгот ~ жёлтый хром (пигмент и 

краска); жёлтая хромовая (пигмент) 

ігоп охійе ~ жёлтый железнокислый 

пигмент 

Маріез ~ неаполитанский жёлтый, 
сурьмянный жёлтый (пигмент) 

уе11о\ѵіп§ пожелтение 

уеіш пучок [связка] тростника или со- 
ломы (для кровли) 

уіеЫ 1. дебит; сток с водосбора 2. выход 
бетона (объём уплотнённого свеже- 
уложенного бетона, получаемого при 
расходе одного стандартного мешка 
цемента массой 50,8 кг) 3. выход 
продукта 4. производительность; вы- 
работка 5. пластическая деформация 
6 . текучесть 7. податливость; смеще- 
ние 

~ оС йгаіпа§е Ьазіп средний многолет- 
ний сток водосборного бассейна 
сарійагу ~ капиллярная водоотдача 
есопотіс ~ экономически допустимый 
дебит (колодца, скважины) 

ІитЬег ~ выход пиломатериалов 

8 аіе ~ гарантированный дебит, водо- 

обеспеченность 

зресійс ~ 1. коэффициент водоотдачи; 
коэффициент дренирования грунта 2. 
удельный дебит (скважины) 3. выход 
продукта 

ѵѵаіег ~ водоотдача (сумма поверхно- 
стного и подземного стоков с водо- 
сбора) 

уіе1с1іп§ 1. пластическое течение; теку- 
честь; растекание 2. податливость; 
прогибание (конструкции) 3. выход 
(продукции) 

уоке 1. хомут (опалубки колонны); бу- 
гель, домкратная рама (скользящей 
опалубки) 2. верхний горизонтальный 
брус дверной или оконной коробки; 
траверса, перекладина 3. тройник 
зіірйгт ~ домкратная рама (скользя- 
щей опалубки) 


2 

2 ах плиткорез, нож плиточника (с ши- 
роким лезвием и зубом для пробивки 
отверстий) 

гей металлический профиль 2-образного 
сечения 
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гее 

гее металлический профиль 2-образного 
сечения 

геіп зеин (белок кукурузного зерна, при 
растворении в спирте заменяет шел- 
лак) 

геоіііе цеолит 

гего нуль; нулевая точка; начало коор- 
динат 

аЬзоІиІе ~ абсолютный нуль 

гегоіп§ установка на нуль 

2ІПС цинк 

зЬее! - тонколистовой цинк; цинко- 
вый лист 

2 Іпкіп§ цинкование 

гопе зона; полоса; пояс; район; функци- 
ональная зона (планировочная) о ~ 
діѵісіесі іШо ріоіз территория, разби- 
тая на участки застройки; ~ поп 
аейійсапйі территория, на которой от- 
сутствуют какие-либо строения; ~ поі 
8сЬейи1ей Гог йеѵеіортепі резервная 
зона; ~ гезігісіей Іо епігу зона огра- 
ниченного доступа (на стройплощад- 
ке); ~ Іо Ье сіеапесі ир (городская) 
территория, требующая санитарной 
очистки; ~ Іо Ье ргоѵійей \ѵііЬ 
Гасіііііез (городская) территория, тре- 
бующая инженерного обустройства; ~ 
Іо Ье гесііѵісіесі часть города [зона], 
требующая перепланировки 
~ оГ 1іеі§1іІ Іітііаііоп зона [район] с 
ограниченной по высоте застройкой 
~ оГ ішрегГесІіоп область распростра- 
нения дефекта (искривления, откло- 
нения от заданной формы и т.д.) 

~ оГ іпЯиепсе зона влияния [притяже- 
ния] 

~ оГ Ііпеагііу зона пропорционально- 
сти 

~ оГ тоипіаіп есопоту зона [район] 
горного туризма 

ассе88 ~ подъездная зона (плавного 
светового перехода в тоннеле) 
асситиіаііоп ~ зона аккумуляции 
(скопления массы снега, приводящего 
к снежной лавине) 
асііѵе ~ деятельный слой (грунта) 
айтіпізігаііѵе ~ территоргм [зона] 
размещения административных уч- 
реждений 

а§гіси11ига1 ~ зона размещения сель- 
скохозяйственных угодий 
апс1юга§е ~ зона анкеровки (армату- 
ры) 

апсЬога§е ~ оГ Гаппей-оиі ѵѵігез зона 


анкеровки веерной проволочной арма- 
туры 

аийіЬіЯіу ~ зона слышимости (шума) 
Ъепйіп§ сотрге88Іоп - зона сжатия 
при изгибе 

Ьопй ~ зона сцепления (арматуры с 
бетоном) 

Ьогйег ~ граничная [краевая] зона 
Ьоипйагу ~ граничная [краевая] зона 
ЬгеаіЬіп§ ~ зона дыхания 
Ьийег ~ санитарно-защитная зона 
сіеагіу йетагсаіей ~ ясно обозначен- 
ная [ограниченная] зона 
сіітаііс ~ климатическая зона, клима- 
тический пояс 

соііесііѵе йѵѵеИігщз ~ зона застройки 
многоквартирными домами 
сотГогІ - А область комфортных условий 
соттегсіаі ~ территория [зона] раз- 
мещения предприятий торговли 
сопгрепзаііоп ~ компенсационная зона 
(при перепланировке которой проис- 
ходит компенсация земельных участ- 
ков) 

сотрге88Іоп ~ зона сжатия, зона сжи- 
мающих напряжений 
сотргеззіѵе ~ зона сжатия, зона сжи- 
мающих напряжений 
сотрге88Іѵе ~ оГ Іііе сопсгеіе сжатая 
зона бетона (железобетонной балки) 
сопзІгисІаЫе ~ зона возможной за- 
стройки 

сопігоі ~ зона регулирования 
йеай ~ 1. зона нечувствительности (ре- 
гулятора) 2. зона застойного воздуха 
йеай аіг ~ зона застойного воздуха 
йергіѵей ~ зона проживания малоиму- 
щего населения 

йе-8Іге88ей ~ зона разгрузки (выра- 
ботки) 

йівазіег ~ район, пострадавший от 
стихийного бедствия 
й\ѵе11іп§8 ~ зона жилой застройки 
еагіЬциаке ~ сейсмоопасная [сейсми- 
ческая] зона 

еазііу Яоойей ~ постоянно затапливае- 
мая зона 

ехіі ~ выездная зона (плавного свето- 
вого перехода в тоннеле) 
ехіегіог ~ наружная зона (здания) 
Гаііиге ~ зона разрушения 
Яоой (іп§) ~ зона затопления 
ГогЬіййеп ~ зона, запрещённая для за- 
стройки 

ГгасШге ~ зона разрушения 
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ігопііег ~ территория, расположенная 
по периметру селитебной зоны 
§гееп ~ зелёная зона, территория раз- 
мещения зелёных насаждений (в пре- 
делах селитебной зоны) 

1іеі§Ы ~ аЬоѵе сигЬ зона высот над 
уровнем бортового камня (характери- 
зующем нормативное значение скоро- 
стного напора ветра) 
ішЗіѵісІиаІ Й\ѵе11іп§8 ~ зона индивиду- 
альной застройки 
іпсішігіаі ~ промышленная зона 
іпіегіог ~ 1. внутренняя зона (здания) 
2. основная зона (плавного светового 
перехода в тоннеле) 

Іеізиге ~ зона отдыха 

Іішііеё ассе88 ~ зона ограшменного 

доступа (на стройплощадке) 

тагкеІ-§ап1епіп§ ~ зона рыночной 

торговли 

тіхесі ~ смешанная планировочная зо- 
на; селитебная зона 
тіхесі беѵеіортепі ~ зона смешанной 
застройки (предлагаемая как част- 
ным лицам , так и организациям) 
тіхесі бѵѵе11іп§8 ~ зона смешанной 
жилой застройки 

пеиігаі ~ нейтральная зона (зона ну- 
левого избыточного давления в поме- 
щении) 

оссиріесі ~ зона дневного пребывания 
людей, рабочая зона; зона обслужива- 
ния 

орегаііп§ ~ зона действия 
орегаііопаі ~ зона [территория], на 
которой принимаются меры по соци- 
ально-экономическому оздоровлению 
оѵегрориіаіесі ~ перенаселённая зона 
регітеіег ~ периметральная [перифе- 
рийная] зона 

рге88иге ~ зона давления (водопро- 
водной сети) 

ргоіесіесі ~ охраняемая (городская) 
зона (напр, с архитектурно-истори- 
ческими памятниками) 
ргоѵІ8Іоп ~ зона снабженіи (сырьём 
или продуктами) 

геайогезіаііоп ~ территория [зона] 
восстановления лесных насаждений 
гесгеаііопаі ~ зона отдыха; рекреаци- 
онная зона 

ге§и1аІесі ПаЯс ~ зона с регулирова- 
нием движения транспортных средств 
гезісіепііаі ~ селитебная зона; жилой 
район 


200 

гишѵау сіеаг ~ концевая полоса без- 
опасности (ВПП) 

гигаі ~ 1. территория, занятая сель- 
скохозяйственным производством 2. 
сельская планировочная зона; зона 
вне населённого пункта, где действуют 
свои правила застройки 
заіеіу ~ безопасная зона 
вапііагу рюіесііоп ~ зона санитарной 
охраны (источников водоснабжения, 
водоёмов) 

8е\ѵег ~ бассейн [зона] канализования 
8Іа§папІ аіг ~ зона застойного воздуха 
знЬигЬап ~ пригородная планировоч- 
ная зона 

зирріу ~ зона снабжения (сырьём или 
продуктами) 

Іепзііе ~ зона растяжения, зона растя- 
гивающих напряжений 
Іепзііе ~ оГ іЬе сопсгеіе растянутая 
зона бетона (железобетонной балки) 
Іеп8Іоп(есі) ~ зона растяжения, зона 
растягивающих напряжений 
{ЬгезЬоИ ~ пороговая зона (плавного 
светового перехода в тоннеле) 
{ЬгоШіпё ~ зона регулирования, зона 
пропорциональности; диапазон дрос- 
селирования 

Іійаі ~ зона распространения прили- 
вов, приливно-отливный участок 
Іоигівііс ~ туристическая зона 
Ігайіс -(планировочная) зона внешне- 
го транспорта 

Ігап8ІІіоп - переходная зона (плавно- 
го светового перехода в тоннеле) 
Ігапзтіввіоп - зона передачи (пред- 
напряжения); зона анкеровки армату- 
ры 

і\ѵі1і§1й - зона старой (приходящей в 
упадок) застройки 

ипіѵегеііу - территория университета 
ипзапііагу - район, находящийся в 
плохих санитарных условиях 
игЬап - городская планировочная зона 
ѵізіЬіІііу - зона обзора (ландшафта) 
\ѵаІег ргоіесііоп - водоохранная зона 
\ѵаѵе - зона радиационного воздейст- 
вия; зона излучения 
\ѵогкіп§ - рабочая зона 
2опіп§ 1. районирование 2. функцио- 
нальное (планировочное) зонирование 
асіиаі - фактическое распределение 
функциональных зон 
200 зоологический сад, зоопарк 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 


А агеа площадь 

а асге акр 

АА Аіишіпіит Аззосіаііоп Ассоциация 
промышленников по производству 
алюминия 

ААА 1 . Атегісап АгЪіІгаІіоп Аззосіаііоп 
Американская арбитражная ассоциа- 
ция 2. Атегісап Аззосіаііоп оГ АгсЫ- 
Іесіз Американская ассоциация архи- 
текторов 

ААВС Аззосіаіесі Аіг Ваіапсе Соипсіі 
Объединённый совет по наладке воз- 
душных систем (США) 

ААС аиіосіаѵесі аегаіесі сопсгеіе поризо- 
ванный [ячеистый] бетон автоклавно- 
го твердения 

ААСРА Аиіосіаѵесі Аегаіесі Сопсгеіе Рго- 
сіисіз Аззосіаііоп Ассоциация произво- 
дителей изделий из ячеистого бетона 
автоклавного твердения 

АШТ аппиаі аѵега§е сіаііу ІгаЯіс сред- 
негодовая суточная интенсивность 
движения транспортных средств 

ААМА АгсЫіесІигаІ Аішпіпіит МапиГас- 
Іигегз Аззосіаііоп Ассоциация изгото- 
вителей архитектурных алюминиевых 
изделий 

ААК а1ка1і-а§§ге§аІе геасііоп реакция 
между щелочными соединениями и 
заполнителями 

АА8.Н.О. Атегісап Аззосіаііоп оГ 8іаІе 
Ні§Ыѵау ОШсіаіз Американская ассо- 
циация служащих автомобильных до- 
рог штатов 

АА.8.Н.Т.О. Атегісап Аззосіаііоп о( 
8іаІе Ні|ф\ѵау апсі Тгапзрогіаііоп 
ОШсіаіз Американская ассоциация 
служащих автомобильных дорог и 
транспорта 

АВС а§§ге§аІе Ьазе соигзе основание из 
зернистых каменных материалов 

АВ8 асгуіопіІгіІе-ЪиІасііепе-зІугепе акри- 
лонитрилбутадиенстирол 


аЬз аЪзоіиІе абсолютный 
АС 1. аіг сопгііНопіп§ кондиционирова- 
ние воздуха 2. агтогесі саЫе брониро- 
ванный кабель 

А. С. азрЬаіІ сетепі битумное вяжущее 
А/С а§§ге§аІе/сетепІ гаііо отношение 
заполнитель/цемент 

АСА АгсЫіесІигаІ С1агігііп§ Аззосіаііоп 
Ассоциация изготовителей изделий 
для декоративной облицовки зданий 
АСВ азЪезІоз-сетепІ Ьоагсі асбестоце- 
ментный лист 

АСВА А§§ге§а1е Сопсгеіе Віоск Аззосіа- 
Ііоп Ассоциация изготовителей бетон- 
ных блоков 

АСБ аиіотаііс Сіозіщ сіеѵісе автоматиче- 
ское закрывающее устройство, авто- 
матический закрыватель 
АСЕС Атегісап СопзиіІіп§ Еп§іпеегз 
Соипсіі Американский совет инжене- 
ров-консультантов 

АСН аіг сЬап§е рег Ьоиг кратность воз- 
духообмена 

АСІ, А.С.І. Атегісап Сопсгеіе Іпзіііиіе 
Американский институт бетона 
АСоР Арргоѵесі Сосіе оГ Ргасіісе Утвер- 
ждённые нормы и правила производ- 
ства строительных работ 
асоизі асоизіісаі акустический 
АСРА 1. Атегісап Сопсгеіе Раѵетепі Ав- 
зосіаііоп Ассоциация строителей бе- 
тонных дорожных покрытий 2. 
Атегісап Сопсгеіе Ріре Аззосіаііоп Ас- 
социация изготовителей бетонных 
труб 

АС8 Атегісап Сегатіс Зосіеіу Амери- 
канское общество (изготовителей) ке- 
рамики 

АСТ. асіиаі действительный, фактиче- 
ский 

АСѴ а§§ге§а1е сплзЫп§ ѵаіие значение 
прочности заполнителей на раздавли- 
вание 
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АО 1. ассезз скюг смотровая дверь, дверь 
люка 2. аіг-сігіегі воздушно-сухой 3. 
агеа йгаіп поверхностная дрена 4. «а8 
йгаѵѵп» «как показано на чертеже» 
АЕЮ 1. асМепсІит дополнение, прило- 
жение 2. асМШоп 1. приложение 2 
пристройка 3. добавка 
а(М1 асісііііопаі дополнительный 
АОН асШезіѵе клей, клеящий состав 
агі) асУоіпіп§ прилегающий, смежный 
АОРІ аіг сІізІгіЪиІіоп регіогтапсе іпсіех 
индекс качества воздухораспределения 
А08 аиіотаііс Йоог 8еа1 автоматическая 
герметизация двери, автоматическое 
дверное герметизирующее устройство 
агіѵі асіѵегіізетепі объявление; реклама 
АЕА аіг-епІгаіпіп§ а§еп! воздухововлека- 
ющая добавка 

А.Е.С. Аіотіс Епег§у СоттІ88Іоп Комис- 
сия по атомной энергии 
АС 1. аЬоѵе §гас!е, аЬоѵе §гоиші над 
землёй, над уровнем земли, наземный 
2. а§аіпзІ іЬе §гаіп поперёк волокон 
(об элементах деревянных конструк- 
ций) 

АСА Атегісап Саз Аззосіаііоп Амери- 
канская ассоциация газовщиков [ра- 
ботников газовой промышленности] 
АСС Аззосіаіесі Сепегаі Сопігасіогз о! 
Атегіса Ассоциация генеральных под- 
рядчиков Америки 
а§су а§епсу агентство 
АССК а§8ге§аГе заполнитель (для бето- 
на) 

АСЬ аЬоѵе §гоипсі Іеѵеі над уровнем 
земли 

а§гіс а§гіси11ига1 сельскохозяйственный 
(о строениях) 
аЬ атреге-Ьош ампер-час 
АНА Атегісап НаггіЬоагсІ Авзосіаііоп 
Американская ассоциация производи- 
телей строительного картона 
АНМА Атегісап Нагсіѵѵаге МапиГасШгег'з 
А 880 сіаІіоп Американская ассоциация 
производителей метизов [скобяных 
изделий] 

А1 АзрЬаіІ Іп8ІіІШе Институт битума 
(США) 

АІА Атегісап Іпзіііиіе о! АгсЫіесІз Аме- 
риканский институт архитекторов 
АІС Атегісап Іпзіііиіе о! Сопігасгогз 
Американский институт строительных 
подрядчиков 

АІЕЕ Атегісап Іпзіііиіе оГ Еіесігісаі 
Ещгіпеегз Американский институт ин- 
женеров-электриков 


АІМА Асоизіісаі апсі Іпзи1аІіп§ Маіегіаіз 
Аззосіаііоп Ассоциация (производите- 
лей) акустических и теплоизоляцион- 
ных материалов 

А1МСАЕ Азвосіагіоп о( Іпсіизігіаі Меіаі- 
Іігегз, Соаіегз апсі Еатіпаіогз Ассоциа- 
ция промышленников-специалистов 
по металлизации и плакированию 
АІ8С Атегісап Іпзіііиіе о( 8іее1 
Сопзішсііоп Американский институт 
стальных конструкций 
А18І Атегісап Ігоп апсі 8іее1 Іпзіііиіе 
Американский институт чугуна и ста- 
ли 

АІТС Атегісап Іпзіііиіе оГ ТітЬег 
Соп8Ітсгіоп Американский институт 
деревянных конструкций 
ака ако кпо\ѵп ав также известный под 
названием (об изделиях, материалах 
и т.п.) 

АЬ аішпіпшп алюминий || алюминие- 
вый, из алюминиевых сплавов 
АІ Л ОЗУ а11о\ѵапсе допуск 
АЬМ аіагт аварийная сигнализация, 
сигнализатор 

АЬ8 Атегісап ЬитЬег Зіапсіагсіз амери- 
канские стандарты на лес и пиломате- 
риалы, американский ассортимент пи- 
ломатериалов 
АЬТ аііегпаіе вариант 
аішп аіишіпит алюминий || алюминие- 
вый, из алюминиевых сплавов 
ЛІ_У аііоу сплав 

АМА Асйіезіѵе МапиГасШгегз Авзосіаііоп 
оГ Атегіса Американская ассоциация 
изготовителей клеёв 

дм и аіг-тоѵіп§ сіеѵісе устройство [обо- 
рудование] для создания потоков воз- 
духа 

Ашег 81(1 Атегісап Зіашіапі Американ- 
ский стандарт 
аті атоипі количество 
апііусі апііусігоиз безводный 
АМЬ аппеаі отжиг || отжечь (указание 
на чертежах о термической обработ - 
ке металлических изделий) 

АЖЮ апосііге анодировать 
А1Ѵ8І Атегісап ІЧаІіопаІ 8іапс1аг(І8 
ІпвгіШІе Американский национальный 
институт стандартов 

АРА 1. Атегісап Ращиеі Аззосіаііоп 
Американская ассоциация изготовите- 
лей паркетных изделий [паркета] 2. 
Атегісап Ріуѵѵоогі Аззосіаііоп Амери- 
канская ассоциация изготовителей 
фанеры 3. Атегісап Ргесазі Аззосіаііоп 
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Американская ассоциация изготовите- 
лей сборного бетона 4. АгсЬіІесІигаі 
Ргесазі Аззосіаііоп Ассоциация изгото- 
вителей декоративного сборного бето- 
на 

АРС 1. асоизіісаі ріазіег сеіііп§ потолок 
из акустической штукатурки 2. аіг 
роііиііоп сопігоі контроль за загрязне- 
нием воздуха 

АРРБ арргоѵесі одобренный || одобрено 
АРРКХ арргохітаіе приблизительный || 
приблизительно 

АРРХ аррепбіх приложение, добавление 
АРТ., арі аррагітепі квартира 
АРѴѴА Атегісап РііЫіс \Ѵогк Аззосіаііоп 
Американская ассоциация обществен- 
ных работ 

ЛК 1. аз гециігеб в соответствии с уста- 
новленными требованиями 2. аз гоііесі 
в состоянии, полученном после про- 
катки 

аг агеа площадь 

АКСН 1. агсйііесі архитектор 2. агсйііес- 
Шге архитектура 

ЛКСѴѴ, АКС/ѴѴ агс \ѵеЫіп§ электродуго- 
вая сварка 

АКСЕ аісаіі-гезізіапі §1азз йЬег щёлоче- 
стойкое стекловолокно 
АК-вІазз ОКС аісаіі-гезізіапі §1азз §гаіп 
геіпйогсесі сопсгеіе стеклофибробетон, 
армированный щёлочестойким стекло- 
волокном 

АКМА Азрйаіі Коойщ Мапийасіигегз 
Аззосіаііоп Ассоциация изготовителей 
рулонных кровельных материалов на 
основе битума 

АКТВА Атегісап Коагі ашЗ Тгапзрогіа- 
Ііоп Виікіегз Аззосіаііоп Американская 
ассоциация строителей дорог и транс- 
портных сооружений 
АК8 азЬезІоз гоой зЫп§1ез асбестоцемент- 
ные кровельные плитки 
АКТ агіііісіаі искусственный 
агііс. агіісиіаіесі шарнирно-сочленённый, 
шарнирный 

А8 1. айегзі§йІ геод. взгляд назад 2. 
аиіотаііс зргіпкіег автоматический 
спринклер, автоматическая спринк- 
лерная головка 

А8А 1. Асоизііс Зосіеіу ой Атегіса Аме- 
риканское акустическое общество, 
Американское общество по проблемам 
акустики 2. Атегісап 8іашЗагсі Аззосіа- 
ііоп Американская ассоциация стан- 
дартов 


азЬ азЬезІоз асбест || асбестовый 
А8ВІ Атегісап 8е§тепІаі ВгИ§е Іпзіііиіе 
Американский институт мостов из 
сборных преднапрягаемых железобе- 
тонньк секций 

А8С Асійезіѵе апгі 8еаіапІ Соипсіі Совет 
по клеям и герметикам 
А8СС Атегісап 8осіеІу йог Сопсгеіе 
Сопзішсііоп Американское общество 
по строительству с применением бе- 
тонных и железобетонных конструк- 
ций 

А8СЕ Атегісап Зосіеіу ой Сіѵіі Еп§іпеегз 
Американское общество инженеров- 
строителей 

азіі, азЫ азЫаг 1. тёсаный камень 2. 

кладка из тёсаного камня 
А8І Атегісап Зіапсіагсіз Іпзіііиіе Амери- 
канский институт стандартов 
А.8Х. аЬоѵе зеа іеѵеі над уровнем моря 
А8ІТ аиіотаііс зайе іоасі іпсіісаіог авто- 
матический указатель 
А8МЕ Атегісап Зосіеіу ой Месйапісаі 
Ещіпеегз Американское общество ин- 
женеров-механиков 

А8РН азрйаіі 1. асфальт 2. амер, битум 
3. асфальтобетон 

А8К 1. аікаіі-зіііса геасііоп реакция щё- 
лочи с кремнезёмом (в бетонной сме- 
си) 2. аиіотаііс зргіпкіег гізег стояк ав- 
томатической спринклерной системы 
А88Е Атегісап 8осіеІу ой Запііагу 
Еп§іпеегіп§ Американское сантехниче- 
ское общество 

А8ТМ Атегісап 8осіеІу йог Тез1іп§ апсі 
Маіегіаіз Американское общество по 
испытанию и материалам 
АТ 1. асоизіісаі Іііе акустическая плитка 
2. азрйаіі Іііе битумная плитка 
аі аігіі§йІ воздухонепроницаемый 
АТС 1. асоизіісаі Іііе сеіііп§ потолок, об- 
лицованный акустическими плитками 
2. агсйііесіигаі Іегга-соііа архитектур- 
ная керамика 

АТЕ 1. аіг Ігапзрогі йасіог коэффициент 
энергетической эффективности си- 
стемы воздухораспределения по удале- 
нию теплоты из охлаждаемых поме- 
щений 2. азрйаіі-іііе йоог пол из би- 
тумных плиток 

АТЬ88 Асіѵапсесі Тесйпоіо§у йог йаг§е 
Зішсіигаі Зузіетз передовая техноло- 
гия возведения крупных строительных 
конструкций и сооружений 
аіш аітозрйеге атмосфера 
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аигі аисі Допит аудитория 
лито аійотаііс автоматический 
аих аихіііагу вспомогательный, дополни- 
тельный 

аѵ аѵепие авеню, проспект; аллея 
АѴЕ, аѵе аѵепие авеню, проспект; аллея 
АѴСг аѵега§е среднее значение | средний 
А\Ѵ асіиаі \ѵеі§Ьі действительный вес; 

действительная масса 
А/ѴѴ аІІ-ѵѵеаіЬег всепогодный || во вся- 
кую погоду 

АѴѴС Атегісап \ѵіге §аи§е Американ- 
ский калибр проволоки 
А\ѴІ АгсЬйесШгаІ ѴУоосіѵѵогк ІпзгіШіе Ин- 
ститут деревянных архитектурных из- 
делий 

АѴѴБ Агіісиіаіесі ѵѵітееі Іоасіег шарнирно- 
сочленённый колёсный погрузчик 
АѴУРА Атегісап ѴѴоосІ Ргезегѵегз 
Аззосіайоп Американская ассоциация 
специалистов по антисептированию 
древесины 

АѴѴРВ Атегісап ѴѴоосІ Ргезегѵегз Вигеаи 
Американский комитет специалистов 
по антисептированию древесины 
АѴѴРІ Атегісап ѴѴоосІ Ргезегѵегз ІпзІіПйе 
Американский институт антисептиро- 
вания древесины 

АѴѴ8 I. аіі \ѵоосі зсгеѵѵз (цельно)деревян- 
ные винты 2. Атегісап ѴѴе1сйп§ Зосіеіу 
Американское общество по сварке, 
Американское сварочное общество 
АѴѴѴѴІ Атегісап ѴѴоосІ ѴѴіпс1о\ѵ Іпзіііиіе 
Американский институт конструиро- 
авния деревянных оконных блоков 
В 1. ЬазетепІ подвал 2. ЬаіЬгоот ванная 
комната 3. Ьеат балка 
ВА 1. Ьгі§Ы аппеаіесі подвергнутый свет- 
лому отжигу 2. ЬгщЬі аппеаікщ свет- 
лый отжиг 

ВАСМІ ВгігізЬ А§§ге§аІе Сопзітсііоп 
Маіегіаі Іпсіизігіез Британская про- 
мышленность по производству запол- 
нителей (для бетона) 

ВАБС Ьаісопу балкон 
В & В §гасіе В апсі ЬеІІег сорт В и выше 
(о пиломатериалах) 

В & 8 1. Ьеатз апсі зігіщегз брусья и 
стрипсы (узкие доски) 2. Ьеіі апсі зрі§оі 
раструбное соединение (труб) 3. 
Вгосѵп апсі 8Ьагр §аи§е сортамент лис- 
товой стали и проволоки «Браун и 
Шарп» 

ЬЫ Ьаггеі баррель 

ВС Ьиіісііп§ соде строительные нормы и 
правила 


ВСА ВгігізЬ СетепІ Аззосіайоп Британ- 
ская ассоциация (изготовителей) це- 
мента 

ВСРА ВгійзЬ Сопсгеіе Ршпрйщ Аззосіа- 
гіоп Британская ассоциация специали- 
стов по использованию бетононасосов 
в строительстве 

ВСУ Ьгокеп сиЬіс уагсі кубический ярд 
насыпного (извлечённого] грунта 
ЬсІ Ьоаггі доска 

ЬсІ й Ьоагсі іооі досковый фут (единица 
объёма пиломатериала) 

МІ Ьипгііе связка, пучок 
В2Е Ьапсіесі йѵо епйз окаймлённый с 
двух концов 

ВЗЕ Ьеѵеіесі оп ІІігее ей§ез с фаской с 
трёх сторон 

В4Е Ьеѵеіесі оп іоиг есЗ§ез с фаской с че- 
тырёх сторон 

ВЕТ Ьейѵееп между (осями, центрами 
и т.д.) 

Ьеѵ Ьеѵеіесі с фаской 
В.Е.В. Ьгоай-Яаще (б) Ьеат широкопо- 
лочный двутавр; широкополочная дву- 
тавровая балка 

ВЕР 1. Ьаскйосѵ ргеѵепіег обратный кла- 
пан 2. Ьоііег йей ритр подпиточный 
насос котла [котельной] 

ВРѴѴ Ьоііег йей сѵаіег подпиточная вода 
котла 

ВЬ Вгіпеіі Ьагсіпезз твёрдость по Бринел- 
лю 

ВНМА Виіісіегз' НакКѵаге МапиіасШгегз' 
Аззосіаііоп Ассоциация изготовителей 
строительных метизов [крепёжных де- 
талей] 

Впп Вгіпеіі Ьагсіпезз пшпЬег твёрдость по 
Бринеллю 

ВІА Вгіск ІпзгіШІе оГ Атегіса Американ- 
ский институт кирпича 
ВК 8Н Ьоок згіеіѵез книжные полки 
ВБ Ьиі1йіп§ Ипе линия застройки, крас- 
ная линия 

В/Б ЫД оі 1оайіп§ накладная отправки 
груза 

Ык 1. Ыаск чёрный 2. Ыоск блок 
ВБО Ыоѵѵег воздуходувка 
ВБК Ьоііег котёл, бойлер 
Ыі 1. Ьоггосѵей 1і§Ьі фрамуга во внутрен- 
ней перегородке 2. Ьиій построенный 
ВБТ-Ш ЬиДі-іп встроенный 
ВМ 1. ЬаД тДІ шаровая мельница 2. 
Ьеат балка 3. ЬепсЬ тагк репер 4. 
Ьепйіп§ тотепі изгибающий момент 
В/М ЫД оГ таіегіаіз ведомость материа- 
лов 
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Ьш 1. ЬепсЬ тагк репер 2. Ьепйіп§ то- 
тепі изгибающий момент 
Ь.т. Ьоагй теазиге измерение объёма 
(пиломатериала) в досковых футах 
ВМЛ Ьепйіп§ тотепі йіа§гат эпюра из- 
гибающих моментов 

Ьпі8 Ьиіійіщ тапа§етепі зузіет система 
диспетчеризации здания 
ВСЮ 1. ЬіосЬетісаІ оху§еп йетапй био- 
химическая потребность в кислороде, 
ВПК 2. ЫаскоШ скюг светонепроница- 
емая дверь 

Ь оІЬ Ьаск о! Ьоагй нижняя пласть доски 
ВОМ ЬШ оГ таіегіаіз ведомость материа- 
лов 

ВО\У Ыаскоиі \ѵіпйо\ѵ окно со светома- 
скировкой 

ВР 1. Ьазеріаіе опорная плита 2. Ьеагіщ 
рііе несущая свая 3. Ыиергіпі синька 
(чертёж) 4. Ьоііег ргеззиге давление в 
котле 

ВРСР ВгііізЬ Ргесазі Сопсгеіе Рейегаііоп 
Британская цэедерация (изготовите- 
лей) сборного бетона 
ВР6 Ьеѵеіей ріаіе §1азз листовое стекло 
с фасками 

ВРІС Виі1йіп§ РгоіесІ ІпГогтаІіоп 
Соттійее Информационный комитет 
по объектам строительства 
В К 1. Ьейгоот спальная комната, спаль- 
ня 2. Ьоііег гоот котельная 3. Ьоіі 
гезізіапі стойкий к кипячению 
ВВС Виіійіщ КезеагсЬ Сепіег строитель- 
ный исследовательский центр 
Ьгс Ьгасе связь, распорка 
Ьгс§ Ьгасіщ; система связей 
ВКЛ Войте Везопапі Игіѵег фирм, виб- 
ропогружатель 

ВКЕ Виі1йіп§ КезеагсЬ ЕзіаЫізЬтепі На- 
учно-исследовательская строительная 
организация 

ВКСг Ьеагіп§ 1. подшипник 2. опора, 
опорная часть 

ВЕК Ьгіск 1. кирпич 2. кирпичная клад- 
ка 

ВККТ Ьгаскеі консоль, кронштейн 
ЬгІ Ьаггеі баррель 

ВИМСА ВгііізЬ Кеайу Міхей Сопсгеіе 
Аззосіаііоп Британская ассоциация 
(изготовителей) товарного бетона 
ВК8 Ьгазз латунь 

Вг §ій ВгііізЬ Зіапйагй Британский стан- 
дарт 

В К/ Ьгопге бронза 

ВК2С Ьгагіп§ пайка (твёрдым припо- 
ем) 


В§ 1. Ьеат зрасег распорка между бал- 
ками 2. Ьоііі зійез обе стороны || с обе- 
их сторон, на обеих сторонах 3. ВгііізЬ 
$іапйагй Британский стандарт 
ВІ8 Ьапйей опе зійе окаймлённый с од- 
ной строны 

В28 1. Ьапйей Кто зійез окаймлённый с 
двух сторон 2. Ьеай Кѵо зійез кромка 
[фаска] с двух сторон 3. Ьгі§Ьі Кѵо 
зійез полированный до блеска с двух 
сторон 

В8С ВгііізЬ Зіапйагй Соттійее Британ- 
ский комитет по стандартам 
В281Е Ьапйей Кѵо зісіез апй опе епй об- 
резной по обеим сторонам и с одного 
торца (о пиломатериалах) 

В8І 1. ВгііізЬ §іапйагй Іпзіііиіе Британ- 
ский институт стандартов 2. Виі1йіп§ 
Зіопе Іпзіііиіе Институт строительных 
каменных изделий 

В8МТ Ьазетепі подвал, подвальное по- 
мещение 

Ьзій Ьазіагй неправильной формы, не- 
точный по размерам 
ВТ ЬаіЬ ІиЬ ванна 

ВТВ Ьіішпіпоиз ігеаіесі Ьазе (дорожное) 
основание, обработанное битумом 
Віг., Ыг Ьеііег лучший || лучше, пред- 
почтительнее 

Віи ВгііізЬ іЬегтаі ипіі Британская теп- 
ловая единица 

В\Ѵ Ьиіі ѵѵеісі сварной стыковой шов 
В\ѴЕ Ьискеі \ѵЬее1 ехсаѵаіог роторный 
экскаватор 

С 1. сепіі§гайе градусов Цельсия 2. 
соигзе ряд 

1/С зіщіе сопсіисіог одножильный про- 
вод 

2/С йоиЫе сопйисіог двужильный про- 
вод 

САА Сетепі Асітіхіиге Аззосіаііоп Ассо- 
циация по добавкам к цементу 
СААЕ) сотриіеі-аійей агсЬііесіигаІ Йезі§п 
архитектурное проектирование с ис- 
пользованием ЭВМ 

САВ сетепі-азЬезіоз Ьоагй асбестоце- 
ментный лист 

САВ. саЬіпеі встроенный шкаф 
САИ сотриіег-аійей йезі§п проектирова- 
ние с применением ЭВМ, система ав- 
томатизированного проектирования, 
САПР 

САЕЮ сотриіег-аійей йезі§п апй йгаіііп§ 
проектирование и разработка черте- 
жей с применением ЭВМ 
САЕ сотриіег-аійей еп§іпеегіп§ автома- 
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■газированная разработка; автоматизи- 
рованная подготовка производства 
САЬ саіогіе калория 

САМ 1. сатЬег строительный подъём; 
выгиб, выпуклость вверх 2. сотриіег- 
аісіесі тапа§етеп! управление с при- 
менением ЭВМ, автоматизированное 
управление 3. сотриіег-аісіесі тагшГас- 
Іигіп§ автоматизированное производ- 
ство 4. сотриіег-аісіесі тосіе1т§ по- 
строение моделей с помощью ЭВМ 
сап, СЛ1ЧѴ сапѵаз холст 
С&ВІг. §га<1е С апсі ЬеІІег (пиломатери- 
ал) сорта С и лучше 
САТ. саІа1о§ каталог 
САГѴѴ саГѵѵаІк временный пешеходный 
[переходный] мостик 
СВ саІсЬ Ьазіп водосборный колодец 
[бассейн]; канализационный отстой- 
ник 

СВЦ 1. Сапасііап ВиМп§ Ці§е8І Канад- 
ский строительный справочник 2. 
сепігаі Ъшіпевз сіізігісі центральный 
деловой район (города) 

СВК СаШошіа Ьеагіщ гаііо Кали4юр- 
нийское число несущей способности 
грунта 

СВ 18 сепіег Ьеат опе зИе брус с серд- 
цевиной на одной стороне 
СВ28 сепіег Ьеат 1\ѵо зИез брус с серд- 
цевиной на обеих сторонах 
СС, ее сиЫс сепіітеіег кубический сан- 
тиметр 

ССА Сетепі апсі Сопсгеіе азвосіаііоп Ас- 
социация цемента и бетона 
ССЕ сЫеб согкігисііоп еп§іпеег главный 
инженер строительства 
ССР Соипсіі Сот Сосіеа об Ргасіісе Совет 
по разработке строительных норм и 
правил 

ССРІ Соогс1іпаІіп§ СоттіНее бог Ргоіесі 
Іпбогтаііоп координационный коми- 
тет ин4юрмации о проектируемых 
и возводимых объектах строительст- 
ва 

ССКЬ Сетепі апсі Сопсгеіе КезеагсЬ 
ЕаЬогаІогу Исследовательская лабора- 
тория цемента и бетона 
СС\Ѵ сошііег сіоскѵѵве против часовой 
стрелки 

СИ саЫе бисі 1. кабельный канал 2. ка- 
нал для арматурной пряди или каната 
СОМ сопзоШайоп топіІогіп§ йеѵісе при- 
бор (непрерывного действия), контро- 
лирующий плотность бетона дорож- 
ных покрытий 


СЕВ Сотііе Еигорееп сіи Веіоп Европей- 
ский комитет по бетону 
СЕІ Соипсіі об Еп§іпеегіп§ Іікіііиііош 
Совет технических обществ 
СЕМ сетепі цемент 

сет аЬ сегпепІ-азЪевІоз Ьоапі асбестоце- 
ментный лист, асбестоцементная плита 
сет. йп. сетепі йпвЬ железнение; це- 
ментная затирка 

СЕМ РЬ сетепі ііоог цементный пол 
СЕМ МОКТ сетепі тогіаг цементный 
раствор 

СЕМ РІА8 сетепі ріазіег цементная 
штукатурка 

СЕРА (Зосіеіу Сот) Сотриіег (Аррііса- 
Ііоп8 іп) Еп§іпеегіп§, Р1аппіп§ апсі 
АгсЬіІесІиге Общество по использова- 
нию ЭВМ в технике, планировании и 
архитектуре 
СЕВ сегатіс керамика 
СР 1. сеп1гііи§а1 Гогсе центробежная си- 
ла 2. сігсіе Ыіег круглый фильтр 3. 
соагзе 611 крупнозернистый закладоч- 
ный материал 4. сошіапі ігециепсу не- 
изменная частота 5. сооііп§ бап охлаж- 
дающий вентилятор 6. соггесііоп басіог 
поправочный коэффициент 7. сові апсі 
6геі§Ьі стоимость и фрахт 
сб сиЬіс іооі кубический фут 
СРС сЫогоЯиогосагЬопк фторхлорпроиз- 
водные насыщенных углеводородов, 
фреоны 

сйп сиЬіс бееі рег тіпиіе кубических фу- 
тов в минуту 

СО 1. сеПіщ §гі11е потолочная (вентиля- 
ционная) решётка 2. сепіег об §гаѵі1у 
центр тяжести 3. соаі §аз каменно- 
угольный газ 4. соагее §гаіп крупно- 
зернистый 5. согпег §иагсі защитная 
угловая накладка 

С62Е сепіег §гооѵе Іѵѵо ес1§е8 с цент- 
ральным шпунтом [пазом] на обеих 
кромках (о досках) 

СС8В Сапасііап Ооѵеттепі 8ресіЯсаІіоп 
Воагсі Канадский правительственный 
совет по разработке технических усло- 
вий (на строительство) 

СНАМ сЬатіег скос кромки, фаска 
сЬр сотЬіпесі Ьеаі апсі росѵег (со§епега- 
Ііоп) когенерация теплоты и электро- 
энергии 

СНЕІ сепігщгасіе Ьеаі ипі! единица тепла 
в градусах Цельсия 
СІ сазі ігоп чугун 

СЕВ 1. Сопсгеіе Іпсіизііу Воагсі Совет по 
промышленному производству бетона 
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2. Сопвеіі Іпіегпаііопаі Ваіітепі Меж- 
дународный совет по строительству 
СІГ сііаппеі ігоп бате рама [рамная кон- 
струкция] из швеллерных профилей 
СІМА Сопвігисііоп Іпйизігу Мапибасіигегв 
Аввосіаііоп Ассоциация изготовите- 
лей строительных материалов и изде- 
лий 

СІР саві ігоп ріре чугунная труба 

СІЕ 1. сігсіе круг 2. сігсиіаг круглый 3. 

сігсиіі (электрическая) цепь 
СІК вкк сігсиіі Ьгеакег выключатель 
(ЛЕС сігситбегепсе окружность 
СІКТА Сопвігисііоп Іпйивігу апсі Іп- 
богтаііоп Аввосіаііоп Ассоциация по 
научным исследованиям и техниче- 
ской информации в области строи- 
тельства 

СІ8СА СеШп§8 апй Іпіегіог Зувіетв 
Сопігасіогв Аввосіайоп Ассоциация 
подрядчиков по отделке потолков и 
других элементов интерьера 
СГГ Сопвітсііоп Іпйивігу ТЬеваишв Те- 
заурус по строительству 
СГГВ Сошітсііоп Іпйивігу Тгаіпіп§ 
Воагй Управление профобучения в 
строительстве 

С.І сообп§ іаскеі охлаждающая рубашка 
скт сігсиіі электрическая цепь 
СЬ сепіег Ііпе ось, центральная линия 
СІА88 Сопсгеіе Ьіпіеі Аввосіаііоп Ассо- 
циация по (оконным и дверным) пе- 
ремычкам 
СЬС сеібп§ потолок 
СІІСО саи1кіп§ чеканка 
СЮ сіовеі встроенный шкаф 
сіо единица термического сопротивле- 
ния одежды 
СІг, сіг. сіеаг зазор 

СЕѴѴС сеііиіаг 1і§Ьі\ѵеі|ФІ сопсгеіе лёгкий 
ячеистый бетон 

СМ сепіег таісйей 1. с центральным 
шпунтом 2. выровненный [центриро- 
ванный] по осям 

С/М сопсгеіе тавоту каменная кладка 
из бетонных блоков 
ст сепіппеіег сантиметр 
СМР Сетепі Макете' Рейегаііоп Федера- 
ция фирм-ироизводителей цемента 
СМР соптщаіей теіаі ріре труба из вол- 
нистого металла 

СО 1. сегіійсаіе об оссирапсу акт приём- 
ки здания в эксплуатацию 2. сйаще 
огсіег предписание (заказчика подряд- 
чику) о частичном изменении проекта 


СОБ сбетісаі оху§еп йетапй химиче- 
ская потребность в кислороде, ХПК 
СОЕР соейісіепі коэффициент 
СОЬ соіитп колонна 

сот, сот. соттоп 1. обычный (сорт 
древесины и т.д.) 2. общий (о поме- 
щениях, стенах и т.д.) 

СОМВ сотЬіпаііоп составной (о конст- 
рукциях) 

СОМР 1. сотрешаіе компенсировать 2. 
сотропепі компонент, элемент 3. 
сотровійоп состав 

СОМРР сотровіііоп йоог бесшовный пол 
СОМРЕ 1. сотровіііоп гообт§ много- 
слойная мягкая кровля 2. сотргеввей 
сжатый, прессованный 3. сотргеввог 
компрессор 

С(ЖС 1. сопсепігіс концентрический 2. 
сопсгеіе бетон 

СОМ С сопсгеіе сеШп§ бетонный пото- 
лок 

СОРЛАС Сопвітсііоп Іпйивігу Айѵівогу 
Соттіііее Консультативный комитет 
по строительству 

СОМ сопііпие непрерывный, непрерыв- 
ного действия 

СОМЕ сопігасіог подрядчик 
СОМ \У сопііпиоив \ѵіпйо\ѵ ленточное 
окно 

СОР соейісіепі об регбоггпапсе коэффи- 
циент полезного действия 
СР 1. саійойіс ргоіесііоп катодная защи- 
та 2. севврооі выгребная яма 3. сіау 
ріре керамическая труба 
СРС сетепі ріавіег сеібп§ потолок из це- 
ментной штукатурки 
СРЕ сЫогіпаіей роіуеібуіепе хлориро- 
ванный полиэтилен 

СРЬ сетепі ріавіег цементная штукатур- 
ка, штукатурка из цементного раство- 
ра 

СРМ сгііісаі раіб гпеійой метод кри- 
тического пути (сетевое планирова- 
ние) 

СРМВ Сопсгеіе Ріапі Мапибасіигегв 
Вигеаи Бюро изготовителей оборудо- 
вания для бетонных работ 
ере сусіев рег весопй циклов в секунду 
СЕ 1. сеі1іп§ ге§івіег потолочная венти- 
ляционная решётка 2. со1й-го11ей хо- 
лоднокатаный 

с.г. соій-гойей холоднокатаный 
СЕА 1. Саііботіа Еейѵѵоой Аввосіаііоп 
Ассоциация по сохранению калифор- 
нийского мамонтового дерева 2. 
Сопсгеіе Кераіг Аввосіаііоп Ассоциация 
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специалистов по ремонту бетонных и 
железобетонных конструкций 
СКС сопііпиошіу геіпіогсеб сопсгеіе не- 
прерывно армированный бетон 
СЯСР сопііпиоизіу геіпіогсеб сопсгеіе 
раѵетепі непрерывно армированное 
железобетонное дорожное покрытие 
СК8 соіб-гоііеб зіееі холоднокатаная 
сталь 

СК5І Сопсгеіе КеіпІогсіп§ 8іееі Іпзіііиіе 
Институт арматуры для железобетона 
С8 1. саи1кіп§ зеагп чеканный [зачека- 
ненный] шов 2. Сопсгеіе Зосіеіу Об- 
щество (по изучению) бетона 
С8А Сапасііап 8іапбагбз Аззосіаііоп Ка- 
надская ассоциация по стандартиза- 
ции 

С80А Сопсгеіе 8а\ѵігщ апб Огі11іп§ Аззо- 
сіаііоп Ассоциация специалистов по 
распиловке и просверливанию отвер- 
стий в бетоне 

С80 сазіп§ 1. наличник 2. металличе- 
ская облицовка [обшивка] (трубы, 
колонны) 3. обсадная труба 
С8І Согкішсііоп ЗресіЯсаІіош Ішіііиіе 
Институт (норм и) технических усло- 
вий в строительстве 
С8К соипіегзіпк коническая зенковка 
С8Р сарііѵаіесі зіиб§е ргосе88 очистка 
сточных вод активным илом с приме- 
нением плавучего носителя биологиче- 
ской плёнки 

С8РЕ сЫогеиіІопаІеб роіуеіЬуіепе хлор- 
сульфированный полиэтилен 
С88В1 Сапасііап 8ЬееІ 8іее1 Виіібіп§ 
Ішіііиіе Канадский институт тонколи- 
стовых строительных конструкций 
СТВ сетепі-ігеаіесі Ьазе цеменгогрунто- 
вое основание 

СПЗ соаіесі с защитным покрытием 
СТЬ Сошігисііоп Тесіто1о§іез 1_аЬогаІо- 
гіев лаборатории строительной техно- 
логии, строительные лаборатории 
С Іо С, с Іо с сепіег-іо-сепіег между 
центрами, от центра до центра; между 
осями 

СТК сепіег центр 
си сиЬіс кубический 
си ш сиЬіс теіег кубический метр 
си усі сиЬіс уагсі кубический ярд 
С VI 8 сепіег ѵее опе зісіе с центральным 
шпунтом на одной кромке (доски) 
СѴ28 сепіег ѵее 1\ѵо зібез с центральным 
шпунтом на обеих кромках (доски) 
С\Ѵ 1. сіоскѵѵізе по часовой стрелке 2. 
соіб іѵаіег холодная вода 


СѴѴР сігсиіаІіп§ іѵаіег ритр циркуляци- 
онный водяной насос 
С\УК сопііпиоиз ѵѵеісіесі гаіі бесстыковой 
железнодорожный путь 
с\ѵІ ііипсігесі \ѵеі§Ьі, Ьипбгебіѵеі§Ьі цент- 
нер (50,8 кг в Великобритании, 45,4 
кг в США) 

суб сиЬіс уагб кубический ярд 
суб/Ь сиЬіс уагбв рег Ьоиг кубических 
ярдов в час 

СѴЬ Ь суііпбег Іоск цилиндровый замок 
О бо\ѵп вниз 

б реппу (-зіге) сортамент (длина, диа- 
метр) гвоздей 

Б & СМ бгеззеб апб сепіег таІсЬеб стро- 
ганый с центральным шпунтом (о до- 
сках) 

Б & Н бгеззеб апб таІсЬеб строганый и 
шпунтованный (о досках) 

О & МВ бгеззеб апб таІсЬеб Ьеабеб 
строганый, шпунтованный и с калёв- 
кой (о досках и планках) 

Б & 8М бгеззеб апб зіапбагб таІсЬеб 
строганый со шпунтом и гребнем (о 
досках) 

6В бесіЬеІ децибел 

6ВА децибелы по шкале А (шумомера) 
ЭВ. сі§ боиЫе-Ьеабеб сеіііп§ 1. потолок 
в двух уровнях (с уступом) 2. пере- 
крытие с подвесным потолком 
ЭВЬ боиЫе двойной 

БВТ 1. бгу-ЬиІЬ Іетрегаіиге температура 
сухого термометра 2. бисоіе Ьгііііе 
Ігапзіііоп переход от пластичного со- 
стояния к хрупкому 
ВС боог сіозег закрыватель двери 
ОБ ОиІсЬ боог однополосная дверь с 
полотном, разделённым на верхнюю и 
нижнюю части 

ЭЕС 1. бесітаі десятичный 2. бігесі 
еіесігіс сигіп§ уход (за бетоном) мето- 
дом прогрева электротоком 
БЕС бе§гее градус 

ОЕЬ беііпеаііоп нанесение линий без- 
опасности 

ЭЕМЕС бетоипІаЫе тесЬапісаі зігаіп 
§аи§е съёмный механический тензо- 
метр 

БЕМЬ бешоііііоп снос (зданий) 

ЭЕРТ бераптепі управление; министер- 
ство 

ЭР бгіпкіщ Гоипіаіп 4>онганчик для 
питья 

бЯсІ бейесііоп прогиб 

ВРТ8МЫ бгайзгпап чертёжник 

б. іи. бгаіпа§е Йхіиге ипіі 1. норма водо- 
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отведения от условного санитарного 
прибора (в единицах расхода) 2. сое- 
динительная деталь канализационной 
сети 

БСгМ беп8е-§габеб тіпегаі плотный ми- 
нерал 

БН бізігісі Ьеаііп§ централизованное 
теплоснабжение 

ОШ ТЬе Боог апб НапЕѵаге Іпзіііиіе 
Институт дверей и дверных приборов 
БНѴѴ боиЫе-1шп§ \ѵіпбо\ѵ двойное окно 
с опускными створками 
ОІА сііатеіег диаметр 
ШАСг біа§опа1 диагональ 
бк§ бескіп§ настил 

БЬ 1. беабІщНі глухая створка, глухое 
окно 2. беаб Іоаб постоянная нагрузка 
ОЬР бупатіс Іоаб Гасіог динамический 
коэффициент 

ОМЬ бетоііііоп снос (зданий) 

ООТ біб поі йпМі незаконченный 
ОО, бо біііо то же 

ООС біззоіѵеб ог§апіс сагЬоп растворён- 
ный органический углерод 
ООЕ ОерагітепГ оГ Епег§у Министерство 
энергетики 

ООМ біззоіѵеб ощапіс таііег растворён- 
ное органическое вещество 
008 Оерагітепі оГ Запііаііоп Управле- 
ние санитарной очистки (города); Уп- 
равление водопровода и канализации 
ООТ Оерагітепі оГ Тгапзрогіаііоп Уп- 
равление [Министерство] транспорта 
002, богеп дюжина 
ЭР бе\ѵ роіпі точка росы 
БРС, йрс, б.р.с. батрргооГ соигее гидро- 
изолирующий 
ОРЬХ биріех двусторонний 
б.р.т. батрргооГ (іп§) тетЪгапе гидро- 
изолирующая прослойка 
ОК 1. біпіп§ гоот столовая 2. бгаіп ка- 
нализационная труба 3. бге$8Іп§ гоот 
раздевалка 
ОКО бга\ѵіп§ чертёж 
йпі 1. бгаіп канализационная труба 2. 
бгаіпа§е дренажная или канализаци- 
онная система; сточные воды 
ОК\Ѵ бга\ѵіп§ чертёж 
бгѵѵі бгу ѵѵеіі дренажный колодец 
08 1. боиЫе іЫскпезз зЬееі {*1а88 двойное 
листовое стекло 2. боѵѵпзроиі водосточ- 
ная труба 

Б.8. 0/8, 0/8б§ бгор 8Ібіп§ горизон- 
тальная облицовка стен 
018 бге88еб опе 8Ібе строганый с одной 
стороны (о досках, планках) 


028 бге88еб і\ѵо 8Ібе8 строганый с обеих 
сторон (о досках, планках) 

028 &. СМ бгеззеб і\ѵо 8Ібе8 апб сепіег 
таісйеб шпунтованный с двусторон- 
ней строжкой (о досках) 

028 & М бгеазеб і\ѵо 8Ібе8 апб таісііеб с 
двусторонней строжкой с четвертью 
или шпунтом (о досках) 

028 & 8М бгеззеб і\ѵо 8Ібез апб 8Іапбагб 
таісЬеб с двусторонней строжкой со 
шпунтом и гребнем (о досках) 

048 бге88еб оп Гоиг зібез строганый с 
четырёх сторон (о пиломатериале) 
В8СЖ безщп конструкция 
О 8Т боог 8Іор останов двери 
ОТ бгшп Ігар выпуск (для стока воды) 
ОТ & О боиЫе 1оп§ие апб §гооѵе со 
шпунтом и пазом 
ОЫ бізрозаі ипіі мусородробилка 
ОЫР биріісаіе дубликат 
ОѴІЬ боѵеіаіі соединение в ласточкин 
хвост 

ШѴ6 бгаѵѵіп§ чертёж 
ОХ бігесі ехратіоп непосредственное 
расширение 

ЕА ехйаизі аіг отработанный воздух 
Е & СВ 18 еб§е апб сепіег Ьеаб опе зібе 
с калёвкой на кромке и на одной пла- 
ста (доски, планки) 

Е & СѴ18 еб§е апб сепіег ѵее опе зібе с 
Ѵ-образным шпунтом [пазом] на 
кромке и центральным Ѵ-образным 
пазом на одной стороне [пласта] (о 
досках) 

Е & ОЕ еггог8 апб отіззіопз ехсеріеб 
ошибки и погрешности исключены 
ЕВ 18 еб§е Ьеаб опе зібе с калёвкой на 
одной кромке (о планках, досках) 
ЕСС8 Еигореап Сопѵепііоп Гог 
Сопзішсііопаі Зіееіѵѵогкз Европейская 
конвенция по строительным стальным 
конструкциям 

ЕСКР Еигореап Сопсгеіе Кераіг Еебе- 
гаііоп Европейская Федерация по 
ремонту (железо) бетонных сооруже- 
ний 

ЕПМ еіесігопіс бізіапсе теіег электрон- 
ный дальномер 

БЗЖ ециіѵаіепі бігесі габіаііоп эквива- 
лент прямой радиации (тепла) 

ЕЕ еазеб еб§е закруглённая кромка 
ЕКК епег§у еШсіепсу гаііо термодинами- 
ческий кпд 

ЕЕІМАКС Еигореап Ребегаііоп оГ №ііопа1 
А 880 сіаііоп 8 оГ Кераіг Сопігасіоге Евро- 
пейская Федерация национальных ас- 
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социаций ремонтно-строительных 
подрядчиков 

ЕС еб§е (ѵегіісаі) §гаіп краевое (про- 
дольное) волокно (о пиломатериалах) 
ЕНС8 ЕщйзЬ Ноизе СопсіМоп 8игѵеу 
Надзор за техническим состоянием 
зданий (Великобритания) 

Е1В Еигореап Іпѵезітепі Вапк Европей- 
ский инвестиционный банк 
ЕЕ Е еіазйс Іітіі предел упругости 2. 
еіеѵайоп 1. йрасад 2. вертикальная от- 
метка 

ЕЙЕС, еіес еіесігіс (аі) электрический 
ЕМ 1. епб таісйеб с обработанным тор- 
цом (о пиломатериалах) 2. ехрапбеб 
тезЬ просечно-вытяжная решётка 3. 
ехрапбеб теіаі просечно-вытяжной 
металлический лист 

ЕММА ЕхрапсЫ Меіаі МапиГасйігегз 
Аззосіайоп Ассоциация производите- 
лей просечно-вытяжных металличе- 
ских изделий 

ЕМ8 епег§у тапа§етепІ зузіет система 
планирования и контроля энергопо- 
требления 

ШАМ епатеі эмаль || эмалированный 
ЕХСЖ Е еп§іпеег инженер 2. еп§іпеегіп§ 
техника, технология || технический, 
инженерный 

ЕРА Епѵігошпепіаі Ргоіесйоп А§епсу 
Агентство по защите окружающей 
среды 

ЕР8 ехрапсЫ роіузіугепе пенополисти- 
рол 

ецп ециайоп уравнение 
ЕСШІР ециіртепі оборудование 
ЕК етег§епсу гоот пункт скорой меди- 
цинской помощи 

ЕКМСО Еигореап Кеабу Міхеб Сопсгеіе 
Ог§апігаІіоп Европейская организация 
производства товарного бетона 
ЕК8С Еигореап Кесогшпепбайопз Гог 
8іее1 Сопзігисііоп Европейские реко- 
мендации по проектированию сталь- 
ных конструкций 

ЕЮѴ еіесігіс гезізіапсе \ѵе1біп§ электри- 
ческая сварка сопротивлением 
Е8СОТ ехрапбаЫе зіееѵе сопсгеіе Іезі 
испытание прочности бетона разжим- 
ной муфтой 

Е8С81 ЕхрапсЫ 8Ьа1е, Сіау апб 81а1е 
Іпзйіиіе Институт по изучению вспу- 
ченного сланца и глин 
Е8КС Есопотіс апб Зосіаі Кезеагсй 
Соипсіі Совет по исследованию эконо- 
мического и социального развития 


Е8Т езіітаіе смета 

ЕТ еіарзеб Ііте время [продолжитель- 
ность] работы (системы) 

ЕТАРС Еигореап Тесііпісаі Аззосіайоп 
Гог Ргоіесгіѵе Соаікщз Европейская 
техническая ассоциация по защитным 
покрытиям 

ЕѴІ8 еб§еб ѵее опе зібе с Ѵ-образным 
шпунтом [пазом] на одной кромке (о 
досках) 

ЕѴѴІА Ехіегпаі \Ѵа11 Іпзиіаііоп Аззосіайоп 
Ассоциация по теплоизоляции наруж- 
ных стен зданий 

ЕХС ехсаѵаіе отрыть (траншею и пр.) 
ЕХЕ1 ехйаизі выпуск, отсос (воздуха) 
ЕХІ8Т ехізікщ существующий (об эле- 
ментах застройки) 

ЕХР ВТ ехрапзіоп Ьоіі болт с расширяю- 
щейся муфтой 

Р РаЬгепЬеіІ градусов по Фаренгейту 
РА Ггезй аіг свежий воздух 
РАВ ГаЬгісаІе изготовить 
Гас 1. Гасабе фасад 2. Гасіог фактор, 
множитель 3. Гасіогу завод, фабрика 
РАСТ йіе а§§ге§аІе сшзЫп§ Іезі испыта- 
ние на раздавливание мелкого запол- 
нителя 

РАГ Ггезй-аіг іпіаке забор чистого воздуха 
Р.А.І.А. Реікда оГ Ійе Атегісап Іпзйіиіе оГ 
АгсЫіесІз действительный член (Сове- 
та) Американского института архитек- 
торов 

РАО Япізіі аіі оѵег с отделкой со всех 
сторон 

РАК Яоог-агеа гайо отношение площади 
всех этажей здания к площади за- 
стройки 

ІЪа йігпасе Ьоііот азй топливная зола 
РВСА Ризіоп Вопбеб Соаіегз Аззосіайоп 
Ассоциация специалистов по защите 
(металлов) наплавкой 
РВЕ йвіоп Ьопбеб ероху наплавленное 
порошковое эпоксидное покрытие 
РВКК ЯгеЬгіск огнеупорный кирпич 
Гс Гооісапбіе фут-кандела 
РБ 1. йге берагітепі пожарное управле- 
ние 2. йоог бгаіп выпуск (для воды) в 
полу 3. Гогсеб бгаіщйі принудительная 
тяга 

РБВ Гогсеб-бгай Ыо\ѵег нагнетательный 
вентилятор 

РБИ Гоипбайоп 1. основание 2. фунда- 
мент 

РЕ йге езсаре пожарный выход 
Реб 8рес Ребегаі зресійсайоп Феде- 
ральные технические условия (на 
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производство строительных работ, 
США) 

БЕМ Япйе еіетепі тейюб метод конеч- 
ных элементов 

РС 1. Яте §гаіп мелкозернистый 2. йаі 
(зіазіі) §гаіп метод распиловки бревна 

на доски ( так, чтобы годовые кольца 
были направлены под углом 45' к 
кромкам) 

Р6МА Ріаі Оіазз Магкейп§ Аззосіайоп 
Ассоциация по продаже плоского 

(оконного) стекла 

РН 1. Яге Ьозе пожарный шланг [рукав] 
2. Яаі Ьеаб плоская головка (напр, 

винта) 

ЕЕ1А Ребегаі Ноизіп§ Абтіпізігайоп Ад- 
министрация жилищного строительст- 
ва (правительственный орган США, 
выдающий ссуды для частного жи- 
лищного строительства) 

РНС Яге-Ьозе саЬіпеІ ниша для пожар- 
ного шланга 

БШѴА Ребегаі Ні§Ь\ѵау Абтіпізігаііоп 
Федеральное управление автомобиль- 
ных дорог США 

ГНУ Яге Ьубгапі пожарный гидрант 
РІВР Ребегаііоп Іпіегпаііопаіе би Веіоп 
Ргбсопігаіпі Международная федера- 
ция по предварительно напряжённому 
железобетону 

Б1ШС Ребегаііоп Іпіегпаііопаіе без 
Іп§епіеигз Соп8еіІ8 Международная 
федерация инженеров-консультантов 
Р1ЕІ Рапп апб Іпбизігіаі Епиіртепі 
Іпзіііиіе Институт сельскохозяйствен- 
ного и промышленного оборудования 
Ш Яттізіт отделка 

РІХ ЯхШге 1. арматура (осветительная 
и т.п.) 2. крепёжная [зажимная] де- 
таль 

РЬ 1. ЯазЫщ 1. слив, отлив 2. слой гид- 
роизоляции 2. Яоог 1. пол 2. перекры- 
тие 3. Яоог Ііпе отметка чистого пола 
(наносимая в виде черты на стену) 

ЯЬ ЯэоІІатЬеП фут-ламберт (внесистем- 
ная единица яркости) 
й§ Яап§е 1. полка (балки) 2. фланец 
(трубы) 

йг Яоог 1. пол 2. перекрытие 
РЬ8А Раіг 1_аЬоиг 8іапбагбз АсІ Закон о 
введении стандартов на качественное 
выполнение строительных работ 
Яі Яі§Ьі оЯ зіаігз лестничный марш 
РЬЕГОК Яиогезсепі флуоресцентный 
РМ Яхеб-епб тотепі момент заземления 
Р.М. Япепе88 тобиіиз модуль крупности 


йп§ Гоашіпё пенообразование 
РМТ ЯизЬ теіаі іЬгезЬоІб металличе- 
ский порог дверного проёма в уровень 
[заподлицо] с полом 
ГОВ Яее оп Ьоагб франко-борт 
ГОНС Ягее оЯ Ьеагі сепіегз (ІитЬег) пило- 
материал, не включающий сердцевину 
ГОК Ягее оЯ кпоіз без сучков 
Р08 Яасіог оЯ заЯеІу коэффициент запаса 
прочности 

РР ЯатергооЯ огнестойкий 
ір Ягее 2 Іп§ роіпі точка замерзания 
Р.Р, ЯазЬ роіпі температура вспышки, 
температура воспламенения 
ІргГ ЯгергооЯ огнестойкий 
Яг йате рама 

РКА Ребегаі гаіЬѵау абтіпізігаііоп Феде- 
ральная администрация железных до- 
рог (США) 

Р.К.І.ВА Ре11о\ѵ оЯ іЬе Коуаі Іпзіііиіе оЯ 
ВгіІізЬ АгсЫіесІз действительный член 
(Совета) Королевского института бри- 
танских архитекторов 
БКР ЯЬег геіпЯогсеб ріазііс пластмасса, 
армированная волокном 
йя Ягеі§Ьі груз 

йлѵк Яшпеяѵогк стержневая конструкция; 
каркас 

Р8 Ребегаі 8ресіЯсаІіопз Федеральные 
технические условия (на производ- 
ство строительных работ, США) 
Р8Т Яощеб 8Іее1 кованая сталь 
й ЯооІ фут 

й-с Яооісапбіе фут-кандела 
РТС 1. ЯіІіп§ фитинг, соединительная 
деталь 2. Яоойп§ основание, фундамент 
РТІ Расіп§ Тііе Іпзіііиіе Институт обли- 
цовочной плитки 
РТ-ЬВ ЯооІ-роипб футо-фунт 
РѴ Ягопі ѵіе\ѵ вид спереди 
Р\Ѵ 1. Яеебѵѵаіег подпиточная вода 2. Яге 
\ѵа11 брандмауэр 3. ЯазЬ ѵѵеібіщ сварка 
оплавлением 

С 1. §аз газ || газовый 2. §ігбег балка; 
ригель 

СА Оурзшп Аззосіаііоп Ассоциация гип- 
совьк материалов 

§а §аи§е 1. измерительный прибор 2. 
калибр 3. колея 

САС §гапи1аг асііѵаіеб сагЬоп гранули- 
рованный активированный уголь 
ОАІ Сиііб оЯ АгсЬіІесІигаІ Ігоптощегз 
Союз изготовителей декоративных 
скобяных изделий 
ОАЦ §а1 §айоп галлон 
§аг. §ага§е гараж 
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СВ §1а§8 Ыоск стеклянный блок 
ОСІ §гау сазі ігоп серый чугун 
СЕКС §1а88-ЯЬег геіпіогсесі агсЬііесіигаІ 
с1а(Міп§ архитектурная облицовка 
(стен здания) панелями из стеклофиб- 
робетона 

СГКР §1а88-ЁЬег геіпіогсесі ріазііс пласт- 
масса, армированная стекловолокном 
СО §1а88 іог §1агіп§ (листовое) стекло 
для остекления 

С§Ь6 ^гоипсі ёгапиіаіесі Ыазійдгпасе 8Іа§ 
(тонко) молотый гранулированный до- 
менный шлак 

ССР Оиібе Іо Оооб Ргасіісе Руководство 
по производству строительных работ 
СІ §а1ѵапігесІ ігоп оцинкованная листо- 
вая сталь 

ОБ, §1 1. 8ІЭ88 стекло 2. §1а2ес1 ііпізЬ гла- 
зурованный, с глазурной отделкой 3. 
§І 088 глянец 

СЬС Огеаіег Бопсіоп Соипсіі Совет Боль- 
шого Лондона 

СК 1. §гас1е сорт, марка; степень 2. 
§гооѵесЗ гооііп§ желобчатые кровель- 
ные изделия (черепица, гонт и т.п.) 
СКС §1а88 геіпіогсесі сопсгеіе стеклофиб- 
робетон; бетон, дисперсно армирован- 
ный стекловолокном 

СКСБА Соѵеттепіаі Кейве Соііесііоп 
апб БІ8ро8а1 Авзосіаііоп Правительст- 
венная ассоциация санитарной очист- 
ки городов [населённых мест] 

С/КГ§ §гооѵеб гооЁн§ желобчатые кро- 
вельные изделия (черепица, гонт и 
т.п.) 

СКР §1а88 геіпіогсесі ріазііс стеклопла- 
стик 

ОТ §1агес1 іііе глазурованная плитка 
СТА Сіазз Тетрегіп§ Авзосіаііоп Ассо- 
циация специалистов по закалке стек- 
ла 

СѴР ёурзигп гипс 
Н Ьапі твёрдый; затвердевший 
1/2 Н Ьаіі-Ьагсі полутвёрдый 
НА Ьоивіп§ аиіЬогііу местные органы 
власти, регулирующие застройку 
НАС ЬщЬ аішпіпа сешепі глинозёмистый 
цемент 

Н & М Ьіі апб тівв (ІитЬег) несортовой, 
нестандартный (о пиломатериале) 

НВ Ьове ЬіЬЬ наконечник [ниппель] 
шланга 

Н.В. ЬаІіЬаі, ІіаІіЬгіск кирпич-половняк 
НС Ьоііоіѵ соге пустотелый 
НС8 ЬщЬ-сагЬоп зіееі высокоуглероди- 
стая сталь 


НБ ІіеасІ головка; оголовок 
НООР Ьі§Ь-с1епзіІу оѵегіаіб ріуѵѵооб 
плотная облицованная фанера 
НШѴ ЬагсЬѵаге металлические изделия 
Ьііѵѵіі Ьагсіѵѵоосі твёрдая древесина, дре- 
весина твёрдых пород 
НЕ Ьеаі ехсЬап§ег теплообменник 
НЕХ 1. Ьеха§оп шестиугольник 2. 

Ьеха^опаі шестиугольный 
НЕ 1. Ьі§Ь і^е^иепсу высокая частота 2. 
Ьоі ЯпізЬесІ отделанный в горячем со- 
стоянии (о металлических поверхно- 
стях) 

Ь§т Ьесіо§гат гектограмм, 100 г 
НОМЕ Ьі§Ь щасііепі та§пеііс Шіег маг- 
нитный сепаратор с высоким градиен- 
том напряжённости магнитного поля 
НОТ, Іі§1 1. Ьеі§Ьі высота 2. Ьі(§Ь) ІесЬ 
передовая технология; передовая тех- 
ника 

НМА НагсЬѵоосІ Мапиіасіигегв' Авзосіа- 
ііЬп Ассоциация изготовителей изде- 
лий из древесины твёрдых пород 
НМАІА Нопогагу МешЬег оі іЬе 
Атегісап Іпвіііиіе оі АгсЬііесіз Почёт- 
ный член Американского института 
архитекторов 

НМЛ Ьо11о\ѵ-теіа1 боог пустотелая ме- 
таллическая дверь 
НОК 1югІ20піа1 горизонтальный 
Н от М Ыі от тівв (ІитЬег) пиломатери- 
ал с отклонением от размеров, уста- 
новленных сортаментом 
Н08Р Ьозрііаі здание больницы 
НОѴ Ьі§Ь-оссирапсу ѵеЫсІе автомобиль 
большой вместимости 
НР, Ьр 1. Ьі§Ь ргеззиге высокое давле- 
ние 2. Ьогверосѵег лошадиная сила 
Н РТ Ьі§Ь роіпі 1. вершина 2. отметка 
самой высокой точки (напр, на 
стройплощадке) 

НК, Ьг 1. Ьоі гоііесі горячекатаный 2. 

Ьоиг час || (по) часовой 
НКА Ьоі гоііесі азрЬаІІ асфальтобетон, 
укатанный в горячем состоянии 
Ьгі Ьеагі сердцевина (бревна, бруса) 

НИ РА Ьеагі іасіаі агеа площадь по- 
верхности сердцевины (бревна) 

Нгі О Ьеагі §ігіЬ (ІитЬег) обхват серд- 
цевины (лесоматериала) 

Н8 Ьеппеіісаііу веаіесі герметически 
уплотнённый, герметизированный 
Н8В Ні§Ь 8ігеп§іЬ Ьоіі высокопрочный 
болт 

Н8С 1. НеаІіЬ ашЗ 8аіеіу Соттіввіоп Ко- 
миссия по охране труда и технике без- 
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опасности 2. Ы§Ь-8Ігеп§іЬ сетепі высо- 
копрочный [высокомарочный] цемент 
Н8Е 1. Неаіій апсі Заіёіу Ехесиііѵе инс- 
пектор по охране труда и технике без- 
опасности 2. Ьоше (индивидуальный 
одноквартирный) дом 
Н81 Ьеаі 8Іге88 йкЗех индекс теплового 
стресса 

Н81А Ы§Ь 8Ігеп§іЬ 1о\ѵ аііоу зіеек высо- 
копрочные низколегированные стали 
НТ 1. Ьеаі Ігеаіесі подвергнутый тепло- 
вой обработке или закалке 2. Ы§Ь- 
Іешііе с высоким пределом текучести 
НТО Ы§1і-Іеп8ІІе сазі ігоп высокопроч- 
ный чугун 

НТО Ы§1і-Іеп8І1е чііаііту марка (стали) с 
высоким пределом текучести; с высо- 
ким пределом текучести (о сталях) 
НТК Ііеаіег нагреватель 
НТ8 Ы§Ь-Іеші1е 8Ігеп§Ій высокая проч- 
ность при растяжении 
НѴАС ЬеаІіп§, ѵепІі1аІіп§ апб сопсііііоп- 
іп§ отопление, вентиляция и кондици- 
онирование воздуха 

НѴО Оерагітепі оГ Ноівіщ апсЗ ТІгЬап 
Оеѵеіортепі Министерство жилищного 
строительства и городского развития 
(США) 

НѴУ Ьеаѵу тяжёлый 
Н\Ѵ Ьоі ѵѵаіег горячая вода 
НѴѴУ Ы§Ь\ѵау автомобильная дорога, ав- 
тострада 

НУС) Ьубгаиііс гидравлический 
Нг герц, Гц 

ІАВ8Е Іпіегпаііопаі Аззосіаііоп Сот Вгк1§е 
апб Зігисіигаі Еп§іпеегіп§ Междуна- 
родная ассоциация по мостам и инже- 
нерным сооружениям 
ІАСК8 Іпіегпаііопаі Аввосіаііоп о( Соп- 
сгеіе Кераіг 8ресіа1І8І8 Международная 
ассоциация специалистов по ремонту 
бетона [бетонных конструкций] 

ІА88 Іпіегпаііопаі Аззосіаііоп о( 8Ье1І апб 
8расе 8ішс1иге8 Международная ассо- 
циация по оболочкам и пространст- 
венным конструкциям 
ІВ 1-Ьеат двутавровая балка 
ІСВО Іпіегпаііопаі СопГегепсе о( Виі1сіт§ 
Ойісіак Международная конференция 
руководящих работников строитель- 
ных фирм 

ІСЕ 1. Ішіііиіе оГ Сіѵіі Ещцпееге Инсти- 
тут гражданских инженеров (США) 
2. ІП8ІІШІІОП о( Сіѵіі Ещщіееге Обще- 
ство гражданских инженеров (Велико- 
британия) 


ІСОЬО Іпіегпаііопаі Согпгпіііее оп Ьаг§е 
Оагш Международный комитет по 
строительству крупных плотин 
ІС8 Ігоп Са8Ііп§8 Зосіеіу (Научное) об- 
щество по чугунному литью 
Ш ішісіе (ііатеіег внутренний диаметр 
ША Іпіегпаііопаі Оеѵеіортепі А§епсу 
Международное Агентство по разви- 
тию (экономики и технологии) 

ІР іпвкіе (асе внутренняя грань, внут- 
ренняя лицевая поверхность 
ІРСІ Іпіегпаііопаі РіЬгош Сопсгеіе 
Ішіііиіе Международный институт 
фибробетона 

ПЕР Іпіегпаііопаі Ішіііиіе (ог І_аіЬ апсі 
Ріазіег Международный институт шту- 
катурки и оснований под штукатур- 
ный намёт 

ІЕПІЗ Шшігаіе иллюстрировать, пояс- 
нять (рисунком, примером) 

ІМІ Іпіегпаііопаі Мазопгу Ішіііиіе Меж- 
дународный институт каменной клад- 
ки 

ІМРС 1. ітрге§паІе пропитать 2. ітрге§- 
паіесі пропитанный 

ІЫСШ іпсіпегаіог (мусоро)сжигательная 
установка 

ШСЬ 1. іпсіисіе включать 2, іпсіисііп§ 
включающий || включая 
Е8ГО ішішігіаі промышленный, произ- 
водственный 

ГЫРО іпГоппаІіоп информация 
ИМИ ігпрасі поіве га1іп§ нормируемый 
уровень ударного шума 
ШТ 1. іпіаке водозабор 2. іпіегіог внут- 
ренний 3. іпіегпаі внутренний 
ІРБ іпсііѵкіті ргоіесііѵе беѵісе 
индивидуальное средство защиты 
ІКМА ішиіаіесі Кооі МетЬгапе АвветЫу 
многослойная конструкция обратной 
кровли 

І8Е8 Іпіегпаііопаі 8о1аг Епег§у Зосіеіу 
Международное общество по исполь- 
зованию солнечной энергии 
ІЗО Іпіегпаііопаі Зіапсіапі Ог§апігаІіоп 
Международная организация (по) 
стандартизации, ИСО 
18Т ішісіе Ігіт обрамление [художест- 
венная отделка] внутренних проёмов, 
карнизов 

ІТЕ Ішіііиіе о( Теггевігіаі Есо1о§у Инсти- 
тут земной экологии (Великобрита- 
ния) 
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МКС Ішіерешіепі \ѵіге горе соге гибкий 
стальной сердечник стального прово- 
лочного каната (в виде стального ка- 
ната меньшего диаметра) 

3 & Р юізіз апсі ріапкз брусья и доски 
ЛСГ діпсііоп соединение, сопряжение 
КО кпоскеб сіаѵѵп разобранный, в разо- 
бранном виде 
к§ кііо§гат килограмм, кг 
кт кііотеіег километр, км 
КО кпоскоиі центральная часть (с от- 
верстием для вилки) круглой розетки 
электросети 

КР кіекріаіе нижняя предохранительная 
металлическая планка двери 
КР & О кіекріаіе апб сігір нижняя за- 
щитная металлическая планка двери с 
отливом [слезником] 
кзі кііорошкѣ рег зциаге іпсЬ 1000 фун- 
тов на кв. дюйм 
кѴѴ кііоіѵай киловатт, кВт 
Ь 1. ІатЬегі Ламберт, Лб (внесистемная 
единица яркости) 2. Іей левый 
ІА 1і§1ипіп§ аггезіег молниеотвод 
ІАМ Іатінаіе слоистый [многослойный] 
клеёный материал 

Ь & СМ Ііте апб сетей тогіаг известко- 
во-цементный строительный раствор 
Ь & Ь ІаІсЬ апб Іоск замок с защёлкой 
Ь сб Р ІаіЬ апб ріазіег дранка и штука- 
турка, штукатурка по слою дранки 
1АТ 1. Іаіегаі боковой 2. іаіііибе широта 
ІАѴ Іаѵаіогу уборная, туалет 
1Ь роипб фунт 
Іі>г ІитЬег пиломатериал 
ІСМ іоозе сиЫс теіег кубический метр 
сыпучего [насыпного] материала 
ЬСѴ іоозе сиЫс уагб кубический ярд сы- 
пучего [насыпного] материала 
НЮ 1апбіп§ лестничная площадка 
ІЖА 1і§1іІ ехрапбеб сіау а§§ге§аІе ке- 
рамзит 

ЬРБ Ьоаб Расіог Оезщп расчёт по пре- 
дельным нагрузкам 

ЬРІРА Ьатіпаіеб РіЪег§1азз Іпзиіаііоп 
Ргобисегз Аззосіаііоп Ассоциация изго- 
товителей слоистых теплоизоляцион- 
ных материалов из стекловолокна 
ІЖГ Ипеаг іооі линейный фут 
Ь6 1. 1еп§іЬ длина 2. 1оп§ длинный 
1§г 1оп§ег (ІитЬег) 1. длинномерный (о 
пиломатериалах) 2. долготьё 
1§11і 1еп§11і длина 
ЬН Іей Ьапб левый 


НВ іоаб іпбісаІіп§ Ьой высокопрочный 
болт с устройством контроля усилия 
натяжения 
НС Исепзе лицензия 
НПЧ Ипеаг линейный, погонный 
ІА Ііѵе Іоаб временная нагрузка 
ІМ Ііте тойаг известковый раствор 
Іт Іитеп люмен, лм 

ІМС Іаіех тобШеб сопсгеіе латексноце- 
ментный бетон 

ІМС-НЕ Ы§1і еагіу зІгепкіЬ Іаіех 
тобШеб сопсгеіе быстротвердеющий 
латексноцементный бетон (с ранним 
нарастанием прочности) 

ІМЗ ІщиеЯеб паіигаі §аз сжиженный 
природный газ 
Ьп§, Іп§ 1іпіп§ облицовка 
ША 1еп§іЬ оѵегаіі габаритная длина 
ЬР 1о\ѵ ргеззше низкое давление 
НЮ ікщіб реігоіеит §аз сжиженный 
нефтяной газ 

ЬР8 І_аг§е Рапеі Зузіет крупнопанель- 
ная система (зданий) 

ЬК Яѵіп§ гоот жилая комната, комната 
дневного пребывания 
123 Іей зібе левая сторона 
ЬТ 1і§Ы 1. свет 2. лёгкий 
Ь\ѴС Н|фІ\ѵеі§1іІ сопсгеіе лёгкий бетон, 
бетон на лёгких заполнителях 
М Ъепбіп§ тотепі изгибающий момент 
МА тесііапісаі абѵапІа§е выигрыш в си- 
ле 

МАС тахітит аікжаЫе сопсепігаііоп 
предельно допустимая концентрация, 

пдк 

та§1еѵ та§пейс Іеѵііаііоп 1. магнитная 
подвеска (колёс транспортного сред- 
ства) 2. транспортная система на 
магнитной подвеске 
МАТЬ таіегіаі материал 
МАХ тахітит максимум || максимально 
МВСМА Меіаі Виіібіп§ Сотропепі 
МапиіасШгегз Аззосіаііоп Ассоциация 
изготовителей (элементов) металличе- 
ских конструкций 

МВН амер, внесистемная единица теп- 
ловой мощности [тешюпроизводитель- 
ности], 1 МВН - 1000 БТЕ/ч - 0,29 
кВт 

МВМ, М.Ълі. іЬоизапб (іёеі) Ъоагб 
теазиге объём пиломатериала в тыся- 
чах досковых футов 

МВМА Меіаі Виіібіп§ МапиГасІигеге Аз- 
зосіаііоп Ассоциация изготовителей 
сборных металлических зданий 
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МС 1. теіаі-сіагі с металлическим по- 
крытием, плакированный (металлом) 
2. тоізіиге сопіепі влажность 
МСАА Мазоп Сопігасіогз Аззосіаііоп 
оГ Атегіса Американская ассоциа- 
ция подрядчиков [подрядных орга- 
низаций] по каменным работам 
МСБ тахітит сопіаіптепі Іеѵеі макси- 
мальная доза содержания (разных ве- 
ществ в питьевой воде, воздухе и др.) 
МОР тасго-сіеіесі ігее не имеющий ви- 
димых дефектов 
МЕСН шесЬапісаІ механический 
МЕО тебіит жидкая составляющая 
окрасочного состава 

МЕМВ тетЬгапе мембрана; оболочка; 
диафрагма 

МЕК тесЬапісаІ ециіртепі гоот помеще- 
ние [комната] для размещения меха- 
нического оборудования, машинная 
комната 

МЕТ теіаі металл || металлический 
МЕ22 теиапіпе антресоль 
МР тіД йпЫі обработка на станке 
МР6 1. таішГасШгег изготовитель 2. та- 
пиіасіигіщ изготовление || изготови- 
тельный 

МРМА Меіаі Р1оогіп§ Мапиіасіигегз Аз- 
зосіаікШ Ассоциация изготовителей 
элементов (рабочего) металлического 
настила 

МР8А Меіаі Ріпізіжщ 8ирр1іегз' Аззосіа- 
ііоп Ассоциация поставщиков элемен- 
тов металлической (декоративной) от- 
делки 

МС тоіог §епегаіог мотор-генератор 
МН тапЬоІе люк 

МНЕА Месііапісаі Напсіііщ Еп§іпеег'8 
Аззосіаііоп Ассоциация инженеров по 
подъёмно-транспортному оборудова- 
нию 

МІ таіІаЫе ігоп ковкий чугун 
МІА МагЫе Іпзіііиіе оГ Атегіса Амери- 
канский институт мрамора 
ѵпс тахітит іттіззіоп сопсепігагіоп 
максимальная иммиссионная концент- 
рация, МИК 

МІМА Міпегаі Іпзиіаііоп Мапиіасіигегз 
А 880 сіаііоп Ассоциация изготовителей 
теплоизоляционных материалов и из- 
делий 

М18С тІ8сеІ1апеои8 разные, разнообраз- 
ные, различные 

МШ8 Мосіиіиз Іп1е§га1егі иіііііу 8у8іет 
Объединённая модульная система 
внутренних комммуникаций 


МК тагк репер, отметка (уровня); знак; 

клеймо; штрих (шкалы); метка 
МБ таіегіаі 1І8І ведомость [перечень] 
материалов 

ММ§, тісіу тоісііпу 1. облом 2. расклад- 
ка 

МБѴ88 тіхесі Іщиог ѵоіаіііе зизрепсіесі 
зоіісіз концентрация а 1 -"ивного ила в 
аэротенке 

МN таіп 1. главный 2. трубопроводная 
магистраль 
МО топіЬ месяц 
МСЮ тосіеі модель || модельный 
моь тахітит оѵегаіі 1еп§іЬ максималь- 
ная габаритная длина 
МОТ тоіог двигатель, мотор 
МРС Меіаі Ргорегііез Соипсіі Совет по 
надзору за качеством металлов 
шрі таріе клён 

МК тіД гип изделие заводского (несе- 
рийного) изготовления 
МКТ теап гасііапі іетрегаіиге средняя 
температура теплоизлучения 
тгі, МгТ теап гасііаііоп іетрегаіиге 
средняя радиационная температура 
МКГК тогіаг (строительный) раствор 
М8ѴѴ типісіраі 80Ііс1 зѵазіе твёрдые быто- 
вые отбросы, ТБО 

МТ теігіс іоп метрическая тонна (1000 
кг) 

МП Меіаі' Тгеаііщ; Іпзіііиіе Институт 
технологической обработки металлов 
М\\Ю Меігороіііап ѴѴаіег ОІ8ІгісІ Город- 
ской округ водоснабжения 
N 1. пай гвоздь 2. поііЬ север 
1ЧА паіигаі азрйаіі природный битум 
1Ч4А Ізіаііопаі А§§ге§аіе Аззосіаііоп На- 
циональная ассоциация поставщиков 
заполнителей (для бетона) 

1ѴААММ [зіаііопаі Азвосіаііоп оГ 
АгсЫіесіигаІ Меіаі Мапиіасіигеіз На- 
циональная ассоциация изготовителей 
декоративных металлических изделий 
1МАССВ Ыаііопаі Ассгегіііаііоп Соипсіі іог 
Сегіііісаііоп Восііез Национальный Со- 
вет по аккредитации уполномоченных 
органов выдачи сертификатов (на ма- 
териалы) 

ЛАСЕ Ыаііопаі Азвосіаііоп оГ Соггозіоп 
Еп§іпеегз Национальная ассоциация 
инженеров [специалистов] по корро- 
зии (металлов) 

NА^АГ ІЧаііопаІ Азвосіаііоп оГ Оесогаііѵе 
АгсЫіесіигаІ РіпізЬез Национальная 
ассоциация производителей декора- 
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тивных отделочных изделий и матери- 
алов 

NАНВ N3(101181 Аввосіаііоп оГ Ноте 
Виіісіегя оГ (Ье 118 Национальная ассо- 
циация строителей жилых домов США 
NАМА8 N8(101131 Меавигетеп! Ассгебііа- 
(іоп Зегѵісе Национальная метрологи- 
ческая служба (Великобритания) 
NАМР N8(101131 Аввосіаііоп оГ Меіаі 
Ріпівііегв Национальная ассоциация 
специалистов по отделке (зданий и 
помещений) металлическими декора- 
тивными изделиями 

1ЧАѴЮАРС N8(101131 Азвосіаііоп о( Мів- 
сеііапеоив, Опіатеп(а1 аші АгсЫіесІигаІ 
Ргосіисіз Соп(гас(ог8 Национальная ас- 
социация подрядчиков-специалистов 
по архитектурно-декоративной отдел- 
ке (зданий и помещений) 

МАТ па(ига1 природный 
МАГМ Ме\ѵ Аи8(гіап Типпеііид Мейюб 
новый австрийский метод проходки 
тоннелей 

ІЧАѴѴЦС N8(101131 Аввосіаііоп оГ \Ѵа8(е 
Нівроваі Сопігасіоге Национальная ас- 
социация подрядных организаций 
очистки городов 

1ЧА\ѴІС №(іопа1 А 880 сіа(іоп оС ^отеп іп 
Соп8(шс(іоіі Национальная ассоциа- 
ция женщин-строителей (США) 

NВА N3(101131 ВшЫйщ А§епсу Нацио- 
нальное строительное агентство (Вели- 
кобритания) 

теоА N8(101131 Виіісііпё ОгапКе Оиаг- 
гіев Азвосіаііоп Национальная ассоци- 
ация (технического персонала) карье- 
ров строительного гранита 
N68 N8(101131 Вигеаи оС 8(апс1агсІ8 Наци- 
ональное Бюро стандартов 
N000 Ме\ѵ соштипКу сіеѵеіортепі согро- 
гаііоп Корпорация развития новых го- 
родов (США) 

ЖЛАС N3(101181 Соп8(шс(іоп Іпсіивігу Аг- 
Ыігаііоп Сотшійее Национальный 
строительный арбитражный комитет 
ЖМА Маііопаі Сопсгеіе Мавопгу Авво- 
сіаііоп Национальная ассоциация спе- 
циалистов по каменным работам из 
бетонных стеновых камней л 
МСѴС2 N8(101131 Соипсіі (от Ѵосаііопаі 
(ЗиаШісаІіопв Национальный совет 
профессиональной квалификации 
N07 попбевігисііоп (евйщ; испытание без 
разрушения 

N16 повей опе еб§е с одной закруглён- 
ной кромкой (о пиломатериалах) 


ШЕ повей (\ѵо ей§ев с двумя закруглён- 
ными кромками (о пиломатериалах) 
ІЧЕВВ N8(101131 Епѵітошпепі Ваіапсйщ 
Вигеаи Национальное бюро по налад- 
ке систем вентиляции и кондициони- 
рования воздуха 

МЕС N8(101131 ЕхЫЫііоп Сепіге Нацио- 
нальный выставочный центр 
МЕКС №(ига1 Епѵігоптеп( КевеагсЬ 
Соипсіі Исследовательский совет по 
проблемам (защиты) окружающей 
среды 

ОТ8НАР N8(101131 ЕтІ88Іоп 8(аш1агс1 Рог 
Нагагйоив Аіг РоИшіоп Национальный 
стандарт, устанавливающий опасные 
уровни загрязнения воздуха промыш- 
ленными выбросами 

МРС 1. Маііопаі Репевігаііоп Соипсіі На- 
циональный Совет по системам рас- 
пределения и архитектурного оформ- 
ления оконных переплётов по фасаду 
зданий 2. Маііопаі Ріге Сойе Нацио- 
нальные нормы пожарной безопасно- 
сти 

МЕРА 1. Маііопаі Ріге Рго(ес(іоп Аввосіа- 
(іоп Национальная ассоциация пожар- 
ной охраны 2. N8(101131 Рогезі Ргойисів 
Аввосіаііоп Национальная ассоциация 
производителей изделий из лесомате- 
риалов 

N№8 1. N3(101131 Іпвійиіе оР Виі1йіп§ 

Зсіепсев Национальный институт 
строительных наук (США) 2. N3(101181 
Іп8(і(и(е оР Виіібіііё Зегѵісев Нацио- 
нальный институт инженерного обо- 
рудования зданий (США) 

N16 ію( іп (Ііе сопіасі не находящийся в 
контакте, бесконтактный 
МСА Маііопаі Іпвиіаііоп Сопігасіогв 
Аввосіаііоп Национальная ассоциация 
подрядчиков по выполнению тепло- 
изоляционных работ (США) 

МНБ поіве іпйисей Ьеагіп§ Іовв потеря 
слуха от (воздействия) шума 
N181 Маііопаі Іпвійиіе оР 8(апйагйв апй 
ТесЬпо1о§у Национальный институт 
стандартов и технологии 
МКСА Nа(іопа1 Кіісйеп СаЬіпеІ Аввосіа- 
ііоп Национальная ассоциация по из- 
готовлению кухонных гарнитуров 
[шкафов] 

МБА Маііопаі Біте Аввосіаііоп Нацио- 
нальная ассоциация по производству 
(строительной) извести (США) 

МБМА N3(101181 БшпЬег МапиРасІигегв 
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Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
производителей пиломатериалов 

М)РМА Ыаііопаі Оак Р1оопп§ Мапіііас- 
Ішегз Аззосіаііоп Национальная ассо- 
циация изготовителей дубовых изде- 
лий для покрытия пола (США) 

№)М потіпаі номинальный (о размерах 
и пр.) 

МЭММА Кайопаі Отатепіаі апб Мізсеі- 
іапеоиз Меіаіз Аззосіаііоп Националь- 
ная ассоциация изготовителей декора- 
тивных и различных других металли- 
ческих (строительных) изделий 
(США) 

N0? поі ойіегѵѵізе ргоѵібеб іог (если) не 
предусмотрено иначе 

№А №6опаі РагІісІеЬоагсІ Аззосіаііоп 
Национальная ассоциация изготовите- 
лей древесно-стружечных плит 
(США) 

>(РСА 1. №6опаі РаіпІ апб СоаІіп§8 Аз- 
зосіаііоп Национальная ассоциация 
изготовителей красок и грунтовок 
(США) 2. N81)0081 Ргесазі Сопсгеіе 
Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
по сборному железобетону (США) 

ЫРКА №6опаі Раѵіп§ апб КегЬ Аззосіа- 
Ііоп Национальная ассоциация изгото- 
вителей бетонных блоков и бортовых 
камней для мощения 

КРЬ 1. №6опа1 Рііузісаі І_аЪогаІогу На- 
циональная физическая лаборатория 
2. пірріе ниппель 

КР8 потіпаі ріре зіге номинальный раз- 
мер трубы, труба номинального разме- 
ра 

КР8Н пеі розіііѵе зисііоп ііеаб 1. допу- 
скаемый кавитационный запас 2. гео- 
метрическая высота всасывания (насо- 
са) 

N11 поізе гебисйоп снижение [уменьше- 
ние] (уровня) шума 

ЫКС поізе гебисйоп соейісіепі коэффи- 
циент уменьшения (интенсивности) 
шума 

ЫКСА N8)101131 Коойп§ Сопігасіогз 
Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
подрядчиков по устройству кровель 

N1100 N8)10431 КезеагсЬ Соипсіі о) 

Сапаба Канадский национальный со- 
вет по исследованию (строительных 
конструкций) 

NК^СА Каііопаі КооГ Беек Сопігасіогз 
Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
подрядчиков по устройству настилов 
покрытий зданий (США) 


NКМСА N31101181 Кеабу Міхеб Сопсгеіе 
Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
поставщиков товарного бетона 
Ы8А N3110431 8іопе Аззосіаііоп Нацио- 
нальная ассоциация специалистов по 
добыче природных каменных материа- 
лов (США) 

^Б8А №ііопаІ 8аз1і апб Ооог .ІоЬЬегз 
Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
субподрядных организаций по уста- 
новке оконных и дверных заполнений 
(США) 

N8? №йопаі Запііабоп Роііпбаііоп 
Национальная организация санита- 
рии 

№ОА, №6опаі 8апб апб Сгаѵеі Аззосіа- 
ііоп Национальная ассоциация по до- 
быче песка и гравия 

№РЕ Кайопаі 8осіеІу оі РгоГеззіопаІ Еп- 
§іпеегз Национальное общество про- 
фессиональных инженеров 
N118 N860481 ТесЬпісаі ІпГогтаІіоп 8ег- 
ѵісе Национальная служба техниче- 
ской информации (США) 

ОТ'МА N 360431 Теггагго апб Мозаіс Аз- 
зосіаііоп Национальная ассоциация по 
устройству террацциевых и мозаич- 
ных покрытий (полов и т.д., США) 
N78 поі Іо зсаіе не в масштабе 
пі ѵѵі пеі іѵеі^ііі чистый вес, вес нетто 
N7^7 N360481 ІЛіІіІу Сопігасіогз Аззо- 
сіаііоп Национальная ассоциация под- 
рядчиков по строительству (город- 
ских) инженерных сетей 
Ы\УМА Кабопаі \Уооб\ѵогк Мапиіасіигегз 
Аззосіаііоп Национальная ассоциация 
изготовителей деревянных (строитель- 
ных) изделий 

ОА оѵегаіі габаритный (размер) 

0/А оп арргоѵаі на утверждении (о про- 
екте и тд ) 

ОАІ оиізібе аіг іпіаке наружный забор 
воздуха 

ОВ оЬзсиге затемнённый, непрозрачный 
(о стекле) 

ОС, ос, О.С. оп сепіег между центрами 
ОСТ ос1а§оп восьмиугольный 
О О оиізібе біагпеіег наружный диаметр 
ОБЕ оШсе контора, административное 
помещение 

ОС 1. о§ее гусёк, архитектурный облом 
8-образного профиля 2. оп §габе на- 
земный 

0.0. , о.§. о§ее гусёк, архитектурный об- 
лом 8-образного профиля 
0/Н оѵегЬеаб верхний; мостовой (о 
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кранах); подвесной (о кабельных ли- 
ниях) 

ОН8 оѵег-1іеас1ес1-8сге\ѵ винт с овальной 
головкой 

ОРС огсИпату рогііапсі сетепі обычный 
портландцемент 

ОК оиізісіе гасііік наружный радиус 
огй огйег 1. ордер (архитектурный) 2. 

заказ (на материалы и т.п.) 

08НА Оссираііопаі 8аіёІу аші НеаМі 
Асітіпізігаііоп Управление по технике 
безопасности и гигиене труда 
ОТЕС осеап іЬегтаІ епег§у сопѵегеіоп 
использование тепловой энергии оке- 
ана 

ОѴНО см. О/Н 

Р 1. ра§е страница, лист 2. Роіе полюс 
РА риЫіс аббгезв зузіет система усиле- 
ния звука в аудитории 
РАС ргеріасесі а§§ге§аІе сопсгеіе бетон 
раздельной укладки 

РА1МСАР ргасіісаі аппиаі сарасііу рас- 
чётная годовая пропускная способ- 
ность (ВПП) 

Р 4 С ро8І аші §ігбег 1. ригель со стой- 
кой 2. балочно-стоечный 
РАК рага§гарЬ параграф, статья 
р.а.г. ріапесі аіі гоипсі строганый со всех 
сторон 

РА88 ра88еп§ег пассажир || пассажир- 
ский 

РАТМІ Росѵег-асіиаіесі Тооі МапиГас- 
Іигегз' Ітіііиіе Институт изготовите- 
лей строительно-монтажных пистоле- 
тов 

РВРС Рогііапсі Ыазіііітасе сетепі шла- 
копортландцемент 

РС 1. ріесе штука || штучный 2. роіутег 
сопсгеіе полимербетон 3. Рогііапсі 
сетепі портландцемент 4. ро\ѵег сігсиіі 
силовая электросеть 5. риИ сйаіп тяго- 
вая цепь 

РСА Рогііапсі Сетепі Аззосіаііоп Ассоци- 
ация (изготовителей) портландцемен- 
та (США) 

РСС роіутег-сетепі сопсгеіе полимерце- 
ментный бетон 

РССР рге8Іге88есІ сопсгеіе суііпсіег ріре 
предварительно напряжённая цилинд- 
рическая железобетонная труба 
РСР Ргесазі Сопсгеіе Ребегаііоп Федера- 
ция сборного железобетона (Велико- 
британия) 

рсГ роипсІ8 рег сиЫс іооі фунтов на ку- 
бический фут 

РСРА Ргесазі Сопсгеіе Ргате Азвосіаііоп 


Ассоциация предварительно напря- 
жённых рамных [каркасных] конст- 
рукций 

РС1 I. ргесазі сопсгеіе іпсіікігу промыш- 
ленность сборного железобетона 2. 
Рге8Іге88ес1 Сопсгеіе Іпзіііиіе Институт 
преднапряжённого бетона (США) 

РСГГА Ргесазі Сопсгеіе Іпсішігу 
Тгаіпіп§ Азвосіаііоп Ассоциация под- 
готовки [обучения] рабочих для 
промышленности сборного железобе- 
тона 

РСКѴ рге8Іге88ес1 сопсгеіе геасіог ѵеззеі 
атомный реактор из предварительно 
напряжённого железобетона 
р.с.іі. ра88еп§ег саг ипіі приведённый 
легковой автомобиль (для расчётов) 
РСѴѴСА Роигесі Сопсгеіе \Ѵа11 Сопігас- 
Іог8 Аьаосіаііоп оГ Атегіса Американ- 
ская ассоциация подрядных организа- 
ций по возведению монолитных бе- 
тонных стен 

РЕ ріаіп еші с обрезными торцами 
Р.Е. ргоГеззіопаІ ещщіеег инженер опре- 
делённой специальности (сантехник, 
проектировщик гражданских сооруже- 
ний, электрик и т.п.) 
р.е. ріапе ес1§ес1 с обрезными кромками 
Р1Е ріапесі опе ес!§е со строжкой на од- 
ной кромке 

РЕЕ ргорогііопаі еіазііс Іігпіі предел про- 
порциональности 

РЕКЕ 1. регіогаіе перфорировать 2. 

регіогаіесі пер4х>рированный 
РЕКМ реппапепі постоянный 
РЕКР регрепсіісиіаг перпендикуляр || 
перпендикулярный 

РГА, р(а риіѵегігесі Риеі а8Іг зола-унос, 
летучая зола 

РЕБ ргеіеггесі предпочитаемый (о раз- 
мерах, конструктивном решении и 
т.п.) 

РЕЕ Ргесазі Е1оогіп§ Регіегаііоп Федера- 
ция изготовителей сборных элементов 
покрытий полов 

р.Г.§. ріапесі, Іоп^иесі апсі §гооѵес! строга- 
ный со шпунтом и пазом 
РОКС роіутег тобійесі §1а88-йЬег 
сопсгеіе стеклофиброполимерцемент- 
ный бетон, полимерцементный бетон, 
армированный стекловолокном 
РН 1. рЬазе фаза; этап 2. РЫПірз Ьеасі 
головка винта с крестообразными 
шлицами 
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1РН 8Іп§1е рЬа8е однофазный 
ЗРН Йігее рЬа8е трёхфазный 
рН 1іуйго§еп іоп ехропепі водородный 
показатель 

рй рЬоі фот (внесистемная единица ос- 
вещённости) 

РНОСАР ргасіісаі Ьоигіу сарасііу рас- 
чётная часовая пропускная способ- 
ность (ВПЛ) 

РІ Регіііе ІП8Ше Институт перлита 

(США) 

РІА Р1а8Ііс8 ІП8Шиіе оГ Ашегіса Амери- 
канский институт пластмасс 
РІАКС Реппапеп! Іпіетаііопаі А88оеіа- 
йоп оі Коай Соп§ге88е8 Постоянная 
международная ассоциация конгрес- 
сов по дорожному строительству 
РІС роіушег- ітрге§па1;ей сопсгеіе поли- 
мер-бетон 

РЬ 1. рііе свая 2. ріре Ііпе трубопровод- 
ная линия 3. ріаіе лист, плита 4. р1и§ 
пробка, затычка 5. ро\ѵег Ііпе силовая 
линия 

РЬС рі1іп§ 1, бугристость лакокрасочных 
покрытий 2, шпунтовая свая; шпунто- 
вое ограждение 

РЬМВ р1шпЫп§ 1. водопроводно-канали- 
зационная сеть; водопроводно-канали- 
зационные работы 2. установка по от- 
весу, провешивание 
РЕѴ\\Т) ріуѵѵоой фанера 
РМС роіушег тойіПей сопсгеіе полимер- 
цементный бетон 

РМУ ргейісіей шеап ѵоіе индекс ком- 
фортности по Фангеру 
РNЕ^ рпеитаііс пневматик || пневмати- 
ческий 

РІЧЬ рапеі панель 

РО ригсйаве огсіег заказ на поставку 
РОЬ роІМі полировка || полировать 
РОКС рогсеіаіп фарфор || фарфоровый 
РОКТ СЕМ РогІІапй сетеп! портланд- 
цемент 

Р08 ровіііѵе положительный 
РР-АС аіг-сопйШопіп§ роѵѵег рапеі сило- 
вой щит системы кондиционирования 

воздуха 

РРВ рге8іге88ей ргесаві Ьеаш8 сборные 
предварительно напряжённые железо- 
бетонные балки 

РРС С роіушег- рогііапй сетей! сопсгеіе 
полимерцементный бетон на портланд- 
цементе 

РРИ ргейісіей регсеп!а§е оГ йІ88аІІ8Пей 
ожидаемый процент неудовлетворён- 
ных (условиями микроклимата) 


РРСЬ ро1І8Йес1 ріаіе §1а88 полированное 
листовое стекло 

РКА ргоЬаЬі1І8Ііс гІ8к а88е88теп! оценка 
вероятности риска 

РКС, г. К. С., рге ргеса8І геіпіогсей 
сопсге!е сборный железобетон 
РКС8Т ргесав! сборный (о бетоне) 
РКЕРАВ ргеГаЬгісаІеіІ сборный (о бе- 
тонных и металлических конструк- 
циях и сооружениях) 

РКОЛ рпуесі проект, объект строитель- 
ства, строительный объект 
РІ8 ріапей опе 8Ійе строганый на одной 
стороне [пласти] 

Р48 ріапей іоиг 8Ійе8 строганый с четы- 
рёх сторон 

Р8С ргеса8І 8и8репйей сеі1іп§ сборный 
подвесной потолок 

р.8.е. ріапей апй 8циагеей§ей строганый 
и с обрезными торцами (о пиломате- 
риале) 

Р182Е ріапей опе 8Ійе апй Вѵо ей§е8 со 
строжкой на одной стороне [пласти] и 
на, двух кромках 

р8І роипЙ8 рег 8циаге Гоо! фунтов на 
квадратный фут 

Р8І, р8І роипЙ8 рег 8циаге іпсЬ фунтов 
на квадратный дюйм 
р.8.]. ріапей апй 8циаге ]оіп!ей строганые 
и соединённые впритык по кромкам 
(о досках) 

РТ 1. рагі часть, деталь 2. роіпі точка || 
точечный 

РТАС раска§ей іегшіпаі аіг сопйШопег 
автономный местный кондиционер 
РТР Раѵешеп! Те8Ііп§ Расііііу оборудова- 
ние для испытания дорожных покры- 
тий 

РТІ Ро8І Тепвіоп (іп§) Іп8ШліІе Инсти- 
тут преднапряжённого железобетона 
(с натяжением арматуры на бе- 
тон) 

РТК рагііііоп перегородка 
РИИ ріаппей ипіі Йеѵеіортеп! планиро- 
вочная единица застройки (с функци- 
ональным зонированием) 

РІІР роІуигеіЬапе іоаш пенополиуретан 
РѴА роіуѵіпуі асеіаіе поливинилацетат 
РѴС роіуѵіпуі сЫогійе поливинилхлорид 
Р\ѴИ РиЫіс \Ѵогк8 БерагІтепі Управле- 
ние общественных работ (обычно го- 
родское) 

О \ Оиаіііу А§8игапсе гарантия качества 
ОЕК 0иаггіе8 ЕхрІ 08 Іѵе 8 Ке§и1аііоп8 Пра- 
вила обращения с ВВ при разработке 
карьеров 
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О К циагіег гоипсі четверть (архитек- 
турный облом) 

(28КМС 1. (Зиаіііу ЗсЬете Гог Кеайу- 
тіхесі Сопсгеіе Программа улучшения 
качества товарного бетона 2. Ошіііу 
Зегѵісе Гог Кеайу-тіхей Сопсгеіе 
Служба контроля качества товарной 
бетонной смеси 
циагі кварта 

ОГК 1. диаггу-Ые кровля из неглазуро- 
ванной керамической плитки 2. 
^иа^^е^ 1. четверть 2. вертикальная 
планка для прибивки драни 3. квад- 
ратная панель 

ОИАТ) циайгап§1е 1. прямоугольный или 
квадратный двор, окружённый здани- 
ями 2. четырёхугольное здание с внут- 
ренним квадратным или прямоуголь- 
ным двором 

ОГІАЬ циаіііу качество, марка (матери- 
ала) 

К 1. гайіиз радиус 2. гщЫ правый 
К.А. ге§ізІегей агсЫіесІ архитектор-пред- 
ставитель заказчика 

КАВ гаЬЬеІ 1 четверть (паз) 2. соедине- 
ние в четверть 3. рубанок для выборки 
четверти 

ВАМ гарій апаіузіз тасЫпе машина для 
ускоренного определейия содержания 
цемента в бетонной смеси 
КВМ геіпГогсей Ьгіск тазошу армиро- 
ванная каменная кладка 
ВС 1. геіпГогсесі сопсгеіе железобетон 2. 
КезеагсЬ СотгпіПее Исследовательский 
комитет 

КСС гоііег сотрасіей сопсгеіе бетон, уп- 
лотнённый (дорожным) катком 
КСР геіпГогсей сопсгеіе ріре железобе- 
тонная труба 

КГ) 1. гооГ йгаіп водосток с крыши 2. 

гоипй круг || круглый 
1/2 КО ЬаІГ-гоипй (архитектурный об- 
лом) 

1/4 КИ цшгіег-гоипй четверть (архи- 
тектурный облом) 

КОР геіизе-йегіѵей ііеі топливо, получа- 
емое из бытовых отбросов 
КОЬС гоііей йгу Іеап сопсгеіе жёст- 
кий тощий бетон, уплотнённый укат- 
кой 

КЕСР гесеріасіе электророзетка 
КЕРК 1. геГгасІогу огнеупорный, огне- 
стойкий 2. геГгщегаІог холодильник, 
морозильник 

КЕО 1. ге§ізІег заслонка 2. ге§и1аІог ре- 
гулятор 


ге§8 ге§и1аІіопз правила, требования 
технических условий; устав 
геІіаЬ геЬаЬіИіаІіоп капитальный ремонт 
КЕINР Е гешГогсе усиливать; армиро- 
вать 2. геіпГогсіп§ усиление; арматура 
КЕР гераіг ремонт, починка || ремонти- 
ровать 

КЕРЬ геріасе замена || заменить 
КЕРКО гергойисе репродуцировать, вос- 
производить 

КЕфИ гециігей требуемый 
гее гезаіѵп повторная распиловка || под- 
вергнутый повторной распиловке 
КЕТ геіигп штукатурная тяга или об- 
кладка (карниза и т.п.) изменённого 
направления (обычно под углом 90°) 
КЕѴ 1. геѵізе просматривать, исправлять 
2. геѵізіоп просмотр, проверка; исправ- 
ление, ревизия 

КР гооГ крыша; покрытие; кровля || кро- 
вельный 

КРАС Коуаі Ріпе Ай Согштшяоп Экс- 
пертный Совет по архитектурному 
ландшафтному проектированию в 
проекте городской (районной) плани- 
ровки (Великобритания) 

КРСІ Кезіііепі Ріоог Соѵешщ Іпзіііиіе 
Институт (по разработке) эластичных 
покрытий полов (США) 

Кі§ гоойп§ кровля, кровельное покры- 
тие I кровельный 

КЕР гециезі Гог ргорозаі приглашение к 
участию в торгах (на строительст- 
во); объявление о начале торгов 
К§іі, г§1і гои§Ь нестроганый (о пилома- 
териале) 

КИ 1. геіаііѵе Ьшпійііу относительная 
влажность 2. гі§Ъі Гіапй правый 3. 
гоипй Ьеай круглая головка || с круг- 
лой головкой 

Кіі КоскѵѵеІІ Ьагйпезз твёрдость по Рок- 
веллу 

КНС гарій Ьагйепіп§ сегпепі быстротвер- 
деющий цемент 

КИМ Коскіѵеіі Ііагйпезз пшпЬег число 
твёрдости по Роквеллу 
КНРС гарій Ьагйепіп§ Рогііапй сетепі 
быстротвердеющий портландцемент 
ШВА Коуаі Іпзіііиіе оГ ВгіІізЬ АгсЬіІесІз 
Королевский институт британских ар- 
хитекторов 

КШІЮК Керойіп§ оГ Іщигіез, Иезеазез, 
апй Иащегоиз Оссшшісез Ке§и1аІіопз 
Правила донесений о травмах, заболе- 
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ваниях и возникновении опасностей 
(на производстве) 

ИР гезоигсе ітрасі іасіог амер, коэффи- 
циент предпочтительного использова- 
ния определённых источников энер- 
гии, определяемый в основном поли- 
тическими соображениями 
КП .РУ Т Кбипіоп Іпіегпаііопаіе без 

ЬаЬогаІоігез б'Еззаіз зиг Іез Маіегіаих 
еі Іез Сопзішсііоп Международное объ- 
единение научно-исследовательских 
лабораторий 

ШРІ Коуаі Тоѵѵп Ріаппіщ Іпзіііиіе Коро- 
левский институт планировки городов 
К/Ь гапбот Іеп^іЬз заводская длина ( из- 
готовляемых труб, обычно в преде- 
лах 20 футов) 

КМ гоот комната, помещение 
ВМС геабу-тіхеб сопсгеіе товарный бе- 
тон, товарная бетонная смесь 
КМСА Кеабу Міхеб Сопсгеіе Аззосіаііоп 
Ассоциация производителей торгового 
бетона 

К(0)8РА Коуаі Зосіеіу іог Іііе Ргеѵепііоп 
оГ Ассібепіз Королевское общество по 
технике безопасности 
К8Л гоііеб зіееі .іоізі прокатная балка, 
стальной прокатный двутавр 
КТ гаіпІі§Ьі непроницаемый для дождя, 
струенепроницаемый 
КЫР гезошсе иіііігаііоп іасіог амер, ко- 
эффициент использования источников 
энергии (учитывает потери при про- 
изводстве, передаче, преобразовании 
и распределении энергии) 

ЦЛѴ 1. гапбот \ѵібіЬз заводская ширина 
(полосовой стали и т.п.) 2. гі§Ьі-оі- 
\ѵау полоса отвода; трасса (трубопро- 
вода, ЛЭП) 

ЦЛѴ & Ь гапбот іѵібіііз апб 1еп§1Ьз за- 
водская ширина и длина (проката и 
т.п.) 

8 1. зеатіезз бесшовный 2. зібе сторона, 
пластъ, грань 3. зоШЬ юг 
8А зиііиг-азрЬаІІ серный асфальтобетон, 
серно-битумный бетон 
8АР заіёіу безопасный 
8АГЕ Зішсіигаі Аззеззтепі апб Раиіі 
Еѵаіиаііоп оценка технического состо- 
яния и степени дефектности (объекта) 
8АОА 8апб апб Огаѵеі Аззосіаііоп Ассо- 
циация работников песчаных и гра- 
вийных карьеров 


8АN запііагу санитарный, санитарно- 
технический 

8 & Е зигіасеб опе зібе апб еб§е обрабо- 
танный на одной стороне и на одной 
обрезной кромке 

3 & С зіибз апб §ігіз деревянный каркас 
из стоек с обвязкой 

3 & М зигіасеб апб таісігеб строганый и 
шпунтованный лесоматериал (со 
шпунтом, гребнем, либо четвертью) 
8АКА Зосіеіу оГ Атегісап Ке§із1егеб 
Агсігііесіз Американское общество ар- 
хитекторов 

8А8 зиііиг-азрЬаІІ-запб серно-битумный 
раствор, растворная смесь из серы, 
битума и песка 
зЬ зШЬ стильб, сб 

8ВК Зіугепе-Ьиіабіепе шЬЬег бутадиен- 
стирольный каучук 

8В8 зіугепе Ьиіабіепе зіугепе полисти- 
рол-полибутадиен-полистирол 
8С зиііиг сопсгеіе серный бетон 
8с зсиПегу помещение для мытья посу- 
ды, судомоечное помещение 
8САОА зирегѵізогу сопігоі апб баіе 
асциізіііоп дистанционное управление 
и сбор данных 

8СГРА Зішсіиге СетепІ-РіЬег Ргобисіз 
Аззосіаііоп Ассоциация изготовителей 
конструктивных элементов из фибро- 
бетона 

8СН зсйебиіе график 
8й§ зібіп§ обшивка 

801 1 . Зіееі Беек Іпзіііиіе Институт 
стального настила (США) 2. Зіееі 
Ооог Іпзіііиіе Институт (по разработке 
конструкций) стальных дверей 
(США) 

8Б\ѴА 8аГе Игіпкіп§ ѴѴаІег Асі Закон о 
безопасности питьевой воды (США) 
8/Е зциаге-еб§еб с обрезными кромками 
(о досках) 

81Е зигіасеб опе еб§е обработанный на 
одной обрезной кромке 
82Е зигіасеб Іѵѵо еб§ез обработанный на 
двух обрезных кромках 
зес зесопб 1. секунда 2. второй 
ЗЕСТ зесііоп 1. сечение 2. участок, сек- 
ция 

8е1 зеіесі выбор || выбирать 
8ЕР зерагаіе отделить, разделить || от- 
дельный, раздельный 
8ЕКС Зсіепсе апб Еп§іпеегіп§ КезеагсЬ 
Соипсіі Совет по научно-техническим 
исследованиям 

8ЕКѴ зегѵісе служба; обслуживание 
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8Е 8<і§, 8.Е. 8(І§ зциаге-ес1§е зісііп§ об- 
шивка из обрезных досок 
§Е\У. зеѵѵег канализационная труба 
8РСА зциаге (ееі оГ сопіасі агеа площадь 
опалубки (находящаяся в соприкосно- 
вении с бетоном) в кв. футах 
З.Р.И. зЬеаг Вэгсе сііа§гат эпюра попе- 
речных сил 

8ГК8 зІееІ-ЯЬег-геіпіогсесі зЬоІсгеІе тор- 
крет-бетон, армированный стальным 
волокном, сталефиброторкрет-бетон 
зйѵѵсі зойѵѵоосі древесина хвойных пород 
8 Йі зирріу ЯхПіге ипіі расчётное водопо- 
требление водоразборной точки 
8САА Зіаіпесі Оіазз Аззосіаііоп о! 
Атегіса Американская ассоциация 
цветного стекла 

8ССС ЗаГеІу Оіахіщ Сейііісаііоп Соипсіі 
Совет по сертификации безопасных 
методов работ по остеклению 
860 8ІкШі§ §1азз сіоог стеклянная откат- 
ная или раздвижная дверь 
8Н Е зйееі лист || листовой 2. зйоѵѵег 
душ 3. зіп§1е-ішп§ одноподвесной 
8НКР 8ігаІе§іс Ні|фѵѵау ЯезеагсЬ Рго- 
§гат Стратегическая исследователь- 
ская программа дорожного строитель- 
ства 

8ІС Зіапсіапі Іпсіизігіаі Сіаззійсаііоп 
Классификация стандартных промыш- 
ленных изделий 

8І6МА 8еа1ес1 1пзи1аІіп§ Оіазз Мапи&с- 
Шгегз А 880 сіаІіоп Ассоциация изгото- 
вителей стеклопакетов 
8ІМ зітііаг аналогичный, подобный, 
одинаковый 

8Л 8іее1 Іоізі Іпзіііиіе Институт сталь- 
ных прокатных балочных профилей 
(США) 

8К зкеісй эскиз, рисунок, набросок 
8/Ь, 8ДАР зйіріар доски с четвертью 
(по кромкам) 

81М 8како Ьо§іс Міхіп§ метод приготов- 
ления бетонной смеси «Скако Лод- 
жик» (основанный на введении песка 
в смесь цемента с крупным заполни- 
телем и водой) 

8М 1. зіапсіапі таІсЬесі со стандартным 
шпунтом (о пиломатериалах) 2. 
зигіасе теазиге физическая величина 
для измерения площадей 
8МА 1. 8сгееп Мапиіасіигегз' Аззосіаііоп 
Ассоциация изготовителей грохотов и 
сит 2. 8Шссо Мапиіасіигегз' Аззосіаііоп 
Ассоциация изготовителей наружной 
штукатурки 


8М8 зйееі теіаі зсгеѵѵ винт для скрепле- 
ния металлических листов 
8М8А зіапсіагсі теігороіііап зіаіізіісаі 
агеа стандартная учётная территори- 
альная единица расселения (США) 
80Ѵ зЬиІоіГ ѵаіѵе запорный вентиль 
8Р 1. зоіі ріре гончарная труба 2. 
зіашіріре стояк 

8РЕС(з) зресйісаііопз технические усло- 
вия 

8Р ОН зресіііс §гаѵіІу удельный вес 
8РКК Іоисізреакег громкоговоритель 
8РЯ 1. зоиші ргеззиге Іеѵеі уровень зву- 
кового давления 2. зресіаі специаль- 
ный, особый 

8РКІ 8іп§1е Ріу Яооііп§ Іпзіііиіе Инсти- 
тут однослойных кровельных покры- 
тий 

зс} 5^иа^е квадрат || квадратный; прямой 
I под прямым углом 

8ц. Е & 8 зциаге еб§е апсі зоиші с обрез- 
ными кромками без гнили (о досках) 
8/8 зіаіпіезз зіееі нержавеющая сталь 
818 зигіасесі опе зісіе обработанный на 
одной стороне 

848 зигіасесі Гоиг зісіез обработанный с 
четырёх сторон 

828 & СМ зигіасесі Іѵѵо зісіез апсі сепіег 
таісііесі строганый с двух сторон и с 
центральным шпунтом на кромке (о 
досках) 

828 & 8И зигіасесі Іѵѵо зісіез апсі 

зЫрІарресі строганый с двух сторон и с 
четвертью на кромке (о досках) 

88Е зресіііс зузіет епег§у (сопзитрііоп) 
удельное потребление энергии в сис- 
теме (сезонный или годовой расход 
энергии на единицу требуемой холо- 
допроизводительности холодильного 
оборудования) 

8181Е зигіасесі опе зісіе апсі опе есі§е об- 
работанный на одной стороне и на од- 
ной обрезной кромке 
8182Е зигіасесі опе зісіе апсі Іѵѵо есі§ез 
обработанный на одной стороне и на 
двух обрезных кромках 
828 1Е зигіасесі Іѵѵо зісіез апсі опе есі§е 
обработанный с двух сторон и на од- 
ной обрезной кромке 
88ГІ 8сайоіс1іп§, 8Ьогіп§ апсі Роітпіп§ 
Іпзіііиіе Институт строительных лесов 
и опалубки 

88НА ЗсоІІізЬ Зресіаі Ноизіп§ Аззосіаііоп 
Шотландская ассоциация жилищного 
строительства специального назначе- 
ния 
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88Р зресіііс зузіет ро\ѵег (^е^ш^етеп^) 
удельный расход мощности в системе 
88КС 8іее1 8ішс1иге КезеагсЬ Соттіііее 
Комитет по исследованию работы 
стальных конструкций 
8Т 1. зіеат пар 2. зігееі улица 
8ТС зоипб Ігапзтіззіоп с1а88 класс по 
звукопроницаемости 
8ТО зіапбагб стандарт || стандартный, 
типовой 

81(1. М зіапбагб таІсЬеб со стандартны- 
ми элементами шпунтовых соедине- 
ний (о досках) 

8ТѲ зІога§е хранилище, склад 

8ТК зіоск запас 

8ТЪ зіееі сталь || стальной 

зіерріщ; пиломатериал мягких по- 
род, годный для ступеней деревянных 
лестниц 

8ТК зігіке подрезка (швов каменной 
кладки) 

81г. зішсіигаі несущий (об элементе 
конструкции) 

8Т \У зіопп ѵѵаіег дождевая [ливневая] 
вода 

8ЧВ зиЬзІіІШе заменить 
81ІР зирріу подача 
81ІР8Б зирегзебе заменять, заменить 
816РТ зирегіпіепбепі старший прораб 
8Т1РѴ 1. зирегѵізе руководить 2. зирег- 
ѵізіоп руководство (строительными 
работами) 

8ІІК зигіасе поверхность ]| поверхност- 
ный 

8ѴТ) зіапбагб ѵізіЬШіу сіізіапсе стандарт- 
ная дальность видимости (на дорогах) 
8\Ѵ зіѵіісй выключатель, переключатель 
8ѴѴШ) зѵѵіІсЬЪоагб пульт 
8.ѴѴ.О. зіапбагб \ѵіте §аи§е стандартный 
калибр [сортамент] проволоки 
8\ѴІ 8іееі \Уіпбо\ѵ Іпзіііиіе Институт 
стальных оконных заполнений 
(США) 

8УМ зуттеігісаі симметричный 
8ТО зупіЬеІіс синтетический 
8У8 зузіет система 
Т Іее тавровый профиль 
Т & С, Т апгі С Іоп§ие-апб-§гооѵе 
шпунтовый, шпунтованный 
ТВ іЬгощф Ьоіі сквозной болт 
ТВМ Іштеі Ьогіп§ тасішіе машина для 
проходки тоннелей 
ТС Іегга-соііа терракотта 
ТС А І.ТіІе Соипсіі о! Атегіса Американ- 
ский Совет по облицовочным плиткам 
2. ТіІІ-ир Сопсгеіе Аззосіаііоп Ассоциа- 


ция монтажа железобетонньк конст- 
рукций [стеновых панелей] методом 
«тилт-ап» 

ТСК Іоіаі соте гесоѵегу полнота выхода 
керна 

ТБ8 Іоіаі біззоіѵеб зоіісіз общая минера- 
лизация воды 

ІесЬ(п) 1 . ІесЬпісаІ технический 2. 
ІесЬпісаІІу технически 3. ІесЬпісіап 
техник 4. ІесЬпо1о§у технология 
ТЕЬ Іеіеріюпе телефон 
ТЕМР Іетрегаіиге температура 
ТЕК Іеггагго терраццо 
ТС & В Іоп§иеб, §гооѵеб аші Ьеасіесі с 
гребнем, шпунтом [пазом] и калёвкой 
(о досках, планках, раскладках) 
ТНЕКМО Іііегтозіаі термостат 
ТНК іЫск толщиной 
ТНМ ГгіЬаІотеіЬапе тригалогенметан 
(загрязнитель питьевой воды) 

ТІО шп25іеп іпегі §аз \ѵе1біп§ сварка ти- 
тановым электродом в защитной среде 
инертного газа 

ТІМА Тііегтаі Іпзиіаііоп МапиГасІигаі 
Аззосіаііоп Ассоциация изготовителей 
теплоизоляционных материалов и из- 
делий 

ТІ_ Ігапзтіззіоп Іозз (зоипсі) ослабление 
звука (в децибелах) при проходе зву- 
ковой волны через перегородку 
ТІА Ігіпібаб Іаке азрйаіі дринидадский 
природный битум 

ТІ_Ѵ іЬгезЬоІб Іігпіі ѵаіие пороговое зна- 
чение 

ТМЬ ТгапзтапсЬе Ііпк магистральный 
тоннель под Ламаншем 
ТОЬ Іоіегапсе допуск 
ТОТ Іоіаі суммарный || всего, в целом 
Ірб Іопз рег бау тонн в сутки 
ТРК іЬегторІазІіс шЬЬег термопластич- 
ный каучук 

ТКАОА ТітЬег КезеагсЬ Оеѵеіортепі 
Аззосіаііоп Ассоциация специалистов 
по исследованию и совершенствова- 
нию деревянных конструкций 
ПТУМ8 ІгапзГоішег трансформатор 
ТС ІигЪібіІу ипіі единица мутности воды 
ТТІВ ІиЬіп§ трубчатые изделия 
ТѴУА Ііте-іѵеі§Ьіеб аѵега§е среднее взве- 
шенное (значение) по времени (обыч- 
но за 8-часовой рабочий день или за 
40-часовую рабочую неделю) 

Т\ѴЬ Іоіаі ѵѵеі§[іІ Іозз общая потеря в ве- 
се [в массе] 

ТУР Гурісаі типовой, типичный 

1Л5С Опііопп Виіібіп§ Собе Унифициро- 
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ванные строительные нормы и прави- 
ла ( Великобритания , США) 

ІІ/Е ипей§ей без (подготовки) кромок 
ІІРСА ІІгеІЬапе Роат СопІгасІог8 А§§о- 
сіаііоп Ассоциация подрядчиков по 
устройству пенополиуретановой теп- 
лоизоляции 

ШСВ ІІпіоп Іпіегпаііопаіе йе8 Сепіге§ йи 
Ваіітепі, Іпіегпаііопаіе ІІпіоп о Г 
Виі1йіп§ СепІге8 Международный союз 
строительных центров 
ІІЬ Ііпйепѵгііегв' ЬаЪогаІогіе8, Іпс. Науч- 
но-исследовательские лаборатории 
страховых компаний (США) 

ІІМІ8Т ІІпіѵег8ІІу оГ МапсЬе8Іег Іпвіііиіе 
о! 8сіепсе апй ТесЬпо1о§у Научно-тех- 
нологический институт Манчестерско- 
го университета 

ІІРѴС ипр1а8ІісаІей РУС непластифици- 
рованный поливинилхлорид 
ІІК игіпаі писсуар (сантехнический при- 
бор) 

ІІ8А8 Ііпііей 8ІаІе8 оі Атегіса 8іапйагй 
стандарт США 

ІІ8А8І Ашегісап №ііопа1 81апйагй Іпвіі- 
іиіе Национальный институт стандар- 
тов США 

II 8 ЕРА 118 Епѵігоптепіаі Ргоіесііоп 
А§епсу Агентство США по защите ок- 
ружающей среды 

1186 Ііпііей 81а1ев §аи§е калибр ( прово- 
лок и, тонколистового металла) 
США 

II Т 8 иііітаіе Іепвііе 8Ігеп§ІЬ предел 
прочности при растяжении 
V 1. ѵасиищ вакуум 2. ѵаіѵе клапан; вен- 
тиль 3. ѵоіі вольт 

ѴА Ѵегшісиіііе Аввосіаііоп Ассоциация 
вермикулита 
УАР ѵарог пар 

УАТ ѵіпу1-а8Ье8І08 Ше виниласбестовая 
плитка (для пола) 

ѴАѴ ѵагіаЫе аіг ѵоіите вувіет система 
(кондиционирования) с переменным 
расходом воздуха 
УЕГЧТ ѵепіііаііоп вентиляция 
ѴЕКТ ѵегіісаі вертикаль || вертикальный 
Ѵ6 ѵегіісаі §гаіп вертикальное волокно, 
продольное волокно (вдоль кромки 
пиломатериала) 

ѴМТ ѵеЬіс1е-щі1е8 о Г Ігаѵеі автомобиле - 
мили (при поечдке) 

ѴОС ѵоіаіііе ог§апіс сошроипсІ8 летучие 
органические соединения 


УОЕ ѵоіище объём 

ѴР ѵепі ріре вентиляционная труба, воз- 
духовод 

ѴРИ ѵеЬісІе рег йау число автомобилей 
в сутки 

ѵрщ ѵіЪгаІіоп8 рег шіпиіе (частота) виб- 
раций в минуту 

Ѵ8 1. ѵарог 8еа1 паронепроницаемое уп- 
лотнение, паронепроницаемый саль- 
ник 2. ѵепі 8Іаск вентиляционный сто- 
як 3. ѵег8и8 против; в сравнении с 

выбирая из ... 

VI 8 ѵее опе 8Ійе с Ѵ-образным шпунтом 
на одной стороне (о пиломатериале) 

Ѵ8І Ѵіпуі 8ійіп§ Іп8ІіІлІе Институт обши- 
вочных [облицовочных] изделий на 
винипласте (США) 

УѴ8 ѵагіаЫе ѵоіише 8у8Іега система (кон- 
диционирования) с переменным рас- 
ходом воздуха 

Ѵ\ѴИ Ѵіпуі \\іпйо\ѵ & Ооог Іп8ІіІлІе Инс- 
титут оконных и дверных заполнений 
из винипластов 

\У 1. ѵѵаіі ватт 2. \ѵе8І запад 3. мійііі ши- 
рина 

\УА, м'.а. \ѵеі§Ыей аѵега^е взвешенное 
среднее (значение) 

\УАС міій а88 §ие88 проф. заявка на под- 
ряд, составленная на скорую руку 
(без должного экономического обосно- 
вания) 

\ѴА8 ѵѵавіе асііѵаіей 8Іий§е избыточный 
активный ил 

\ѴВ \ѵе1йей Ьа8е сварной башмак (сталь- 
ной колонны) 

\ѴВТ \ѵеІ-Ъи1Ь Іешрегаілге температура 
смоченного термометра 

\У.С. ^ѵаіег сіозеі 1. уборная 2. унитаз 

\Ѵ/С ^ѵаіег/сетепі гаііо отношение во- 
да/цемент 

\ѴСР ѵѵаіег/сешепі Гасіог отношение во- 
да/цемент 

\ѴС08Е \ѴогІй Соп§ге88 оп 8расе 
Епс1о8иге8 Международный Конгресс 
по пространственным оболочечный 
покрытиям 

\ѴСК ѵѵаіег-сешепі гаііо отношение во- 
да/цемент 

\Уйг \ѵійег шире (определённого разме- 
ра; о сортаменте досок) 

\ѴР \ѵійе Яап§е широкополочный (о дву- 
таврах) 

\ѴС, ^ѵ§ міге §аи§е сортамент проволо- 
ки; сортамент проводов 
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\ѵн \ѵаІег Ьеаіег водонагреватель 
ѴѴН8Е \ѵаге1юизе склад 
\ѴІ \ѵгои§Ьі ігоп сварочное железо; кова- 
ное железо; мягкая [ковкая] сталь 
ѴѴМА \Ѵа11соѵегіп§ Мапиіасіигегз' Аззо- 
сіаііоп Ассоциация изготовителей ма- 
териалов для отделки стен 
\ЮС \УогЫ оС Сопсгеіе «Мир бетона» 
(название ежегодной выставки в 
США) 

\УРС ѵѵііііе РоПІапсі сетепі белый порт- 
ландцемент 

\ѴКІ \Ѵіге Кеіпіогсетепі Іпзіііиіе Инсти- 
тут проволочной арматуры (для желе- 
зобетона) 

\ѵгі \ѵгои§Ьі кованый (о стальных изде- 
лиях); выделанный; отделанный 
\У8 \ѵеаіЬег зігір отлив (на окне или на- 
ружной двери) 

\Ѵ8РІ \Ѵоос1 & 8упЙіеІіс Ноогіп§ Іпзіііиіе 
Институт по деревянным или синтети- 
ческим покрытиям пола 
\У8ТІ ШеИеб 8іееі ТиЬе Іпзіііиіе Инсти- 
тут стальньж труб (США) 

\УГ \ѵаІейі§Ы водонепроницаемый 
\Уі, ѵѵД \ѵеі§Ьі вес; масса 
\Ѵ\УР \ѵеМеб-\ѵіге ГаЬгіс сварная арма- 
турная сетка 

\Ѵ\ѴРА 1. ѴУезІет ѴѴоосІ Ргосіисіз Аззо- 


сіаііоп Западная ассоциация изготови- 
телей деревянных изделий (США) 2. 
ѴѴоѵеп \Ѵіге Ргосіисіз Авзосіаііоп Ассо- 
циация изготовителей плетёньк про- 
волочных изделий (США) 

\Ѵ\Ѵ8Р \ѵеИес1 \ѵіте запсіѵѵісЬ рапеі мно- 
гослойная конструктивная (несущая) 
панель с внутренним пластмассовым 
слоем, армированным проволочной 
сеткой 

X НѴУ особо [очень] тяжёлый 
ХИ ехіга 1аг§е особо [очень] широкий 
Х8ЕСТ сгозз зесііоп поперечное сече- 
ние 

X 8ТК ехіга зігощ; особопрочный, высо- 
копрочный 

ХХН йоиЫе ехіга Ьеаѵу особо сверхтя- 
жёлый 
уй уагй ярд 

УР уіеЫ роіпі предел текучести 
УК уеаг год 

У8 уіеИ зІгещіЪ предел текучести 
2 пкхіиіиз о! зесііоп момент инерции се- 
чения (относительно нейтральной 
оси) 

г 1. гего ноль 2. гопе зона 
21 гопе о! іпіегіог внутренние райо- 
ны страны; континентальная часть 
США 
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